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EDITORIAL POLICY AND PROCEDURES 


PURPOSE 


TECHNICAL DATA 
ACQUISTION 


MILITARY 
TYPE NUMBERS 


SUBSTITUTE 

TYPES 

AND 

COMPATIBILITY 


PRICE AND 
AVAILABILITY 


MICROFILM SERVICE 


MANUFACTURERS’ 

SPECIFICATIONS 


This D.A.T.A.BOOK is designed to report comprehensively on what is presently 
being produced throughout the world in the field of Logic/Computational ICs. 
While a book such as this can not provide 100% of the information you might 
need, its primary aims are those of facilitating the selection of types suitable to 
your technical requirements, and of directing you to the sources of their 
manufacture. 

D.A.T.A. acquires and processes the information presented in this 
D.A.T.A.BOOK with the cooperation of the participating manufacturers who 
supply us with their latest technical information. Manufacturers are not charged 
for the listing of their products. 

The electrical, mechanical and environmental information tabulated for the 
military types in the technical sections is derived directly from the applicable 
military specifications and standards. The source information, showing the 
particular manufacturers qualified for each type, is derived from the QPL 
(Qualified Parts List) associated with the governing specification, or from the 
manufacturers’ Qualification Test Letters. 

This D.A.T.A.BOOK can not truly claim to be an interchangeability chart; 
however, because of the sequencing arrangement of selected characteristics in 
the technical sections, types with the same or similar characteristics are grouped 
together. For purposes of replacement, this means of thorough, convenient 
technical comparison should prove superior to, and safer than, a mere listing of 
possible substitute type numbers. 

Because of the rapidly changing and complex nature of this field, current price 
and delivery information should be obtained direct from the manufacturers. The 
list of manufacturers and the Local Offices Section in back of the book will assist 
you in this. 

Type numbers in the Cross Index indicating data sheets are available, can be 
obtained in a Microfilm Service. Inquiries should be directed to Customer Service 
at 1-800-854-7030. 

This book includes currently manufactured devices and devices soon-to-be 
available with their major characteristics, drawings and manufacturers. Every 
effort is made to ensure the accuracy of the entries herein; however, the 
publisher can not be held responsible nor guarantee against the possibility of 
error or omission. Only the manufacturers or their authorized representatives 
can provide you with complete technical details. 



HOW TO USE THIS BOOK 


3 BASIC WAYS: 


If you know: And need to know: 

'I Electrical & mechanical A type number 
requirements 


3 A type number The electrical and/or 

mechanical characteristics 
or 

its circuit and outline 
configuration 
or 

who manufactures it 
or 

an equivalent type 


3 A common (or generic) 
device number or 
Functional Equivalent 
Device number 


the manufacturer 
or 

the type number 
or 

class 


Read: 

Explanation 1 


Explanation 2 


Explanation 3 


I 





1'H If you know: the electrical and mechanical requirements (including 
| military): 

And need to know: a suitable type number: 

a. Select from the Table of Contents the Technical Section 
corresponding to the known device type. 

b. Turn to that section. Symbols and codes used in these technical 
sections are explained in the “Interpreter” pages at the back of the book. 

c. Notice the sequencing parameters in top right corner of the page 




d. Locate the type numbers that are in general agreement with your 
requirements. Because of the sequencing these types will appear 
together; select your type number. Military types are prefaced with JAN. 

e. If you need the manufacturer, use the manufacturer code from the 
Type No. Cross Index Page. 

f. Turn to the Manufacturers’ Codes, Names and Addresses Section. 

27. MANUFACTURERS’ CODES, NAMES & ADDRESSES 

QPL 
MFR. 

DESIO. 


g. Find the manufacturer code and thus the name. 

h. Local offices of the manufacturer can be found in the Sales Office Listing 
Section and company logos are listed in the Logo Section. 



If you know: the type number (including military which has JAN prefix): 
First: Turn to Section 1, the TYPE NUMBER CROSS INDEX 
and find your type number. 

If you need to know: 


a. The electrical characteristics: 

Note the page and line number 



II 



Locate that page and line number, and you will find the electrical 
characteristics. 


or b. The circuit and outline drawings: 

Those numbers are in the last column 


LINE TYPE 

No NO 



[IT 


data] 

TECH 

TYPE 

SHT . 


OF 



GATE 


5. GATES 


LOGIC 

[ Pan 

F’OwEft 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

3 {MIN [4 [MAX 


MAX 

SPAN 

T O' 



NEG [POS 

< 

< 

1_ 



lyiIlyL 


PROPA 

GATION 

DELAY 

□§1 _ 



IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE|3)LOGICT 


[ Maximum 1 

Max 




DRAWINGS | 

RISE 

FALL 

OPER 

MAX 

TEMP 

CKTS 

LOGIC 


TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 



DISS 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 


(S) 

. LS) _ 

_1W) 

JY) _ 

:. J±_ 





and the drawings are listed sequentially in the Drawing Index. Locate 
the drawing number and note the page number listed. Your drawing will 
be on the page indicated, 
or c. Who manufactures it: 

Use the manufacturer code 


1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TWNo 

..MFRS Pg&Line TYPE No. 

MFRS Pg&Lme TYPT No.' 

—MFRS PaSLine TYPE No. 

‘ MFRS' FafiTCine" TYRE No 

MFRS Pa & Line 

HAT 199 

HA11225 

RTTJ 4 4 

HITJ 4- 7 






refer to the Manufacturers’ Codes, Names and Addresses for complete infor¬ 
mation. Local offices can be found in the Sales Office Listings Section. 


or d. An equivalent type: 

Survey the type numbers with similar electrical parameters 
surrounding the known number to determine the suitable 
alternatives. 


Symbols and codes used in these technical sections are explained in the 
“Interpreter” pages at the back of the book. 



If you know: 
First: 


A common (generic) or functional equivalent device 
number: 

Turn to the first section of the GENERIC PRODUCT INDEX 
or the FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX. 


And need to know: Available manufacturers and type numbers and 

product class: 


Locate your generic number 



GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (l)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 



T] 

TT 






U 

2 J 




LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No 


TYPE 



& 


NO. 

NO 

CODE 

CLASS 

LINE 



NO 

NO 

CODE 

CLASS 

_ 

LINE 

- 1 - 

DOT- 

ROOl 

IDEC" 

GATE 

T37~3T" 


TH 

1 

TMTJG4 

WLD 

GATE 

loo tott 

2 

1 

1N5768 

Til 

01 ARRAY 

40 44 


112 

4 

TMOA4 

WLD 

TIME DELAY 

146- 94 

3 

1 

1N5768 

Jfsc 

01 ARRAY 

40 44 


113 

4 

TMOF4 

WLD 

TIME DELAY 

146 23 



Note the manufacturer type number, code and product class and the 
last columns will give you page and line numbers for full details. 


Symbols and codes used in these technical sections are explained in 
the “Interpreter” pages at the back of the book. 


Ill 







Locate your functional equivalent number 


LINE 

No. 


2 

3 


FUNCTIONAL EQUIVAL 

ENCE MASTEI 

R INDEX 

JLT j 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

U 

TECH 

u 

TYPE NUMBER 

TJ 

MFR 

CODE 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

U 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

88-09 

68-09 

68-09 

hmS 

HMS 

HMS 

S08BO9 

S6809 

SFF9-68A09E... 

AMI 

AMI 

EFCJL 

MP03 16-13 
MP03 16- 27 
MP03 16- 34 

111 

112 
113 

60-46 

68-47 

68-47 




IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAl NO. (2) TECH 
131TYPE NUMBER 14)MFR. CODE 


w 

MFR 

code! 


TYPE NUMBER 


MC'8S'48S— 

MC6847YL 

MC6847L 


USE 

CODE 


PAGE 

& 

LINE 


— I 42- 3 
>8 46- E 
18 46- E 


Note the Technology, Type Number, Mfr. Code, and the last columns will give 
you the D.A.T.A. publication code and section number followed by page and 
line number for full details. 

If you know: The manufacturer type number: 

And need to know: The Functional Number Equivalence 

Locate your type number 


w 


TYPE TO FUNCTIONAL NUMBER EQUIVALENCE 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


nr 


LINE 

No 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL TECH 
EQUIVALENCE | FMLY 
NUMBER 


USE 

CODE BOOK NAME 


68-00 

08-00 

68-00 


NMS 

NMS 

NMS 


MP03 uPROCESSOR 
MP03 uPROCESSOR 


LINE 

No. 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 


|TECH 

FMLY 


USE 

CODE 


TPROCESSOfT 

uPROCESSOR 

uPRO CESS OR 


MC2S01AFM 

MC2901ALC 

MC2901ALM 


WOO 
29 00 
29-00 


MTO3 

MP03 

MP03 


Note the Functional Equivalence Number, Technical Family, and the last 
columns will give you the D.A.T.A. publication code and section number and 
Book Name. 

Symbols and codes used in these technical sections are explained in the 
“Interpreter” pages at the back of the book. 


USING THE FUNCTIONAL EQUIVALENCE 
MASTER INDEX (FEMI) 

The "Functonal Equivalence Master Index" (FEMI) and "Type to Functional Number Equivalence" sections have 
replaced the "Generic Product Index" found in previous editions. The two new sections provide the reader with 
more powerful tools for finding equivalent devices. 

A functionally equivalent device is best defined as being pin for pin compatible with another device type num¬ 
ber by being so stated in the technical data supplied by the manufacturer, or from the manufacturers electrical 
schematic illustrations. The FEMI indicates a pin for pin compatibility by function, but not necessarily by 
technology. The detail on the technology compatibility is provided in the "TECH FMLY" column. Variations such 
as Tri-State output or open collector are identified as separate Functional Equivalence Master Index numbers. 
The type to Functional Number Equivalence section provides the Functional Equivalence Number if the type 
number is known. The Functional Equivalence Number also corresponds to the drawings number which allows 
easy cross reference between the FEMI and the drawings. 


Continued on next page 


IV 



USING THE FUNCTIONAL EQUIVALENCE 
MASTER INDEX (FEMI) Cont'd 

Most Manufacturers use a numbering scheme as follows: 


AA 


NN AAA NNNN A - AA 


Company 

Identifier (e.g. MC-MOTA 
SN-TII) 

Mfg. Series _ 

(e.g.54/72 
40 etc.) 


Improved Versions 

-Suffix Variation 
(Such as Package Style 
etc....) 

.Part Number Variation 

.Family Designator Variation 
(e.g. ALS, LS etc.) 


The numbering scheme for the functional number follows as closely as possible to industry practices. It is con¬ 
structed as follows: 

Primary Secondary 

Characteristics Characteristics 


Examples: 

74S299N N N AAA NNNN 

68-00 I , r, . I 

80-80 Fami| V of Device 

84-00 


Designator 

(Typically Technology Variation) 


A 


I_Variation of Part 

Part Number 
Within Family 


V 



FRENCH 


COMMENT UTILISER CE MANUEL 


3 METHODES FONDAMENTALES: 


Si vous connaissez: Et il vous faut: Consultez: 


1 


Les caracteristiques electriques 
et mecaniques requises 


Le type de composants 


Explication 1 


Le type de composants 


Les caracteristiques electriques Explication 2 

et/ou mecaniques 
OU 

La configuration de son circuit et 
de son boitier 
OU 

Le fabricant 
OU 

Un modele equivalent 


3 


Une reference de systeme 
commun (generique) 


Le fabricant 
OU 

La reference exacte 
OU 

La classification 


Explication 3 


VI 




1R Si vous connaissez: les conditions electriques et mecaniques requises (y compris 
il pour le secteur militaire) 

Et il vous taut: La reference du modele qui convient. 


a. Dans la table des matieres, selectionnez la Section Technique correspondant au genre de systeme 
connu. 


b. Reportez-vous a cette section. L’explication des codes et symboles utilises dans les sections 
techniques se trouve a la fin du manuel, aux pages intitulees “Interprete.” 


c. 


Remarquez les parametres sequentiels en haut de la page, a droite 


d. 



'LOGIC 


LEVEL 

'3 [MIN [4 [MAX 
T ’O' 

J. JLY1 . 


5. GATES 

'FAN ""[POWER' 
OUT SUPPLY 
MAX SPAN 

NEC [POS 

iyiJlyl. 


PROPA 

GATION 

DELAY 

AS) 


maximum Tm ax- 


'rise 

TIME 


FALL 

TIME 


|0ISS. 
! (wj 


IN ORDER OF:{1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICV 
|4)LOGI Cff(5ffYP E NO. 


REJECT 

(V) 


TEMP 

RANGE] 

CODE 

'• 1 + 


CKTS [ 

PER 

MOD 


DRAWINGS I 

LOGIC 1 


OR 

OUTLINE 

BLOCK 



Reperez les references des modeles qui correspondant a vos conditions requises. Grace a leur ordre 


sequentiel, ces modeles apparaftront groupes; choisissez votre type. Les modeles militaires sont 
precedes du prefixe JAN. 


e. S il vous faut le fabricant, utilisez le code des fabricants qui vous est donne a la page de I’lndex des 
Modeles. 


f. Reportez-vous a la section consacree aux Codes, Noms et Adresses des Fabricants. 

27. MANUFACTURERS’ CODES, NAMES & ADDRESSES 


qpl fscm/ d ata. (Manufacturers in order of D.A.T.A. Code Letters) 

MFR. NATO MFRS.’ 

DESIQ. No. CODE 

ADA ADAC Corporation, 70 Tower Office Park. Woburn. MA 01801 

AEGG AEG-Telefunken Fachbereich, 4788 Warstein 2 (E31-FBE), Postfach 2160, Leistungshalbleiter, West 
Germany 

g. Recherchez le code du fabricant et vous trouverez ainsi son nom. 

h. Vous trouverez les representants locaux du fabricant dans la section ou sont repertories les bureaux 
de vente; et les sigles des societes dans celle qui leur est consacree. 


Si vous connaissez: 


Tout d’abord: 


S’il vous faut: 


la reference du modele (y compris la reference militaire qui est 
precedee de JAN). 

reportez-vous a la section 1, a la rubrique “TYPE” et trouvez la 
reference de votre modele. 


a. Les caracteristiques electriques: 

Relevez le numero de la page et de la ligne a cote de votre reference. 



TYPE No. MFRSI 

Pg&Line 

TYPE No. MFRS Pa&Line 

TYPE No. MTW5 

Pfl&Line 

TYPE NoT MFRS 

Pa&Line TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

2B52A-1J01 ANA 

2B52A-1J05 ANA 

2B52A-1 KO 1 ANA 

125-49 
125- 50 
125 51 

54LS38FM-FSO Sff-7T 

54LS40DM FSC 35- 61 

5 4LS40FM FSC 35 62 

74F1380C"'" FSC 

74F138PC FSC 

74F139DC FSC 

TOT- 30' 

109-31 
111 33 

74LS157PC FSC 

74LS158DC FSC 

104-18 T4SC239P(A) STX ! 

104- 19 74SC240C{MA) STX 
104- 20 74SC240D(MA) STX 

108 36 
43- 28 
43- 29 


VII 


Reperez le numero de cette page et de cette ligne et vous trouverez les caracteristiques electriques. 
ou b. Les dessins du circuit et du boitier: 

Ces numeros se trouvent dans la derniere colonne et les dessins sont dans la section qui leur est 


5. GATES 



m - 


il 


lDGTC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

[IN 

Out 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

No 

NO 

SHT 


OF 

3 (MIN [4 JMAX 


max 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 





GATE 

T O’ 



NEG. IPOS 

DELAY 





L_ i 

_ 


IV) I (V) 

LJ 


IIVI-IM-I 

uiS]_., 

_isij 

. (Si_ 


MAX. 

OPER 


DISS. 

(W) 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 
(4)LOGICjOj(5|TYPE NO. 


REJECT 

jyi. _ 


TEMP. 

RANGEl 

CODE 

1JL 


CKTS 

PER 

MOD 


DRAWINGS | 

LOGIC 1 
OR 

BLOCK 

OUTLINE 


reservee et sont numerotes comme indique. 

ou c. Le fabricant: 

Utilisez le code du fabricant. 


1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


Type no mFRS 

Pg&Line 

TYPE No. MFRS 

Pq&Line 

TYRE No. MFRS 

Pg&Lme 

TYFFTJo 

rPg&Line TYPE No. MFRS 

Pg&Line 

2B52A-1J01 SNA - 

2B52A-1J05 ANA 

2B52A-1 KOI ANA 

125-49 
125- 50 
125- 51 

54LS40DM FSC 

54LS40FM FSC 

3B-7T 

35- 61 
35- 62 

74F138DC ' FSC 
74F138PC FSC 
74F139DC FSC 

109 - 30 
109-31 
111-33 

74LS157PC FSC 

74LS158DC FSC 

104- 18 74SC239P(A) STX 

104- 19 74SC240C(MA) STX 
104- 20 74SC240D(MA) STX 

108- 36 
43- 28 
43- 29 


Reportez-vous aux Codes, Noms et Adresses des Fabricants pour de plus amples informations. Vous 
trouverez les representants locaux dans la section ou sont repertories les bureaux de vente. 

ou d. Un type equivalent: 

Recherchez les references des modeles ayant des parametres electriques similaires et se trouvant de 
la reference autour connue afin de determiner les alternatives qui conviennent. 

L’explication des codes et des symboles utilises dans les sections techniques se trouvent a la fin du 
manuel, aux pages intitulees “Interpreter.” 



Si vous connaissez: une reference de systeme commun (generique) ou de 

fonctionnement equivalent. 

Tout d’abord: reportez-vous a la premiere section de I’INDEX GENERIQUE 
DES PRODUITS ou I’INDEX PRINCIPAL DES EQUIVALENCES 
DE FONCTIONNEMENT. 

Generic product index ou functional equivalence master index. 
Et il vous faut: les fabricants, les references des modeles et la classification des 
produits disponsibles. 

Reperez votre numero generique. 


GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1 {GENERIC NO. (2JMFR TYPE NO. 


nr 


GENERIC 

NO 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 


MFR. 

CODE 


PRODUCT 

CLASS 


PAGE 

& 

LINE 


34- 21 
34- 21 
34- 21 


LINE 

No. 


TIT 


GENERIC 

NO 


MANUFACTURER 
TYPE 
NO 


'SMP10G— 

SMPION 

DACI OFX 


MFR. 

CODE 


PRODUCT 

CLASS 


SAMP/HOLCT 
SAMP/HOLD 
D/A CONV 


PAGE 

& 

LINE 


S8T98F 

S8T98F 

S8T98F 


PH IN 
RTCF 
SIC 


BUFF DRIV 
BUFF DRIV 
BUFF DRIV 



Relevez la reference du modele du fabricant, le code et la classification du produit et les dernieres 
colonnes vous fourniront le numero de la page et de la ligne ou vous trouverez de plus amples 
informations. 
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Reperez votre reference d’equivalence de fonctionnement. 


LINE 

No FUNCTIONAL 
NUMBER 

.f.179TBT- 

2 29 762 

3 |4 7LS243N 


FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 

TT~pi u ' . 


TYPE NUMBER 


AM 296TDTT 5 
AM2962DC-B 
M74LS243P 


MFR 

CODE 


USE 

CODE 


tAMU tTFTD TTIF TT 


PAGE 

& 

LINE 


FUNCTIONAL 

NUMBER 

f57TL1>757W 

54L.S253W 

54I.S352W 


rr T 3 i 


TECH 


IN ORDER OF: I1)FUNCTI0NAL NO. (2) TECH 
. (31TYPE NUM BER |4)MFR. CODE ... 


MFR 

CODE 


[77*5753W" _ ~ 
SN64LS253W 
54F352FM 


USE 

CODE 


PAGE 

& 

LINE 


[MULBllFn jloX 75 " 


Relevez la technologie, la reference du modele, le code du fabricant; les dernieres colonnes vous 
fourniront le code de la publication D.A.T.A. et le numero de la section suivi du numero de la page et de 
la ligne ou vous trouverez de plus amples informations. 

Si vous connaissez: la reference du modele du fabricant. 

Et il vous taut: ^equivalence de fonctionnement du type. 

Reperez la reference de votre modele. 


TYPE TO FUNCTIONAL NUMBER EQUIVALENCE 


LINE 

No 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


twcersAooi ~ 

MC68AOOP 

MC6BAQOS 


FUNCTIONAL jiECH 
EQUIVALENCE FMLY 
NUMBER 


USE 

CODE 


tesoo 
68 00 
;68-pG 


■ |T} M7 |W05t0CF7707 
i NMS N'tP03 uPROCESSOR 

.. 1NMS MPOaluPflQ££SS.Qfl- 


jwc 


29CTATM 
MC290 ’ AlC 
MC29Q , i ,.AlM— 


IN ORDER OF (1) MFC TYPE NUMBER 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

|7tT0CT~ 

: 29-00 
122-00.- 


TECH 

FMLYi 


USE 

CODE 


IMP03 

I MP 93 I 


[BTP ImP 03 uPTTOCESSOR"' 


uPROCESSOR 



Relevez la reference d’equivalence de fonctionnement, la famille technique et les dernieres colonnes 
vous fourniront le code de la publication D.A.T.A., le numero de la section et le nom du manuel. 

L’explication des codes et des symboles utilises dans les sections techniques se trouvent a la fin du 
manuel, aux pages intitulees “Interpreter.” 
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SPANISH 


COMO USAR ESTE LIBRO 


J| MODOS BASICOS: 


Si Ud. sabe: Y necesita saber: 

'| Los requisites electricos Un numero de tipo 
y mecanicos 


Un numero de tipo 


Las caracteristicas 
electricas y/o mecanicas 
o 

su circuito y 
su encapsulado 
o 

quien lo fabrica 
o 

un tipo equivalente 


3 Un numero de dispositivo 
comun (o generico) 


el fabricante 
o 

el numero de tipo 
o 

la clase 


Lea: 

Explicacion 1 


Explicacion 2 


Explicacion 3 


X 





Si Ud. sabe: los requisitos electricos y mecanicos (incluyendo los militares): 

Y necesita saber: un numero de tipo adecuado 

a. Elija de entre la tabla dematerias adecuada la seccion tecnica que corresponda al dispositivo 
conocido. 

b. Dirfjase a esa seccion. Los sfmbolos y codigos que se emplean en estas secciones technicas se 
explican en las paginas “Interpretador” la parte trasera del libro. 

c. Mire los parametros secuenciales en el extremo derecho superior de la pagina. 


TYPE 

NO 


DATA 

ISHT 


|3 ]MIN |. 


LOGIC i 
LEVEL i 

'4 |MAX 


5. GATES 

FAN [BOWER I 
4 'OUT 'SUPPLY iPROPA 

iMAX ispan ;gation 
INEG IPOS DELAY 
! I(V) !(V) | (S) 


MAXIMUM [MAX 


IDISS 

l (W) 


IN ORDER 0F:| 1 )TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 
(4|LOGl C'Q'|5)TY PE NO. 

TOPER 


REJECT 

[V] 


TEMP 

RANGE| 

CODE 


CKTS 

PER 

MOD 


~BRSWfRi5S 
LOGIC 
OR 

BLOCK 


d. Localice tipos que por lo general concuerdan con sus requisitos. Debido al control secuencial, estos 
tipos apareceran juntos, seleccione su tipo. Los tipos militares aparecen con el prefijo JAN. 

e. Si necesita saber el fabricante, use el codigo de fabricantes que se encuentra en la pagina del Indice 
de Tipos. 

f. Dirfjase a la Seccion de Codigos, Nombres y Direcciones de Fabricantes. 


27. MANUFACTURERS’ CODES, NAMES & ADDRESSES 


qpl fscm/ d ata. (Manufacturers in order of D.A.T.A. Code Letters) 

MFR. NATO MFRS.’ 

DESIG No. CODE 



ADA ADAC Corporation, 70 Tower Office Park, Woburn, MA 01801 

AEGG AEG-Teletunken Fachbereich, 4788 Warstem 2 (E31-FBE), Postfach 2160, Leistungshalbleiter, West 

Germany 


g. Encuentre el codigo del fabricante y asi encontrara el nombre. 

h. Las oficinas locales del fabricante pueden encontrarse en la Seccion de Listas de Oficinas de Venta 
y los logos se encuentran en la Seccion de Logos. 



Si Ud. sabe: el numero del tipo (incluyendo el tipo militar con su prefijo JAN) 

Primero: Dirfjase a la Seccion 1, el INDICE DE REFERENCIA SISTEMATICA DE 
NUMEROS DE TIPOS y localice el numero de su tipo. 

Si necesita saber: 

a. Las caracteristicas electricas: 

Mire la pagina y el numero de la Ifnea al lado de su Tipo. 



1. TYPE No. CROSS INDEX 

[TYPE No. MF RgTP~q 8<Li ne|TYPE No MFR SlPqftLInelTYPE No. MFRSIPqStLineTTYPE Ng 


II 

V TYPE NUMBER SEQUENCE 

MFRS - 

: FSC 

Pq&Line 
104"TF 
104- 19 

TYPE No. MFRS 

74SC’23'SFfA)-STX 

74SC240C(MA) STX 

Pg&Line 
108 - 36 
43 28 


XI 



Localice esa pagina y el numero de la Ifnea, y encontrara las caracteristicas electricas. 

o b. El esquema y el aspecto: 

Esos numeros se encuentran en la ultima columna 



5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3|LOGICT 



FT " “ 


tJch 

2T 

LOOiC 

Tan 

POWER 


MAXIMUM 

Max. ~ 


OPER. 

..... 

DRAWINGS 

LINE 

No. 

TYPE 

NO 

DATA 

SHT 

TYPE 

OF 

GATE 

LEVEL 

3 JMIN |4 JMAX 

IN 

OUT 

MAX 

SUPPLY 

SPAN 

NEG. IPOS 

PROPA¬ 

GATION 

DELAY 

RISE IFALL 
TIME (TIME 

OPER. 

POWEf 

DISS 

MAX 

NOISE 

REJECT 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

CKTS 

PER 

MOD 

LOGIC ' 
OR 

BLOCK 

OUTLINE 





.. 

_1V1 J..JY1 J 


_ 



_ML. 


LO± 





y los dibujos se encuentran en las Secciones de Dibujos, enumerados segun se indica. 

o c. Quien lo fabrica: 

Use el codigo del fabricante 



1. TYPE No. CR OSS INDE X 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


y vaya la la Seccion de Codigos, Nombres y Direcciones de los Fabricantes para obtener la 
informacion completa. Las oficinas locale del fabricante pueden encontrarse en la Seccion de Listas 
de Oficinas de Venta. 

o d. Un tipo equivalents: 

Revise los tipos que tengan parametros electricos similares al rededor del numero conocido para 
determinar las alternativas convenientes. 

Los sfmbolos y codigos que se emplean en estas secciones tecnicas se explican en las paginas 
Interpretador en la parte trasera del libro. 



Si Ud. sabe: Un numero de dispositivo comun (o generico) o funcionalmente 
equivalente 

Primero: Dirfjase a la primera seccion del INDICE DE PRODUCTOS GENERICOS 
o el INDICE MAESTRO DE EQUIVALENTES FUNCIONALES 
Y Ud. necesita saber: Los fabricantes, los numeros de tipos, y la categori'a de los 

productos: 


Localice su numero generico 


LINE 

No 


GENERIC 

NO 


ITSfiB- 

8T98 
8T9EL_ 


GENERIC PRODUCT INDEX 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO 


S8T98F 
IS8T98F _ 



PRODUCT 

PAGE 



& 


CLASS 

LINE 


¥UFTDWV 

~3T’2T~ 


BUFF DRiV 

34 21 


BUFF DRIV 

34- 21 




IN ORDER OF: (l)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 


GENERIC 

NO 


~w 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO 


MFR. 

CODEl 


PRODUCT 

CLASS 


PAGE 

& 

LINE 


Mire el numero de tipo del fabricante, el codigo y la categori'a del producto, y las ultimas columnas le 
daran los numeros de la pagina y de la Ifnea para obtener los detalles completos. 
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Localice el numero equivalente funcional. 



FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No 

T 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

TECH 

J] - 

TYPE NUMBER 

T )— 

MFR 

CODE 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

UNE 

LINE 

No 

T] 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

n 

TECH 

r 

TYPE NUMBER 

4J 

MFR 

CODE 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

2 

3 

’ 29-701 

29-762 

47LS243N 

SCH 

SCH 

■H L_J 

1 AM2902DC-B 

M741S243P 

AMD 

AMD 

■MILL 

If 20 
IF20 
I.EQ3 l 

130- 27 

130- 34 

-£L-&± - 

111 1 
112 

112 _! 

64L5253W 

64LS253W 

ML22UM - , 

TTL 

ttl 

S54S253W 1 

SNB4LS2B3W 

B4F362FM- J 

mo 

AMD 

t rnr- 

IF 1 3 

103- 38 
101-107 
Lfllrlgl- 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. |2) TECH 



Mire la tecnologia, el numero de tipo, el codigo del fabricante, y las ultimas columnas le daran el numero 
de la seccion y codigo de la edicion D.A.T.A. seguidos por el numero de la linea y de la pagina para 
detalles completos. 

Si Ud. sabe: el numero del tipo del fabricante 

Y necesita saber: El numero funcional equivalente 

Localice su numero de tipo 


TYPE TO FUNCTIONAL NUMBER EQUIVALENCE 


IN ORDER OF (1) MFG TYPE NUMBER 


---p-1- 1 - 

LINE MANUFACTURER i FUNCTIONAL TECH 

No type number equivalence fmly 

; NUMBER 

USE 

C0DE| book name 

LINE 

No 

^ 1 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

1 1 Me;68AOOl 168 00 "XlMS 

2 MC68A00F 68 00 NMS 

3 MC 6fi ADOS ,68 00 ,NMS 

MPO3!uPH0CES5ofl 
MP03|u PROCESSOR 
MP03 uPROCESSOR 

1 1 1 

112 , 
113 | 

MC290 1 APM 

MC290 1ALC 

[MC 290 1AL M I 

29 00 1 

29-00 

29 00 

■FTP 

BIP 

BIP 

MP07 

MP03 

MP03 

uPHUtfcSSOH 

uPROCESSOR 

uPROCESSOR 



Mire el numero equivalente funcional, la familia tecnologica, y las ultimas columnas le daran el numero 
de la seccion y codigo de la edicion D.A.T.A. asi como el nombre del libro. 

Los simbolos y codigos que se emplean en estas secciones tecnicas se explican en las paginas 
“Interpretador ’ en la parte trasera del libro. 
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USE OF POWERS-OF-TEN MULTIPLIERS 
& SYMBOLS & CODES IN THE TECHNICAL SECTIONS 


To present a maximum amount of information in a minimum amount of space, 
use is made in this book of the following data modifiers: 

POWERS-OF-TEN MULTIPLIERS 

The powers-of-ten multipliers shown below are used in numeric columns when the value being entered is many times greater 
or smaller than the units of measure indicated in the column heading. Usually, the latter are the so-called ‘basic’ units; such 
as V (volts), A (amperes) and s (seconds). The multipliers and an explanation of their use are given below: 

MULTIPLIERS_ EXPLANATION_ 





Value of Data 

Basic Unit In 


Power 

Prefix 

Symbol 

To Be Entered 

Column Heading 

Actual Entry 

1012 

tera 

T 

3 milliamperes 

A (amperes) 

3.0m 

109 

Qiga 

G 

9 megaohms 

n (ohms) 

9.0M 

106 

mega 

M 

0.5 volt 

V (volts) 

500m* 

103 

kilo 

k 

10 amperes 

A (amperes) 

10 

102 

hecto 

h 




10 

deka 

da 

*May also be written as 0.5, with no multiplier 


10-1 

deci 

d 




10-2 

centi 

c 




10-3 

milli 

m 




10-6 

micro 





10-9 

nano 

n 




10-12 

pico 

P 




10-15 

femto 

f 




10-18 

atto 

a 




Recommended by International 

Committee on Weights and Measures. Adopted by National Bureau of Standards 



SYMBOLS & CODES 

Symbols: Symbols such as #, A, and $ are used in all columns, numeric or otherwise, whenever the data entries differ in some 
way from the entity defined in the column heading. For instance, if a given heading specifies Max. Power (in Watts) and the 
numeric value being entered for a given type represents the minimum power instead, the variance is denoted by the ap¬ 
pearance of a special symbol alongside the numeric entry. 

Codes: Codes are used in some columns as means to abbreviate the data being entered. The codes may be alphabetic (A, B, 
C, etc.) numeric (1,2,3, etc.) or some combination of both. 

Note: 

The symbols and codes used herein are explained on the Interpreter Pages in back of the book. 


HOW TYPE NUMBERS ARE SEQUENCED IN THE 
TYPE NUMBER CROSS INDEX 


Sequencing of type numbers in the Type Number Cross-Index is governed by the following rules: 


Rules Examples Rules_Examples 


1. Type numbers are listed in numeric-alpha¬ 
betic sequence; i.e., type numbers be¬ 
ginning with a number (decimal, frac¬ 
tion, or whole) precede type numbers 
beginning with a letter. 

13A01 

143 

1202 

A147 

AN127 

B2000 

3. Zeros are ignored in sequencing except 
when the zero is the only basis for dis¬ 
tinguishing one type number from an¬ 
other. In this case the type number con¬ 
taining the zero is listed first. 

0112 

112 

0113 

00115 

AP01 

API 

AP02 

2. Decimals and fractions precede whole 
numbers. An equivalent decimal pre¬ 
cedes the fraction when the remainder 
of type number is identical. 

.25Z150 

1/4Z150 

3/4M12Z 

1T3 


4. Number and/or letter groupings preceding 
hyphens or slashes are the controlling 
factors in sequencing. The hyphens and 
slashes themselves precede any identi¬ 
cally positioned letters also having the 
same beginning number/letter group¬ 
ings. 

XIV 

66-0706 

66M1 

70/10 

70A9 





HOW TYPE NOS. ARE ARRANGED IN THE 
TECHNICAL SECTION - SEQUENCING PARAMETERS 


The arrangement of types in the technical sections is keyed to a set of special characteristics selected for their importance from 
among the general group of characteristics tabulated in each section. These selected characteristics, or sequencing parameters, 
differ from one section to another, and are indentified at the top of each page, as shown in the sample below. 


MAJOR CHARACTERISTICS 


SEQUENCING PARAMETERS 


5. GATES 


IN ORDER OF: (1)TYPE GATE (2)L0GIC TYPE 



J] 

TT 

5JMAX 



l _ L< 


I _ 

FAN 

POWER 


MAX. 

MAX. 

MAX. 

TEMP. 

ZkT 

DRAWIN(j§ 1 

LINE 

TYPE 

TYPE 

OPER- 

PRO- 

1 

LEVf 

L TTY 

FT 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

TOTAL 

NOISE 



PER 

LOGIC 

OUTLINE 

No. 

No. 

OF 

ATING 

[cess 


J 

AT 

2J 


MAX. 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

PKG 

REJECT 

LOW 

HI 

MOC 

DWG. No 

DWG. No 



GATE 

FREQ. 

I 

T 


'O' 





NEG. 

POS 

DELAY 

tr 

tf 

DISS 






A = MO 




. (Hz) _ 


|V) 


IV) .. 





JV]_ 

JV]_ 

_J§)_ 


J«1_ 

(W) 

(V) 

°C 

°c 





The different types within a section are first arranged in ascending numeric (or alphabetic) order of the first such parameters. Groups 
of types having a common value for the first parameter are then arranged in ascending order of the second parameter. This process 
continues for each parameter in turn, up to and including the last parameter which, in every instance, is the type number itself. The 
final arrangement, by type number, is done in accordance with the sequencing of type numbers in the cross-index, as explained on 
the preceding page. 


A simplified model of the arrangement as described is shown below. 


4 

Type Number 

Chara 

cteristics 

UTa 

— aJ b 

C 

_lJ d 

A13 

100 


325 


A4 

100 


1000 

20 

A9 

100 

A 

20 

25 

A10 

100 

A 

200 

25 

A3 

100 

B 

40 

15 

A1 

100 

C 

80 

10 

A8 

100 

C 

900 

15 

A7 

100 

D 

35 

30 

A11 

110 

A 

60 

25 

A2 

120 

A 

300 

15 

A5 

120 

B 

150 

20 

A6 

120 

B 

200 

20 

A12 

120 

B 

475 

25 


' Last v / 1st X 1 2nd ' ' (Not\ / 3rd \ 
Seq. Seq. Seq. Seq.) Seq. 

Par. Par. Par. Par. 


Note that the absence of an entry for any sequencing parameter is regarded as a zero, and precedes any actual entries in the 
sequencing. 
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GENERAL TERMS AND DEFINITIONS 


MATRIX A logic network whose configuration is 
an array of intersections of its input- 
output leads, with elements connected 
at some of these intersections. The 
network usually functions as an encod¬ 
er or decoder. 

MULTIPLIER A device that has two or more inputs 
and whose output is a representation 
of the product of the quantities repre¬ 
sented by the input signals. 

ADDER A device whose output is a representa¬ 
tion of the sum of the two or more 
quantities represented by the inputs. 

CLOCK A device that generates periodic sig¬ 
nals used for synchronization. 

COMPARATOR A circuit for performing amplitude se¬ 
lection between either two variables or 
between a variable and a constant. 

COUNTER A device, capable of changing from 
one to the next of a sequence of distin¬ 
guishable states upon each receipt of 
an input signal. 

DECODER A matrix of logic elements that selects 
one or more output channels accord¬ 
ing to the combination of input signals 
present. 

FLIP-FLOP A circuit or device, containing active 
elements, capable of assuming either 
one of two stable states at a given 
time, the particular state being de¬ 
pendent upon (A) the nature of an input 
signal, for example, its polarity, ampli¬ 
tude, and duration, and (B) which of 
two input terminals last received the 
signal. 


FREQUENCY A device for delivering an output wave 
DIVIDER whose frequency is a proper fraction, 
usually a submultiple, of the input fre¬ 
quency. Note: Usually the output fre¬ 
quency is an integral submultiple or an 
integral proper fraction of the input fre¬ 
quency. 

GATE A device having one output channel 
and one or more input channels, such 
that the output channel state is com¬ 
pletely determined by the contempora¬ 
neous input channel states, except 
during switching transients. 

TIME DELAY A circuit that delays the transmission 
of an impulse signal, or the perform¬ 
ance of a transducer, for a definite de¬ 
sired length of time. 

ARITHMETIC A part of a computer that performs 
LOGIC arithmetic operations, logic opera- 
UNIT (ALU) tions, and related operations. 

LOOK AHEAD A device that directly considers all the 
CARRY addend and augend adder bits from 
GENERATOR previous stages in order to determine 
the carry input to all stages of more 
significant bits. 

PARITY A device that generates or checks the 
GENERATOR number of I’s in a word to predetermine 
CHECKER an error condition that might exist dur¬ 
ing processing or transmission of digi¬ 
tal information. 

LATCH A name commonly used to refer to a 
flip-flop (usually a “D” type) when used 
for data storage, as opposed to count¬ 
ing and logic functions. 

MULTIVIBRATOR A relaxation oscillator in which the in- 
phase feedback voltage is obtained 
from two electron tubes or transistors. 
Typically, their outputs are coupled 
through resistive-capactive elements. 
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FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

I] 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2J 

TECH 

3j 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

NO. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

_ 

2J 

TECH 

3j 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

40350 

CMS 

863/40006 

ssS 

TTO 

LC05 

6l- 01 


Ill 

40^02 

CMS 

MC14O02U&CP 

MOTA 

DL 

LC05 

6l- 39 

2 

40-00B 


CM4000AD 

SOD 

DL 

LC05 

55- 16 


112 

40-02 

CMS 

MSM4002RS 

OKU 

DL 

LC05 

58- 91 

3 

40-00B 


CM4000AE 

SOD 

DL 

LC05 

55- 17 


113 

40-02 

CMS 

M4002BP 

MITJ 

DL 

LC05 

61- 20 

4 

40-00B 

CMS 

CD4000AD 

RCA 

MO 

LC05 

60- 26 


114 

40-02 

CMS 

4002A 

A 

DL 

LC05 1 

59- 51 

5 

40-OOB 

CMS 

CD4000AE 

RCA 

MO 

LC05 

60- 27 


115 

40-02 

CMS 

883/4002B 

SSS 

MO 

LC05 

59- 60 

6 

40-00B 

CMS 

CD4000AF 

RCA 

MO 

LC05 

60- 2 


116 

40-02B 


CM4002AD 

SOD 

DL 

LC05 

55- 20 

7 

40-00B 

CMS 

CD4000BD 

RCA 

MO 

LC05 

61- 67 


117 

40-02B 


CM4002AE 

SOD 

DL 

LC05 

55- 21 

8 

40-00B 

CMS 

CD4000BE 

RCA 

MO 

LC05 

61- 68 


118 

40-02B 

CMS 

CD4002AE 

RCA 

MO 

LC05 

60- 31 

9 

40-00B 

CMS 

CD4000BF 

RCA 

MO 

LC05 

61- 69 


119 

40-02B 

CMS 

CD4002AF 

RCA 

MO 

LC05 

60- 8 

10 

40-00B 

CMS 

CD4000CJ 

NSC 

DL 

LC05 

61- 70 


120 

40-02B 

CMS 

CD4002BD 

RCA 

MO 

LC05 

59- 63 

11 

40-00B 

CMS 

CD4000CN 

NSC 

DL 

LC05 

61- 71 


121 

40-02B 

CMS 

CD4002BE 

RCA 

MO 

LC05 

59- 64 

12 

40-00B 

CMS 

CD4000MJ 

NSC 

DL 

LC05 

61- 72 


122 

40-02B 

CMS 

CD4002BF 

RCA 

MO 

LC05 

59- 65 

13 

40-00B 

CMS 

CD4000MW 

NSC 

FL 

LC05 

61- 73 


123 

40-02B 

CMS 

CD4002CJ 

NSC 

DL 

LC05 

60- 9 

14 

40-00B 

CMS 

CD4000UBD 

RCA 

MO 

LC05 

61- 74 


124 

40-02B 

CMS 

CD4002CN 

NSC 

DL 

LC05 

60- 10 

15 

40-00B 

CMS 

CD4000UBE 

RCA 

MO 

LC05 

61- 75 


125 

40-02B 

CMS 

CD4002MJ 

NSC 

DL 

LC05 

60- 11 

16 

40-00B 

CMS 

CD4000UBF 

RCA 

MO 

LC05 

61- 76 


126 

40-02B 

CMS 

CD4002MW 

NSC 

FL 

LC05 

60- 12 

17 

40-00B 

CMS 

HBC4000AD 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 33 


127 

40-02B 

CMS 

CD4002UBD 

RCA 

MO 

LC05 

61- 48 

18 

40-00B 

CMS 

HBC4000AF 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 34 


128 

40-02B 

CMS 

CD4002UBE 

RCA 

MO 

LC05 

61- 49 

19 

40-00B 

CMS 

HBC4000AK 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 35 


129 

40-02B 

CMS 

CD4002UBF 

RCA 

MO 

LC05 

61- 50 

20 

40-00B 

CMS 

HBF4000AE 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 45 


130 

40-02B 

CMS 

HBC4002AD 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 39 

21 

40-00B 

CMS 

HBF4000AF 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 46 


131 

40-02B 

CMS 

HBC4002AF 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 40 

22 

40-00B 

CMS 

HCC4000BD 

SGAI 

DL 

LC05 

61- 79 


132 

40-02B 

CMS 

HBC4002AK 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 41 

23 

40-00B 

CMS 

HCC4000BF 

SGAI 

DL 

LC05 

61- 80 


133 

40-02B 

CMS 

HBF4002AE 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 49 

24 

40-00B 

CMS 

HCC4000BK 

SGAI 

FL 

LC05 

61- 81 


134 

40-02B 

CMS 

HBF4002AF 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 50 

25 

40-00B 

CMS 

HCF4000BE 

SGAI 

DL 

LC05 

61- 82 


135 

40-02B 

CMS 

HCC4002BF 

SGAT 

DL 

LC05 

60- 98 

26 

40-00B 

CMS 

HCF4000BF 

SGAI 

DL 

LC05 

61- 83 


136 

40-02B 

CMS 

HCC4002BK 

SGAI 

FL 

LC05 

60- 99 

27 

40-00B 

CMS 

HEF4000 

RTCF 

DL 

LC05 

61- 84 


137 

40-02B 

CMS 

HCF4002BE 

SGAI 

DL 

LC05 

60-105 

28 

40-OOB 

CMS 

HEF4000B 

VALG 

DL 

LC05 

61- 77 


138 

40-02B 

CMS 

HCF4002BF 

SgaT 

DL 

LC05 

60-106 

29 

40-00B 

CMS 

JANM38510/05201ACA 

RCA 

DL 

LC05 

58- 94 


139 

40-02B 

CMS 

HEF4002 

RTCF 

DL 

LC05 

61- 7 

30 

40-OOB 

CMS 

JANM38510/05201BCA 

A 

DL 

LC05 

58- 95 


140 

40-02B 

CMS 

HEF4002P 

A 

DL 

LC05 

59- 48 

31 

40-00B 

CMS 

JANM38510/05201BCB 

A 

DL 

LC05 

58- 96 


141 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203ACA 

RCA 

DL 

LC05 

59- 14 

32 

40-00B 

CMS 

JANM38510/05201BCC 

SSS 

DL 

LC05 

58- 97 


142 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203ADA 

RCA 

FL 

LC05 

59- 15 

33 

40-00B 

CMS 

JANM38510/05201 CCA 

RCA 

DL 

LC05 

58- 98 


143 

40-02B 

CMS 

J ANM38510/05203BAA 

NSC 

FL 

LC05 

59- 16 

34 

40-00B 

CMS 

J AN M38510/05201CCB 

RCA 

DL 

LC05 

58- 99 


144 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203BAC 

NSC 

FL 

LC05 

59- 17 

35 

40-00B 

CMS 

MC14000UBAL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 88 


145 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203BCA 

A 

DL 

LC05 

59- 18 

36 

40-00B 

CMS 

MC14000UBCL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 89 


146 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203BCB 

A 

DL 

LC05 

59- 19 

37 

40-00B 

CMS 

MC14000UBCP 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 90 


147 

40-02B 

CMS 

JANM3851Q/05203BCC 

SSS 

DL 

LC05 

59- 20 

38 

40-00B 

CMS 

SCL4000B 

SSS 

MO 

LC05 

61- 78 


148 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203BDA 

RCA 

FL. 

LC05 

59- 21 

39 

40-00B 

CMS 

SFF24000AEV 

THEF 

DL 

LC05 

60- 18 


149 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203CAA 

NSC 

FL 

LC05 

59- 22 

40 

40-00B 

CMS 

SFF24000AKM 

THEF 

DL 

LC05 

60- 19 


150 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203CAC 

NSC 

FL 

LC05 

59- 23 

41 

40H000 

CMS 

TC40H000P 

TOSJ 

DL 

LC05 

62- 62 


151 

40-02B 

CMS 

JAN M38510/05203CCA 

NSC 

DL 

LC05 

59- 24 

42 

40-01 

CMS 

883/4001B 

SSS 

MO 

LC05 

59- 57 


152 

40-02B 

CMS 

JANM38510/05203CCB 

A 

DL 

LC05 

59- 25 

43 

40-01 

CMS 

883/4001UB 

SSS 

MO 

LC05 

59- 58 


153 

40-02B 

CMS 

J ANM38510/05203CDA 

RCA 

DL 

LC05 

59- 26 

44 

40-0 IB 


CD4001UBD 

RCA 

MO 

LC05 

55- 13 


154 

40-02B 

CMS 

MC14002BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 25 

45 

40-01B 


CD4001UBE 

RCA 

MO 

LC05 

55- 14 


155 

40-02B 

CMS 

MC14002BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 26 

46 

40-01B 


CM4001AD 

SOD 

DL 

LC05 

55- 18 


156 

40-02B 

CMS 

MC14002BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 27 

47 

40-01B 


CM4001AE 

SOD 

DL 

LC05 

55- 19 


157 

40-02B 

CMS 

MC14002UBAL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 37 

48 

40-01B 

CMS 

CD4001AD 

RCA 

MO 

LC05 

60- 28 


158 

40-02B 

CMS 

MC14002UBCL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 38 

49 

40-01B 

CMS 

CD4001AE 

A 

MO 

LC05 

60- 29 


159 

40-02B 

CMS 

MM4602AD 

NSC 

DL 

LC05 

59- 41 

50 

40-01B 

CMS 

CD4001AF 

A 

MO 

LC05 

60- 3 


160 

40-02B 

CMS 

MM4602AF 

NSC 

DL 

LC05 

59- 42 

51 , 

40-01B 

CMS 

CD4001BCJ 

NSC 

DL 

LC05 

60- 86 


161 

40-02B 

CMS 

MM5602AN 

NSC 

DL 

LC05 

59- 45 

52 

40-01B 

CMS 

CD4001BCN 

NSC 

DL 

LC05 

60- 87 


162 

40-02B 

CMS 

MSM4002 

OKU 

DL 

LC05 

59- 54 

53 

40-01B 

CMS 

CD4001BD 

RCA 

MO 

LC05 

61- 54 


163 

40-02B 

CMS 

SCL4002B 

SSS 

MO 

LC05 

59- 71 

54 

40-01B 

CMS 

CD4001BMJ 

NSC 

DL 

LC05 

60- 88 


164 

40-02B 

CMS 

SFF24002AKM 

THEF 

DL 

LC05 

60- 23 

55 

40-01B 

CMS 

CD4001 BMW 

NSC 

FL 

LC05 

60- 89 


165 

40-02B 

CMS 

4002BDC 

FSC 

DL 

LC05 

60- 71 

56 

40-01B 

CMS 

CD4001CJ 

NSC 

DL 

LC05 

60- 4 


166 

40-02B 

CMS 

4002BDM 

FSC 

DL 

LC05 

60- 72 

57 

40-01B 

CMS 

CD4001CN 

NSC 

DL 

LC05 

60- 5 


167 

40-02B 

CMS 

4002BFC 

FSC 

FL 

LC05 

60- 73 

58 

40-01B 

CMS 

CD4001MJ 

NSC 

DL 

LC05 

60- 6 


168 

40-02B 

CMS 

4002BFM 

FSC 

FL 

LC05 

60- 74 

59 

40-01B 

CMS 

CD4001MW 

NSC 

FL 

LC05 

60- 7 


169 

40-02B 

CMS 

4002BPC 

FSC 

DL 

LC05 

60- 75 

60 

40-01B 

CMS 

HBC4001AD 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 36 


170 

40H002 

CMS 

TC40H002P 

TOSJ 

DL 

LC05 

59- 39 

61 

40-01B 

CMS 

HBC4001AF 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 37 


171 

40H004 

CMS 

TC40H004P 

TOSJ 

DL 

LC05 

66- 38 

62 

40-01B 

CMS 

HBC4001AK 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 38 


172 

40-08 

CMS 

883/4008B 

SSS 

MO 

LC15 

159- 4 

63 

40-01B 

CMS 

HBF4001AE 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 47 


173 

40-08B 

CMS 

CD4008AD 

RCA 

MO 

LC15 

159- 89 

64 

40-01B 

CMS 

HBF4001 AF 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 48 


174 

40-08B 

CMS 

CD4008AE 

RCA 

MO 

LC15 

159- 99 

65 

40-01B 

CMS 

HCC4001BD 

SGAI 

DL 

LC05 

60- 94 


175 

40-08B 

CMS 

CD4008AF 

RCA 

MO 

LC15 

159- 90 

66 

40-01B 

CMS 

HCC4001BF 

SGAI 

DL 

LC05 

60- 95 


176 

40-08B 

CMS 

CD4008BCJ 

NSC 

DL 

LC15 

159- 59 

67 

40-01B 

CMS 

HCC4001BK 

SGAI 

FL 

LC05 

60- 96 


177 

40-08B 

CMS 

CD4008BCN 1 

NSC 

DL 

LC15 

159- 60 

68 

40-01B 

CMS 

HCF4001BE 

SGAI 

DL 

LC05 

60-103 


178 

40-08B 

CMS 

CD4008BD 

RCA 

MO 

LC15 

159- 66 

69 

40-01B 

CMS 

HCF4001BF 

SGAI 

DL 

LC05 

60-104 


179 

40-08B 

CMS J 

CD4008BE 

RCA 

MO 

LC15 

159- 67 

70 

40-01B 

CMS 

HEF4001 

RTCF 

DL 

LC05 

60-109 


180 

40-08B 

CMS 

CD4008BF 

RCA 

MO 

LC15 

159- 68 

71 

40-01B 

CMS 

HEF4001P 

A 

DL 

LC05 

59- 47 


181 

40-08B 

CMS 

CM4008AD 

SOD 

DL 

LC15 

159- 91 

72 

40-01B 

CMS 

HEF4001U 

RTCF 

DL 

LC05 

61- 3 


182 

40-08B 

CMS 

CM4008AE 

SOD 

DL 

LC15 

159-100 

73 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202ADA 

RCA 

FL 

LC05 

59- 2 


183 

40-08B 

CMS 

HBC4008AD 

SGAI 

MO 

LC15 ! 

159- 92 

74 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202BAC 

NSC 

FL 

LC05 

59- 4 


184 

40-08B 

CMS 

HBC4008AF 

SGAI 

MO 

LC15 

159- 93 

75 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202BCA 

A 

DL 

LC05 

59- 5 


185 

40-08B 

CMS 

HBC4008AK 

SGAI 

MO 

LC15 

159- 94 

76 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202BCB 

A 

DL 

LC05 

59- 6 


186 

40-08B 

CMS 

HBF4008AE 

SGAI 

MO 

LC15 

159-101 

77 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202BCC 

SSS 

DL 

LC05 

59- 7 


187 

40-08B 

CMS 

HBF4008AF 

SGAI 

MO 

LC15 

159-102 

78 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202BDA 

RCA 

FL 

LC05 

59- 8 


188 

40-08B 

CMS 

HCC4008BD 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 69 

79 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202CAA 

NSC 

FL 

LC05 

59- 9 


189 

40-08B 

CMS 

HCC4008BF 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 70 

80 

40-0 IB 

CMS 

JANM38510/05202CAC 

NSC 

FL 

LC05 

59- 10 


190 

40-08B 

CMS 

HCC4008BK 

SGAI 

FL 

LC15 

159- 71 

81 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202CCA 

NSC 

DL 

LC05 

59- 11 


191 

40-08B 

CMS 

HCF4008BF 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 73 

82 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202CCB 

A 

DL 

LC05 

59- 12 


192 

40-08B 

CMS 

HCF4038BF 

SGAI 

DL 

LC15 ' 

159- 49 

83 

40-01B 

CMS 

JANM38510/05202CDA 

RCA 

FL 

LC05 

59- 13 


193 

40-08B 

CMS 

HEF4008 

RTCF 

DL 

LC15 

159- 51 

84 

40-01B 

CMS 

MCI 4001BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 22 


194 

40-08B 

CMS 

HEF4008B 

VALG 

DL 

LC15 

160- 5 

85 

40-01B 

CMS 

MCI 4001BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 23 


195 

40-08B 

CMS 

HEF4008P 

A 

DL 

LC15 

160- 3 

86 

40-01B 

CMS 

MCI 4001BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 24 


196 

40-08B 

CMS 

JANM38510/05401BEA 

SSS 

DL 

LC15 

159- 80 

87 

40-01B 

CMS 

MCI 4001UBAL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 34 


197 

40-08B 

CMS 

JANM38510/05401BEB 

A 

DL 

LC15 

159- 81 

88 

40-01B 

CMS 

MCI 4001UBCL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 35 


198 

40-08B 

CMS 

JANM38510/05401BFA 

RCA 

FL 

LC15 

159- 83 

89 

40-01B 

CMS 

MCI 4001UBCP 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 36 


199 

40-08B 

CMS 

JANM38510/05401 BFC 

RCA 

FL 

LC15 

159- 84 

90 

40-01B 

CMS 

MSM4001 

OKU 

DL 

LC05 

59- 53 


200 

40-08B 

CMS 

JANM38510/05401 CEB 

RCA 

DL 

LC15 

159- 85 

91 

40-01B 

CMS 

MSM505 

OKU 

DL 

LC05 

58- 84 


201 

40-08B 

CMS 

JANM38510/05401CFA 

RCA 

FL 

LC15 

159- 86 

92 

40-01B 

CMS 

SCL4001B 

SSS 

DL 

LC05 

59- 69 


202 

40-08B 

CMS 

JANM38510/05401CFC 

RCA 

FL 

LC15 

159- 87 

93 

40-01B 

CMS 

SCL4001UB 

SSS 

MO 

LC05 

59- 70 


203 

40-08B 

CMS 

MC14008BAL 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 76 

94 

40-01B 

CMS 

SFF24001AEV 

THEF 

DL 

LC05 

60- 20 


204 

40-08B 

CMS 

MC14008BCL 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 77 

95 

40-01B 

CMS 

SFF24001AKM 

THEF 

DL 

LC05 

60- 21 


205 

40-08B 

CMS 

MC14008BCP 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 78 

96 

40-01B 

CMS 

4001BDC 

FSC 

DL 

LC05 

60- 66 


206 

40-08B 

CMS 

MSM4008 

OKU 

DL 

LC15 

159- 95 

97 

40-01B 

CMS 

4001BDM 

FSC 

DL 

LC05 

60- 67 


207 

40-08B 

CMS 

SCL4008B 

SSS 

DL 

LC15 

159- 50 

98 

40-01B 

CMS 

4001BFC 

FSC 

FL 

LC05 

60- 68 


208 

40-08B 

CMS 

4008BDM 

FSC 

DL 

LC15 

159- 53 

99 

40-01B 

CMS 

4001BFM 

FSC 

FL 

LC05 

60- 69 


209 

40-08B 

CMS 

4008BFC 

FSC 

FL 

LC15 

159- 54 

100 

40-01B 

CMS 

4001BPC 

FSC 

DL 

LC05 

60- 70 


210 

40-08B 

CMS 

4008BFM 

FSC 

FL 

LC15 

159- 55 

101 

40-01B 

TTL 

MM4601AD 

NSC 

DL 

LC05 

93- 61 


211 

40-08B 

CMS 

4008BPC 

FSC 

• 

LC15 

159- 56 

102 

40-01B 

TTL 

MM5601AN 

NSC 

DL 

LC05 

93- 62 


212 

40H008 

CMS 

TC40H008P 

TOSJ 

DL 

LC05 

55- 52 

103 

40-02 

CMS 

CD4002AD 

RCA 

MO 

LC05 

60- 30 


213 

40-09 

CMS 

883/4449UB 

SSS 

MO 

LC05 

66- 45 

104 

40-02 

CMS 

HCC4002BD 

SGAI 

DL 

LC05 

60- 97 


214 

40-09A 

CMS 

SCL4449UB 

SSS 

MO 

LC05 

66- 47 

105 

40-02 

CMS 

HD14002B 

HITJ 

DL 

LC05 

58- 78 


215 

40H010 

CMS 

TC40H010P 

TOSJ 

DL 

LC05 

62- 63 

106* 

40-02 

CMS 

HEF4002BDF 

SIC 

DL 

LC05 

61- 8 


216 

40-11 

CMS 

883/401IB 

SSS 

MO 

LC05 

63- 13 

107* 

40-02 

CMS 

HEF4002BPN 

SIC 

DL 

LC05 

61- 9 


217 

40-11 

CMS 

883/4011UB 

SSS 

MO 

LC05 

63- 14 

108* 

140-02 

CMS 

HEF4002BTD 

SIC 

FL 

LC05 

61- 10 


218t 

40-11 

CMS 

883/4093BC 

SSS 

MO 

LC05 

63- 86 

109 

40-02 

CMS 

MB84002B 

FCAJ 

DL 

LC05 

60- 60 


219t 

40-11 

fCMS~ 

883/4093BD 

SSS 

DL 

LC05 

63- 87 

110 

40-02 

CMS 

MB84002BM 

FCAJ 

DL 

LC05 

60- 61 


220 ▼ 

40-11 

CMS 

883/4093BF 

SSS 

FL 

LC05 

63- 89 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 


FI D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


FI 





FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D- 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

U~ 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

It 

40-11 

"CMS - 

883/4093BH 

SSS 

OH 

LC05 

63- 90 



4(5-126 

CMS 

JANM38510/05002CAC 

NSC 

FT 

LC05 

62- 47 

2 

40-1 IB 


CM4011AD 

SOD 

DL 

LC05 

55- 29 



40-12B 

CMS 

JANM38510/05002CCA 

NSC 

DL 

LC05 

62- 48 

3 

40-1 IB 


CM4011AE 

SOD 

DL 

LC05 

55- 30 



40-12B 

CMS 

JANM38510/05002CCB 

A 

DL 

LC05 

62- 49 

4 

40-1 IB 

CMS 

CD4011AD 

RCA 

MO 

LC05 

63- 52 



40-12B 

CMS 

JANM38510/05002CDA 

RCA 

FL 

LC05 

62- 50 

5 

40-1 IB 

CMS 

CD4011AE 

A 

MO 

LC05 

63- 53 



40-12B 

CMS 

MC14012BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 51 

6 

40-1 IB 

CMS 

CD4011AF 

A 

MO 

LC05 

63- 31 



40-12B 

CMS 

MC14012BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 52 

7 

40-1 IB 

CMS 

CD4011BCJ 

NSC 

DL 

LC05 

64- 1 


117 

40-12B 

CMS 

MC14012BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 53 

8 

40-1 IB 

CMS 

CD4011BCN 

NSC 

DL 

LC05 

64- 2 


118 

40-12B 

CMS 

MC14012UBCL 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 78 

9 

40-1 IB 

CMS 

CD4011BD 

RCA 

MO 

LC05 

64- 89 


119 

40-12B 

CMS 

MC14012UBCP 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 79 

10 

40-1 IB 

CMS 

CD4011 BE 

RCA 

MO 

LC05 

64- 90 


120 

40-12B 

CMS 

MM4612AD 

NSC 

DL 

LC05 

62- 70 

11 

40-1 IB 

CMS 

CD4011BF 

RCA 

MO 

LC05 

64- 91 


121 

40-12B 

CMS 

MM4612AF 

NSC 

FL 

LC05 

62- 71 

12 

40-1 IB 

CMS 

CD4011BMJ 

NSC 

DL 

LC05 

64- 3 


122 

40-12B 

CMS 

MM5612AN 

NSC 

DL 

LC05 

62- 75 

13 

40-1 IB 

CMS~^ 

CD4011 BMW 

NSC 

FL 

LC05 

64- 4 


123 

40-12B 

CMS 

MSM4012 

OKU 

DL 

LC05 

63- 8 

14 

40-1 IB 

CMS 

CD4011CJ 

NSC 

DL 

LC05 

63- 32 


124 

40-12B 

CMS 

SCL4012B 

SSS 

MO 

LC05 

63- 27 

15 

40-1 IB 

CMS 

CD4011CN 

NSC 

DL 

LC05 

63- 33 


125 

40-12B 

CMS 

SFF24012AEV 

THEF 


LC05 

63- 48 

16 

40-1 IB 

CMS 

CD4011MJ 

NSC 

DL 

LC05 

63- 34 


126 

40-12B 

CMS 

SFF24012AKM 

THEF 

DL 

LC05 

63- 49 

17 

40-1 IB 

CMS 

CD4011MW 

NSC 

FL 

LC05 

63- 35 


127 

40-12B 

CMS 

TC4002BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

61- 45 

18 

40-1 IB 

CMS 

CD4011UBD 

RCA 

MO 

LC05 

64- 66 


128 

40-12B 

CMS 

TC4012BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

64- 85 

19 

40-1 IB 

CMS 

CD4011UBE | 

RCA 

MO 

LC05 

64- 67 


129 

40-12B 

CMS 

4012A 

A 

DL 

LC05 

63- 5 j 

20 

40-1 IB 

CMS 

CD4011UBF 

RCA 

MO 

LC05 

64- 68 


130 

40-12B 

CMS 

4012BDC 

FSC 

DL 

LC05 

63- 96 

21 

40-1 IB 

CMS 

HBC4011AD 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 58 


131 

40-12B 

CMS 

4012BDM 

FSC 

DL 

LC05 

63- 97 

22 

40-1 IB 

CMS 

HBC4011AF 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 59 


132 

40-12B 

CMS 

4012BFC 

FSC 

FL 

LC05 

63- 98 

23 

40-1 IB 

CMS 

HBC4011AK 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 60 


133 

40-12B 

CMS 

4012BFM 

FSC 

FL 

LC05 

63- 99 

24 

40-1 IB 

CMS 

HBF4011AE 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 67 


134 

40-12B 

CMS 

4012BPC 

FSC 

DL 

LC05 

63-100 

25 

40-1 IB 

CMS 

HBF4011AF 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 68 


135 

40-13 

CMS 

LC4013B 

TSAJ 

DL 

LC04 

36- 70 

26 

40-1 IB 

CMS 

HCC4011BD 

SGAI 

DL 

LC05 

64- 9 


136 

40-13 

CMS 

883/4013B 

SSS 

MO 

LC04 

37- 20 

27 

40-1 IB 

CMS 

HCC4011BF 

SGAI 

DL 

LC05 

64- 10 


137 

40-13B 


CM4013AD 

SOD 

DL 

LC04 

34- 21 

28 

40-1 IB 

CMS 

HCC4011BK 

SGAI 

FL 

LC05 

64- 11 


138 

40-13B 


CM4013AE 

SOD 

DL 

LC04 

34- 22 

29 

40-1 IB 

CMS 

HCF4011BE 

SGAI 

DL 

LC05 

64- 18 


139 

40-13B 

CMS 

CD4013AD 

RCA 

MO 

LC04 

35- 55 

30 

40-1 IB 

CMS 

HCF4011BF 

SGAI 

DL 

LC05 

64- 19 


140 

40-13B 

CMS 

CD4013AE 

A 

MO 

LC04 

35- 56 

31 

40-1 IB 

CMS 

HEF4011 

RTCF 

DL 

LC05 

64- 24 


141 

40-13B 

CMS 

CD4013AF 

A 

MO 

LC04 

37- 25 

32 

40-1 IB 

CMS 

HEF4011P 

A 

DL 

LC05 

62- 77 


142 

40-13B 

CMS 

CD4013BCJ 

NSC 

DL 

LC04 

35- 69 

33 

40-1 IB 

CMS 

HEF4011U 

RTCF 

DL 

LC05 

64- 28 


143 

40-13B 

CMS 

CD4013BCN 

NSC 

DL 

LC04 

35- 70 

34 

40-1 IB 

CMS 

JANM38510/05001 BAA 

NSC 

FL 

LC05 

62- 29 


144 

40-13B 

CMS 

CD4013BD 

RCA 

MO 

LC04 

35- 71 

35 

40-11B 

CMS 

JANM38510/05001BAC 

NSC 

FL 

LC05 

62- 30 


145 

40-13B 

CMS 

CD4013BE 

RCA 

MO 

LC04 

35- 72 

36 

40-11B 

CMS 

JANM38510/05001BCA 

A 

DL 

LC05 

62- 31 


146 

40-13B 

CMS 

CD4013BMJ 

NSC 

DL 

LC04 

35- 74 

37 

40-1 IB 

CMS 

JANM38510/05001BCB 

A 

DL 

LC05 

62- 32 


147 

40-13B 

CMS 

CD4013BMW 

NSC 

FP 

LC04 

35- 75 

38 

40-1 IB 

CMS 

JANM38510/05001BCC 

SSS 

DL 

LC05 

62- 33 


148 

40-13B 

CMS 

HBC4013AD 

SGAI 

MO 

LC04 

35- 57 

39 

40-1 IB 

CMS 

JANM38510/05001BDA 

RCA 

FL 

LC05 

62- 34 


149 

40-13B 

CMS 

HBC4013AF 

SGAI 

MO 

LC04 

35- 58 

40 

40-1 IB 

CMS 

JANM38510/05001CAA 

NSC 

FL 

LC05 

62- 35 


150 

40-13B 

CMS 

HBC4013AK 

SGAI 

MO 

LC04 

35- 59 

41 

40-11B 

CMS 

JANM38510/05001CAC 

NSC 

FL 

LC05 

62- 36 


151 

40-13B 

CMS 

HBF4013AE 

SGAI 

MO 

LC04 

35- 60 

42 

40-1 IB 

CMS 

JANM38510/05001CCB 

A 

DL 

LC05 

62- 38 


152 

40-13B 

CMS 

HBF4013AF 

SGAI 

MO 

LC04 

35- 61 

43 

40-1 IB 

CMS 

JANM38510/05001CDA 

RCA 

FL 

LC05 

62- 39 


153 

40-13B 

CMS 

HCC4013BD 

SGAI 

DL 

LC04 

35- 79 

44 

40-1 IB 

CMS 

MC14011BAL 

MOTA 

DL 

LC04 

36- 9 


154 

40-13B 

CMS 

HCC4013BF 

SGAI 

DL 

LC04 

35- 80 

45 

40-11B 

CMS 

MC14011BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 49 


155 

40-13B 

CMS 

HCC4013BK 

SGAI 

FP 

LC04 

35- 81 

46 

40-1 IB 

CMS 

MC14011BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 50 


156 

40-13B 

CMS 

HCF4013BE 

SGAI 

DL 

LC04 

35- 85 

47 

40-1 IB 

CMS 

MC14011UBAL 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 75 


157 

40-13B 

CMS 

HCF4013BF 

SGAI 

DL 

LC04 

35- 86 

48 

40-1 IB 

CMS 

MC14011UBCL 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 76 


158 

40-13B 

CMS 

HEF4013P 

A 

DL 

LC04 

37- 10 

49 

40-1 IB 

CMS 

MC14011UBCP 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 77 


159 

40-13B 

CMS 

JANM38510/05101 BAC 

NSC 

FP 

LC04 

36- 77 

50 

40-1 IB 

CMS 

MM4611AD 

NSC 

DL 

LC05 

62- 68 


160 

40-13B 

CMS 

JANM38510/05101 BCA 

A 

DL 

LC04 

36- 78 

51 

40-1 IB 

CMS 

MM4611AF 

NSC 

FL 

LC05 

62- 69 


161 

40-13B 

CMS 

JANM38510/05101 BCB 

A 

DL 

LC04 

36- 79 

52 

40-1 IB 

CMS 

MM5611AN 

NSC 

DL 

LC05 

62- 74 


162 

40-13B 

CMS 

JANM38510/05101 BCC 

SSS 

DL 

LC04 

36- 80 

53 

40-1 IB 

CMS 

MSM4011 

OKU 

DL 

LC05 

63- 7 


163 

40-13B 

CMS 

JANM38510/05101 BDA 

RCA 

FP 

LC04 

36- 81 

54 

40-1 IB 

CMS 

MSM500 

OKIJ 

DL 

LC05 

62- 20 


164 

40-13B 

CMS 

JANM38510/05101CAC 

NSC 

FP 

LC04 

36- 82 

55 

40-1 IB 

CMS 

SCL4011B 

SSS 

MO 

LC05 

63- 25 


165 

40-13B 

CMS 

JANM38510/05101CCA 

NSC 

DL 

LC04 

36- 83 

56 

40-1 IB 

CMS 

SCL4011UB 

SSS 

MO 

LC05 

63- 26 


166 

40-13B 

CMS 

JAN M38510/05101 CCB 

A 

DL 

LC04 

36- 84 

57 t 

40-1 IB 

CMS 

SCL4093BC 

SSS 

MO 

LC05 

64- 60 


167 

40-13B 

CMS 

JANM38510/05101 CDA 

RCA 

FP 

LC04 

36- 85 

58 t 

40-1 IB 

CMS 

SCL4093BD 

SSS 

DL 

LC05 

64- 61 


168 

40-13B 

CMS 

MC14013BAL 

MOTA 

DL 

LC04 

35- 90 

59 t 

40-1 IB 

CMS 

SCL4093BE 

SSS 

MO 

LC05 

64- 62 


169 

40-13B 

CMS 

MC14013BCL 

MOTA 

DL 

LC04 

35- 91 

60 t 

40-1 IB 

CMS 

SCL4093BF 

SSS 

FL 

LC05 

64- 63 



40-13B 

CMS 

MC14013BCP 

MOTA 

DL 

LC04 

35- 92 

61 T 

40-1 IB 

CMS 

SCL4093BH 

SSS 

CH 

LC05 

64- 64 



40-13B 

CMS 

MM4613AD 

NSC 

DL 

LC04 

37- 2 

62 

40-1 IB 

CMS 

SFF24011AEV 

THEF 

DL 

LC05 

63- 46 



40-13B 

CMS 

MM4613AF 

NSC 

FP 

LC04 

37- 3 

63 

40-1 IB 

CMS 

SFF24011AKM 

THEF 

DL 

LC05 

63- 47 



40-13B 

CMS 

MM5613AN 

NSC 

DL 

LC04 

37- 4 

64 

40-1 IB 

CMS 

TC4001BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

61- 43 



40-13B 

CMS 

MSM4013 

OKU 

DL 

LC04 

37- 13 

65 

40-11B 

CMS 

TC4001UBP 

TOSJ 

DL 

LC05 

61- 44 



40-13B 

CMS 

TC4013BP 

TOSJ 

DL 

LC04 

36- 10 

66 

40-1 IB 

CMS 

TC401IBP 

TOSJ 

DL 

LC05 

64- 83 



40-13B 

CMS 

4013BDC 

FSC 

DL 

LC04 

35- 64 

67 

40-11B 

CMS 

TC4011UBP 

TOSJ 

DL 

LC05 

64- 84 


177 

40-13B 

CMS 

4013BDM 

FSC 

DT 

LC04 

35- 65 

68 

40-1 IB 

CMS 

4011A 

A 

DL 

LC05 

63- 4 


178 

40-13B 

CMS 

4013BFC 

FSC 

FP 

LC04 

35- 66 

69 

40-11B 

CMS 

4011BDC 

FSC 

DL 

LC05 

63- 91 


179 

40-13B 

CMS 

4013BFM 

FSC 

FP 

LC04 

35- 67 

70 

40-1 IB 

CMS 

4011BDM 

FSC 

DL 

LC05 

63- 92 


180 

40-13B 

CMS 

4013BPC 

FSC 

DL 

LC04 

35- 68 

71 

40-1 IB 

CMS 

4011BFC 

FSC 

FL 

LC05 

63- 93 


181 T 

40-17 

CMS 

M4017BP 

MITJ 

DL 

LC11 

136- 91 

72 

40-11B 

CMS 

4011BFM 

FSC 

FL 

LC05 

63- 94 


182 

40-17 

CMS 

883/4017B 

SSS 

MO 

LC11 

136- 81 

73 

40-1 IB 

CMS 

4011BPC 

FSC 

DL 

LC05 

63- 95 


183 

40-17B 


CM4017AD 

SOD 

DL 

LC11 

129- 18 

74 t 

40-1 IB 

CMS 

883/4093BE 

SSS 

MO 

LC05 

63- 88 


184 

40-17B 


CM4017AE 

SOD 

DL 

LC11 

129- 19 

75 

40H011 

CMS 

TC40H01IP 

TOSJ 

DL 

LC05 

55- 53 


185 

40-17B 

CMS 

CD4017AD 

RCA 

MO 

LC11 

136-100 

76 

40-12 

CMS 

883/4012B 

SSS 

MO 

LC05 

63- 15 


186 

40-17B 

CMS 

CD4017AE 

RCA 

MO 

LC11 

136-101 

77 

40-12B 


CM4012AD 

SOD 

DL 

LC05 

55- 31 


187 

40-17B 

CMS 

CD4017AF 

RCA 

MO 

LC11 

136-102 

78 

40-12B 


CM4012AE 

SOD 

DL 

LC05 

55- 32 


188 

40-17B 

CMS 

CD4017BCJ 

NSC 

DL 

LC11 

137- 35 

79 

40-12B 

CMS 

CD4012AD 

RCA 

MO 

LC05 

63- 54 


189 

40-17B 

CMS 

ICD4017BCN 

NSC 

DL 

LC11 

137- 36 

80 

40-12B 

CMS 

CD4012AE 

A 

MO 

LC05 

63- 55 


190 

40-17B 

CMS 

CD4017BD 

RCA 

MO 

LC11 

137- 88 

81 

40-12B 

CMS 

CD4012AF 

A 

MO 

LC05 

63- 36 


191 

40-17B 

CMS 

CD4017BE 

RCA 

MO 

LC11 

137- 89 

82 

40-12B 

CMS 

CD4012BD 

RCA 

MO 

LC05 

63- 19 


192 

40-17B 

CMS 

CD4017BF 

RCA 

MO 

LC11 

137- 90 

83 

40-12B 

CMS 

CD4012BE 

RCA 

MO 

LC05 

63- 20 


193 

40-17B 

CMS 

CD4017BMJ 

NSC 

DL 

LC11 

137- 37 

84 

40-12B 

CMS 

CD4012BF 

RCA 

MO 

LC05 

63- 21 


194 

40-17B 

CMS 

CD4017BMW 

NSC 

FP 

LC11 

137- 38 

85 

40-12B 

CMS 

CD4012CJ 

NSC 

DL 

LC05 

63- 37 


195 

40-17B 

CMS 

HBC4017AD 

SGAI 

MO 

LC11 

137- 12 

86 

40-12B 

CMS 

CD4012CN 

NSC 

DL 

LC05 

63- 38 


196 

40-17B 

CMS 

HBC4017AF 

SGAI 

MO 

LC11 

137- 13 

87 

40-12B 

CMS 

CD4012MJ 

NSC 

DL 

LC05 

63- 39 


197 

40-17B 

CMS 

HBC4017AK 

SGAI 

MO 

LC11 

137- 14 

88 

40-12B 

CMS 

CD4012MW 

NSC 

FL 

LC05 

63- 40 


198 

40-17B 

CMS 

HBF4017AE 

SGAI 

MO 

LC11 

137- 24 

89 

40-12B 

CMS 

CD4012UBD 

RCA 

MO 

LC05 

64- 69 


199 

40-17B 

CMS 

HBF4017AF 

SGAI 

MO 

LC11 

137- 25 

90 

40-12B 

CMS 

CD4012UBE 

RCA 

MO 

LC05 

64- 70 


RiliH 

40-17B 

CMS 

HCC4017BD 

SGAI 

DL 

LC11 

136- 47 

91 

40-12B 

CMS 

CD4012UBF 

RCA 

MO 

LC05 

64- 71 


Kifli 

40-17B 

CMS 

HCC4017BF 

SGAI 

DL 

LC11 

136- 48 

92 

40-12B 

CMS 

HBC4012AD 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 61 


kjSk^Hb 

40-17B 

CMS 

HCC4017BK 

SGAI 

FP 

LC11 

136- 49 

93 

40-12B 

CMS 

HBC4012AF 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 62 



40-17B 

CMS 

HCF4017BE 

SGAI 

DL 

LC11 

136- 53 

94 

40-12B 

CMS 

HBC4012AK 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 63 


KIlEH 

40-17B 

CMS 

HEF4017 

RTCF 

DL 

LC11 

137- 69 

95 

40-12B 

CMS 

HBF4012AE 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 69 



40-17B 

CMS 

HEF4017P 

A 

DL 

LC11 

136- 33 

96 

40-12B 

CMS 

HBF4012AF 

SGAI 

MO 

LC05 

63- 70 



40-17B 

CMS 

JAN M38510/05601AFA 

RCA 

FP 

LC11 

135- 49 

97 

40-12B 

CMS 

HCC4012BD 

SGAI 

DL 

LC05 

64- 12 


piiyjB 

40-17B 

CMS 

JANM38510/05601BEA 

A 1 

d r 

LC11 

135- 50 

98 

40-12B 

CMS 

HCC4012BF 

SGAI 

DL 

LC05 

64- 13 



40-17B 

CMS 

JANM38510/05601BEB 

A 

DL 

LC11 

135- 51 

99 

40-12B 

CMS 

HCC4012BK 

SGAI 

FL 

LC05 

64- 14 



40-17B 

CMS 

JANM38510/05601BEC 

SSS 

DL 

LC11 

135- 52 

100 

40-12B 

CMS 

HCF4012BE 

SGAI 

DL 

LC05 

64- 20 


210 

40-17B 

CMS 

JANM38510/05601BFA 

RCA 

FP 

LC11 

135- 53 

101 

40-12B 

CMS 

HCF4012BF 

SGAI 

DL 

LC05 

64- 21 


211 

40-17B 

CMS 

JANM38510/05601CEA 

none 

DL 

LC11 

135- 54 

102 

40-12B 

CMS 

HEF4012 

RTCF 

DL 

LC05 

64- 32 


212 

40-17B 

CMS 

JANM38510/05601 CEB 

RCA 

DL 

LC11 

135- 55 

103 

40-12B 

CMS 

HEF4012P 

A 

DL 

LC05 

63- 1 


213 

40-17B 

CMS 

JANM38510/05601CEC 

none 

DL 

LC11 

135- 56 

104 

40-12B 

CMS 

JANM38510/05002BAA 

NSC 

FL 

LC05 

62- 40 


214 

40-17B 

CMS 

JANM38510/05601CFA 

RCA 

FP 

LC11 

135- 57 

105 

40-12B 

CMS 

JANM38510/05002BAC 

NSC 

FL 

LC05 

62- 41 


215 

40-17B 

CMS 

MM4617AD 

NSC 

DL 

LC11 

135- 74 

106 

40-12B 

CMS 

JANM38510/05002BCA 

A 

DL 

LC05 

62- 42 


216 

40-17B 

CMS 

MM4617AF 

NSC 

FP 

LC11 

135- 75 

107 

40-12B 

CMS 

JANM38510/05002BCB 

A 

DL 

LC05 

62- 43 


217 

40-17B 

CMS 

MM5617AN 

NSC 

DL 

LC11 

135- 78 

108 

40-12B 

CMS 

JANM38510/05002BCC 

SSS 

DL 

LC05 

62- 44 


218 

40-17B 

CMS 

MSM4017 

OKIJ 

DL 

LC11 

137- 32 

109 

40-12B 

CMS 

JANM38510/05002BDA 

RCA 

FL 

LC05 

62- 45 


219 

40-17B 

CMS 

SCL4017B 

SSS 

*DT 

LC11 

137- 79 

110 

40-12B 

CMS 

JANM38510/05002CAA 

NSC 

FL 

LC05 

62- 46 

L 

220 

40-17B 

CMS 

SFF24017AEV 

THEF 

DL 

LC11 

135- 90 
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EXPLAINED IN INTERPRETER 


















































































































































































FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 



40-23B 

CMS 

4023BFC 

FSC 

FL 

LC05 

40-23B 

CMS 

4023BFM 

FSC 

FL 

LC05 

40-23B 

CMS 

4023BPC 

FSC 

DL 




40-24B 

CMS 

JANM38510/05605BDA 1 

40-24B 

CMS 

JANM38510/05605CCA i 

40-24B 

CMS 

JANM38510/05605CCB 1 



64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 
82 

83 

84 

85 I 


CMS 

TC4024BP 

CMS 

4024BDC 

CMS 

4024BDM 

CMS 

4024BFC 

CMS 

4024BFM 

CMS 

4024BPC 


LC11 131- 78 

LC11 134- 31 

LC11_ll 34- 32 


LC11 134- 33 

LC11 134- 34 
LC11 134- 35 



IN ORDER OF: (1)FUNCTI0NAL NO. (2) TECH 
(3)TYPE NUMBER 



D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






















































































































































































































































FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

IT- 

tech 

3j~ 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D - 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

4535B 

CMS 

HCC4028BF 

sgai 

DL 

LC06 

117- 12 


ill 

46-38B ^ 

CMS 

CD4038AE 

RCA 


LCl5 

169- 15 

2 

40-28B 

CMS 

HCC4028BK 

SGAI 

FL 

LC06 

117- 13 


112 

40-38B 

CMS 

CD4038AF 

RCA 

MO 

LC15 

159- 19 

3 

40-28B 

CMS 

HCF4028BE 

SGAI 

DL 

LC06 

117- 14 


113 

40-38B 

CMS 

CD4038BD 

RCA 

MO 

LC15 

159- 31 

4 

40-28B 

CmS 

HCF4028BF 

SGAI 

DL 

LC06 

117- 15 


114 

40-38B 

CMS 

■CD4038BE 

RCA 

MO 

LC15 

159- 32 

5 

40-28B 

CMS 

HEF4028 

RTCF 

DL 

LC06 

117- 17 


115 

40-38B 

CMS 

CD4038BF 

RCA 

MO 

LC15 

159- 33 

6 

40-28B 

CMS 

HEF4028B 

VALG 

DL 

LC06 

117- 18 


116 

40-38B 

CMS 

CM4038AE 

SOD 

DL 

LC15 

159- 35 

7 

40-28B 

CMS 

HEF4028P#1 

A 

DL 

LC06 

117- 22 


117 

40-38B 

CMS 

HBC4038AD 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 25 

8 

40-28B 

CMS 

HEF4028P#2 

A 

DL 

LC06 

116- 37 


118 

40-38B 

CMS 

HBC4038AF 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 26 

9 

40-28B 

CMS 

MC14028BCL 

MOTA 

DL 

LC06 

117- 30 


119 

40-38B 

CMS 

HBC4038AK 

SGAI 

FL 

LC15 

159- 27 

10 

40-28B 

CMS 

MC14028BCP 

MOTA 

DL 

LC06 

117- 31 


120 

40-38B 

CMS 

HBF4038AE 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 38 

11 

40-28B 

CMS 

MSM4028 

OKU 

DL 

LC06 

117- 35 


121 

40-38B 

CMS 

HBF4038AF 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 39 

12 

40-28B 

CMS 

SCL4028B 

SSS 

DL 

LC06 

117- 37 


122 

40-38B 

CMS 

HCC4038BD 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 43 

13 

40-28B 

CMS 

TC4028BP 

TOSJ 

DL 

LC06 

117- 39 


123 

40-38B 

CMS 

(HCC4038BF 

"SGAI 

DL 

LC15 

159- 44 

14 

40-28B 

CMS 

4028BDC 

FSC 

DL 

LC06 

116- 95 


124 

40-38B 

CMS 

HCC4038BK 

SGAI 

FL 

LC15 

159- 45 

15 

40-28B 

CMS 

4028BDM 

FSC 

DL 

LC06 

116- 96 


125 

40-38B 

CMS 

HCF4038BE 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 48 

16 

40-28B 

CMS 

4028BFC 

FSC 

FL 

LC06 

116- 97 


126 

40-38B 

CMS 

MC14038BAL 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 6 

17 

40-28B 

CMS 

4028BFM 

FSC 

FL 

LC06 

116- 98 


127 

40-38B 

CMS 

MC14038BCP 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 10 

18 

40-28B 

CMS 

4028BPC 

FSC 

• 

LC06 

116- 99 


128 

40-38B 

CMS 

TC4038BP 

TOSJ 

DL 

LC15 

159- 12 

19* 

40-29 

CMS 

M4029BP 

MITJ 

DL 

LC11 

129- 66 


129# 

40-40 

CMS 

M4040BP 

MITJ 

DL 

LC11 

131- 76 

20 

40-29 

CMS 

883/4029B 

SSS 

MO 

LC11 

133- 71 


130 

40-40 

CMS 

883/4040B 

SSS 

MO 

LCl 1 

136- 80 

21 

40-29B 


CM4029AD 

SOD 

DL 

LC11 

129- 7 


131 

40-40B 


CM4040AD 

SOD 

DL 

LC11 

129- 14 

22 

40-29B 


CM4029AE 

SOD 

DL 

LC11 

129- 8 


132 

40-40B 


CM4040AE 

SOD 

DL 

LCl 1 

129- 15 

23 

40-29B 

CMS 

CD4029AD 

RCA 

MO 

LC11 

138- 13 


133 

40-40B 

CMS 

CD4040AD 

RCA 

MO 

LCl 1 

132- 57 

24 

40-29B 

CMS 

CD4029AE 

RCA 

MO 

LC11 

138- 14 


134 

40-40B 

CMS 

CD4040AE 

RCA 

MO 

LCl 1 

132- 58 

25 

40-29B 

CMS 

CD4029AF 

RCA 

MO 

LC11 

138- 15 


135 

40-40B 

CMS 

CD4040AF 

RCA 

MO 

LCl 1 

132- 59 

26 

40-29B 

CMS 

CD4029BCJ 

NSC 

DL 

LC11 

138- 9 


136 

40-40B 

CMS 

CD4040BCJ 

NSC 

DL 

LCl 1 

132- 60 

27 

40-29B 

CMS 

CD4029BCN 

NSC 

DL 

LC11 

138- 10 


137 

40-40B 

CMS 

CD4040BCN 

NSC 

DL 

LC11 

132- 61 

28 

40-29B 

CMS 

CD4029BD 

RCA 

MO 

LC11 

130- 86 


138 

40-40B 

CMS 

CD4040BD 

RCA 

MO 

LCl 1 

134- 52 

29 

40-29B 

CMS 

CD4029BE 

RCA 

MO 

LC11 

130- 87 


139 

40-40B 

CMS 

CD4040BE 

RCA 

MO 

LCl 1 

134- 53 

30 

40-29B 

CMS 

CD4029BF 

RCA 

MO 

LC11 

130- 88 


140 

40-40B 

CMS 

CD4040BMJ 

NSC 

DL 

LCl 1 

132- 62 

31 

40-29B 

CMS 

CD4029BMJ 

NSC 

DL 

LC11 

138- 11 


141 

40-40B 

CMS 

CD4040BMW 

NSC 

FP 

LCl 1 

132- 63 

32 

40-29B 

CMS 

CD4029BMW 

NSC 

FP 

LC11 

138- 12 


142 

40-40B 

CMS 

HBC4040AD 

SGAI 

MO 

LCl 1 

132- 68 

33 

40-29B 

CMS 

HBC4029AD 

SGAI 

MO 

LC11 

138- 16 


143 

40-40B 

CMS 

HBC4040AF 

SGAI 

MO 

LCl 1 

132- 69 

34 

40-29B 

CMS 

HBC4029AF 

SGAI 

MO 

LC11 

138- 17 


144 

40-40B 

CMS 

HBC4040AK 

SGAI 

MO 

LClT - 

132- 70 

35 

40-29B 

CMS 

HBC4029AK 

SGAI 

MO 

LC11 

138- 18 


145 

40-40B 

CMS 

HBF4040AE 

SGAI 

MO 

LCl 1 

132- 71 

36 

40-29B 

CMS 

HBF4029AE 

SGAI 

MO 

LC11 

138- 19 


146 

40-40B 

CMS 

HBF4040AF 

SGAI 

MO 

LCl 1 

132- 72 

37 

40-29B 

CMS 

HBF4029AF 

SGAI 

MO 

LC11 

138- 20 


147 

40-40B 

CMS 

HCC4040BD 

SGAP 

DL 

LCI1 

134- 65 

38 

40-29B 

CMS 

HCC4029BD 

SGAI 

DL 

LC11 

130- 89 


148 

40-40B 

CMS 

HCC4040BF 

SGAI 

DL 

LCl 1 

134- 66 

39 

40-29B 

CMS 

HCC4029BF 

SGAI 

DL 

LC11 

130- 90 


149 

40-40B 

CMS 

HCC4040BK 

SGAI 

FP 

LCl 1 

134- 67 

40 

40-29B 

CMS 

HCC4029BK 

SGAI 

FP 

LC11 

130- 91 


150 

40-40B 

CMS 

HCF4040BE 

SGAI 

DL 

LCl 1 

134- 75 

41 

40-29BF 

CMS 

HCF4029BF 

SGAI 

DL 

LC11 

130- 93 


151 

40-40B 

CMS 

HCF4040BF 

SGAI 

DL 

LCl 1 

134- 76 

42 

40-29B 

CMS 

HEF4029 

RTCF 

DL 

LC11 

138- 29 



40-40B 

CMS 

HEF4040 

RTCF 

DL 

LCl 1 

134- 42 

43 

40-29B 

CMS 

HEF4029B 

VALG 

DL 

LC11 

138- 27 



40-40B 

CMS 

HEF4040P 

A 

DL 

'LCl 1 

134- 80 

44 

40-29B 

CMS 

HEF4029P 

A 

DL 

LC11 

138- 28 



40-40B 

CMS 

MC14040BAL 

MOTA 

DL 

LCl 1 

134- 6 

45 

40-29B 

CMS 

MC14029BAL 

MOTA 

DL 

LC11 

130- 83 



40-40B 

CMS 

MC14040BCL 

MOTA 

DL 

LCl 1 

134- 7 

46 

40-29B 

CMS 

MC14029BCL 

MOTA 

DL 

LClT 1 

130- 84 


156 

40-40B 

CMS 

MC14040BCP 

MOTA 

DL 

LCl 1 

134- 8 

47 

40-29B 

CMS 

MC14029BCP 

MOTA 

DL 

LC11 

130- 85 


157 

40-40B 

CMS 

MSM4040 

OKU 

DL 

LCl 1 

133- 66 

48 

40-29B 

CMS 

SCL4029B 

SSS 

DL 

LC11 

138- 26 


usmm. 

40-40B 

CMS 

TC4040BP 

TOSJ 

DL 

LCl 1 

131- 79 i 

49 

40-29B 

CMS 

SFF24029AEV 

THEF 

DL 

LC11 

135- 36 


159 

40-40B 

CMS 

4040BDC 

FSC 

DL 

LCl 1 

134- 14 

50 

40-29B 

CMS 

SFF24029AKM 

THEF 

DL 

LC11 

135- 37 


160 

40-40B 

CMS 

4040BDM 

FSC 

DL 

LCl 1 

134- 15 

51 

40-29B 

CMS 

TC4029BP 

TOSJ 

DL 

LC11 

130- 82 


161 

40-40B 

CMS 

4040BFC 

FSC 

FP 

LCl 1 

134- 16 

52 

40-29B 

CMS 

4029BDC 1 

FSC 

DL 

LC11 

138- 21 


162 

40-40B 

CMS 

4040BFM 

FSC 

FP 

LCl 1 

134- 17 

53 

40-29B 

CMS 

4029BDM 

FSC 

DL 

LC11 

138- 22 


163 

40-40B 

CMS 

4040BPC 

FSC 

8 

LCl 1 

134- 18 

54 

40-29B 

CMS 

4029BFC 

FSC 

FP 

LC11 

138- 23 


164 

40-42 

CMS 

883/4042B 

SSS 

MO 

LC26 

174- 68 

55 

40-29B 

CMS 

4029BFM 

FSC 

FP 

LClij 

138- 24 


165 

40-42B 

CMS 

CD4042AD 

RCA 

MO 

LC26 

175- 28 

56 

40-29B 

CMS 

4029BPC 

FSC 

8 

LC11 1 

138- 25 


166 

40-42B 

CMS 

CD4042AE 

RCA 

MO 

LC26 

175- 46 

57 

40-32 

CMS 

CM4032AD 

SOD 

DL 

LC15 

159- 20 


167 

40-42B 

CMS 

CD4042AF 

RCA 

MO 

LC26 

175- 29 

58 

40-32 

CMS 

CM4032AE 

SOD 

DL 

LCl 5 

159- 34 


168 

40-42B 

CMS 

CD4042BCJ 

NSC 

DL 

LC26 

174- 98 

59 

40-32 

CMS 

CM4038AD 

SOD 

DL 

LC15 

159- 21 


169 

40-42B 

CMS 

CD4042BCN 

NSC 

DL 

LC26 

174- 99 

60 

40-32 

CMS 

HD14032B 

HITJ 

DL 

LC15 

159- 57 


170 

40-42B 

CMS 

CD4042BD 

RCA 

MO 

LC26 

175- 7 

61 

40-32 

CMS 

HD14038B 

HITJ 

DL. 

LC15 

159- 58 


171 

40-42B 

CMS 

CD4042BE 

RCA ' 

MO 

LC26 

175- 8 

62 

40-32 

CMS 

MC14038BCL 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 9 


172 

40-42B 

CMS 

CD4042BF 

RCA 

MO 

LC26 

175- 9 

63 

40-32B 

CMS 

CD4032AD 

RCA 

MO 

LC15 

159- 16 


173 

40-42B 

CMS 

CD4042BMJ 

NSC 

DL 

LC26 

174-100 

64 

40-32B 

CMS 

CD4032AE 

RCA 

MO 

LC15 

159- 14 


174 

40-42B 

CMS 

CD4042BMW 

NSC 

FL 

LC26 

174-101 

65 

40-32B 

CMS 

CD4032AF 

RCA 

MO 

LC15 1 

159- 17 


175 

40-42B 

CMS 

HCC4042BD 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 77 

66 

40-32B 

CMS 

CD4032BD 

RCA 

MO 

LC15 

159- 28 


176 

40-42B 

CMS 

HCC4042BF 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 78 

67 

40-32B 

CMS 

CD4032BE 

RCA 

MO 

LC15 

159- 29 


fStm 

40-42B 

CMS 

HCC4042BK 

SGAI 

FL" 

LC26 

174- 79 

68 

40-32B 

CMS 

CD4032BF 

RCA 

MO 

LC15 

159- 30 



40-42B 

CMS 

HCF4042BE 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 80 

69 

40-32B 

CMS 

CD4038AD 

RCA 

MO 

LC15 

159- 18 



40-42B 

CMS 

HCF4042BF 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 81 

70 

40-32B 

CMS 

HBC4032AD 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 22 


180 

40-42B 

CMS 

HEF4042 

RTCF 

DL 

LC26 - " 

174- 64 

71 

40-32B 

CMS 

HBC4032AF 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 23 


181 

40-42B 

CMS 

HEF4042P 

A 

DL 

LC26 

175- 6 

72 

40-32B 

CMS 

HBC4032AK 

SGAI 

FL 

LC15 | 

159- 24 


182 

40-42B 

CMS 

MC14042BAL 

MOTA 

DL 

LC26 

174-102 

73 

40-32B 

CMS 

HBF4032AE 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 36 


183 

40-42B 

CMS 

MC14042BCL 

MOTA 

DL 

LC26 

174-103 

74 

40-32B 

CMS 

HBF4032AF 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 37 


184 

40-42B 

CMS 

MC14042BCP 

MOTA 

DL 

LC26 

174-104 

75 

40-32B 

CMS 

HCC4032BD 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 40 


185 

40-42B 

CMS 

SCL4042B 

SSS 

DL 

LC26 

175- 14 

76 

40-32B 

CMS 

HCC40328F 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 41 


186 

40-42B 

CMS 

TC4042BP 

TOSJ 

DL 

LC26 | 

175- 48 

77 

40-32B 

CMS 

HCC4032BK 

SGAI 

FL 

LC15 

159- 42 


187 

40-42B 

CMS 

4042BDC 

FSC 

DL 

LC26 

174- 59 

78 

40-32B 

CMS 

HCF4032BE 

SGAI 

DL 

L.C15 

159- 46 


188 

40-42B 

CMS 

4042BDM 

FSC 

DL 

LC26 

174- 60 

79 

40-32B 

CMS 

HCF4032BF 

SGAI 

DL 

LC15 

159- 47 


189 

40-42B 

CMS 

4042BFC 

FSC 

FL 

LC26 | 

174- 61 

80 

40-32B 

CMS 

MC14032BAL 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 5 


190 

40-42B 

CMS 

4042BFM 

FSC 

FL 

LC26 

174- 62 

81 

40-32B 

CMS 

MC14032BCL 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 7 


191 

40-42B 

CMS 

4042BPC 

FSC 

8 

LC26 

174- 63 

82 

40-32B 

CMS 

MC14032BCP 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 8 


192 

40H042 

CMS 

TC40H042P 

TOSJ - 

DL 

LC06 | 

117- 38 

83 

40-32B 

CMS 

TC4032BP 

TOSJ 

DL 

I.C15 

159- 11 


193 

40-43 

CMS 

883/4043B 

SSS 

MO 

LC26 

174- 14 

84 

40H032 

117. KM 

TC40H032P 

TOSJ 

DL 

LC05 

57- 80 


194 

40-43B 

CMS 

CD4043AD 

RCA 

MO 

L.C26 

175- 33 

85 

40-33 


CD4033BH 

RCA 

CH' 

LC11 

137- 47 


195 

40-43B 

CMS 

CD4043AE 

RCA 

MO 

LC26 

175- 34 

86 

40-33B 


CM4033AD 

SOD 

DL 

LC11 

129- 22 


196 

40-43B 

CMS 

CD4043AF 

RCA 

MO 

LC26 

175- 35 

87 

40-33B 


CM4033AE 

SOD 

DL 

LC11 

129- 23 


197 

40-43B 

CMS 

CD4043BD 

RCA 

MO 

LC26 

174- 82 

88 

40-33B 

CMS 

CD4033AD 

RCA 

MO 

LC11 

129- 88 


198 

40-43B 

CMS ' 

CD4043BE 

RCA 

MO 

LC26 

174- 83 

89 

40-33B 

CMS 

CD4033AE 

RCA 

MO 

LC11 

129- 89 


199 

40-43B 

CMS 

CD4043BF 

RCA 

MO 

LC26 

174- 84 

90 

40-33B 

CMS 

CD4033AF 

RCA 

MO 

LC11 

129- 90 


200 

40-43B 

CMS 

CD4043CJ 

NSC 

DL 

LC26 

175- 36 

91 

40-33B 

CMS 

CD4033BD 

RCA 

MO 

LC11 

137- 44 


201 

40-43B 

CMS 

CD4043CN 

NSC 

DL 

LC26 

175- 37 

92 

40-33B 

CMS 

CD4033BE 

RCA 

MO 

LC11 

137- 45 


202 

40-43B 

CMS 

CD4043MJ 

NSC 

DL 

LC26 

175- 15 

93 

40-33B 

CMS 

CD4033BF 

RCA 

MO 

LC11 

137- 46 


203 

40-43B 

CMS 

CD4043MW 

NSC 

FL 

LC26 

175- 16 

94 

40-33B 

CMS 

HBC4033AD 

SGAI 

MO 

LC11 

129- 95 


204 

40-43B 

CMS -1 

HBC4043AD 

SGAI 

DL 

LC26 

175- 19 

95 

40-33B 

CMS 

HBC4033AF 

SGAI 

MO 

LC11 

129- 96 


205 

40-43B 

CMS 

HBC4043AF 

SGAI 

DL 

LC26 

175- 20 

96 

40-33B 

CMS 

HBC4033AK 

SGAI 

MO 

LC11 

129- 97 


206 

40-43B 

CMS 

HBC4043AK 

SGAI 

FL 

LC26 

175- 21 

97 

40-33B 

CMS 

HBF4033AE 

SGAI 

MO 

LCl1 

129- 98 


207 

40-43B 

CMS 

HBF4043AE 

SGAI 

DL 

LC26 

175- 40 

98 

40-33B 

CMS 

HBF4033AF 

SGAI 

MO 

LC11 

129- 99 


208 

40-43B 

CMS 

HBF4043AF 

SGAI 

DL 

LC26 

175- 41 

99 

40-33B 

CMS 

HCC4033BD 

SGAI 

DL 

LC11 j 

137- 51 


209 

40-43B 

CMS 

HCC4043BD 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 88 

100 

40-33B 

CMS 

HCC4033BF 

SGAI 

DL 

LC11 | 

137- 52 


210 

40-43B 

CMS 

HCC4043BF 

s£ai 

DL 

LC26 

174- 89 

101 

40-33B 

CMS 

HCC4033BK 

SGAI 

FP 

LC11 

137- 53 


211 

40-43B 

CMS 

HCC4043BK 

SGAI 

FL 

LC26 

174- 90 

102 

40-33B 

CMS 

HCF4033BE 

SGAI 

DL 

LC11 

137- 56 


212 

40-43B 

CMS 

HCF4043BE 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 94 

103 

40-33B 

CMS 

HCF4033BF 

SGAI 

DL 

LC11 

137- 57 


213 

40-43B 

CMS 

HCF4043BF 

sgai 

DL 

LC26 

174- 95 

104 

40-37A 

CMS 

CM4037AD 

SOD 

MO 

LC05 

56- 72 


214 

40-43B 

CMS 

HEF4043 

RTCF 

DL 

LC26 

174- 34 

105 

40-37A 

CMS 

CM4037AE 

SOD 

MO 

LC05 

56- 73 


215 

4G-43B 

CMS 

HEF4043P 

A 

DL 

LC26 

174- 38 

106 

40-37A 

CMS 

HBC4037AD 

SGAI 

MO 

LC05 

56- 74 


216 

40-43B 

CMS 

MC14043BAL 

MOTA 

DL 

LC26 

174-105 

107 

40-37A 

CMS 

HBC4037AF 

SGAI 

MO 

LC05 

56- 75 


217 

4Q-43B 

CMS 

MC14043BCL 

MOTA 

DL 

LC26 

174-106 

108 

40-37A 

CMS 

HBC4037AK 

SGAI 

MO 

LC05 

56- 76 


218 

40-43B 

CMS 

MC14043BCP 

MOTA 

DL 

LC26 

174-107 

109 

40-37A 

sreai 

HBF4037AE 

SGAI 

MO 1 

LC05 

56- 77 



40-43B 

CMS 

MSM4043 

OKU 

DL 

LC26 

175- 44 

110 

40-37A 

MTU 

HBF4037AF 

SGAI 

MO 

L.C05 

56- 78 

_ 


40-43B 

CMS 

SCL4043B 

SSS 

DL 

LC26 

175- 49 


IN ORDER OF: (FUNCTIONAL NO. (2) TECH 


F5 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F5 














FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

U 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 


MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

■ 

PAGE 

& 

LINE 



n 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

rr~ 

TECH 

Ll 

TYPE NUMBER 


PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

40-43B 

CMS 


TOST 

ma 

iwmm 

175- 26 


|I| 

40-606 

CMS 

CD4060AF 

RCA 

WO 

LCl 1 

131- 84 

2 

40-43B 

CMS 

TC4044BP 

TOSJ 

DL 

LC26 

175- 27 



40-60B 

CMS 

CD4060BCJ 

NSC 

DL 

LC11 

132- 14 

3 

40-43B 

CMS 

4043BDC i 

FSC 

DL 

LC26 

174- 46 



40-60B 

CMS 

CD4060BCN 

NSC 

DL 

LC11 

132- 15 

4 

40-43B 

CMS 

4043B DM 

FSC - 

DL 

LC26 

174- 47 



40-60B 

uMS - 

CD4060BD 


MO 

LC11 

134- 55 

5 

40-43B 

CMS 

4043BFC 

FSC 

FL 

LC26 

174- 48 



40-60B 

CMS 

CD4060BE 

E wm 

MO 

LCl 1 

134- 56 

6 

40-43B 

CMS 

4043BFM 

FSC 

FL 

LC26 

174- 49 



40-60B 

CMS 

CD4060BF 

RCA 

MO 

LC11 

134- 57 

7 

40-44 

CMS 

883/4044B 

SSS 

MO 

Ega 

174- 15 



40-60B 

CMS 

CD4060BMJ 

NSC 

DL 

LC11 

132- 16 

8 

40-44B 

CMS 

CD4044AD 

RCA 

MO 

LC26 

174- 22 



40-60B 

CMS 

CD4060BMW 

NSC 

FP 

LCl 1 

132- 17 

9 

40-44B 

CMS 

CD4044AE 

RCA 

MO 

LC26 

174- 23 



40-60B 

CMS 

HBC4060AD 

SGAI 

DL 

LC11 

131- 85 

10 

40-44B 

CMS 

CD4044AF 

RCA 

MO 

LC26 

174- 24 


120 

40-60B 

CMS 

HBC4060AF 

SGAI 

DL 

LC11 

131- 86 

11 

40-44B 

CMS 

CD4044BD 

RCA 

MO 

LC26 

174- 85 


121 

40-60B 

CMS 

HBC4060AK 

SGAI 

FP 

LCl 1 

131- 87 

12 

40-44B 

CMS 

CD4044BE 

RCA 

MO 

LC26 

174- 86 


122 

40-60B 

CMS 

HBF4060AE 

SGAI 

DL 

LC11 

131- 81 

13 

40-44B 

CMS 

CD4044BF 

RCA 

MO 

LC26 

174- 87 


123 

40-60B 

CMS 

HBF4060AF 

SGAI 

DL 

LC11 

131- 82 

14 

40-44B 

CMS 

CD4044CJ 

NSC 

DL 

LC26 

175- 38 


124 

40-60B 

CMS 

HCC4060BD 

SGAI 

DL 

LC11 

134- 68 

15 

40-44B 

CMS 

CD4044CN ! 

NSC 

DL 

LC26 

175- 39 


125 

40-60B 

CMS 

HCC4060BF 

SGAI 

DL 

LC11 

134- 69 

16 

40-44B 

CMS 

CD4044MJ 

INSC 

DL 

LC26 

175- 17 


126 

40-60B 

'CMS - 

HCC4060BK 

SGAI 

FP 

LC11 

134- 70 

17 

40-44B 

CMS 

CD4044MW 

NSC 

FL 

LC26 

175- 18 


127 

40-60B 

CMS 

HCF4060BE 

SGAI 

DL 

LCl 1 

134- 77 

18 

40-44B 

CMS 

HBC4044AD 

SGAI 

DL 

LC26 

175- 22 


128 

40-60B 

CMS 

HCF4060BF 

SGAI 

DL 

LC11 

134- 78 

19 

40-44B 

CMS 


SGAI 

DL 

LC26 

175- 23 


129 

40-63B 

CMS 

CD4063BD 

RCA 

MO 

LCl 7 

165- 45 

20 

40-44B 

CMS 

HBC4044AK 1 

SGAI 

FL 

LC26 

175- 24 


130 

40-63B 

CMS 

CD4063BE 

RCA 

MO 

LCl 7 

165- 46 

21 

40-44B 

CMS 

HBF4044AE 

SGAI 

DL 

LC26 

175- 42 


131 

40-63B 

CMS 

CD4063BF 

RCA 

MO 

LCl 7 

165- 47 

22 

40-44B 

CMS 

HBF4044AF 

^GAT 

DL. 

LC26 

175- 43 


132 

40-63B 

CMS 

HCC4063BD 

SGAI 

DL 

LCl 7 

165- 48 

23 

40-44B 

CMS 

HCC4044BD j 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 91 


133 

40-63B 

CMS 

HCC4063BF 

SGAI 

DL 

LCl 7 

165- 49 

24 

40-44B 

CMS 

HCC4044BF 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 92 


134 

40-63B 

CMS 

HCC4063BK 

SGAI 

FL 

LCl 7 

165- 50 

25 

40-44B 

CMS 

HCC4044BK 

SGAI 

FL 

LC26 

174- 93 


135 

40-63B 

CMS 

HCF4063BE 

SGAI 

DL 

LCl 7 

165- 51 

26 

40-44B 

CMS 

HCF4044BE 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 96 


136 

40-63B 

CMS 

HCF4063BF 

SGAI 

DL 

LCl 7 

165- 52 

27 

40-44B 

CMS 

HCF4044BF 

SGAI 

DL 

LC26 

174- 97 


137 

40-63B 

CMS 

TC4063BP 

TOSJ 

DL 

iLC17 

165- 58 

28 

40-44B 

CMS 

HEF4044 

RTCF 

DL 

LC26 

174- 51 


138 

40-68 

CMS 

883/4068B 

SSS 

MO 

LC05 

63- 17 

29 

40-44B 

CMS 

HEF4044B 

VALG 

DL 

LC26 

174- 39 


139 

40-68B 

CMS 

CD4068BD 

RCA 

MO 

LC05 

64- 97 

30 

40-44B 

CMS 

HEF4044P 

A 

DL 

LC26 

174- 40 



40-68B 

CMS 

CD4068BE 

RCA 

MO 

LC05 

64- 98 

31 

40-44B 

CMS 

MC14044BAL 

MOTA 

DL 

LC26 

174-108 


141 

40-68B 

CMS 

CD4068BF 

RCA 

MO 

LC05 

64- 99 

32 

40-44B 

CMS 

MC14044BCL 

MOTA 

DL 

LC26 

174-109 


142 

40-68B 

CMS 

HCC4068BD 

SGAI 

DL 

LC05 

63- 73 

33 

40-44B 

CMS 

MC14044BCP 

MOTA 

DL 

LC26 

175- 1 


143_ 

40-68B 

CMS 

HCC4068BF 

SGAI 

DL 

LC05 

63- 74 

34 

40-44B 

CMS 

MSM4044 

OKU 

DL 

LC26 

175- 45 


144 

40-68B 

CMS 

HCC4068BK 

SGAI 

FL 

LC05 

63- 75 

35 

40-44B 

CMS 

SCL4044B 

SSS 

DL 

LC26 

175- 50 


145 

40-68B 

CMS 

HCF4068BE 

SGAI 

DL 

LC05 

63- 76 

36 

40-44B 

CMS 

4044BDC 

FSC 

DL 

LC26 

174- 41 


146 

40-68B 

CMS 

HCF4068BF 

SGAI 

DL 

LC05 

63- 77 

37 

40-44B 

CMS 

4044BDM 

FSC 

DL 

LC26 

174- 42 


147 

40-68B 

CMS 

HEF4068 

RTCF 

DL 

LC05 

64- 40 

38 

40-44B 

CMS 

4044BFC 

FSC 

FL 

LC26 

174- 43 


148 

40-68B 

CMS 

HEF4068P 

A 

DL 

LC05 

63- 3 

39 

40-44B 

CMS 

4044BFM 

FSC 

FL 

LC26 

174- 44 


149 

40-68B 

CMS 

MC14068BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 57 

40 

40-44B 

CMS 

4044BPC 

FSC 

• 

LC26 

174- 45 


150 

40-68B 

CMS 

MC14068BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 58 

41 

40-45 

CMS 

CD4045AD 

RCA 

MO 

LC10 

122- 46 


151 

40-68B 

CMS 

MC14068BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

64- 59 

42 

40-45 

CMS 

CD4045AE 

RCA 

MO 

LC10 

122- 47 


152 

40-68B 

CMS 

MSM4068 

OKU 

DL 

LC05 

63- 10 

43 

40-45 

CMS 

CD4045AF 

RCA 

MO 

LC10 

122- 48 


153 

40-68B 

CMS 

SCL4068B 

SSS 

DL 

LC05 

63- 29 

44 

40-45 

CMS 

CD4045BD 

RCA 

MO 

LC10 

122- 54 


154 

40-68B 

CMS 

TC4068BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

64- 87 

45 

40-45 

CMS 

CD4045BE 

RCA 

MO 

LC10 

122- 55 


155 

40-68B 

CMS 

4068BDC 

FSC 

DL 

LC05 

63-106 

46 

40-45 

BRIE* 

CD4045BF 

RCA - 

MO 

LC10 

122- 56 


156 

40-68B 

CMS 

4068BDM 

FSC 

DL 

LC05 

63-107 

47 

40-45 


CD4045BH 

RCA 


LC10 

122- 57 


157 

40-68B 

CMS 

4068BFC 

FSC 

FL 

LC05 

63-108 

48 

40-45 

CMS 

HBC4045AD 

SGAI 

DL 

LC10 

122- 49 


158 

40-68B 

CMS 

4068BFM 

FSC 

FL 

LC05 

63-109 

49 

40-45 

CMS 

HBC4045AF 

SGAI 

DL 

LC10 

122- 50 



40-68B 

CMS 

4068BPC 

FSC 

DL 

LC05 

63-110 

50 

40-45 

CMS 

HBC4045AK 

SGAI 

FL 

LC10 

122- 51 


160 t 

40-69 

CMS 

HEF4069UBDF 

SIC 

DL 

LC05 

66- 19 

51 

40-45 

CMS 

HBF4045AE 

SGAI 

DL 

LC10 

122- 52 


161 ▼ 

40-69 

CMS 

HEF4069UBPN 

SIC 

DL 

LC05 

66- 20 

52 

40-45 

CMS 

HBF4045AF 

SGAI 

DL 

LC10 

122- 53 


162 t 

40-69 

CMS 

IHEF4069UBTD 

SIC 

FL 

_C05 

66- 21 

53 

40-45 

CMS 

HCC4045BD 

SGAI 

DL 

LC11 

135- 22 


163 

40-71 

CMS 

883/4071B 

SSS 

MO 

LC05 

57- 86 

54 

40-45 

CMS 

HCC4045BF 

SGAI 

• 

LC11 

135- 23 


164 

40-71B 

CMS 

CD4071BCJ 

NSC 

DL 

LC05 

58- 23 

55 

40-45 

CMS 

HCC4045BK 

SGAI 

FP 

LC11 

135- 24 


insm 

40-71B 

CMS 

CD4071BCN 

NSC 

DL 

LC05 

58- 24 

56 

40-45 

CMS 

HCF4045BE 

SGAI 

DL 

LC11 

135- 25 



40-71B 

CMS 

CD4071BD 

RCA 

MO 

LC05 

58- 25 

57 

40-45 

CMS 

HCF4045BF 

SGAI 

• 

LC11 

135- 26 


irM 

40-71B 

CMS 

CD4071BE 

RCA 

MO 

LC05 

58- 26 

58 

40-47 

CMS 

CD4047AD 

RCAl 

DL 

LC12 

154- 54 


168 

40-71B 

CMS 

CD4071BF 

RCA 

MO 

LC05 

58- 27 

59 

40-47 

CMS 

CD4047AE 

RCA 

DL 

LC12 

154- 55 


169 

40-71B 

CMS 

CD4071BMJ 

NSC 

DL 

LC05 

58- 28 

60 

40-47 

CMS 

CD4047AF 

RCA 

DL 

LC12 

154- 56 


EEZSI 

40-71B 

CMS 

CD4071BMW 

NSC 

FL 

LC05 

58- 29 

61 

40-47 

CMS 

CD4047BCJ 

NSC 

DL 

LC12 

154- 24 


171 

40-71B 

CMS 

HCC4071BK "• 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 95 

62 

40-47 

CMS 

CD4047BCN 

NSC 

DL 

LC12 

154- 25 


172 

40-71B 

CMS 

HCF4071BE 

SGAI 

MO 

LC05 

57-102 

63 

40-47 

CMS 

CD4047BE 

RCA 

DL 

LC12 

154- 58 


173 

40-71B 

CMS 

HCF4071BF 

SGAI 

MO 

LC05 

57-103 

64 

40-47 

CMS 

CD4047BF 

RCA 

DL 

LC12 

154- 59 


nzm 

40-71B 

CMS 

HEF4071 

RTCF 

DL 

LC05 

58- 40 

65 

40-47 

CMS 

CD4047BMJ 

NSC 

DL 

LC12 

154- 26 


fit® 

40-71B 

CMS 

HEF4071P 

A 

DL 

LC05 

57- 81 

66 

40-47 

CMS 

CD4047BMW 

NSC 

FL 

LC12 

154- 27 



40-71B 

CMS 

MCI 4071BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

58- 59 

67 

40-47 

CMS 

HBC4047AD 

SGAI 

DL 

LC12 

154- 31 



40-71B 

CMS 

MC14071BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

58- 60 

68 

40-47 

CMS 

HBC4047AK 

SGAI 

MO 

LC12 

154- 32 



40-71B 

CMS 

MC14071BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

58- 61 

69 

40-47 

CMS 

HBF4047AE 

SGAI 

DL 

LC12 

154- 33 



40-71B 

CMS 

MSM4071 

OKU 

DL 

LC05 

57- 84 

70 

40-47 

CMS 

HCC4047BD 

SGAI 

DL 

LC12 

154- 49 



40-71B 

CMS 

SCL4071B 

fsif - 

MO 

LC05 

57- 90 

71 

40-47 

CMS 

HCC4047BF 

SGAI 

DL 

LC12 

154- 50 


181 

40-71B 

CMS 

TC4071BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

58- 68 

72 

40-47 

CMS 

HCC4047BK 

SGAI 

FL 

LC12 

154- 51 


182 

40-71B 

CMS 

4071BDC 

FSC 

DL 

LC05 

58- 8 

73 

40-47 

CMS 

HCF4047BE 

^GAT 

DL 

LC12 

154- 52 


183 

40-71B 

CMS 

4071BDM 

FSC 

DL 

LC05 

58- 9 

74 

40-47 

CMS 

HCF4047BF 

SGAI 

DL 

LC12 

154- 53 


184 

40-71B 

CMS 

4071BFC 

FSC 

FL 

LC05 

58- 10 

75 

40-47 

CMS 

HEF4047B 

VALG 

DL 

LC12 

154- 35 


185 

40-71B 

CMS 

4071BFM 

FSC 

FL 

LC05 

58- 11 

76 

40-47 

CMS 

TC4047BP 

TOSJ 

DL 

LC12 

154- 36 



40-71B 

CMS 

4071BPC 

FSC 

DL 

LC05 

58- 12 

77 

40-47 

CMS 

4047BDC j 

FSC 

DL 

LC12 

154- 19 



40-72 

CMS 

883/4072B 

SSS 

MO 

LC05 

57- 87 

78 

40-47 

CMS 

4047BDM 

FSC 

DL 

LC12 

154- 20 



40-72B 

CMS 

CD4072BD 

RCA 

MO 

LC05 

58- 30 

79 

40-47 

CMS 

4047BFC 

FSC 

FL 

LC12 

154- 21 


ET:THHI 

40-72B 

CMS 

CD4072BE 

RCA 

MO 

LC05 

58- 31 

80 

40-47 

CMS 

4047BFM 

FSC 

FL 

LC12 

154- 22 


190 

40-72B 

CMS 

CD4072BF 

RCA 

MO 

LC05 

58- 32 

81 

40-47 

CMS 

4047BPC 

FSC 

DL 

LC12 

154- 23 


191 

40-72B 

CMS 

HCC4071BF 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 94 

82 

40-47 

CMS 

883/4047B 

SSS 

DL 

LC12 

155- 82 


192 

40-72B 

CMS 

HCC4072BD 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 96 

83 

40-47B 

CMS 

SCL4047B 

SSS 

DL 

LC12 

154- 68 


193 

40-72B 

CMS 

HCF4072BE 

SGAI 

MO 

LC05 

57-104 

84 

40-48 

MOS 

CD4048BH 

RCA 

CH 

LC27 

182-100 


194 

40-72B 

CMS 

HCF4072BF 

SGAI 

MO 

LC05 

57-105 

85 

40-48 

MOS 

HBC4048AD 

SGAI 

DL 

LC27 

182-105 


195 

40-72B 

CMS 

HEF4072 

RTCF 

DL 

LC05 

58- 44 

86 

40-48 

MOS 

HBC4048AF 

SGAI 

DL 

LC27 

182-106 


196 

40-72B 

CMS 

HEF4072P 

A 

DL 

LC05 

57- 82 

87 

40-48 

MOS 

HBC4048AK 

SGAI 

FL 

LC27 

182-107 


197 

40-72B 

CMS 

MC14072BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

58- 63 

88 

40-48 

MOS 

HBF4048AE 

SGAI 

DL 

LC27 

182-108 


198 

40-72B 

CMS 

MC14072BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

58- 64 

89 

40-48 

MOS 

HBF4048AF 

SGAI 

DL 

LC27 

182-109 


199 

40-72B 

CMS 

MSM4072 

OKU 

DL 

LC05 

57- 85 

90 

40-48B 

CMS 

HCC4048BD 

SGAI 

DL 

LC05 

57- 66 


200 

40-72B 

CMS 

SCL4072B 

SSS 

MO 

LC05 

57- 91 

91 

40-48B 

CMS 

HCC4048BF 

SGAI 

• 

LC05 

57- 67 


201 

40-72B 

CMS 

TC4072BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

58- 69 

92 

40-48B 

CMS 

HCC4048BK 

SGAI 

FL 

LC05 

57- 68 


202 

40-72B 

CMS 

4072BDC 

FSC 

DL 

LC05 

58- 13 

93 

40-48B 

CMS 

HCF4048BE 

SGAI 

DL 

LC05 

57- 69 


203 

40-72B 

CMS 

4072BDM 

FSC 

DL 

LC05 

58- 14 

94 

40-48B 

CMS 

HCF4048BF 

SGAI 

• 

LC05 

57- 70 


204 

40-72B 

CMS 

4072BFC 

FSC~I 

FL 

LC05 

58- 15 

95 

40-48B 

MOS 

CD4048AD 

RCA 

MO 

LC27 

182- 92 


205 

40-72B 

CMS 

4072BFM 

FSC 

FL 

LC05 

58- 16 

96 

40-48B 

MOS 

CD4048AE 

RCA 

MO 

LC27 

182- 93 


206 

40-72B 

CMS 

4072BPC 

FSC 

DL 

LC05 

58- 17 

97 

40-48B 

MOS 

CD4048AF 

RCA 

MO 

LC27 

182- 94 


207 

40-73 

CMS 

883/4073B 

SSS 

MO 

LC05 

55- 59 

98 

40-48B 

MOS 

CD4048BCJ 

NSC 

DL 

LC27 

182- 95 


208 

40-73B 

CMS 

CD4073BCJ 

NSC 

DL 

LC05 

55-103 

99 

40-48B 

MOS 

CD4048BCN 

NSC 

DL 

LC27 

182- 96 


209 

40-73B 

CMS 

CD4073BCN 

NSC 

DL 

LC05 

55-104 

100 

40-48B 

MOS 

CD4048BD 

RCA 

MO 

LC27 

182- 97 


210 

40-73B 

CMS 

CD4073BD 

RCA 

MO 

LC05 

55-105 

101 

40-48B 

MOS 

CD4048BE 

RCA 

MO 

LC27 

182- 98 


211 

40-73B 

CMS 

CD4073BE 

RCA 

MO 

LC05 

55-106 

102 

40-48B 

MOS 

CD4048BF 

RCA 

MO 

LC27 

182- 99 


212 

40-73B 

CMS 

CD4073BF 

RCA 

MO 

LC05 

55-107 

103 

40-48B 

MOS 

CD4048BMJ 

NSC 

DL 

LC27 

182-101 


213 

40-73B 

CMS 

CD4073BMJ 

NSC 

DL 

LC05 

55-108 

104 

40-48B 

MOS 

CD4048BMW 

NSC 

FL 

LC27 

182-102 


214 

40-73B 

CMS 

CD4073BMW 

NSC 

FL 

LC05 

55-109 

105 

40-48B 

MOS 

CM4048AD 

SOD 


LC27 

182-103 


215 

40-73B 

CMS 

HCC4073BD 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 67 

106 

40-48B 

MOS 

CM4048AE 

SOD 

MO 

LC27 

182-104 


216 

40-73B 

CMS 

HCC4073BF 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 68 

107 

40H051 

CMS 

TC40H051P 

TOSJ 

DL 

LC05 

57- 7 


217 

40-73B 

CMS 

HCC4073BK 

SGAI 

FL 

LC05 

55- 69 

108 

40-60 

CMS 

883/4060B 

SSS 

MO 

LC11 

135- 35 


218 

40-73B 

CMS 

HCF4073BE 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 76 

109 

40-60B 

CMS 

CD4060AD 

RCA 

MO 

LC11 

131- 83 


FTTH 

40-73B 

CMS 

HCF4073BF 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 77 

110 

40-60B 

CMS 

CD4060AE 

RCA 

MO 

LC11 

131- 80 

L 


40-73B 

CMS 

HEF4073 

RTCF 

DL 

LC05 

56- 10 


IN ORDER OF: (IjFUNCTIONAL NO. (2) 
(31TYPE NUMBER_ 


TECH 


F6 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

U 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

ir~ 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

U 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

40-736 

CMS 

H6F4073B 

VALG 

T5T 

LC05 

55- 62 


Ill 

40-82B 

CMS 

4082BDC 

FSC 

L)L 

LC65 

55- 98 

2 

40-73B 

CMS 

HEF4073P 

PHIN 

DL 

LC05 

55- 63 


112 

40-82B 

CMS 

4082BDM 

FSC 

DL 

LC05 

55- 99 

3 

40-73B 

CMS 

JANM38510/17003BCA 

none 

DL 

LC05 

56- 29 


113 

40-82B 

CMS 

4082BFC 

FSC 

FL 

LC05 

55-100 

4 

40-73B 

CMS 

JANM38510/17003BCC 

none 

DL 

LC05 

56- 30 


114 

40-82B 

CMS 

4082BFM 

FSC 

FL 

LC05 

55-101 1 

5 

40-73B 

CMS 

MC14073BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

56- 37 


115 

40-82B 

CMS 

4082BPC 

FSC 

DL 

LC05 

55-102 

6 

40-73B 

CMS 

MC14073BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

56- 38 


116 

40-85 

CMS 

883/4085B 

SSS 

MO 

LC05 

57- 71 

7 

40-73B 

CMS 

MC14073BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

56- 39 


117 

40-85B 

CMS 

CD4085BD 

RCA 

MO 

LC05 

57- 33 

8 

40-73B 

CMS 

SCL4073B 

SSS 

MO 

LC05 

55- 64 


118 

40-85B 

CMS 

CD4085BE 

RCA 

MO 

LC05 

57- 34 

9 

40-73B 

CMS 

TC4073BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

56- 40 


119 

40-85B 

CMS 

CD4085BF 

RCA 

MO 

LC05 

57- 35 

10 

40-73B 

CMS 

4073BDC 

FSC 

DL 

LC05 

55- 88 


120 

40-85B 

CMS 

HCC4085BD 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 13 

11 

40-73B 

CMS 

4073BDM 

FSC 

DL 

LC05 

55- 89 


121 

40-85B 

CMS 

HCC4085BF 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 14 

12 

40-73B 

CMS 

4073BPC 

FSC 

DL 

LC05 

55- 92 


122 

40-85B 

CMS 

HCC4085BK 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 15 

13 

40H074 

CMS 

TC40H074P 

TOSJ 

DL 

LC04 

36- 86 


123 

40-85B 

CMS 

HCF4085BE 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 19 

14 

40-75 

CMS 

883/4075B 

SSS 

MO 

LC05 

57- 88 


124 

40-85B 

CMS 

HCF4085BF 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 20 

15 

40-75B 

CMS 

CD4075BCJ 

NSC 

DL 

LC05 

58- 33 


125 

40-85B 

CMS 

HEF4085 

RTCF 

DL 

LC05 

57- 39 

16 

40-75B 

CMS 

CD4075BCN 

NSC 

DL 

LC05 

58- 34 


126 

40-85B 

CMS 

HEF4085P 

A 

DL 

LC05 

57- 8 

17 

40-75B 

CMS 

CD4075BD 

RCA 

MO 

LC05 

58- 35 


127 

40-85B 

CMS 

MSM4085 

OKU 

DL 

LC05 

57- 9 

18 

40-75B 

CMS 

CD4075BE 

RCA 

MO 

LC05 

58- 36 


128 

40-85B 

CMS 

SCL4085B 

SSS 

DL 

LC05 

56- 52 

19 

40-75B 

CMS 

CD4075BF 

RCA 

MO 

LC05 

58- 37 


129 

40-85B 

CMS 

TC4085BP 

TOSJ 

DL 

LCO 5 1 

57- 51 

20 

40-75B 

CMS 

CD4075BMJ 

NSC 

DL 

LC05 

58- 38 


130 

40-85B 

CMS 

4085BDC 

FSC 

DL 

LC05 

57- 23 

21 

40-75B 

CMS 

CD4075BMW 

NSC 

FL 

LC05 

58- 39 


131 

40-85B 

CMS 

4085BDM 

FSC 

DL 

LC05 

57- 24 

22 

40-75B 

CMS 

HCC4075BD 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 99 


132 

40-85B 

CMS 

4085BFC 

FSC 

FL 

LCO 5 

57- 25 

23 

40-75B 

CMS 

HCC4075BF 

SGAI 

MO 

LC05 

57-100 


133 

40-85B 

CMS 

4085BFM 

FSC 

FL 

LCO 5 

57- 26 

24 

40-75B 

CMS 

HCC4075BK 

SGAI 

MO 

LC05 

57-101 


134 

40-85B 

CMS 

4085BPC 

FSC 

DL 

LC05 

57- 27 

25 

40-75B 

CMS 

HCF4075BE 

SGAI 

MO 

LC05 

57-106 


135 

40-86 

CMS 

883/4086B 

SSS 

MO 

LC05 

57- 72 

26 

40-75B 

CMS 

HCF4075BF 

SGAI 

MO 

LC05 

58- 1 


136 

40-86B 

CMS 

CD4086BD 

RCA 

MO 

LC05 

57- 36 

27 

40-75B 

CMS 

HEF4075 

RTCF 

DL 

LC05 

58- 48 


137 

40-86B 

CMS 

CD4086BE 

RCA 

MO 

LC05 

57- 37 

28 

40-75B 

CMS 

HEF4075B 

VALG 

DL 

LC05 

57- 89 


138 

40-86B 

CMS 

CD4086BF 

RCA 

MO 

LC05 

57- 38 

29 

40-75B 

CMS 

JANM38510/17103BCA 

none 

DL 

LC05 

58- 55 


139 

40-86B 

CMS 

HCC4086BD 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 16 

30 

40-75B 

CMS 

JANM38510/17103BCC 

none 

DL 

LC05 

58- 56 


140 

40-86B 

CMS 

HCC4086BF 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 17 

31 

40-75B 

CMS 

JANM38510/17103CCA 

none 

DL 

LC05 

58- 57 


141 

40-86B 

CMS 

HCC4086BK 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 18 

32 

40-75B 

CMS 

JANM38510/17103CCC 

none 

DL 

LC05 

58- 58 


142 

40-86B 

CMS 

HCF4086BE 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 21 | 

33 

40-75B 

CMS 

MC14075BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

58- 65 


143 

40-86B 

CMS 

HCF4086BF 

SGAI 

MO 

LC05 

57- 22 

34 

40-75B 

CMS 

MC14075BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

58- 66 


144 

40-86B 

CMS 

HEF4086B 

VALG 

DL 

LC05 

57- 11 

35 

40-75B 

CMS 

MC14075BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

58- 67 


145 

40-86B 

CMS 

HEF4086P 

PHIN 

DL 

LC05 

57- 12 

36 

40-75B 

CMS 

MSM4075 

OKU 

DL 

LC05 

57- 83 


146 

40-86B 

CMS 

JANM38510/17202BCA 

none 

DL 

LC05 

57- 47 

37 

40-75B 

CMS 

SCL4075B 

SSS 

DL 

LC05 

57- 92 


147 

40-86B 

CMS 

JANM38510/17202BCC 

none 

DL 

LC05 

57- 48 

38 

40-75B 

CMS 

TC4075BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

58- 70 


148 

40-86B 

CMS 

JANM38510/17202CCA 

none 

DL 

LC05 

57- 49 

39 

40-75B 

CMS 

4075BDC 

FSC 

DL 

LC05 

58- 18 


149 

40-86B 

CMS 

JANM38510/17202CCC 

none 

DL 

LC05 

57- 50 

40 

40-75B 

CMS 

4075BDM 

FSC 

DL 

LC05 

58- 19 


150 

40-86B 

CMS 

MSM4086 

OKU 

DL 

LC05 

57- 10 

41 

40-75B 

CMS 

4075BFC 

FSC 

FL 

LC05 

58- 20 


151 

40-86B 

CMS 

SCL4086B 

SSS 

DL 

LC05 

56- 53 

42 

40-75B 

CMS 

4075BFM 

FSC 

FL 

LC05 

58- 21 


152 

40-86B 

CMS 

TC4086BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

57- 52 

43 

40-75B 

CMS 

4075BPC 

FSC 

DL 

LC05 

58- 22 


153 

40-86B 

CMS 

4086BDC 

FSC 

DL 

LC05 

57- 28 

44 

40H076 

CMS 

TC40H076AP 

TOSJ 

DL 

LC04 

35- 23 


154 

40-86B 

CMS 

4086BDM 

FSC 

DL 

LC05 

57- 29 

45 

40H076 

CMS 

TC40H076P 

TOSJ 

DL 

LC04 

35- 24 


155 

40-86B 

CMS 

4086BFC 

FSC 

FL 

LC05 

57- 30 

46 

40-78 

CMS 

883/4078B 

SSS 

MO 

LC05 

59- 61 


156 

40-86B 

CMS 

4086BFM 

FSC 

FL 

LC05 

57- 31 

47 

40-78B 

CMS 

CD4078BD 

RCA 

MO 

LC05 

61- 64 


157 

40-86B 

CMS 

4086BPC 

FSC 

DL 

LC05 

57- 32 

48 

40-78B 

CMS 

CD4078BE 

RCA 

MO 

LC05 

61- 65 


158 

40-95B 

CMS 

CD4095BD 

RCA 

MO 

LC04 

35- 34 

49 

40-78B 

CMS 

CD4078BF 

RCA 

MO 

LC05 

61- 66 


159 

40-95B 

CMS 

CD4095BE 

RCA 

MO 

LC04 

35- 35 

50 

40-78B 

CMS 

HCC4078BD 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 53 


160 

40-95B 

CMS 

CD4095BF 

RCA 

MO 

LC04 

35- 36 

51 

40-78B 

CMS 

HCC4078BK 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 55 


161 

40-95B 

CMS 

HCC4095BD 

SGAI 

MO 

LC04 

34- 47 

52 

40-78B 

CMS 

HCF4078BE 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 56 


162 

40-95B 

CMS 

HCC4095BF 

SGAI 

MO 

LC04 

34- 48 

53 

40-78B 

CMS 

HCF4078BF 

SGAI 

MO 

LC05 

60- 57 


163 

40-95B 

CMS 

HCC4095BK 

SGAI 

MO 

LC04 

34- 49 

54 

40-78B 

CMS 

HEF4078 

RTCF 

DL 

LC05 

61- 15 


164 

40-95B 

CMS 

HCF4095BE 

SGAI 

MO 

LC04 

34- 53 

55 

40-78B 

CMS 

HEF4078P 

A 

DL 

LC05 

59- 50 


165 

40-95B 

CMS 

HCF4095BF 

SGAI 

MO 

LC04 

34- 54 

56 

40-78B 

CMS 

MC14078BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 31 


166 

40-98 

CMS 

CD4098BD 

RCA 

MO 

LC10 

122- 20 

57 

40-78B 

CMS 

MC14078BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 32 


167 

40-98 

CMS 

CD4098BE 

RCA 

MO 

LC10 

122- 21 

58 

40-78B 

CMS 

MC14078BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

61- 33 


168 

40-98 

CMS 

CD4098BF 

RCA 

MO 

LC10 

122- 22 

59 

40-78B 

CMS 

MSM4078 

OKU 

DL 

LC05 

59- 56 


169 

40-98 

CMS 

HCC4098BD 

SGAI 

MO 

LC10 

122- 10 

60 

40-78B 

CMS 

SCL4078B 

SSS 

MO 

LC05 

59- 73 


170 

40-98 

CMS 

HCC4098BF 

SGAI 

MO 

LC10 

122- 11 

61 

40-78B 

CMS 

TC4078BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

61- 47 


171 

40-98 

CMS 

HCC4098BK 

SGAI 

MO 

LC10 

122- 12 

62 

40-78B 

CMS 

4078BDC 

FSC 

DL 

LC05 

60- 81 


172 

40-98 

CMS 

HCF4098BE 

SGAI 

MO 

LC10 

122- 13 

63 

40-78B 

CMS 

4078BDM 

FSC 

DL 

LC05 

60- 82 


173 

40-98 

CMS 

HCF4098BF 

SGAI 

MO 

LC10 

122- 14 

64 

40-78B 

CMS 

4078BFC 

FSC 

FL 

LC05 

60- 83 


174 

40-99 

CMS 

SCL4099B 

SSS 

MO 

LC26 

176- 8 

65 

40-78B 

CMS 

4078BFM 

FSC 

FL 

LC05 

60- 84 


175 

40-99 

CMS 

883/4099B 

SSS 

MO 

LC26 

176- 7 

66 

40-78B 

CMS 

4078BPC 

FSC 

DL 

LC05 

60- 85 


176 

40-99B 

CMS 

CD4099BCJ 

NSC 

DL 

LC26 

176- 9 

67 

40-81 

CMS 

883/4081B 

SSS 

MO 

LC05 

55- 60 


177 

40-99B 

CMS 

CD4099BCN 

NSC 

DL 

LC26 

176- 10 

68 

40-81B 

CMS 

CD4081BCJ 

NSC 

DL 

LC05 

55-110 


178 

40-99B 

CMS 

CD4099BD 

RCA 

MO 

LC26 

176- 11 

69 

40-81B 

CMS 

CD4081BCN 

NSC 

DL 

LC05 

56- 1 


179 

40-99B 

CMS 

CD4099BE 

RCA 

MO 

LC26 

176- 12 

70 

40-8 IB 

CMS 

CD4081BD 

RCA 

MO 

LC05 

56- 2 


180 

40-99B 

CMS 

CD4099BF 

RCA 

MO 

LC26 

176- 13 

71 

40-81B 

CMS 

CD4081 BE 

RCA 

MO 

LC05 

56- 3 


181 

40-99B 

CMS 

CD4099BMJ 

NSC 

DL 

LC26 

176- 14 

72 

40-81B 

CMS 

CD4081BF 

RCA 

MO 

LC05 

56- 4 


182 

40-99B 

CMS 

CD4099BMW 

NSC 

FL 

LC26 

176- 15 

73 

40-81B 

CMS 

CD4081BMJ 

NSC 

DL 

LC05 

56- 5 


183 

40-99B 

CMS 

HCC4099BD 

SGAI 

DL 

LC26 

175-106 

74 

40-81B 

CMS 

CD4081BMW 

NSC 

FL 

LC05 

56- 6 


184 

40-99B 

CMS 

HCC4099BF 

SGAI 

DL 

LC26 

175-107 

75 

40-81B 

CMS 

HCC4081BD 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 70 


185 

40-99B 

CMS 

HCC4099BK 

SGAI 

FL 

LC26 

175-108 

76 

40-81B 

CMS 

HCC4081BF 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 71 


186 

40-99B 

CMS 

HCF4099BE 

SGAI 

DL 

LC26 

175-109 

77 

40-81B 

CMS 

HCC4081BK 

SGAI 

FL 

LC05 

55- 72 


187 

40-99B 

CMS 

HCF4099BF 

SGAI 

DL 

LC26 

175-110 

78 

40-81B 

CMS 

HCF4081BE 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 78 


188 

40-99B 

CMS 

MC14099BAL 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 1 

79 

40-81B 

CMS 

HCF4081BF 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 79 


189 

40-99B 

CMS 

MC14099BCL 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 2 

80 

40-81B 

CMS 

HEF4081 

RTCF 

DL 

LC05 

56- 14 


190 

40-99B 

CMS 

MC14099BCP 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 3 

81 

40-81B 

CMS 

HEF4081P 

A 

DL 

LC05 

55- 55 


191 

40-99B 

CMS 

TC4099BP 

TOSJ 

DL 

LC26 

176- 26 

82 

40-81B 

CMS 

JANM38510/17001BCA 

SSS 

DL 

LC05 

56- 26 


192 

40-101B 

CMS 

CD40101BD 

RCA 

MO 

LC25 

172- 7 

83 

40-81B 

CMS 

MC14081BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

56- 31 


193 

40-101B 

CMS 

CD40101BE 

RCA 

MO 

LC25 

172- 8 

84 

40-81B 

CMS 

MCI 4081BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

56- 32 


194 

40-101B 

CMS 

CD40101BF 

RCA 

MO 

LC25 

172- 9 

85 

40-81B 

CMS 

MCI 4081BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

56- 33 


195 

40-101B 

CMS 

HCC40101BD 

SGAI 

DL 

LC25 

172- 10 

86 

40-81B 

CMS 

MSM4081 

OKU 

DL 

LC05 

55- 57 


196 

40-101B 

CMS 

HCC40101BF 

SGAI 

DL 

LC25 

172- 11 

87 

40-81B 

CMS 

SCL4081B 

SSS 

MO 

LC05 

55- 65 


197 

40-101B 

CMS 

HCC40101BK 

SGAI 

FL 

LC25 

172- 12 

88 

40-81B 

CMS 

TC4081BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

56- 41 


198 

40-101B 

CMS 

HCF40101BE 

SGAI 

DL 

LC25 

172- 13 

89 

40-81B 

CMS 

4081BDC 

FSC 

DL 

LC05 

55- 93 


199 

40-101B 

CMS 

HCF40101BF 

SGAI 

DL 

LC25 

172- 14 

90 

40-81B 

CMS 

4081BDM 

FSC 

DL 

LC05 

55- 94 


200 

40-101B 

TTL 

N82S62A 

AMD 

DL 

LC25 

173- 14 

91 

40-81B 

CMS 

4081BFC 

FSC 

FL 

LC05 

55- 95 


201 

40-101B 

TTL 

N82S62F 

A 

DL 

LC25 

173- 24 

92 

40-81B 

CMS 

4081BFM 

FSC 

FL 

LC05 

55- 96 


202 

40-101B 

TTL 

N82S62N 

A 

DL 

LC25 

173- 25 

93 

40-81B 

CMS 

4081BPC 

FSC 

DL 

LC05 

55- 97 


203 

40-101B 

TTL 

N8262F 

A 

DL 

LC25 

173- 35 

94 

40-82 

CMS 

883/4082B 

SSS 

MO 

LC05 

55- 61 


204 

40-101B 

TTL 

N8262N 

A 

DL 

LC25 

173- 36 

95 

40-82B 

CMS 

CD4082BD 

RCA 

MO 

LC05 

56- 7 


205 

40-101B 

TTL 

S82S62A 

MULB 

DL 

LC25 

173- 15 

96 

40-82B 

CMS 

CD4082BE 

RCA 

MO 

LC05 

56- 8 


206 

40-101B 

TTL 

S82S62F 

A 

DL 

LC25 

173- 16 

97 

40-82B 

CMS 

CD4082BF 

RCA 

MO 

LC05 

56- 9 


207 

40-101B 

TTL 

S8262F 

A 

DL 

LC25 

173- 37 

98 

40-82B 

CMS 

HCC4082BD 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 73 


208 

40-102 

CMS 

CD40103BE 

RCA 

MO 

LC11 

131- 67 

99 

40-82B 

CMS 

HCC4082BF 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 74 


209 

40-102 

CMS 

CD40103BF 

RCA 

MO 

LC11 

131- 68 

100 

40-82B 

CMS 

HCC4082BK 

SGAI 

FL 

LC05 

55- 75 


210 

40-102 

CMS 

HCC40103BD 1 

SGAI 

DL 

LC11 

131- 69 

101 

40-82B 

CMS 

HCF4082BE 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 80 


211 

40-102 

CMS 

HCC40103BF 

SGAI 

DL 

LC11 

131- 70 

102 

40-82B 

CMS 

HCF4082BF 

SGAI 

DL 

LC05 

55- 81 


212 

40-102 

CMS 

HCC40103BK 

SGAI 

FP 

LC11 

131- 71 

103 

40-82B 

CMS 

HEF4082P 

A 

DL 

LC05 

55- 56 


213 

40-102 

CMS 

HCF40103BE 

SGAI 

DL 

LC11 

131- 72 

104 

40-82B 

CMS 

JANM38510/17002BCA 

none 

DL 

LC05 

56- 27 


214 

40-102 

CMS 

HCF40103BF 

SGAI 

DL 

LC11 

131- 73 

105 

40-82B 

CMS 

JAN M38510/17002BCC 

none 

DL 

LC05 

56- 28 


215 

40-102 

CMS 

HCF4017BF 

SGAI 

DL 

LC11 

136- 54 

106 

40-82B 

CMS 

MC14082BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

56- 34 


216 

40-102 

T/ios - 

TC40102BP 

TOSJ 

DL 

LC11 

139- 53 

107 

40-82B 

CMS 

MC14082BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

56- 35 


217 

40-102 

MOS 

TC40103BP 

TOSJ 

DL 

LC11 

139- 54 

108 

40-82B 

CMS 

MSM4082 

OKU 

DL 

LC05 

55- 58 


218 

40-102B 

CMS 

CD40102BD 

RCA 

MO 

LC11 

129- 58 

109 

40-82B 

CMS 

SCL4082B 

SSS 

MO 

LC05 

55- 66 


219 

40-102B 

CMS 

CD40102BE 

RCA 

MO 

LC11 

129- 59 

110 

40-82B 

CMS 

TC4082BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

56- 42 


220 

40-102B 

CMS 

CD40102BF 

RCA 

MO 

LC11 

129- 60 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
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F7 






FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


IN ORDER OF: (1)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
(3VTYPE NUMBER 


TC40H107P 

TC40H138P 

TC40H139P 


CMS TC40H162P 
CMS M40163BP 
CMS TC40H163P 


TC40H192P 

TC40H193P 

TC40H259P 


37 

38 

39 


MOS 

MOS 

MOS 

MC14408L 

MC14408P 

MC14409L 

40 

41 

42 

44-09 

44-11 

44-11 

MOS 

MOS 

MOS 

MC14409P 

MCI 4411L 

MCI 441 IP 

43 

44 

45 

44-12 

44-12B 

44-19P 

CMS 

CMS 

MOS 

883/4412B 

SCL4412B 

MCI 4419L 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

44-19P 

44-28 

44-28B 

44-90P 

44-90P 

44-90P 

MOS 

CMS 

CMS 

MOS 

MOS 

MOS 

MCI 4419P 

883/4428B 

SCL4428B 

MC14490EFL 

MC14490EVL 

MC14490FL 

52 

53 

54 

44-90P 

44-90P 

44-90P 

MOS 

MOS 

MOS 

MC14490FP 

MC14490VL 

MCI 4490VP 


57 45-001 


45-01A 


CMS CD4510BD 
CMS CD4510BE 
CMS CD4510BF 


HCF4510BE 

HCF4510BF 

HEF4510 


CMS CD4514BF 
CMS CD4514BM 
CMS HCC4514BD 


129- 64 
129- 65 
35- 25 


35- 26 
117- 42 
116- 91 


117- 43 

129- 71 

130- 37 


LC11 
LC11 
LC11 


LC11 130- 38 
LC11 132- 7 
LC1 ill 33- 69 


58- 4 
58- 5 
57- 79 


58- 53 
58- 62 
36- 87 


129-106 
132- 80 
175-101 


175- 91 
37- 1 

174- 55 


DL LC27 183- 69 
DL LC27 182- 33 
DL LC27 182- 34 


DL LC11 130- 45 
DL LC11 130- 46 
FP LC11 130- 47 


\m 


MC14415FP 

MC14415VL 

MC14415VP 


CD4516BE 

CD4516BF 

CD4516BMJ 


HEF4516B 

MC14516BAL 

MC14516BCL 


PAGE 

& 


LINE 

116- 

116- 

46 

47 

116- 

48 

ne- 

50 

ne- 

59 

ne- 

68 

116- 

69 

122- 

43 

122- 

44 

122- 

45 

122- 

41 

122- 

42 

134- 

22 

131- 

88 

133- 

73 

132- 

64 

132- 

65 

135- 

42 

135- 

43 

135- 

44 

132- 

66 

132- 

67 

133- 

77 

133- 

78 

133- 

79 

133- 

80 

133- 

81 

133-103 

135- 

39 

135- 

40 

135- 

41 

132- 

94 

135- 

38 

132-' 

82 

132- 

83 

132- 

84 

132- 

85 

132- 

86 

ISO- 

20 

129- 

75 

129- 

76 

130- 

21 

130- 

22 

130- 

23 

129- 

77 

129- 

78 

130- 

130- 

7 

8 

130- 

9 

130- 

10 

130- 

11 

130- 

31 

130- 

34 

130- 

27 

130- 

28 

130- 

29 

ISO- 

30 

129- 

04 

129- 

82 

129- 

29 

129- 

30 

129- 

31 

129- 

32 

129- 

33 

56- 

85 

132- 

22 

133- 

19 

132- 

18 

132- 

19 

133- 

30 

133- 

31 

133- 

32 

132- 

20 

132- 

21 

132- 

87 


ILC11 

132- 

91 

LC11 

133- 

55 

LC11 

133- 

58 


4520BFM 

4520BPC 

883/4522B 


CMS HEF4522 
CMS MC14522BAL 
CMS MC14522BCL 


mi 


129- 

70 

129-105 

130- 

1 

132- 

96 

133- 

17 

133- 

18 


131- 

90 

132- 

79 

132- 

81 

122- 

8 

122- 

27 
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FUN( 

mONAL EQUIV 

fALI 

EN 

CE MAST 

II 

o 

m 

X 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
(3VTYPE NUMBER 

LINE 

D 

2J 

3j 


PT 


PAGE 

LINE 

u 

2j 

3J 


PT 


PAGE 

No. 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

TECH 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

& 

LINE 

No. 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

TECH 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

& 

LINE 

1 

45^2$ 

CMS 

MC14528BCL 

MOTA 

DT 

LClO 

122- 28 

ill 

45-55B 

CMS 

HCC4555BK 

SGAI 


IC06 

116- 62 

2 

45-28 

CMS 

MC14528BCP 

MOTA 

DL 

LC10 

122- 29 

112 

45-55B 

CMS 

HCF4555BE 

SGAI 

MO 

LC06 

116- 70 

3 

45-28 

CMS 

MC14538BAL 

MOTA 

DL 

LC10 

122- 30 

113 

45-55B 

CMS 

HCF4555BF 

SGAI 

MO 

LC06 

116- 71 

4 

45-28 

CMS 

MC14538BCL 

MOTA 

DL 

LC10 

122- 31 

114 

45-55B 

CMS 

SCL4555B 

SSS 

DL 

LC06 

116- 89 

5 

45-28 

CMS 

MC14538BCP 

MOTA 

DL 

LC10 

122- 32 

115 

45-60B 

CMS 

MC14560BAL 

MOTA 

DL 

LC15 

159- 88 

6y 

45-28 

CMS 

M4528BP 

MITJ 

DL 

LC12 

155- 87 

116 

45-60B 

CMS 

MC14560BCL 

MOTA 

DL 

LC15 

160- 1 

7y 

45-28 

CMS 

M4538BP 

MITJ 

DL 

LC12 

155- 88 

117 

45-60B 

CMS 

MC14560BCP 

MOTA 

DL 

LC15 

160- 2 

8 

45-28 

CMS 

TC4528BP 

TOSJ 

DL 

LC10 

122- 34 

118 

45-60B 

CMS 

TC4560BP 

TOSJ 

DL 

LC15 

159- 98 

9 

45-28 

CMS 

4528BDC 

FSC 

DL 

LC10 

122- 15 

119 

45-66 

MOS 

MC14566BAL 

MOTA 

DL 

LC27 

182- 35 

10 

45-28 

CMS 

4528BDM 

FSC 

DL 

LC10 

122- 16 

120 

45-66 

MOS 

MC14566BCL 

MOTA 

DL 

LC27 

182- 36 

11 

45-28 

CMS 

4528BFC 

FSC 

FL 

LC10 

122- 17 

121 

45-66 

MOS 

MC14566BCP 

MOTA 

DL 

LC27 

182- 37 

12 

45-28 

CMS 

4528BFM 

FSC 

FL 

LC10 

122- 18 

122 

45-72 

MOS 

HD14572UB 

HITJ 

DL 

LC27 

183- 2 

13 

45-28 

CMS 

4528BPC 

FSC 

° 

LC10 

122- 19 

123 

45-72 

MOS 

MC14572UBCP 

MOTA 

DL 

LC27 

183- 16 

14 

45-28 

CMS 

883/4528B 

SSS 

DL 

LC12 

155- 84 

124 

45-72U 

MOS 

MC14572UBAL 

MOTA 

DL 

LC27 

183- 14 

15 

45-28 

TTL 

AM26L02DC 

AMD 

DL 

LC10 

125- 37 

125 

45-72U 

MOS 

MC14572UBCL 

MOTA 

DL 

LC27 

183- 15 

16 

45-28 

TTL 

AM26L02DM 

AMD 

DL 

LC10 

125- 38 

126 

45-72U 

MOS 

TC4572BP 

TOSJ 

DL 

LC27 

183- 22 

17 

45-28 

TTL 

AM26L02FM 

AMD 

FL 

LC10 

125- 39 

127 

45-85 

CMS 

883/4585B 

SSS 

MO 

LC17 

165- 44 

18 

45-28 

TTL 

AM26L02PC 

AMD 

DL 

LC10 

125- 40 

128 

45-85B 

CMS 

CD4585BD 

RCA 

MO 

LC17 

165- 40 

19 

45-28 

TTL 

AM26S02DC 

AMD 

DL 

LC10 

125- 65 

129 

45-85B 

CMS 

CD4585BE 

RCA 

MO 

LC17 

165- 41 

20 

45-28 

TTL 

AM26S02DM 

AMD 

DL 

LC10 

125- 66 

130 

45-85B 

CMS 

CD4585BF 

RCA 

MO 

LC17 

165- 42 

21 

45-28 

TTL 

AM26S02FM 

AMD 

FL 

LC10 

125- 67 

131 

45-85B 

CMS 

HEF4585 

RTCF 

DL 

LC17 

165- 31 

22 

45-28 

TTL 

AM26S02PC 

AMD 

DL 

LC10 

125- 68 

132 

45-85B 

CMS 

MC14585BAL 

MOTA 

DL 

LC17 

165- 53 

23 

45-28 

TTL 

AM2602DC 

AMD 

DL 

LC10 

125- 17 

133 

45-85B 

CMS 

MC14585BCL 

MOTA 

DL 

LC17 

165- 55 

24 

45-28 

TTL 

AM2602DM 

AMD 

DL 

LC10 

125- 3 

134 

45-85B 

CMS 

MC14585BCP 

MOTA 

DL 

LC17 

165- 56 

"25- 

45-28 

TTL 

AM2602FM 

AMD 

FL 

LC10 

125- 4 

135 

45-85B 

CMS 

SCL4585B 

SSS 

DL 

LC17 

165- 54 

26 

45-28 

TTL 

AM2602PC 

AMD 

DL 

LC10 

125- 18 

136 

45-85B 

CMS 

TC4585BP 

TOSJ 

DL 

LC17 

165- 60 

27 

45-28 

TTL 

DM8602J 

NSC 

DL 

LC10 

125- 22 

137 

45-97B 

CMS 

MC14597BAL 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 20 

28 

45-28 

TTL 

DM8602N 

NSC 

DL 

LC10 

125- 23 

138 

45-97B 

CMS 

MC14597BCL 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 21 

29 

45-28 

TTL 

DM8602W 

NSC 

FL 

LC10 

125- 24 

139 

45-97B 

CMS 

MC14597BCP 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 22 

30 

45-28 

TTL 

DM9602J 

NSC 

DL 

LC10 

125- 8 

140 

45-98B 

CMS 

MC14598BAL 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 23 

31 

45-28 

TTL 

DM9602N 

NSC 

DL 

LC10 

125- 9 

141 

45-98B 

CMS 

MC14598BCL 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 24 

32 

45-28 

TTL 

DM9602W 

NSC 

FL 

LC10 

125- 10 

142 

45-98B 

CMS 

MC14598BCP 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 25 

33 

45-28 

TTL 

JANM38510/01205BEA 

none 

DL 

LC10 

126- 29 

143 

45-99B 

CMS 

MC14599BAL 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 4 

34 

45-28 

TTL 

JANM38510/01205BEB 

MOTA 

DL 

LC10 

126- 30 

144 

45-99B 

CMS 

MC14599BCL 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 5 

35 

45-28 

TTL 

JANM38510/01205BFA 

none 

FL 

LC10 

126- 31 

145 

45-99B 

CMS 

MC14599BCP 

MOTA 

DL 

LC26 

176- 6 I 

36 

45-28 

TTL 

JANM38510/01205BFB 

MOTA 

FL 

LC10 

126- 32 

146y 

54-00 

TTL 

S54F00W 

A 

FL 

LC05 

105- 42 

37 

45-28 

TTL 

JANM38510/01205CEA 

none 

DL 

LC10 

126- 33 

147 

54-00W 

TTL 

DM5400W 

NSC 

FL 

LC05 

99- 38 

38 

45-28 

TTL 

JANM38510/01205CEB 

none 

DL 

LC10 

126- 34 

148 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104BAA 

NSC 

FL 

LC05 

100- 66 

39 

45-28 

TTL 

JANM38510/01205CFA 

none 

FL 

LC10 

126- 35 

149 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104BAB 

A 

FL 

LC05 

101- 1 

40 

45-28 

TTL 

JANM38510/01205CFB 

none 

FL 

LC10 

126- 36 

150 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104BAC 

A 

FL 

LC05 

101- 2 

41 

45-28 

TTL 

N9602B 

A 

DL 

LClO 

124-101 

151 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104BDA 

NSC 

FL 

LC05 

101- 5 

42 

45-28 

TTL 

N9602F 

A 

DL 

LC10 

124-102 

152 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104BDB 

A 

FL 

LC05 

101- 6 

43 

45-28 

TTL 

N9602W 

A 

FL 

LClO 

124-103 

153 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104CAA 

NSC ^ 

FL 

LC05 

101- 7 

44 

45-28 

TTL 

S9602B 

A 

DL 

LClO 

124-104 

154 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104CAB 

FSC 

FL 

LC05 

101- 8 

45 

45-28 

TTL 

S9602F 

A 

DL 

LClO 

124-105 

155 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104CAC 

A 

FL 

LC05 

101- 9 

46 

45-28 

TTL 

S9602W 

A 

FL 

LClO 

124-106 

156 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104CDA 

NSC 

FL 

LC05 

101- 12 

47 

45-28 

TTL 

96LS02DC 

FSC 

DL 

LClO 

125- 57 

157 

54-00W 

TTL 

JANM38510/00104CDB 

NSC 

FL 

LC05 

101- 13 

48 

45-28 

TTL 

96LS02DM 

FSC 

DL 

LClO 

125- 35 

158 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02004BAA 

NSC 

FL 

LC05 

95- 12 

49 

45-28 

TTL 

96LS02FM 

FSC 

FL 

LClO 

125- 36 

159 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02004BAC 

NSC 

FL 

LC05 

95- 13 

50 

45-28 

TTL 

96LS02PC 

FSC 

• 

LClO 

125- 58 

160 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02004BDA 

NSC 

FL 

LC05 

95- 16 ! 

51 

45-28 

TTL 

96L02DC 

A 

DL 

LClO 

125- 31 

161 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02004BDB 

NSC 

FL 

LC05 

95- 17 

52 

45-28 

TTL 

96L02DM 

A 

DL 

LClO 

125- 32 

162 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02004CAA 

NSC 

FL 

LC05 

95- 18 

53 

45-28 

TTL 

96L02FM 

A 

FL 

LClO 

125- 33 

163 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02004CAC 

NSC 

FL 

LC05 

95- 19 

54 

45-28 

TTL 

96L02PC 

A 

° 

LClO 

125- 34 

164 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02004CDA 

NSC 

FL 

LC05 

95- 22 

55 

45-28 

TTL 

96S02DC 

FSC 

DL 

LClO 

125- 59 

"165 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02004CDB 

NSC 

FL 

LC05 

95- 23 

56 

45-28 

TTL 

96S02PC 

FSC 

• 

LClO 

125- 60 

166 

54-OOW 

TTL 

JANM38510/02304BAA 

none 

FL 

LC05 

102- 15 

57 

45-28 

TTL 

9602DC 

A 

DL 

LClO 

125- 25 

167 

54-00W 

TTL 

JANM38510/02304BAB 

MOTA 

FL 

LC05 

102- 16 

58 

45-28 

TTL 

9602DM 

A 

DL 

LClO 

126- 59 

168 

54-OOW 

TTL 

JANM38510/02304BDA 

none 

FL 

LC05 

102- 19 

59 

45-28 

TTL 

9602FM 

A 

FL 

LClO 

126- 60 

169 

54-OOW 

TTL 

JANM38510/02304BDB 

none 

FL 

LC05 

102- 20 

60 

45-28 

TTL 

9602PC 

A 

• 

LClO 

125- 26 

170 

54-OOW 

TTL 

JANM38510/02304CAA 

none 

FL. 

LC05 

102- 21 

61 

45-30 

MOS 

HD14530B 

HITJ 

DL 

LC27 

183- 1 

171 

54-OOW 

TTL 

JANM38510/02304CAB 

none 

FL 

LC05 

102- 22 

62 

45-30 

MOS 

TC4530BP 

TOSJ 

DL 

LC27 

183- 21 

172 

54-OOW 

TTL 

JANM38510/02304CDA 

none 

FL 

LC05 

102- 25 

63 

45-30B 

MOS 

MC14530BAL 

MOTA 

DL 

LC27 

183- 11 

173 

54-OOW 

TTL 

JANM38510/02304CDB 

none 

FL 

LC05 

102- 26 

64 

45-30B 

MOS 

MC14530BCL 

MOTA 

DL 

LC27 

183- 12 

174 

54-OOW 

TTL 

SFC400HPM 

THEF 

FL 

LC05 

105- 96 

65 

45-30B 

MOS 

MC14530BCP 

MOTA 

DL 

LC27 

183- 13 

175 

54-OOW 

TTL 

SFC400LPM 

THEF 

FL 

LC05 

97- 52 

66 

45-31 

CMS 

883/4531B 

SSS 

MO 

LC25 

172- 25 

176 

54-OOW 

TTL 

SFC400PM 

THEF 

FL 

LC05 

105-101 

67 

45-3 IB 

CMS 

HEF4531 

RTCF 

DL 

LC25 

172- 16 

“ 177 

54-OOW 

TTL 

SFC401PM 

THEF 

FL 

LC05 

106- 8 

68 

45-31B 

CMS 

HEF4531B 

VALG 

DL 

LC25 

172- 15 

178 

54-OOW 

TTL 

SN54H00W 

TII 

MO 

LC05 

106- 79 

69 

45-31B 

CMS 

MCI 4531BAL 

MOTA 

DL 

LC25 

172- 26 

179 

54-OOW 

TTL 

SN54L00W 

Til 

FL 

LC05 

97- 60 

70 

45-3 IB 

CMS 

MC14531BCL 

MOTA 

DL 

LC25 

172- 28 

180 

54-OOW 

TTL 

SN5400W 

TII 

MO 

LC05 

108- 3 

71 

45-31B 

CMS 

MCI 4531BCP 

MOTA 

DL 

LC25 

172- 29 

181 

54-OOW 

TTL 

S54H00W 

A 

FL 

LC05 

105- 48 

72 

45-3 IB 

CMS 

SCL4531B 

SSS 

DL 

LC25 

172- 27 

182 

54-OOW 

TTL 

S5400W 

A 

FL 

LC05 

105- 75 

73 

45-3 IB 

CMS 

4531BDC 

FSC 

DL 

LC25 

172- 20 

183 

54-OOW 

TTL 

54H00FM 

FSC 

FL 

LC05 

98- 27 

74 

45-31B 

CMS 

4531BDM 

FSC 

DL 

LC25 

172- 21 

184 

54-OOW 

TTL 

5400FM 

FSC 

FL 

LC05 

98- 99 

75 

45-31B 

CMS 

4531BFC 

FSC 

FL 

LC25 

172- 22 

185 

54-OOW 

TTL 

6N126 

TII 

FL 

LC05 

98- 18 

76 

45-3 IB 

CMS 

4531BFM 

FSC 

FL 

LC25 

172- 23 

186 

54S00W 

DTL 

949FM 

FSC 

FL 

LC05 

70- 21 

77 

45-31B 

CMS 

4531BPC 

FSC 

° 

LC25 

172- 24 

187 

54S00W 

TTL 

JANM38510/07001CDB 

none 

FP 

LC04 

52- 32 

78 

45-34 

CMS 

HD14534B 

HITJ 

DL 

LC11 

129- 39 

188 

54S00W 

DTL 

E302D2 

SGAI 

FL 

LC05 

69-107 

79 

45-34B 

CMS 

HEF4534 

RTCFI 

DL 

LC11 

136- 29 

189 

54S00W 

DTL 

E302D7 

SGAI 

FL 

LC05 

69-108 

80 

45-34B 

CMS 

MC14534BAL 

MOTA 

DL 

LC11 

135- 86 

190 

54S00W 

DTL 

JANM38510/03004BAB 

FSC 

FL 

LC05 

68- 53 

81 

45-34B 

CMS 

MC14534BCL 

MOTA 

DL 

LC11 

135- 87 

191 

54S00W 

DTL 

JANM38510/03004BAC 

FSC 

FL 

LC05 

68- 54 

82 

45-34B 

CMS 

MC14534BCP 

MOTA 

DL' 

LC11 

135- 88 

192 

54S00W 

DTL 

JANM38510/03004CAB 

FSC 

FL 

LC05 

68- 56 

83 

45-36 

CMS 

HD14536B 

HITJ 

DL 

LClO 

122- 81 

193 

54S00W 

DTL 

JANM38510/03004CAC 

FSC 

FL 

LC05 

68- 57 

84 

45-36B 

CMS 

CD4536BD 

RCA 

MO 

LClO 

122- 82 

194 

54S00W 

DTL 

SN15846 

TII 

FL 

LC05 

70- 44 

85 

45-36B 

CMS 

CD4536BE 

RCA 

MO 

LClO 

122- 83 

195 

54S00W 

DTL 

SN15946 

TII 

FL 

LC05 

70- 35 

86 

45-36B 

CMS 

CD4536BF 

RCA 

MO 

LClO 

122- 84 

196 

54S00W 

DTL 

946FM 

FSC 

FL 

LC05 

68- 19 

87 

45-36B 

CMS 

MC14536BAL 

MOTA 

DL 

LClO 

122- 58 

197 

54S00W 

DTL 

9946FC 

SGAI 

FL 

LC05 

68- 43 

88 

45-36B 

CMS 

MC14536BCL 

MOTA 

DL 

LClO 

122- 59 

198 

54S00W 

DTL 

9946FM • 

SGAI 

FL 

LC05 

68- 29 

89 

45-36B 

CMS 

MC14536BCP 

MOTA 

DL 

LClO 

122- 60 

199 

54S00W 

TTL 

DM5437W 

NSC 

FL 

LC05 

99- 49 

90 

45-41 

CMS 

CD4541BD 

RCA 

DL 

LClO 

122- 77 

200 

54S00W 

TTL 

JANM38510/07001 BAB 

FSC 

FL 

LC05 

102- 47 

91 

45-41 

CMS 

CD4541 BE 

RCA 

DL 

LClO 

122- 78 

201 

54S00W 

TTL 

JANM38510/07001BAC 

FSC 

FL 

LC05 ! 

102- 48 

92 

45-41 

CMS 

CD4541BF 

RCA 

DL 

LClO 

122- 79 

202 

54S00W 

TTL 

JANM38510/07001BDA 

none 

FP 

LC04 

52- 27 

93 

45-41 

CMS 

CD4541BH 

RCA 

CH 

LClO 

122- 80 

203 

54S00W 

TTL 

JANM38510/07001BDB 

SIC 

FP 

LC04 

52- 28 

94 ▼ 

45-41 

CMS 

HEF4541BDF 

SIC 

DL 

LClO 

122- 86 

204 

54S00W 

TTL 

JANM38510/07001CAB 

FSC 

FL 

LC05 

102- 53 

95 y 

45-41 

CMS 

HEF4541BPN 

SIC 

DL 

LClO 

122- 87 

205 

54S00W 

TTL 

JANM38510/07001CAC 

FSC 

FL 

LC05 

102- 54 

96 y 

45-41 

CMS 

HEF4541BTD 

SIC 

FL 

LClO 

122- 88 

206 

54S00W 

TTL 

JANM38510/07001CDA 

none 

FP 

LC04 

52- 31 

97 

45-41B 

CMS 

MCI 4541 BAL 

MOTA 

DL 

LClO 

122- 61 

' 207 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001 BAA 

none 

FL 

LC05 

95- 26 

98 

45-41B 

CMS 

MCI 4541BCL 

MOTA 

DL 

LClO 

122- 62 

208 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001 BAB 

FSC 

FL 

LC05 

95- 27 

99 

45-41B 

CMS 

MCI 4541 BCP 

MOTA 

DL 

LClO 

122- 63 

209 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001 BAC 

FSC 

FL 

LC05 

95- 28 

100 

45-53 

CMS 

HD14553B 

HITJ 

DL 

LC11 

129- 46 

210 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001 BDA 

NSC 

FL 

LC05 

95- 31 

101 

45-53B 

CMS 

MC14553BAL 

MOTA 

DL 

LC11 

130- 15 

211 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001 BDB 

A 

FL 

LC05 

95- 32 

102 

45-53B 

CMS 

MC14553BCL 

MOTA 

DL 

LC11 

130- 16 

212 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001 BDC 

NSC 

FL 

LC05 

95- 33 

103 

45-53B 

CMS 

MC14553BCP 

MOTA 

DL 

LC11 

130- 17 

213 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001CAA 

none 

FL 

LC05 

95- 34 

104 

45-54 

CMS 

HD14554B 

HITJ 

DL 

LC16 

163- 11 

214 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001 CAB 

FSC 

FL 

LC05 

95- 35 | 

105 

45-54 

CMS 

MC14554BCP 

MOTA 

DL 

LC16 

163- 10 

215 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001CAC 

FSC 

FL 

LC05 

95- 36 

106 

45-54B 

CMS 

MC14554BAL 

MOTA 

DL 

LC16 

163- 8 

216 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001 CDB 

NSC 

FL 

LC05 

95- 40 

107 

45-54B 

CMS 

MC14554BCL 

MOTA 

DL 

LC16 

163- 9 

217 

54S00W 

TTL 

JANM38510/30001CDC 

NSC 

FL 

LC05 

95- 41 

108 

45-55 

CMS 

883/4555B 

SSS 

MO 

LC06 

116- 92 

218 

54S00W 

TTL 

N8H80J 

A 

FL 

LC05 

110-101 

109 

45-55B 

r CMS — 

HCC4555BD 

SGATI 

MO 

LC06 

116- 60 

219 

54S00W 

TTL 

SN54LS00W 

TII 

FL 

LC05 

97- 68 

110 

45-55B 

CMS 

HCC4555BF 

SGAI 

MO 

LC06 

116- 61 

220 

54S00W 

TTL 

SN54LS37W 

TII 

FL 

LC05 

98- 5 


F9 


D.A.T.A. 
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FUNCTIONAL 

NUMBER 


FUNCTIONAL E( 

2J [3J 

TECH TYPE NUMBER 


tUIVALENCE MASTER 


1 

54-1 OW 

TTL 

2 

54- 10W 

TTL 

3 

54-1OW 

TTL 

4 

54- 10W 

Tnr - 

5 

54-10W 

TTL 

6 

54-10W 

TTL 

7 

54-10W 

TTL 

8 

54-10W 

TTL 

9 

54-1 OW 

TTL 

10 

54-10W 

TTL 

11 

54-1 OW 

TTL 

12 

54-1 OW 

TTL 

13 

54-10W 

TTL 

14 

54-10W 

TTL 

15 

54-10W 

TTL 

16 

54-10W 

TTL 

17 

54-1 OW 

TTL 

18 

54-1 OW 

TTL 

19 

54-10W 

TTL 

20 

54-1 OW 

TTL 

21 

54S10W 

DTL 

22 

54S10W 

DTL 

23 

54S10W 

DTL 

24 

54S10W 

DTL 

25 

54S10W 

DTL 

26 

54S10W 

DTL 

27 

54S10W 

DTL 

28 

54S10W 

DTL 

29 

54S10W 

DTL 

30 

54S10W 

DTL 

31 

54S10W 

DTL 

32 

54S10W 

TTL 

33 

54S10W 

TTL 

34 

54S10W 

TTL 

35 

54S10W 

TTL 

36 

54S10W 

TTL 

37 

54S10W 

TTL 

38 

54S10W 

TTL 

39 

54S10W 

TTL 


: GP CODE 
E 


PAGE LINE 

& No. 

LINE 


INDEX 

- i]- 

FUNCTIONAL 

NUMBER 



JANM38510/02303BAA 
JANM38510/02303BAB 
JANM38510/02303BDA 
JANM38510/02303BDB 
JANM38510/02303CAA 
JANM38510/02303CAB 
JANM38510/02303CDA 
JANM38510/02303CDB 
SFC410HP 
SFC410HPM 

SFC411HP _ 

SFC411HPM 

SN54H10W 

SN54L10W _ 

SN5410W 

S54H10W 

S5410W _ 

54H10FM 

6N129 

E303D2 _ 

E303D7 

JANM38510/03005BAB 
JANM38510/03005BAC 
JANM38510/03005CAB 
JANM38510/03005CAC 

SN15863FJ3_ 

r ,R 


10/07005BAB 
10/07005BAC 
JANM38510/07005BDA 
JANM38510/07005BDB 
JANM38510/07005CAB 
JANM38510/07005CAC 
JANM38510/07005CDA 
JANM38510/07005CDB 


JANM38510/30005BAA 
JANM38510/30005BAB 
JANM38510/30005BAC 


JANM38510/30005BDA 
JANM38510/30005BDB 
JANM38510/30005CAA 


NSC 

none 

MOTA 

FL 

FL 

FL 

LC05 

LC05 

LC05 

95- 11 
102- 3 

102- 4 


111 

112 

113 

54-12W 

54-12W 

54-12W 

TTL 

TTL 

TTL 

none 

FL 

LC05 

102- 7 


114 

54-12W 

TTL 

none 

FL 

LC05 

102- 8 


115 

54-12W 

TTL 

none 

FL 

LC05 

102- 9 


116 

54-13W 

TTL 

none 

FL 

LC05 

102- 10 


117 

54-13W 

TTL 

none 

FL 

LC05 

102- 13 


118 

54-13W 

TTL 

none 

FL 

LC05 

102- 14 


119 

54-13W 

TTL 

THEF 

FL 

LC05 

106- 18 


120 

54-13W 

TTL 

THEF 

FL 

LC05 

106- 19 


121 

54-13W 

TTL 

THEF 

FL 

LC05 

80- 51 


122 

54-13W 

TTL 

THEF 

TIT 

LC05 

80- 52 


123 

54-13W 

TTL 

Til 

MO 

LC05 

106- 83 


124 

54-13W 

TTL 

Til 

FL 

LC05 

97- 62 


125 

54-13W 

TTL 

Til 

MO 

LC05 

108- 9 


126 

54-13W 

TTL 

A 

FL 

LC05 

105- 52 


127 

54-13W 

TTL 

A 

FL 

LC05 

105- 81 


128 

54-13W 

TTL 

FSC 

FL - 

LC05 

98- 31 


129 

54-13W 

TTL 

Til 

FL 

LC05 

110- 68 


130 

54-13W 

TTL 

SGAI 

FL 

LC05 

70- 1 


131 

54-13W 

TTL 

SGAI 

flT 

LC05 

70- 2 


132 

54-13W 

TTL 

FSC 

FL 

LC05 

68- 59 


133 

54-13W 

TTL 

FSC 

£L_ 

LC05 

68- 60 


134 

54-13W 

TTL 

FSC 

FT 

LC05 

68- 62 


135 

54-13W 

TTL 

FSC 

FL 

LC05 

68- 63 


136 

54-13W 

TTL 

Til 

FL 

LC05 

68- 71 


137 

54-13W 

TTL 

Til 

Fir 

LC05 

68- 85 


138 

54-13W 

TTL 

FSC 

FL 

LC05 

68- 21 


139 

54-13W 

TTL 

SGAI 

FL 

LC05 

68- 46 


140 

54-13W 

TTL 

SGAI 

FL 

LC05 

68- 31 


141 

54-13W 

TTL 

FSC 

FL 

LC05 

103- 12 


142 

54-13W 

TTL 

FSC 

FL 

LC05 

103- 13 


143 

54-13W 

TTL 

none 

FL 

LC05 

103- 16 


144 

54-13W 

TTL 

SIC 

FL 

LC05 

103- 17 


145 

54-13W 

TTL 

FSC 

FL 

LC05 

103- 18 


146 

54-13W 

TTL 

FSC 

FL 

LC05 

103- 19 


147 

54-13W 

TTL 

none 

FL 

LC05 

103- 22 


148 

54H15W 

TTL 

none 

FL 

LC05 

103- 23 


149 

54H15W 

TTL 


FL LC05 
FL LC05 



|TTL S8470J 
|TTL S8870J 



54S10W 

54S10W 

54S10W 

TTL 

TTL 

TTL 

54LS10FM 

54S10FM 

9003FM 




JANM38510/08001BDA 

none 

FL 

LC05 

78- 64 

JANM38510/08001BDB 

SIC 

FL 

LC05 

78- 65 

JANM38510/08001 CAB 

FSC 

FL 

LC05 

78- 66 




TTL JANM38510/31001 BAA 
TTL JANM38510/31001BAB 
TTL JANM38510/31001BAC 


SN54ALS10J#mil 

Til 

DL 

LC05 

106- 61 

JANM38510/30006BAA 

NSC 

FL 

LC05 

96- 19 

JANM38510/30006BAB 

NSC 

FL 

LC05 

96- 20 


J AN M38510/30006BAC 
JANM38510/30006BDA 
JANM38510/30006BDC 


. 54-12W 

ll 10 I54-12W 



TTL SN54LS12W 
TTL ISN5412W 


97- 76 

MQILC05 108- 11 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
(3VTYPE NUMBER__ 


TYPE NUMBER 


SN7412W 

S54LS12W 

S5412W _ 

S8471J 

5412FM 

JANM38510/07006BAB 
JANM38510/07006BAC 
JANM38510/07006BDA 
JANM38510/07006BDB 
JANM38510/07006CAB 
JANM38510/07006CAC 
JANM38510/07006CDA 
JANM38510/07006CDB 
JANM38510/30007BAA 
JANM38510/30007BAB 
JANM38510/30007BAC 
JANM38510/30007BDA 
JANM38510/30007BDB 
JANM38510/30007BDC 
JANM38510/30007CAA 
JANM38510/30007CAB 
JANM38510/30007CAC 
JANM38510/30007CDA 
JANM38510/30007CDB 
JANM38510/30007CDC 
N8H16J 

SN54LS40W _ 

SN54S140W 

SN54S20W 

SN54S40W _ 

S54LS20W 

S54S20W 

S8H16J _ 

54F20FM 

54LS20FM 

54S20FM _ 

9004FM 

JANM38510/08002BDA 
JANM38510/08002BDB 


PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

MO 

LC05 

106- 34 

FL 

LC05 

97- 39 

FL 

LC05 

105- 83 

FL 

LC05 

93- 75 

FL 

LC05 

94- 17 

FL 

LC05 

103- 24 

FL 

LC05 

103- 25 

FL 

LC05 

103- 28 

FL 

LC05 

103- 29 

FL 

LC05 

103- 30 

FL 

LC05 

103- 31 

FL 

LC05 

103- 34 

FL 

LC05 

103- 35 

FL 

LC05 

96- 35 

FL 

LC05 

96- 36 

FL 

LC05 

96- 37 

FL 

LC05 

96- 40 

FL 

LC05 

96- 41 

FL 

LC05 

96- 42 

FL 

LC05 

96- 43 

FL 

LC05 

96- 44 

FL 

LC05 

96- 45 

FL 

LC05 

96- 48 

FL 

LC05 

96- 49 

FL 

LC05 

96- 50 

FL 

LC05 

110- 97 

FL 

LC05 

98- 9 

MO 

LC05 

107- 8 

MO 

LC05 

106- 99 

MO 

LC05 

107- 2 

FL 

LC05 

97- 41 

FL 

LC05 

105- 66 

FL 

LC05 

110-107 

FL 

LC05 

98- 25 

FL 

LC05 

94- 39 

FL 

LC05 

98- 44 

FL 

LC05 

93-103 

FL 

LC05 

79- 2 

FL 

LC05 

79- 3 



PM 

HEE 

IS! 

M3* 

M3* 

M3* 


mm 

FL 

FL 

FL 

LC05 

LC05 

LC05 

75- 6 

79- 7 

76- 31 

nm 

BEE 

IIS! 

M3* 

M3* 

M3* 


u 

FL 

FL 

FL 

LC05 

LC05 

LC05 

76- 32 
76- 33 
76- 37 

JANM38510/31002BDB 

NSC 

FL 


76- 38 

JANM38510/31002BDC 

NSC 

FL 

LC05 

76- 39 

JANM38510/31002CAA 

mm 

FL 

LC05 

76- 40 


54LS15FM 

54S15FM 

SN54LS18J#mil 

SN54LS18W#mil 

SN54LS19J#mil 

SN54LS19W#mil 


r T 

54-20 

TTL S54F20W 

1 

54-20W 

TTL DM5420W 1 

) 

54-20W 

TTL JANM38510/00102BAA I 



D.A.T.A. 


TTL 

TTL 

TTL 


TTL 

TTL 

TTL 


, S5421W 

4H21W _ I TTL I54H21FM 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



JANM38510/00102BAC 
JANM38510/00102BDA 


JANM38510/00102BDB 
JANM38510/00102CAA 
JANM38510/00102CAB 


JANM38510/00102CAC 
JANM38510/00102CDA 
JANM38510/00102CDB 


JANM38510/02002BAA 
JANM38510/02002BAC 
JANM38510/02002BDA 
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FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

iJ 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D- 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

HI¬ 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

5430W 

TTE 

JANM3&510/605O1BDB 

NSC 

FT 

LC05 

84- 7 


Ill 

54-54W 

TTE 

JANM3851O/O05O4CAC 

NSC 

FL 

LC05 

84- 

52 

2 

54-50W 

TTL 

JANM38510/00501CAA 

NSC 

FL 

LC05 

84- 8 


112 

54-54W 

TTL 

JANM38510/00504CDA 

NSC 

FL 

LC05 

84- 

55 

3 

54-50W 

TTL 

JANM38510/00501 CAB 

none 

FL 

LC05 

84- 9 


113 

54-54W 

TTL 

JANM38510/00504CDB 

NSC 

FL 

LC05 

85- 

1 

4 

54-50W 

TTL 

JANM38510/00501CAC 

NSC 

FL 

LC05 

84- 10 


114 

54-54W 

TTL 

SN5454W 

Til 

MO 

LC05 

87- 

7 

5 

54-50W 

TTL 

JANM38510/00501CDA 

NSC 

FL 

LC05 

84- 13 


115 

54-54W 

TTL 

SN7454 

Til 

FL 

LC05 

87- 

16 

6 

54-50W 

TTL 

JANM38510/00501CDB 

NSC 

FL 

LC05 

84- 14 


116 

54-54W 

TTL 

5454FM 

FSC 

FL 

LC05 

83- 

4 

7 

54-50W 

TTL 

JANM38510/04001 BAA 

none 

FL 

LC05 

85- 2 


117 

54H54W 

TTL 

JANM38510/04004BAA 

none 

FL 

LC05 

8b- 

38 

8 

54-50W 

TTL 

JANM38510/04001 BAB 

MOTA 

FL 

LC05 

85- 3 


118 

54H54W 

TTL 

JANM38510/04004BAB 

MOTA 

FL 

LC05 

85- 

39 

9 

54-50W 

TTL 

JANM38510/04001BDA 

none 

FL 

LC05 

85- 6 


119 

54H54W 

TTL 

JANM38510/04004BDA 

none 

FL 

LC05 

85- 

42 

10 

54-50W 

TTL 

JANM38510/04001BDB 

none 

FL 

LC05 

85- 7 


120 

54H54W 

TTL 

JANM38510/04004BDB 

none 

FL 

LC05 

8b- 

43 

11 

54-50W 

TTL 

JANM38510/04001 CAA 

none 

FL 

LC05 

85- 8 


121 

54H54W 

TTL 

JANM38510/04004CAA 

none 

FL 

LC05 

85- 

44 

12 

54-50W 

TTL 

JANM38510/04001 CAB 

none 

FL 

LC05 

85- 9 


122 

54H54W 

TTL 

JANM38510/04004CAB 

none 

FL 

LC05 

85- 

45 

13 

54-50W 

TTL 

JANM38510/04001 CDA 

none 

FL 

LC05 

85- 12 


123 

54H54W 

TTL 

JANM38510/04004CDA 

none 

FL 

LC05 

85- 

48 

14 

54-50W 

TTL 

JANM38510/04001 CDB 

none 

FL 

LC05 

85- 13 


124 

54H54W 

TTL 

SFC454HPM 

THEF 

FL 

LC05 

86- 

65 

15 

54-50W 

TTL 

N8840J 

A 

FL 

LC05 

113- 14 


125 

54H54W 

TTL 

SN54H54W 

Til 

MO 

LC05 

86- 

74 

16 

54-50W 

TTL 

SN54H50W 

Til 

MO 

LC05 

86- 68 


126 

54H54W 

TTL 

S54H54W 

A 

FL 

LC05 

86- 

39 

17 

54-50W 

TTL 

SN5450W 

Til 

MO 

LC05 

87- 1 


127 

54H54W 

TTL 

S5454W 

A 

FL 

LC05 

86- 

48 

18 

54-50W 

TTL 

S54H50W 

A 

FL 

LC05 

114- 5 


128 

54H54W 

TTL 

54H54FM 

FSC 

FL 

LC05 

83- 

57 

19 


TTL 

S5450W 

■ 

US 

irTgrca 

114- 18 


129 

54L54T 


SN54L54W 

Til 

FL 

LC05 

83- 


20 


TTL 

S8840J 

3 v 

Sg 

mm 

113- 19 


130 

54LS54W 



NSC 

FL 

LC05 

82- 


21 


TTL 

54H50FM 

[m 

131 


83- 52 


131 

54LS54W 



none 

FL 

LC05 

82- 

■ 

22 


TTL 

5450FM 


149 


113- 80 


132 

54LS54W 

TTL 


NSC 

FL 

LC05 

82- 

mmm 

23 


TTL 

DM5451J 


Eg 


EkbuSI 


133 

54LS54W 

TTL 


NSC 

FL 

LC05 

82- 


24 


TTL 

DM5451W 


ts 

mm 

83-101 


134 

54LS54W 

TTL 

JANM38510/30402BDB 

A 

FL 

LC05 

82- 

num 

25 

54-51W 

TTL 

JANM38510/00502BAA 

NSC 

FL 

LC05 

84- 15 


135 

54LS54W 

TTL 

JANM38510/30402BDC 

NSC 

FL 

LC05 

82- 

ii 

26 

54-51W 

TTL 

JANM38510/00502BAB 

MOTA 

FL 

LC05 

84- 16 


136 

54LS54W 

TTL 

JANM38510/30402CAA 

NSC 

FL 

LC05 

82- 

12 

27 

54-51W 

TTL 

JANM38510/00502BAC 

NSC 

FL 

LC05 

84- 17 


137 

54LS54W 

TTL 

JANM38510/30402CAB 

none 

FL 

LC05 

82- 

13 

28 

54-51W 




FL 

LC05 

84- 20 


138 

54LS54W 

TTL 

r f hi 21 w 


FL 

LC05 

82- 

14 

29 

54-51W 




FL 

LC05 

84- 21 


139 

54LS54W 

TTL 

J1X K?:kl 


FL 

LC05 

82- 

18 

30 

54-51W 




FL 

LC05 

84- 22 


140 

54LS54W 

TTL 



FL 

LC05 

82- 

19 

31 

54-51W 

TTL 


none 

FL 

LC05 



141 

54LS54W 

TTL 



FL 

LC05 

82- 

20 

32 

54-51W 

TTL 


NSC 

FL 

LC05 



142 

54LS54W 

TTL 

Wmm 

Bm 

FL 

LC05 

83- 

43 

33 

54-51W 

TTL h 

JANM38510/00502CDA 

NSC 

FL 

LC05 



143 

54LS54W 

TTL 

S54LS54W 

H 

FL 

LC05 

83- 

27 

34 

54-51W 

TTL 



B9 

LC05 



144 

54H55W 

TTL 

JANM38510/04005BAA 

none 

FL 

LC05 

85- 49 

35 

54-51W 

TTL 


none 

sg 

LC05 



145 

54H55W 

TTL 

JANM38510/04005BAB 

MOTA 

FL 

LC05 

85- 

50 

36 

54-51W 

TTL 

JANM38510/04002BAB 

MOTA 

S3 

LC05 



146 

54H55W 

TTL 

JANM38510/04005BDA 


S3 

LC05 

85- 

53 

37 

54-51W 

WM 

JANM38510/04002BDA 

none 

FL 

LC05 

85- 18 


147 

54H55W 

TTL 

JANM38510/04005BDB 


m 

LC05 

8b- 

54 

38 

54-51W 

Km 

JANM38510/04002BDB 

none 

FL 

LC05 

85- 19 


148 

54H55W 

TTL 

JANM38510/04005CAA 


if 

LC05 

85- 

55 

39 

54-51W 

Km 

JANM38510/04002CAA 

none 

FL 

LC05 

85- 20 


149 

54H55W 

TTL 

JANM38510/04005CAB 


IS 

LC05 

86- 

1 



Kim 


none 

a 

1 

85- 21 



54H55W 

am 


none 

m 

LC05 

86- 

4 

41 

54-51W 

Km 


none 


iwia 

85- 24 


151 

54H55W 

Km 


none 

2* 

LC05 

86- 

5 

42 

54-51W 

Km 


none 

31 

IwH 

85- 25 


152 

54H55W 

Km 

RG110CJ 

RTN 

s 

LC05 

88- 

86 

43 

54-51W 

Q0H 

SFC451HPM 

THEF 


miMi 

86- 54 



54H55W 

am 

RG110CK 

RTN 

FL 

LC05 

88- 

87 

44 

54-51W 

TTL 

SN54H51W 

Til 

’S’ 

Iwm 

86- 70 



54H55W 

Km 

RG111CJ 

RTN 

FL 

LC05 

88- 

89 

45 

54-51W 

TTL 

SN5451W 

Til 

Xl* 1 


87- 3 



54H55W 

Km 

RG111CK 

RTN 

FL 

LC05 

88- 

90 

46 

54-51W 

TTL 

S54H51W 

A 

m 


86- 37 


156 

54H55W 

TTL 

RG112CJ 

RTN 

FL 

LC05 

88- 

92 

47 

54-51W 

TTL 

S5451W 

A 

a 

IjgiM 

86- 46 


157 

54H55W 

TTL 

RG112CK 

RTN 

FL 

LC05 

88- 

93 

48 

54-51W 

TTL 

54H51FM 

FSC 

31 


83- 54 


158 

54H55W 

TTL 

RG113CJ 

RTN 

FL 

LC05 

88- 

95 

49 

54-51W 

TTL 

5451FM 

FSC 

da 


83- 2 


159 

54H55W 

am 

RG113CK 

RTN 

FL 

LC05 

88- 

96 

50 

54L51T 

TTL 

SN54L51W 

Til 

9 


83- 35 


160 

54H55W 

Km 


Til 

MO 

LC05 

86- 

76 

51 

54LS51W 

TTL 

JANM38510/30401 BAA 

NSC 

9 


81- 78 


161 

54H55W 

Km 

S54H55W 

A 

FL 

LC05 

86- 

40 

52 

54LS51W 

TTL 


none 

FL 

LC05 

81- 79 


162 

54H55W 

am 

54H55FM 

FSC 

FL 

LC05 

83- 

58 

53 

54LS51W 

TTL 


NSC 

FL 

LC05 

81- 80 


163 

54L55 

Km 

DM54L55W#mil 

NSC 

FL 

LC05 

113- 

72 

54 

54LS51W 

TTL 


NSC 

FL 

LC05 

81- 84 


164 

54L55T 

Km 

SN54L55W 

Til_ 

FL 

LC05 

83- 

39 

55 

54LS51W 

pum 


mi 

IBS 

LC05 

81- 85 


165 

54LS55W 

TTL 

5 ^££4 

Til 

FL 

LC05 

83- 

45 

56 

54LS51W 

Km 


imm 

9 

LC05 

81- 86 


166 

54LS55W 

TTL 


A 

FL 

LC05 

83- 

29 

57 

54LS51W 

Km 

JANM38510/30401 CAA 

imm 

1131 

LC05 

81- 87 


167 

54LS55W 

TTL 


FSC 

FL 

LC05 

83- 

17 

58 


am 

JANM38510/30401 CAB 

IIMiT-B 

IB9 


81- 88 


168 


TTL 

SFC460EM 

THEF 

DL 

LC05 

114- 

24 

59 

54LS51W 

Km 


ImM 

S3 

lllPlul 

81- 89 


169 

54-60W 

TTL 

SFC460PM 

THEF 

ZB 

LC05 

114- 

26 

60 

54LS51W 

Km 



IBS 

mm 

81- 93 


170 

54-60W 

TTL 

SN54H60W 

Til 

MO 

LC05 

114- 

28 

61 

54LS51W 

TTL 

JANM38510/30401 CDB 

NSC 

FL 

LC05 

82- 1 


171 

54-60W 

TTL 


Til 

MO 

LC05 

114- 40 

62 

54LS51W 

TTL 

JANM38510/30401CDC 

NSC 

FL 

LC05 

82- 2 


172 

54-60W 

TTL 

S54H60W 

A 

FL 

LC05 

114- 

12 

63 

54LS51W 

TTL 

SN54LS51W 

Til 

FL 

LC05 

83- 41 


173 

54-60W 

TTL 

S5460W 

A 

FL 

LC05 

114- 

22 

64 

54LS51W 

TTL 

S54LS51W 

A 

FL 

LC05 

83- 25 


174 

54-60W 

pm 

S8806J 

A 

If* 


113- 

65 

65 

54S51W 

TTL 

JANM38510/07401 BDA 

none 

FL 

LC05 

82- 30 


175 

54-60W 

Elm 

54H60FM 

FSC 

S3 


113- 

73 

66 

54S51W 

TTL 

JANM38510/07401 BDB 

SIC 

FL 

LC05 

82- 31 


176 

54-60W 

Km 

5460FM 

FSC 

m 


113- 

82 

67 

54S51W 

TTL 


none 

S3 


82- 34 


177 

54H61W 

am 

SN54H61W 

Til 

MO 

LC05 

114- 

30 

68 

54S51W 

TTL 


none 

39 


82- 35 


178 

54H61W 

Km 

S54H61W 

A 

FL 

LC05 

114- 

14 

69 

54S51W 

TTL 

SN54S51W 

Til 

zs 

1 i>?iU 

86- 78 


179 

54H61W 

Km 

54H61FM 

FSC 

FL 

LC05 

113- 

75 


54S51W 

TTL 

S54S51W 

A 


HtjiM 

82- 50 


180 

54H62W 

am 

SN54H62W 

tm 

EH 


114- 

32 


54S51W 

TTL 

54S51FM 

FSC 

1 




181 

54H62W 

Km 

S54H62W 

H 

El 


114- 

16 


54H52W 

TTL 

SN54H52W 

Til 





182 

54H62W 

Km 

54H62FM 


ts 


113- 

76 


54H52W 

TTL 

S54H52W 

A 

19 




183t 

54S64 

TTL 

S54F64W 

A 

FL 1 

LC05 

82- 

66 


54H52W 

TTL 

54H52FM 

FSC 

39 


miyrnym 


184 

54S64W 

TTL 

JANM38510/07402BDA 

none 

FL 

LC05 

82- 

38 


54-53W 

TTL 

DM5453W 

NSC 

139 

llUM 

83-103 


185 

54S64W 

TTL 

JANM38510/07402BDB 

SIC 

FL 

LC05 

82- 

39 



am 

JANM38510/00503BAA 


HI 

| tVijj 



186 

54S64W 

TTL 

JANM38510/07402CDA 

none 

FL 

LC05 

82- 

42 



Em 

JANM38510/00503BAB 


a 

hnMj9 



187 

54S64W 

TTL 

JANM38510/07402CDB 

none 

FL 

LC05 

82- 

43 


| *1 |i lyJBPPBffl 

Km 

JANM38510/00503BAC 

iTCTm 

39 


84- 31 


188 

54S64W 

TTL 

SN54S64W 

Til 

MO 

LC05 

86- 

80 



pm 

JANM38510/00503BDA 

NSC 



84- 34 


189 

54S64W 

TTL 

S54S64W 

A 

FL 

LC05 

86- 

42 

80 


Km 

JANM38510/00503BDB 

NSC 


IwH 

84- 35 


190 

54S64W 

TTL 

54F64FM 

FSC 

FL 

LC05 

83- 

50 

81 


Km 

JANM38510/00503CAA 

NSC 

39 


84- 36 


191 

54S64W 

TTL 

54S64FM 

FSC 

FL 

LC05 

83- 

60 

82 

54-53W 

TTL 

JANM38510/00503CAB 

none 

149 

iron 

84- 37 


192 

54S65W 

TTL 

SN54S65W 

am 

MO 

LC05 

86- 

82 

83 

54-53W 

TTL 

JANM38510/00503CAC 

NSC 

m 

fWWil 

84- 38 


193 

54S65W 

TTL 

S54S64F 

ESH 

DL 

LC05 

86- 

41 

84 

54-53W 

TTL 

JANM38510/00503CDA 

NSC 

39 

1 |»,IM 

84- 41 


194 

54S65W 

TTL 

S54S65W 


FL 

LC05 

86- 

44 

85 

54-53W 

am 


NSC 



84- 42 


195 

54S65W 

TTL 

54S65FM 

FSC 

FL 

LC05 

82- 

73 

86 

54-53W 

Km 

SN5453W 

Til 



87- 5 


196 

54-70W 

TTL 

DM5470W 

NSC 

FP 

LC04 

49- 

61 

87 

54-53W 

Km 

SN7453 

Til 

ail 


87- 13 


197 

54-70W 

TTL 


MOTA 

FP 

LC04 

44- 

2 

88 

54-53W 

am 

5453FM 

FSC 

149 

i 

|K| 




pm 


A 

FP 

LC04 

44- 

3 

89 

54H53W 

Km 

P M J13 r i [ # H'5 KyI 1 

none 

39 






Em 


none 

FP 

LC04 

44- 

6 

90 

54H53W 

Km 


MOTA 

(39 

Iwll 

Wsxsm 



IfcSJEEEMI ■ 

Km 


none 

FP 

LC04 

44- 

7 

91 

54H53W 

am 


none 

149 




201 

54-70W 

am 

JANM38510/00206CAB 




44- 

8 

92 

54H53W 

Km 


none 

3| 

[■Kin 



202 

54-70W 

Em 

JANM38510/00206CDA 

1 

IS 


44- 

11 

93 

54H53W 

Km 


none 

139 


85- 32 



54-70W 

Km 

N8825J 

H 

ts 


47- 

69 

94 

54H53W 

n« 


none 

149 

LC05 

85- 33 


204 

54-70W 

pm 

SN5470W 

Bim 

MO 

LC04 

49- 

73 

95 

54H53W 

TTL 


none 

39 

LC05 

85- 36 


205 

54-70W 

Em 

S5470W 

Si 

FP 

LC04 

46- 

20 

96 

54H53W 

TTL 


none 

139 

LC05 

85- 37 


206 

54-70W 

Km 

S8825J 


FL 

LC04 

47- 

92 

97 

54H53W 

TTL 

N8848J 

A 

B9 


87- 27 


207 

54-70W 

TTL 

5470FM 


S3 


49- 

54 

98 

54H53W 

TTL 

SN74H53N 

Til 



86- 88 


208 

54H71W 

TTL 



S3 


44- 

44 

99 

54H53W 

TTL 

S54H53W 

A 

sa 




209 

54H71W 

TTL 



ts 


44- 

45 

100 

54H53W 

am 

S5453W 

A 

149 

niH.*! 

114- 20 


210 

54H71W 

TTL 


RfflS 

B4 


44- 

48 

101 

54H53W 

Km 

S8848J 

A 

39 


87- 30 


211 

54H71W 

TTL 



S3 


44- 

49 

102 

54H53W 

Km 

54H53FM 

FSC 

139 

Klii 

82- 70 


Fnm 

54H71W 

TTL 



ts 


44- 

50 

103 

54-54W 

am 

DM5454W 

NSC 

149 


83-105 


213 

54H71W 

TTL 

JANM38510/02205CAB 

none 

FP 

LC04 

44- 

51 

104 

54-54W 

Km 

■.. 

NSC 

39 

Kij.'i 

84- 43 


214 

54H71W 

TTL 

JANM38510/02205CDA 

SIC 

FP 

LC04 

44- 

54 

105 

54-54W 

Km 


MOTA 

IS 

Kili 

84- 44 


215 

54H71W 

TTL 

JANM38510/02205CDB 

SIC 

FP 

LC04 

44- 

55 


54-54W 

SIM 

JANM38510/00504BAC 

NSC 

149 


84- 45 


216 

54H71W 



um 

MO 

LC04 

46- 

50 


54-54W 

Km 

JANM38510/00504BDA 

NSC 

39 

(•’M.'l 

84- 48 


217 

54H71W 



um 

MO 

LC04 

46- 40 


54-54W 

KM 

JANM38510/00504BDB 

A 

39 


84- 49 


218 

54H71W 




FP 

LC04 

46- 

4 

EElbBI 

54-54W 

im 

JANM38510/00504CAA 

NSC 

FL 

LC05 

84- 50 


219 

54H71W 

TTL 

S54H71W 


FP 

1*21 

45- 

94 

1110 

54-54W 

TTL 

JANM38510/00504CAB 

none 

FL 

LC05 

84- 51 


220 

54H71W 

TTL 

54K101FM 

FSC 

FP 

LC04 

42- 

53 


IN ORDER OF: (1)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 


F13 


D.A.T.A 
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EXPLAINED IN INTERPRETER 


F13 





























































































































































































04 

04 

04 

46- 58 

46- 48 

46- 12 

04 

04 

04 

42- 60 

42- 52 

40- 76 

04 

04 

04 

40- 77 

40- 80 

41- 1 

04 

04 

04 

41- 2 

41- 6 

41- 7 

04 

04 

04 

42- 28 

42- 8 

40- 59 

!15 

;i5 

;i5 

160- 78 

160- 79 

160- 82 


LC15 160- 71 
LC15 160- 67 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 








































































































































































































































































































FUNCTIONAL 

NUMBER 


FUNCTIONAL E< 

a (a 

TECH TYPE NUMBER 


IU1VALENCE MASTER INDEX 


IN ORDER OF; (1)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
(3VTYPE NUMBER 



54H87W 


54H87W 

54-90 

54-90W 


54-90W 

54-90W 

54-90W 


54-90W 

54-90W 

54-90W 


JANM3851 0 /O 06 O 1 BAA 
JANM38510/00601 BAB 
JANM38510/00601C AA 
'JANM38510/00601 CAB 
SN5482W 

5482FM _ 

' DM5483W 
JANM38510/00602BFA 
JANM38510/00602BFB 
" JANM38510/00602CFA 
JANM38510/00602CFB 
JANM38510/31201BFA 
'JANM38510/31201BFB 
JANM38510/31201CFA 
JANM38510/31201CFB 
" SN54LS83AW 
SN5483AW 

S54LS83W _ 

' S5483W 
54F283FM 

54LS83AFM _ 

5483AFM 

54LS85FM 

JANM38510/15001 BFA 
" JANM38510/15001BFB 
JANM38510/15001 CFA 
JANM38510/15001 CFB 
JANM38510/31101 BFA 
SN54LS85W 
S N54S85W _ 

' SN5485W 
S54LS85W 

S54S85W _ 

‘ S5485W 
5485FM 

SN54LS86W _ 

S54F86W 

JANM38510/30502BAA 
JANM38510/30502BAB 
' JANM38510/30502BAC 
JANM38510/30502BDA 
JANM38510/30502BDB 
' JANM38510/30502BDC 
JANM38510/30502CAA 
JANM38510/30502CAB 
' JANM38510/30502CAC 
JANM38510/30502CDA 
JANM38510/30502CDB 
" JANM38510/30502CDC 
MC3121F 

S54LS86W _ 

MC1912F 

DM5486W 

JANM38510/00701 BAB 
JANM38510/00701BAC 
JANM38510/00701BDA 
JANM38510/00701BDB 
JANM38510/00701 CAA 
JANM38510/00701 CAB 
JANM38510/00701CAC 
JANM38510/00701CDA 
JANM38510/00701CDB 
JANM38510/07501 BDA 
JANM38510/07501 BDB 
JANM38510/07501 CDA 
JANM38510/07501 CDB 
' N74S86W 
SFC486PM 

SN54S86W _ 

' SN5486W 
S54S86W 

S5486W _ 

' 54S86FM 
5486FM 

N8241F _ 

N8241N 

S8241F 

HBC4030AK _ 

HCC4030BK 
HCC4070BK 
JANM38510/05303BAA 
' JANM38510/05303BAB 
JANM38510/05303BAC 
JANM38510/05303CAA 
' JANM38510/05303CAB 
JANM38510/05303CAC 

4030BFC _ 

“ 4030BFM 
4070BFC 

4070BFM _ 

"JANM38510/02601 BDA 
JANM38510/02601 BDB 
J ANM38510/02601 CDA 
' JANM38510/02601 CDB 
N8241Q 

SN54L86W _ 

' SN54L86W# 

S8241W 



PT 

PAGE 

MFR 

KY USE 

& 

CODE 

GP CODE 
E 

LINE 

none 

FL LC15 

160- 96 ' 

MOTA 

FL LC15 

160- 99 

none 

FL LC15 

161- 3 

none 

FL LC15 

161- 4 

Til 

MO LC15 

160- 91 

FSC 

FL LC15 

160- 89 

NSC 

FL LC15 

162- 20 

none 

FL LC15 

162- 33 

A 

FL LC15 

162- 34 

none 

FL LC15 

162- 37 

none 

FL LC15 

162- 38 

none 

FL LC15 

161- 88 

FSC 

FL LC15 

162- 1 

none 

FL LC15 

162- 4 

FSC 

FL LC15 

162- 5 

Til 

MO LC15 

161- 59 

Til 

MO LC15 

161- 67 

A 

FL LC15 

161- 53 

A 

FL LC15 

162- 18 

FSC 

FL LC15 

161- 16 

FSC 

FL LC15 

161- 35 

FSC 

FL LC15 

161- 23 

FSC 

FL LC17 

166- 40 

SIC 

FL LC17 

166- 69 

A 

FL LC17 

166- 70 

none 

FL LC17 

166- 73 

none 

FL LC17 

166- 74 

none 

FL LC17 

166- 57 

Til 

MO LC17 

166- 45 

Til 

MO LC17 

166- 10 

Til 

MO LC17 

166- 36 

A 

FL LC17 

166- 66 

A 

FL LC17 

166- 8 

A 

FL LC17 

166- 29 

FSC 

FL LC17 

166- 23 

Til 

MO LC05 

111- 56 

A 

FL LC05 

112- 54 

none 

FL LC05 

111- 28 

none 

FL LC05 

111- 29 

NSC 

FL LC05 

111- 30 

NSC 

FL LC05 

111- 34 

A 

FL LC05 

111- 35 

NSC 

FL LC05 

111- 36 

none 

FL LC05 

111- 37 

none 

FL LC05 

111- 38 

NSC 

FL LC05 

111- 39 

NSC 

FL LC05 

111- 43 

NSC 

FL LC05 

111- 44 

NSC 

FL LC05 

111- 45 

MOTA 

FL LC05 

113- 6 

A 

FL LC05 

111- 47 

MOTA 

FL LC05 

70- 63 

NSC 

FL LC05 

111- 78 

A 

FL LC05 

112- 7 

FSC 

FL LC05 

112- 8 

NSC 

FL LC05 

112- 11 

A 

FL LC05 

112- 12 

none 

FL LC05 

112- 13 

FSC 

FL LC05 

112- 14 

FSC 

FL LC05 

112- 15 

NSC 

FL LC05 

112- 18 

NSC 

FL LC05 

112- 19 

none 

FL LC05 

112- 22 

SIC 

FL LC05 

112- 23 

none 

FL LC05 

112- 26 

none 

FL LC05 

112- 27 

A 

FL LC05 

113- 39 

THEF 

FL LC05 

112- 67 

Til 

MO LC05 

112- 69 

Til 

MO LC05 

112- 79 

A 

FL LC05 

112- 56 

A 

FL LC05 

88- 26 

FSC 

FL LC05 

111- 64 

FSC 

FL LC05 

111- 72 

A 

DL LC05 

113- 9 

A 

DL LC05 

113- 10 

A 

DL LC05 

113- 15 

SGAI 

MO LC05 

65- 37 

SGAI 

FL LC05 

65- 75 

SGAI 

FL LC05 

65- 28 

NSC 

FL LC05 

64-106 

NSC 

FL LC05 

64-107 

NSC 

FL LC05 

65- 1 

NSC 

FL LC05 

65- 5 

NSC 

FL LC05 

65- 6 

NSC 

FL LC05 

65- 7 

FSC 

FL LC05 

65- 44 

FSC 

FL LC05 

65- 45 

FSC 

FL LC05 

65- 49 

FSC 

FL LC05 

65- 50 

NSC 

FL LC05 

111- 22 

NSC 

FL LC05 

111- 23 

NSC 

FL LC05 

111- 26 

NSC 

FL LC05 

111- 27 

A 

FL LC05 

113- 11 


54H87FM 

FSC 

fl 

N74LS90F 

A 

im 

DM5490W 

NSC 

FP 




IJANM38510/01307BAB 
JANM38510/01307BDA 


JANM38510/01307BDB 
JANM38510/01307CAA 
JANM38510/01307CAB 


none FP LC11 
none FP LC11 
none FP LC11 



FUNCTIONAL 

NUMBER 


54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
54-90W 
" 54-92 
54-92W 
54-92W 
" 54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
54-92W 
" 54-92W 
54-92W 
54L93T 
" 54L93T 
54L93T 
54L93T 
' 54L93T 
54L93T 
54L93T 
54LS93 
54LS93 
54LS93 
' 54LS93 
54LS93 
54 LS93 
' 54LS93 
54LS93 
54LS93 
" 54LS93 
54LS93 
54LS9 3 
54LS93 
54LS93 
54LS93 
" 54LS93 
54LS93 
54LS93 
" 54LS93 
54-97 
54-100W 
54-100W 
54-1OOW 
54H103 
" 54H103 
54H103 
54 H103 
54H103 
54H103 
54H103 
54H103 
54H103 
54H103 
54H103 
54-104W 
54-107F 
54-107F 
54-107F 
54-107F 
54-107F 
54-107F 
54- 107F 
54-107F 
54-109 
54-109 
54-109 
54-109 
54-109 
54-109W 
54-109W 
54-109W 
54-109W 
54-109W 
54-109W 
54-109W 
54-109W 
54-109W 
54-109W 
54-110W 
54-111W 


54S112W 

54S112W 

54S112W 


54S112W 

54S112W 

54S112W 


54S112W 

54S112W 

54S112W 


TYPE NUMBER 


‘ JANM5S510/02501BCB 
JANM38510/02501 BDA 
_ JANM38510/02501 BDB 
JANM38510/02501CCB 
JANM38510/02501 CDA 
_ JANM38510/02501 CDB 
SFC490PM 
SN54LS90W 

SN54L90W _ 

SN5490AW 
S54LS90W 

S5490W _ 

ZN7490F 

54LS90FM 

5490AFM 

SFC492PM 

DM5492W 

JANM38510/01301 BAA 
JANM38510/01301 BAB 
JANM38510/01301 BDA 
_ JANM38510/01301 B DB 
JANM38510/01301 CAA 
JANM38510/01301 CAB 
JANM38510/01301 CDA 
JANM38510/Q1301CDB 
SN54LS92W 

SN5492AW _ 

S54LS92W 

S5492W 

ZN7492F _ 

54LS92FM 

5492AFM 

_ DM76L93F _ 

DM86L93F 

JANM38510/02502BDA 
_ J ANM38510/02502BDB 
JANM38510/02502CDA 
JANM38510/02502CDB 

SN54L93W _ 

DM5493W 

JAN M38510/01302BAA 
JANM38510/01302BAB 
JANM38510/01302BDA 
JANM38510/01302BDB 
_ JANM3 85 10/01302CAA 
JANM38510/01302CAB 
JANM38510/01302CDA 
_ JANM38510/01302CPB 
JANM38510/31502BDA 
JANM38510/31502CDA 

SFC493PM _ 

SN54LS93W 

SN5493AW 

S54LS93W _ 

S5493W 

ZN7493F 

54LS93FM _ 

5493AFM 

SN5497W 

SN54100W _ 

S54100Q 

S54100W 

_ JANM38 5 10/02206BAA 
“ JANM38510/02206BAB 
JANM38510/02206BDA 
JANM38510/02206BDB 
' JANM38510/02206CAA 
JANM38510/02206CAB 
JANM38510/02206CDA 
' JANM38510/02206CDB 
SN54H103W 

S54H103W _ 

* 54H103FM 
9001FM 

JANM38510/30108BDA 
“JANM38510/30108BDB 
JANM38510/30108CDA 

SN54LS107AW _ 

S54LS107W 

S54107W 

54LS107FM _ 

' 54107FM 
N74LS109AF 

N74LS109AN _ 

N74LS109N 

S54F109W 

54S109FM _ 

' JANM38510/30109BFA 
JANM38510/30109BFB 
JANM38510/3010 9 CFA 
N74109W 
SN54LS109AW 

SN54109W _ 

S54LS109W 

S54109W 

54LS109FM _ 

' 9024FM 
SN54110W 
SN54111W 


TTL ISN54LS112AW 
TTL SN54S112W 
TTL S54LS112W 
TT 


PT PAGE 

MFR KY USE & 
CODE GP CODE LINE 
E 

NsC T5TICTT 139- 87 
NSC FP LC11 139- 88 

NSC FP LC11_ 139- 89 
' NSC DL L.C 1T 139- 91 

NSC FP LC11 139- 92 

NSC FP LC11 139- 93 

THEF FL LClT |T40- 52 
Til MOLC11 143-51 

_ HI_FP_ L C11 143- 49 

Til MO LC11 1143- 55 " 
A FP LC11 140- 46 

_ A_FP_ LC11 jL4Qr__19_ 

FERB'FL LC11 140- 54 

FSC FP LC11 142- 32 

FSC FP LC11 142- 79 

THEF FL LC11 "156- 19" 
NSC FP LC11 152- 77 

none FP LC11 152- 48 _ 

MOTA FP LC11 152- 49 

none FP LC11 152- 52 

_ none FP LC11 152- 53 

none FP LC11 152- 54 

none FP LC11 152- 55 

__ none FP_ LC11 152- _58 

none FP LC11 152“ 59" 
Til M0LC11 153-34 

Jlii_ M0LC11 153-3 8 

A FP LCTl 153-22 

A FP LC11 153- 18 

FERB FL LC11 152- 61 

FSC FP LC11 153- 25 

FSC FP LC11 153- 28 

N SC FP LC11 145- 45 

NSC FP LC11 ' 145- 48 

NSC FP LC11 144- 79 


FL LC11 147-101 

FP LC11 152-64 


NSC FP LC11 145- 48 

NSC FP LC11 144- 79 

NSC FP LC11 144- 80 

NSC FP LC11 144- 83 

NSC FP LC11 144- 84 

_ Tl!_FP_ LC11 150- 1 

NSC FP LCTl 150- 25 

none FP LC11 144- 92 

_ M OTA FP ,LC11 144- 93 

none FP'LCII 144-96 
none FP LC11 145- 1 

none FP LC11 145- 2 

none FP LC11 145- 3 

none FP LC11 145- 6 

_ none FP LC1!_ 1 45- 7 

none FP LC11 147- 66 

none FP LC11 147- 69 

THEF FL L.C11 150- 23 

Til MO LC11 “T50- 3 * 

Til M0LC11 150- 7 

_ A_ FP LC11 145- 58 

A FP LC11 145- 14 

FERB FL LC11 145- 62 

FSC FL LC11 147-101 

FSC FP LC11 152- 64 

Til MO LC13 158- 13 

_ TN_MO LC26 178- 90 

A FL LC26 178- 82 ' 

A FL LC26 178- 83 

_ n one FP LC04 _ 45- 1 

MOTA FP LC04 45- 2' 

SIC FP LC04 45- 5 

_ SIC_FP_ LC04 45- 6__ 

none FP LC04 45- 7 

none FP LC04 45- 8 

SIC FP LC04 45- 11 

'SIC W~LC04 45- 12' 
Til MO LC04 46- 54 

A_ FP LC04 46- 8 

'FSC FP LC04 42- 56 

FSC FP LC04 40- 14 

none FP LC04 41- 40 

“ SIC FP LC04 41- 41 

none FP LC04 41- 44 

I!]_ MO LC04 42- 30 

A FP LC04 42- 10 

A FP LC04 46- 28 

FSC |FP_ LC04 40- 61 

FSC FP LC04 42-102 

A DL LC04 45- 66 

A_ DL LC04 45- 6 7 

A DL LC04 45- 68 

A FP LC04 47- 44 

FSC DL LC04 42- 62 

none FP LC04 41- 47 

A FP LC04 41- 48 

none_ FP_ LC04 41- 51 

A FP LC04 45- 92 

Til MO LC04 42- 32 

HI_ DL LC04 47- 7 

A FP LC04 42- 12 

A FP LC04 46- 30 

FSC FL LC04 40- 63 

FSC FP LC04 40- 20 

Til MO LC04 47- 9 


MO LC04 
FP LC04 
FP LC04 
FP LC04 
FP LC04 
DL LC04 
DL LC04 
DL LC04 
FP LC04 
DL LC04 


FP LC04 
MO LC04 
DL LC04 
FP LC04 
FP LC04 
FL LC04 
FP LC04 
MO LC04 


















































































































































































































































































FUNCTIONAL 

NUMBER 


FUNCTIONAL E( 

2J m 

TECH TYPE NUMBER 


IUIVALENCE MASTER INDEX 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
(3)TYPE NUMBER_ 


HCC40T74BF 

HCC40174BK 

HCF4 0174BE _ 

HCF40174BF 

HEF40174P 

M40174BP _ 

TC40174BP 
DM54 LS174J# mil 
DM54LS174W#mil 
DM54Sl74J#mil 
DM54S174W#mil 
DM54174J#mil 
“ DM54174W#mil 
DM74LS174N 

DM74S174N _ 

DM74174N 

J ANM38510/07105BEB 
JANM38510/07105BFB 
JANM38510/07105CEB 
JANM38510/07105CFB 

M74LS175P _ 

S54$174W 

JANM38510/01701BFA 
JANM 3 8510/01701BFB 
JANM38510/01701CFA 
JANM38510/01701CFB 

SN54S174W _ 

“ S54LS174W 
S54174W 

JANM38510/01702BFA 


PT 

MFR KY 
CODE GP 
E 

"SGATT5T 
SGAI FP 
SGAI DL 
SGAI DL 
A DL 
MITJ DL_ 

'TSsTdl 

NSC DL 
NSC FP 
' NSC DL 
NSC FP 
NSC DL 
NSC FP 
NSC DL 
NSC DL 
' NSC DL 


AMD FP 
MITJ DL 
" SIC FP 
none FP 

_ A_ FP 

none FP 
FSC FP 
AMD FP 
" SIC FP 
SIC FP 


PAGE LINE 

& No. 

LINE 


SN54S175W 

S54LS175W 

S54175W 


54175FM 

FSC 

FP 

SN54S196W 

Til 

MO 

DM7280W 

NSC 

FP 


JANM38510/01901CAA 
JANM38510/01901 CAB 
JANM38510/01901CDA 


AM25LS181FM 

HD74LS161 

HD74LS181P 


JANM38510/01101BKB 
JANM38510/01101CKB 

K155IP3 __ 

N74S181W 

SN54LS181W 

SN54S181J 


none FL 
none FL 
NSC FL 


AMD FL 
HITJ DL 
HITJ DL 


MOTA FL 
none FL 
USSR 
“A FL 

A M( 

MC 



93L41FM 
93S41FM 
9341 DM 


9341FM 

4582BFC 

4582BFM 


FUNCTIONAL 

NUMBER 

- 

54-182 

54-182 _ 

'54-182 

54-182 

54-182 _ 

"54-182 

54-182 

54-182 _ 

"54-182 
54-182 
54H183W 
54H183W 
54H183W 
54-190W 
"54-190W 
54-190W 
54-190W 
54-190W 
54-190W 

54-190W _ 

54-190W 
54-190W 

5 4-191 _ 

54-191W 
54-191W 
54-191W 
54-191W 
54-191W 
54-191W _ 


54-191W 
54-191W 
54-192 


54-193W 
54-221 


54S260W 

54S260W 

54S260W 


54LS266W 

54LS266W 


54LS266W 

54LS266W 

54LS266W 


54LS266W 

54LS266W 

54LS266W 


54LS266W 

54LS273W 

54-279 


54-279W 

54-279W 


TYPE NUMBER 


JANM9851 (j/01 102CFA 
JANM38510/01102CFB 

SN54S182W _ 

SN54182W 

S54S182F 

S54182F _ 

S54182W 
54F182FM 
54S182FM 
" 93S42FM 
9342FM 

SN54H183W _ 

" SN54LS183W 
54H183FM 

AM25LS190FM _ 

" DM74190W 
N74190W 

SN54LS190W _ 

SN54190W 

S54LS190W 

S54190W _ 

54LS190FM 

54190FM 

S54191W _. 

AM25LS191FM 
DM74191W 

N74191W _ 

SN54LS191W 
SN54191W 

S54LS191W_ 


54LS191 FM 

54191FM 

S54192W 


PT 

MFR KY USE 
CODE GP CODE 

_ E _ 

none FL LCl 9 ‘ 
none FL LC19 

Tl]_ MO LC19 

A MO LC19 
A DL LC19 

A_ DL LC1 9 

A FL LC19 
FSC FL LC19 
FSC FL LC1 9 
FSC FL LC19 
A FL LC19 

III_ MO LC15 

"Til MO LCl 5 
FSC FL LC15 
AMD FP LC11 
"NSC FP LCl 1 
A FP LCl 1 
A MO L Cl 1 
' Til MO LCl 1 
A FP LCl1 

A_FP LCl!_ 

FSC FPLCiT 
FSC FP LCl 1 

A__ DL LCl 1 

AMD FP LCl 1 
NSC FP LCl 1 

A_FP LCl 1 

"A MO LCl 1 
Til MO LCl 1 
FP LCl 1 


JANM38510/01308CFA 
JANM38510/01308CFB 
SN54LS192W 


NSC FP LCl 1 
none FP LCl 1 
MOTA FP LCl 1 
none FP LC11 
none FP LCl 1 
MO LCl 1 


54LS192FM 

54192FM 

9360FM 

FSC 

FSC 

AMD 

FP 

FP 

FP 

LCl 1 
LCl 1 
LCl 1 

151- 66 

141- 27 

142- 35 

SN54193W 

S54193W 

CD40193BMW 

A 

A 

NSC 

MO" 

DL 

FP 

LCl 1 
LCl 1 
LCl 1 

148- 36 
152- 37 
133- 16 



40193BFC 

40193BFM 

AM25LS193FM 


FP LCl 1 
FP LCl 1 
FP LCl 1 


LC11 


i 54-221 

TTL 

^54LS221W ^2 

[ 54-221 

TTL 

S54221W 

5 54LS256W 

TTL 

S54LS256W 4 


DM8334W 

DM9334W 

SN54LS259W 

SN54259W 

S54LS259W 

S9334 W 

54LS259FM 

93L34FM 

9334FM_ 

9334FM# 

SN54S260W 

S54LS260W 


S54S260W 

54LS260FM 

54S260FM 


FL LC26 
FL LC26 
MO LC2 6 
MO LC26 
FL LC26 
FL L C26 
FL LC26 
FL LC26 
FL LC26 
FL LC26 
MO LC05 
FL LC05 


FL LC05 
FL LC05 
FL 


m WM II 


4265W 
S8242W 
4077BFC 
4077BFM 


D.A.T.A. 


rr 

ITTL JSN54LS279W 
ITTL ISN54279W 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


Til_ MC 

A " FL 
FSC FL 
FSC FL 


FSC FL 
FSC FP 


114- 

85 

65- 

99 

65-100 


































































































































ENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2J 

TECH 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D- 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2T^ 

TECH 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

54-279W 

TTL 

SS4LS279W | 

A 

l-L 

LC26 

177- 31 


Ill 

74-00N ~ ‘ 

dTl 

SFC946E 

THEF 

L>L 

LC05 

70- 39 

2t 

54S280 

TTL 

S54F280AF 

SIC 

FL 

LC25 

172- 96 


112 

74-OON 

DTL 

SN15846N 

TII 

DL 

LC05 

70- 45 

' 3 

54S280W 

TTL 

SN54LS280W 

Til 

MO 

LC25 

173- 32 


113 

74-OON 

DTL 

SN15849F.R 

TII 

FL 

LC05 

68- 65 

4 

54S280W 

TTL 

SN54S280W 

Til 

MO 

LC25 

173- 7 


114 

74-OON 

DTL 

SN15849N 

TII 

DL 

LC05 

68- 67 

5 

54S280W 

TTL 

S54S280W 

A 

FL 

LC25 

173- 5 


115 

74-OON 

DTL 

SN15946N 

TII 

DL 

LC05 

68- 77 

6 

54S280W 

TTL 

54F280FM 

FSC 

DL 

LC25 

173- 11 


116 

74-OON 

DTL 

SN15949J 

TII 

DL 

LC05 

68- 79 

7 

54S280W 

TTL 

54S280FM 

TSC 

FL 

LC25 

173- 1 


117 

74-OON 

DTL 

SN15949N 

TII 

DL 

LC05 

68- 80 

8 

54-283 

TTL 

JANM38510/31202BFA 

none 

FL 

LC15 

162- 8 


118 

74-OON 

DTL 

946DM 

FSC 

DL 

LC05 

68- 18 

9 

54-283 

TTL 

JANM38510/31202BFB 

FSC 

FL 

LC15 

162- 9 


119 

74-OON 

DTL 

949DC 

FSC 

DL 

LC05 

70- 30 

10 

54-283 

TTL 

JANM38510/31202CFA 

FSC 

FL 

LC15 

162- 12 


120 

74-OON 

DTL 

949DM 

FSC 

DL 

LC05 

70- 20 

11 

54-283 

TTL 

SN54LS283W 

Til 

MO 

LC15 

161- 61 


121 

74-OON 

DTL 

9946BC 

SGAI 

DL 

LC05 

68- 41 

12 

54-283 

TTL 

SN54283W 

Til 

MO 

LC15 

161- 71 


122 

74-OON 

DTL 

9946DC 

SGAI 

DL 

LC05 

68- 42 

13 

54-283 

TTL 

S54LS283W 

A 

FL 

LC15 

161- 55 


123 

74-OON 

DTL 

9946DM 

SGAI 

DL 

LC05 

68- 28 

14 

54-283 

TTL 

54LS283FM 

FSC 

FL 

LC15 

160- 31 


124 

74-OON 

TTL 

DM54H00J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 16 

15 

54-283 

TTL 

54LS283W 

FSC 

FL 

LC15 

160- 32 


125 

74-OON 

TTL 

DM54L00J 

NSC 

DL 

LC05 

94- 47 

16 

54-284 

TTL 

SN54284W 

Til 

MO 

LC16 

163- 49 


126 

74-OON 

TTL 

DM5400J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 37 

17 

54-285 

TTL 

SN54285W 

Til 

MO 

LC16 

163- 51 


127 

74-OON 

TTL 

DM5437J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 48 

18 

54-290W 

TTL 

SN54LS290W 

Til 

MO 

LC11 

143- 65 


128 

74-OON 

TTL 

DM74H00N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 22 

19 

54-290W 

TTL 

SN54290W 

Til 

MO 

LC11 

143- 69 


129 

74-OON 

TTL 

DM74L00N 

NSC 

DL 

LC05 

94- 55 

20 

54-290W 

TTL 

S54LS290W 

A 

FP 

LC11 

142- 27 


130 

74-OON 

TTL 

DM74S00N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 30 

21 

54-290W 

TTL 

54LS290FM 

FSC 

FL 

LC11 

151- 72 


131 

74-OON 

TTL 

DM7400N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 60 

22 

54LS292 

TTL 

SN54LS292W # mil 

Til 

FL 

LC13 

157-104 


132 

74-OON 

TTL 

DM7437N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 66 

23 

54-293W 

TTL 

SN54LS293W 

Til 

MO 

LC11 

150- 27 


133 

74-OON 

TIL 

FJH131-7400 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 78 

24 

54-293W 

TTL 

SN54293W 

Til 

MO 

LC11 

150- 31 


134 

74-OON 

TTL 

JANM38510/00104BCA 

NSC 

DL 

LC05 

101- 3 

25 

54-293W 

TTL 

S54LS293W 

A 

FP 

LC11 

145- 60 


135 

74-OON 

TTL 

JANM38510/00104BCB 

A 

DL 

LC05 

101- 4 

26 

54-293W 

TTL 

54LS293FM 

FSC 

FL 

LC11 

149- 19 


136 

74-OON 

TTL 

JAN M38510/00104CCA 

NSC 

DL 

LC05 

101- 10 

27 

54LS294 

TTL 

SN54LS294W#mil 

Til 

FL 

LC13 

157-106 


137 

74-OON 

TTL 

JANM38510/00104CCB 

A 

DL 

LC05 

101- 11 

28 

54LS320 

TTL 

SN54LS320W 

Til 

MO 

LC12 

155- 9 


138 

74-OON 

TTL 

JANM38510/02004BCA 

NSC 

DL 

LC05 

95- 14 

29 

54LS321 

TTL 

SN54LS321W 

Til 

MO 

LC12 

155- 11 


139 

74-OON 

TTL 

JANM38510/02004BCB 

NSC 

DL 

LC05 

95- 15 

30 

54LS324 

TTL 

SN54LS324W 

Til 

FL 

LC12 

155- 25 


140 

74-OON 

TTL 

JANM38510/02004CCA 

NSC 

DL 

LC05 

95- 20 

31 

54LS325 1 

TTL 

SN54LS325W 

Til 

MO 

LC12 

155- 19 


141 

74-OON 

TTL 

JANM38510/02004CCB 

NSC 

DL 

LC05 

95- 21 

32 

54LS326 

TTL 

SN54LS326W 

Til 

MO 

LC12 

155- 21 


142 

74-OON 

TTL 

JANM38510/02304BCA 

none 

DL 

LC05 

102- 17 

33 

54LS327 

TTL 

SN54LS327W 

Til 

MO 

LC12 

155- 23 


143 

74-OON 

TTL 

JANM38510/02304BCB 

A 

DL 

LC05 

102- 18 

34 

54LS363W 

TTL 

AM25LS373FM 

AMD 

FL 

LC26 

180- 78 


144 

74-OON 

TTL 

JANM38510/02304CCA 

none 

DL 

LC05 

102- 23 

35 

54LS363W 

TTL 

54F373FM 

FSC 

FL 

LC26 

179- 45 


145 

74-OON 

TTL 

JANM38510/02304CCB 

FSC 

DL 

LC05 

102- 24 

36 

54LS363W 

TTL 

54LS373FM 

FSC 

FL 

LC26 

178- 12 


146 

74-OON 

TTL 

JANM38510/07001BCA 

SIC 

DL 

LC04 

52- 25 

37 

54S374W 

TTL 

54F374FM 

FSC 

FP 

LC04 

51- 12 


147 

74-OON 

TTL 

JANM38510/07001BCB 

A 

DL 

LC04 

52- 26 

38 

54S374W 

TTL 

54LS374FM 

FSC 

FP 

LC04 

51- 18 


148 

74-OON 

TTL 

JANM38510/07001 CCA 

none 

DL 

LC04 

52- 29 

39 

54LS375W 

TTL 

SN54LS375W 

Til 

MO 

LC26 

177- 62 


149 

74-OON 

TTL 

JANM38510/07001CCB 

FSC 

DL 

LC04 

52- 30 

40 

54LS375W 

TTL 

S54LS375W 

A 

FL 

LC26 

177- 57 


150 

74-OON 

TTL 

JANM38510/30001 BCA 

NSC 

DL 

LC05 

95- 29 

41 

54LS375W 

TTL 

54LS375FM 

FSC 

FL 

LC26 

177- 39 


151 

74-OON 

TTL 

JANM38510/30001BCC 

NSC 

DL 

LC05 

95- 30 

42 

54-376W 

TTL 

SN54376W 

Til 

DL 

LC04 

49- 10 


152 

74-OON 

TTL 

JANM38510/30001 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

95- 37 

43 

54LS377W 

TTL 

54LS377FM 

FSC" 

FP 

LC04 

50- 11 


153 

74-OON 

TTL 

JANM38510/30001CCC 

NSC 

DL 

LC05 

95- 38 

44 

54LS378W 

TTL 

S54LS378W 

SIC 

FP 

LC04 

53- 48 


154 

74-OON 

TTL 

MB400 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 44 

45 

54LS378W 

TTL 

54LS378FM 

FSC 

FP 

LC04 

50- 13 


155 

74-OON 

TTL 

MB400M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 45 

46 

54LS381 

TTL 

AM25LS381FM 

AMD 

FL 

LC18 

168- 58 


156 

74-OON 

TTL 

MB401 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 46 

47 

54LS381 

TTL 

SN54LS381W 

AMD 

FL 

LC18 

168- 65 


157 

74-OON 

TTL 

MB401M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 47 

48 

54LS382 

TTL 

AM25LS2517FM 

AMD 

FL 

LC18 

168- 62 


158 

74-OON 

TTL 

MB435 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 60 

49 

54LS384 

TTL 

SN54LS384W 

Til 

MO 

LC16 

163- 80 


159 

74-OON 

TTL 

MB435M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 61 

50 

54LS384 

TTL 

54LS384FM 

FSC 

FL 

LC16 

163- 84 


160 

74-OON 

TTL 

MB601 

FCAJ 

DL 

LCQ5 

104- 62 

51 

54LS385W 

TTL 

AM25LS15FM 

AMD 

FL 

LC15 

162- 43 


161 

74-OON 

TTL 

MB74LS00 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 20 

52 

54LS386W 

TTL 

SN54LS386W 

TII 

MO 

LC05 

111- 60 


162 

74-OON 

TTL 

MB74LS00M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 21 

53 

54LS386W 

TTL 

S54LS386W 

A 

FL 

LC05 

111- 51 


163 

74-OON 

TTL 

MB74LS37 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 38 

54 

54LS386W 

TTL 

54LS386FM 

FSC 

FL 

LC05 

111- 16 


164 

74-OON 

TTL 

MB74LS37M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 39 

55 

54-390 

TTL 

54LS390FM 

FSC 

FP 

LC11 

140- 57 


165 

74-OON 

TTL 

M53200P 

MITJ 

DL 

LC05 

104- 11 

56 

54-390W 

TTL 

SN54LS390W 

Til 

MO 

LC11 

141- 10 


166 

74-OON 

TTL 

M53237P 

MITJ 

DL 

LC05 

104- 17 

57 

54-390W 

TTL 

SN54390W 

Til 

MO 

LC11 

142- 72 


167t 

74-OON 

TTL 

M74ALS00AP 

MITJ 

DL 

LC05 

99-109 

58 

54-390W 

TTL 

S54LS390W 

A 

FP 

LC11 

141- 4 


168 

74-OON 

TTL 

M74LS00P 1 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 13 

59 

54-393W 

TTL 

SN54LS393W 

TII 

MO 

LC11 

146- 16 


169 

74-OON 

TTL 

M74LS37P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 20 

60 

54-393W 

TTL 

SN54393W 

TII 

MO 

LC11 

148- 72 


170 

74-OON 

TTL 

N74H00A 

PHIN 

DL 

LC05 

104- 77 

61 

54-393W 

TTL 

S54LS393W 

A 

FP 

LC11 

147- 3 


171 

74-OON 

TTL 

N74H00N 

A 

DL 

LC05 

104- 79 

62 

54-393W 

TTL 

54LS393FM 

FSC 

FP 

LC11 

145- 64 


172 ▼ 

74-OON 

TTL 

N74LS00D 

SIC 

DL 

LC05 

104- 91 

63 

54-406 

TTL 

MC4306F 

MOTA 

FL 

LC06 

118- 70 


173 1 

74-OON 

TTL 

N74LS00N 

A 

DL 

LC05 

104- 92 

64 

54-408W 

TTL 

MC4308F 

MOTA 

DL 

LC25 

172- 71 


174? 

74-OON 

TTL 

N74S00D 

SIC 

DL 

LC05 

105- 9 

65 

54-490W 

TTL 

SN54LS490W 

TII 

MO 

LC11 

141- 12 


175 

74-OON 

TTL 

N74S00N 

A 

DL 

LC05 

105- 10 

66 

54-490W 

TTL 

SN54490W 

TII 

MO 

LC11 

143- 73 


176 

74-OON 

TTL 

N7400F 

A 

DL 

LC05 

105- 25 

67 

54-490W 

TTL 

S54LS490W 

A 

FP 

LC11 

141- 60 


177 

74-OON 

TTL 

N7400N 

A 

DL 

LC05 

105- 26 

68 

54-490W 

TTL 

54LS490FM 

FSC 

FP 

LC11 

142- 76 


178 

74-OON 

TTL 

N8H80A 

A 

DL 

LC05 

110-100 

69 ▼ 

54-521 

TTL 

S54F521W 

A 

FL 

LC17 

165- 98 


179 

74-OON 

TTL 

N8480A 

A 

DL 

LC05 

109- 99 

70 

54LS533W 

TTL 

AM25LS533FM 

AMD 

FL 

LC26 

180- 82 


180 

74-OON 

TTL 

N8480F 

A 

DL 

LC05 

109-100 

71 

54LS533W 

TTL 

AM54LS533W 

AMD 

FL 

LC26 

180- 87 


181 

74-OON 

TTL 

SFC400E 

THEF 

DL 

LC05 

105- 89 

72 

54LS533W 

TTL 

54F533FM 

FSC 

FL 

LC26 

179- 56 


182 

74-OON 

TTL 

SFC400EM 

THEF 

DL 

LC05 

105- 90 

73 

54LS533W 

TTL 

54LS533FM 

FSC 

FL' 

LC26 

178- 19 


183 

74-OON 

TTL 

SFC400ET 

THEF 

DL 

1C05 

105- 91 

74 t 

54LS534 

TTL 

S54F534W 

A 

FP 

LC04 

54- 22 


184 

74-OON 

TTL 

SFC400HE 

THEF 

DL 

LC05 

105- 92 

75 

54LS534 

TTL 

54LS534FM 

FSC 

FP 

LC04 

51- 20 


185 

74-OON 

TTL 

SFC400HEM 

THEF 

DL 

LC05 

105- 93 

76 

54LS534W 

TTL 

54F534FM 

FSC 

FP 

LC04 

51- 14 


186 

74-OON 

TTL 

SFC400HJM 

THEF 

DL 

LC05 

105- 94 

77 • 

54LS563W 

TTL 

54LS563FM 

FSC 

FL 

LC26 

178- 15 


187 

74-OON 

TTL 

SFC400HKM 

THEF 

DL 

LC05 

105- 95 

78 

54LS564W 

TTL 

54LS564FM 

FSC 

FP 

LC04 

51- 22 


188 

74-OON 

TTL 

SFC400JM 

THEF 

DL 

LC05 

105- 97 

79 

54LS568W 

TTL 

AM25LS2568FM 

AMD 

FP 

LC11 

143- 91 


189 

74-OON 

TTL 

SFC400KM 1 

THEF 

DL 

LC05 

105- 98 

80 

54-569W 

TTL 

AM25LS2569FM 

AMD 

FP 

LC11 

150- 50 


190 

74-OON 

TTL 

SFC400LE 

THEF 

DL 

LC05 

97- 48 

81 

54LS573W 

TTL 

54LS573FM 

FSC 

FL 

LC26 

178- 21 


191 

74-OON 

TTL 

SFC400LEM 

THEF 

DL 

LC05 

97- 49 

82 

54LS574W 

TTL 

54LS574FM 

FSC 

FP 

LC04 

51- 24 


192 

74-OON 

TTL 

SFC400LJM 

THEF 

DL 

LC05 

97- 50 

83 

74-00 

CMS 

MM74HC00N 

NSC 

DL 

LC05 

61- 98 


193 

74-OON 

TTL 

SFC400LKM 

THEF 

DL 

LC05 

97- 51 

84 

74-00 

PCH 

MM74PC00J 

NSC 

DL 

LC05 

75- 20 


194 

74-OON 

TTL 

SFC400LSE 

THEF 

DL 

LC05 

105- 99 

85 

74-00 

PCH 

MM74PC00JI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 21 


195 

74-OON 

TTL 

SFC400LSEM 

THEF 

DL 

LC05 

105-100 

86 

74-00 

PCH 

MM74PC00N 

NSC 

DL 

LC05 

75- 22 


196 

74-OON 

TTL 

SFC400SE 

THEF 

DL 

LC05 

105-102 

87 

74-00 

PCH 

MM74PC00NI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 23 


197 

74-OON 

TTL 

SFC400SJM 

THEF 

DL 

LC05 

105-103 

88 t 

74-00 

TTL 

N74F00F 

A 

DL 

LC05 

104- 71 


198 

74-OON 

TTL 

SFC400SKM 

THEF 

DL 

LC05 

105-104 

89 t 

74-00 

TTL 

N74F00N 

SIC 

DL 

LC05 

104- 72 


199 

74-OON 

TTL 

SFC437E 

THEF 

DL 

LC05 

106- 39 

90 

74-00 

TTL 

N8480J 

A 

FL 

LC05 

109-101 


200 

74-OON 

TTL 

SFC437EM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 40 

91 

74-00 

TTL 

SN54ALS00J# 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 53 


201 

74-OON 

TTL 

SFC437ET 

THEF 

DL 

LC05 

106- 41 

92 

74-00 

TTL 

SN54ALS00N 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 55 


202 

74-OON 

TTL 

SN29002J 

TII 

DL 

LC05 

94- 3 

93 

74-00 

TTL 

SN74ALS00J# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 10 


203 

74-OON 

TTL 

SN29002N 

TII 

DL 

LC05 

94- 4 

94 

74-00 

TTL 

SN74ALS00N# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 12 


204 

74-OON 

TTL 

SN54H00J 

TII 

DL 

LC05 

106- 78 

95 ▼ 

74-00 

TTL 

S54F00F 

A 

DL 

LC05 

105- 41 


205 

74-OON 

TTL 

SN54LS00J 

A 

DL 

LC05 

97- 67 

96 

74-00 

TTL 

T74LS00B1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 47 


206 

74-OON 

TTL 

SN54LS37J 

TII 

DL 

LC05 

98- 4 

97 

74-00 

TTL 

74S00DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 86 


207 

74-OON 

TTL 

SN54L00J 

TII 

DL 

LC05 

97- 59 

98 

74-00N 

CMS 

MM54C00D 

NSC 

DL 

LC05 

62- 12 


208 

74-OON 

TTL 

SN54S00J 

TII 

DL 

LC05 

106- 92 

99 

74-00N 

CMS 

MM74C00N 

NSC 

DL 

LC05 

62- 16 


209 

74-OON 

TTL 

SN54S37J 

TII 

DL 

LC05 

106-104 

100 

74-00N 

CMS 

TC7400BP 

TOSJ 

DL 

LC05 

64- 88 


210 

74-OON 

TTL 

SN5400J 

TII 

DL 

LC05 

108- 2 

101 

74-00N 

DTL 

E302F2 

SGAI 

DL 

LC05 

69-109 


211 

74-OON 

TTL 

SN5437J 

TII 

DL 

LC05 

108- 18 

102 

74-00N 

DTL 

E302F7 

SGAI 

DL 

LC05 

69-110 


212 

74-OON 

TTL 

SN74ALS00J 

TII 

DL 

LC05 

107- 9 

103 

74-00N 

DTL 

H122D1 

SGAI 

DL 

LC05 

69- 78 


213 

74-OON 

TTL 

SN74ALS00N 

TII 

DL 

LC05 

107- 11 

104 

74-00N 

DTL 

H122D2 

SGAI 

DL 

LC05 

69- 79 


214 

74-OON 

TTL 

SN74H00J 

TII 

DL 

LC05 

107- 48 

105 

74-00N 

DTL 

H122D6 

SGAI 

DL 

LC05 

69- 80 


215 

74-OON 

TTL 

SN74H00N 

TII 

DL 

LC05 

107- 49 

106 

74-00N 

DTL 

H222B1 

SGAI 

DL 

LC05 

69- 84 


216 

74-OON 

TTL 

SN74LS00J 

A 

DL 

LC05 

107- 62 

107 

74-00N 

DTL 

JANM38510/03004BCB 

FSC 

DL 

LC05 

68- 55 


217 

74-OON 

TTL 

SN74LS00N 

A 

DL 

LC05 

107- 63 

108 

74-00N 

DTL 

JANM38510/03004CCB 

FSC 

DL 

LC05 

68- 58 


218 

74-OON 

TTL 

SN74LS37J 

TII 

DL 

LC05 

107- 80 

109 

74-OON 

DTL 

MC846L,P% 

MOTA 

DL 

LC05 

69- 10 


219 

74-OON 

TTL 

SN74LS37N 

TII 

DL^ 

LC05 

107- 81 

110 

74-00N 

DTL 

MC946L 

MOTA 

DL 

LC05 

68- 92 

_ 

220 

74-OON 

TTL 

SN74S00J 

TII 

DL 

LC05 

107- 88 
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FUNCTIONAL EQUIVAL1 


ENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

n 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

3j 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-00N 

TTE 

5N74S00N 

Til 

T5T 

LC05 

107- 89 

Ill 

74-02N 

TTL 

JANM36510/67361 BCB 

STC 

DL 

LC05 

91- 

63 

2 

74-OON 

TTL 

SN74S37J 

Til 

DL 

LC05 

107-100 

112 

74-02N 

TTL 

JANM38510/07301 CCB 

none 

DL 

LC05 

92- 

2 

3 

74-00N 

TTL 

SN74S37N 

Til 

DL 

LC05 

107-101 

113 

74-02N 

TTL 

JANM38510/30301 BCA 

A 

DL 

LC05 

90- 

2 

4 

74-00N 

TTL 

SN7400J 

Til 

DL 

LC05 

108- 24 

114 

74-02N 

TTL 

JANM38510/30301 BCB 

A 

DL 

LC05 

90- 

3 

5 

74-00N 

TTL 

SN7400N 

Til 

DL 

LC05 

108- 25 

115 

74-02N 

TTL 

JANM38510/30301BCC 

NSC 

DL 

LC05 

90- 

4 

6 

74-00N 

TTL 

SN7437J 

Til 

DL 

LC05 

108- 41 

116 

74-02N 

TTL 

JANM38510/30301 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

90- 

10 

7 

74-OON 

TTL 

SN7437N 

Til 

DL 

LC05 

108- 42 

117 

74-02N 

TTL 

JANM38510/30301 CCB 

A 

DL 

LC05 

90- 

11 

8 

74-00N 

TTL 

S54H00F 

A 

DL 

LC05 

105- 47 

118 

74-02N 

TTL 

JANM38510/30301CCC 

NSC 

DL 

LC05 

90- 

12 

9 

74-00N 

TTL 

S54LS00F 

A 

DL 

LC05 

97- 30 

119 

74-02N 

TTL 

MB74LS02 

FCAJ 

DL 

LC05 

92- 

8 

10 

74-00N 

TTL 

S54S00F 

A 

DL 

LC05 

105- 59 

120 

74-02N 

TTL 

MB74LS02M 

FCAJ 

DL 

LC05 

92- 

9 

11 

74-00N 

TTL 

S5400F 

A 

DL 

LC05 

105- 74 

121 

74-02N 

TTL 

MB74LS28 

FCAJ 

DL 

LC05 

92- 

12 

12 

74-00N 

TTL 

S8H80A 

A 

DL 

LC05 

110-110 

122 

74-02N 

TTL 

MB74LS28M 

FCAJ 

DL 

LC05 

92- 

13 

13 

74-00N 

TTL 

T54LS00D2 

SGAI 

DL 

LC05 

98- 11 

123 

74-02N 

TTL 

M53202P 

MITJ 

DL 

LC05 

92- 

5 

14 

74-00N 

TTL 

T74LS00D1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 48 

124 

74-02 N 

TTL 

M74LS02P 

MITJ 

DL 

LC05 

91- 

20 

15 

74-OON 

TTL 

54F00DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 20 

125t 

74-02N 

TTL 

N74LS02D 

SIC 

DL 

LC05 

92- 

20 

16 

74-OON 

TTL 

54HOODM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 26 

126 

74-02 N 

TTL 

N74LS02N 

A 

DL 

LC05 

92- 

21 

17 

74-00N 

TTL 

54LS00DM 

FSC 

DL 

LC05 

94- 32 

127* 

74-02N 

TTL 

N74S02D 

SIC 

DL 

LC05 

92- 

26 

18 

74-00N 

TTL 

54S00DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 38 

128 

74-02N 

TTL 

N74S02N 

A 

DL 

LC05 

92- 

27 

19 

74-00N 

TTL 

5400DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 98 

129 

74-02N 

TTL 

N7402F 

A 

DL 

LC05 

92- 

30 

20 

74-00N 

TTL 

5437DM 

FSC 

DL 

LC05 

98-106 

130 

74-02N 

TTL 

N7402N 

A 

DL 

LC05 

92- 

31 

21 

74-00N 

TTL 

74F00DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 51 

131 

74-02N 

TTL 

SFC402E 

THEF 

DL 

LC05 

92- 

52 

22 

74-OON 

TTL 

74F00PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 52 

132 

74-02N 

TTL 

SFC402EM 

THEF 

DL 

LC05 

92- 

53 

23 

74-00N 

TTL 

74H00DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 57 

133 

74-02N 

TTL 

SFC402ET 

THEF 

DL 

LC05 

92- 

54 

24 

74-OON 

TTL 

74H00PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 58 

134 

74-02N 

TTL 

SFC402EV 

THEF 

DL 

LC05 

92- 

55 

25 

74-OON 

TTL 

74LS00DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 69 

135 

74-02 N 

TTL 

SN54LS02J 

A 

DL 

LC05 

90- 

39 

26 

74-OON 

TTL 

74LS00PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 70 

136 

74-02N 

TTL 

SN54LS28J 

Til 

DL 

LC05 

90- 

43 

27 

74-OON 

TTL 

74LS37DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 82 

137 

74-02N 

TTL 

SN54L02J 

Til 

DL 

LC05 

90- 

37 

28 

74-OON 

TTL 

74S00PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 87 

138 

74-02N 

TTL 

SN5402J 

Til 

DL 

LC05 

92- 

96 

29 

74-OON 

TTL 

7400DC 

FSC 

DL 

LC05 

98-108 

139 

74-02N 

TTL 

SN54128J 

Til 

DL 

LC05 

93- 

15 

30 

74-OON 

TTL 

7400PC 

FSC 

DL 

LC05 

98-109 

140 

74-02N 

TTL 

SN5428J 

Til 

DL. 

LC05 

92- 

104 

31 

74-OON 

TTL 

7437DC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 12 

141 

74-02N 

TTL 

SN74ALS02J 

Til 

DL 

LC05 

92- 

70 

32 

74-OON 

TTL 

7437PC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 13 

142 

74-02N 

TTL 

SN74ALS02N 

Til 

DL 

LC05 

92- 

72 

33 

74-OON 

TTL 

9002DC 

FSC 

DL 

LC05 

93-108 

143 

74-02N 

TTL 

SN74LS02J 

A 

DL 

LC05 

92- 

82 

34 

74-OON 

TTL 

9002DM 

FSC 

DL 

LC05 

93- 98 

144 

74-02N 

TTL 

SN74LS02N 

A 

DL 

LC05 

92- 

83 

35 

74-01 

TTL 

DM5401J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 39 

145 

74-02N 

TTL 

SN74LS28J 

Til 

DL 

L.C05 

92- 

86 

36 

74-01 

TTL 

FJH231-7401 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 80 

146 

74-02N 

TTL 

SN74LS28N 

Til 

DL 

LC05 

92- 

87 

37 

74-01N 

TTL 

DM7401N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 61 

147 

74-02N 

TTL 

SN74S02J 

Til 

DL 

LC05 

92- 

92 

38 

74-01N 

TTL 

FJH311-7401 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 83 

148 

74-02N 

TTL 

SN74S02N 

Til 

DL 

LC05 

92- 

93 

39 

74-01N 

TTL 

FJH311-7401 SI 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 84 

149 

74-02N 

TTL 

SN7402J 

Til 

DL. 

LC05 

93- 

3 

40 

74-01N 

TTL 

JANM38510/00107BCA 

NSC 

DL 

LC05 

101- 19 

150 

74-02N 

TTL 

SN7402N 

Til 

DL 

LC05 

93- 

4 

41 

74-01N 

TTL 

JANM38510/00107BCB 

A 

DL 

LC05 

101- 20 

151 

74-02N 

TTL 

SN74128J 

Til 

DL 

LC05 

93- 

17 

42 

74-01N 

TTL 

JANM38510/00107CCA 

NSC 

DL 

LC05 

101- 26 

152 

74-02N 

TTL 

SN74128N 

Til 

DL 

LC05 

93- 

18 

43 

74-01N 

TTL 

JANM38510/00107CCB 

A 

DL 

LC05 

101- 27 

153 

74-02N 

TTL 

SN7428J 

Til 

DL 

LC05 

93- 

11 

44 

74-01N 

TTL 

MB74LS01 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 22 

154 

74-02N 

TTL 

SN7428N 

Til 

DL 

LC05 

93- 

12 

45 

74-01N 

TTL 

MB74LS01M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 23 

155 

74-02N 

TTL 

S54LS02F 

A 

DL 

LC05 

90- 

31 

46 

74-01N 

TTL 

M53201P 

MITJ 

DL 

LC05 

104- 12 

156 

74-02N 

TTL 

S54S02F 

A 

DL 

LC05 

92- 

40 

47 

74-01N 

TTL 

N74LS01F 

A 

DL 

LC05 

104- 93 

157 

74-02N 

TTL 

S5402F 

A 

DL 

LC05 

92- 

44 

48 

74-01N 

TTL 

N74LS01N 

A 

DL 

LC05 

104- 94 

158 

74-02N 

TTL 

T54LS02D2 

SGAI 

DL 

LC05 

90- 

48 

49 

74-01N 

TTL 

N7401F 

A 

DL 

LC05 

105- 27 

159 

74-02N 

TTL 

T74LS02B1 

SGAI 

DL 

LC05 

93- 

19 

50 

74-01N 

TTL 

N7401N 

A 

DL 

LC05 

105- 28 

160 

74-02N 

TTL 

ZN5428E 

FERB 

DL 

LC05 

93- 

26 

51 

74-01N 

TTL 

N8880A 

A 

DL 

LC05, 

109- 6 

161 

74-02N 

TTL 

ZN5428J 

FERB 

DL 

LC05 

93- 

27 

52 

74-01N 

TTL 

N8880F 

A 

DL 

LC05 

109- 7 

162 

74-02N 

TTL 

ZN7428E 

FERB 

DL 

LC05 

93- 

32 

53 

74-01N 

TTL 

N8880J 

A 

FL 

LC05 

109- 8 

163 

74-02N 

TTL 

ZN7428J 

FERB 

DL 

LC05 

93- 

33 

54 

74-01N 

TTL 

N8881F 

A 

DL 

LC05 

109- 9 

164 

74-02N 

TTL 

54F02DM 

FSC 

DL 

LC05 

90- 

50 

55 

74-01N 

TTL 

N8881J 

A 

FL 

LC05 

93- 82 

165 

74-02N 

TTL 

54LS02DM 

FSC 

DL 

LC05 

89- 

81 

56 

74-01N 

TTL 

N8881N 

SIC 

DL 

LC05 

93- 83 

166 

74-02N 

TTL 

5402DM 

FSC 

DL 

LC05 

90- 

64 

57 

74-01N 

TTL 

SFC401E 

lJHEF 

DL 

LC05 

105-106 

167 

74-02N 

TTL 

74F02DC 

FSC 

DL 

LC05 

90- 

54 

58 

74-01N 

TTL 

SFC401EM 

THEF 

DL 

LC05 

105-107 

168 

74-02N 

TTL 

74F02PC 

FSC 

DL 

LC05 

90- 

55 

59 

74-01N 

TTL 

SFC401ET 

THEF 

DL 

LC05 

105-108 

169 

74-02N 

TTL 

74LS02DC 

FSC 

DL 

LC05 

go- 

56 

60 

74-01N 

TTL 

SFC401JM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 4 

170 

74-02N 

TTL 

74LS02PC 

FSC 

DL 

LC05 

go- 

57 

61 

74-01N 

TTL 

SFC401KM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 5 

171 

74-02N 

TTL 

7402DC 

FSC 

DL 

LC05 

go- 

71 

62 

74-01N 

TTL 

SFC401LSE 

THEF 

DL 

LC05 

106- 6 

172 

74-02N 

TTL 

7402PC 

FSC 

DL 

LC05 

go- 

72 

63 

74-01N 

TTL 

SFC401LSEM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 7 

173 

74H02P 

TTL 

MC3102L 

MOTA 

DL 

LC05 

os- 

38 

64 

74-0 IN 

TTL 

SN54LS01J 

Ia 

DL 

LC05 

97- 69 

174 

74-03 

CMS 

883/4069UB 

SSS 

MO 

LC05 

66- 

44 

65 

74-01N 

TTL 

SN5401J 

Til 

DL 

LC05 

108- 4 

175 

74-03 

TTL 

SN54ALS03J# 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 

57 

66 

74-01N 

TTL 

SN74ALS01J 

Til 

DL 

LC05 

107- 13 

176 

74-03 

TTL 

SN54ALS03N 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 

59 

67 

74-01N 

TTL 

SN74ALS01N 

Til 

DL 

LC05 

107- 14 

177 

74-03 

TTL 

SN74ALS03J# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 

16 

68 

74-01N 

TTL 

SN74LS01J 

A 

DL 

LC05 

107- 64 

178 

74-03 

TTL 

SN74ALS03N# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 

18 

_69_ 

74-01N 

TTL 

SN74LS01N 

A 

Ldl. 

LC05 

107- 65 

179 

74-03N 

CMS 

SCL40691JB 

SSS 

MO 

LC05 

66- 

46 

70 

74-01N 

TTL 

SN7401J 

Til 

DL 

LC05 

108- 26 

180 

74-03N 

DTL 

MC1818L.P% 

MOTA 

DL 

LC05 

68- 

11 

71 

74-01N 

TTL 

SN7401N 

Til 

DL 

LC05 

108- 27 

181 

74-03N 

DTL 

MC1918L 

MOTA 

DL 

LC05 

68- 

10 

72 

74-0 IN 

TTL 

S54LS01F 

A 

DL 

LC05 

97- 32 

182 

74-03N 

TTL 

DM54H01J 

INSC 

DL 

LC05 

99- 

17 

73 

74-0 IN 

TTL 

S5401F 

A 

DL 

LC05 

105- 76 

183 

74-03N 

TTL 

DM54L03J 

NSC 

DL 

LC05 

94- 

49 

74 

74-01N 

TTL 

S8880A 

A 

DL 

LC05 

109- 18 

184 

74-03N 

TTL 

DM5438J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 

50 

75 

74-01N 

TTL 

S8880F 

A 

DL 

LC05 

109- 19 

185 

74-03N 

TTL 

DM74H01J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 

23 

76 

74-01N 

TTL 

S8880J 

A 

FT 

LC05 

109- 20 

186 

74-03N 

TTL 

DM74H01N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 

24 

77 

74-01N 

TTL 

S8881A 

A 

DL 

LC05 

93- 84 

187 

74-03N 

TTL 

DM74L03N 

NSC 

DL 

LC05 

94- 

56 

78 

74-01N 

TTL 

S8881F 

A 

DL 

LC05 

109- 21 

188 

74-03N 

TTL 

DM74S03N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 

31 

79 

74-01N 

TTL 

5401 DM 

FSC 

DlT 

ILC05 

98-100 

189 

74-03N 

TTL 

DM7403N 

NSC 

DL 

LC05 

n 99 - 

62 

80 

74-01N 

TTL 

7401 DC 

FSC 

DL 

LC05 

98-110 

190 

74-03N 

TTL 

DM7438N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 

67 

81 

74-01N 

TTL 

7401 PC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 1 

191 

74-03N 

TTL 

DM881 ON 

NSC 

DL 

LC05 

110- 

65 

82 

74-02 

CMS 

MM74C02N 

NSC 

DL 

LC05 

58- 83 

192 

74-03N 

TTL 

DM881 IN 

NSC 

DL 

LC05 

110- 

66 

83 

74-02 

PCH 

MM74PC02J 

NSC 

DL 

LC05 

75- 16 

193 

74-03N 

TTL 

DM9002CJ 

NSC 

DL 

LC05 

93- 

88 

84 

74-02 

PCH 

MM74PC02JI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 17 

194 

74-03N 

TTL 

DM9002CN 

NSC 

DL 

LC05 

93- 

89 

85 

74-02 

PCH 

MM74PC02N 

NSC 

DL 

LC05 

75- 18 

195 

74-03N 

TTL 

DM9012CJ 

NSC 

DL 

LC05 

93- 

96 

86 

74-02 

PCH 

MM74PC02NI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 19 

196 

74-03N 

TTL 

DM9012CN 

NSC 

DL 

LC05 

93- 

97 

87 ▼ 

74-02 

TTL 

N74F02F 

SIC 

LDL 

LC05 

92- 18 

197 

74-03N 

TTL 

FJH291-7403 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 

81 

88 ▼ 

74-02 

TTL 

N74F02N 

SIC 

DL 

LC05 

92- 19 

198 

74-03N 

TTL 

FJH301-7426 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 

82 

89 

74-02 

TTL 

SN54ALS02J# 

MOTA 

DL 

LC05 

92- 58 

199 

74-03N 

TTL 

JANM38510/00109BCA 

NSC 

DL 

LC05 

101- 

30 

90 

74-02 

TTL 

SN54ALS02N 

MOTA 

DL 

LC05 

92- 59 

200 

74-03N 

TTL 

JANM38510/00109BCB 

A 

DL 

LC05 

101- 

31 

91 T 

74-02 

TTL 

SN74ALS02J# 

MOTA 

DL 

LC05 

92- 71 

201 

74-03N 

TTL 

JANM38510/00109CCA 

NSC 

DL 

LC05 

101- 

32 

92 

74-02 

TTL 

SN74ALS02N# 

MOTA 

DL 

LC05 

92- 73 

202 

74-03N 

TTL 

JANM38510/00109CCB 

A 

DL 

LC05 

101- 

33 

93 ▼ 

74-02 

TTL 

S54F02F 

SIC 

DL 

LC05 

92- 38 

203 

74-03N 

TTL 

JANM38510/02006BCB 

NSC 

DL 

LC05 

95- 

24 

94 

74-02 

TTL 

T74LS02D1 

SGAI 

DL 

LC05 

93- 20 

204 

74-03N 

TTL 

JANM38510/02006CCB 

NSC 

DL 

LC05 

95- 

25 

95 ▼ 

74-02n 

TTL 

M74ALS02P 

MITJ 

DL 

LC05 

91- 15 

205 

74-03N 

TTL 

JANM38510/02306BCA 

none 

DL 

LC05 

102- 

29 

96 

74-02N 

CMS 

MM54C02D 

NSC 

DL 

LC05 

58- 82 

206 

74-03N 

TTL 

JANM38510/02306BCB 

A._ 

DL 

LC05 

102- 

30 

97 

74-02N 

TTL 

DM54L02J 

NSC 

DL 

LC05 

89- 88 

207 

74-03N 

TTL 

JANM38510/02306CCA 

none 

DL 

LC05 

102- 

35 

98 

74-02N 

TTL 

DM5402J 

NSC 

DL 

LC05 

90- 78 

208 

74-03N 

TTL 

JANM38510/02306CCB 

none 

DL 

LC05 

102- 

36 

99 

74-02N 

TTL 

DM74L02N 

NSC 

DL 

LC05 

89- 90 

209 

74-03N 

TTL 

JANM38510/07002BCA 

none 

DL 

LC05 

103- 

4 

100 

74-02N 

TTL 

DM7402N 

NSC 

DL 

LC05 

91- 6 

210 

74-03N 

TTL 

JANM38510/07002BCB 

none 

DL 

LC05 

103- 

5 

101 

74-02N 

TTL 

FJH221-7402 

PHIN 

DL 

LC05 

91- 10 

211 

74-03N 

TTL 

JANM38510/07002CCA 

none 

DL 

LC05 

103- 

8 

102 

74-02N 

TTL 

JANM38510/00401BCA 

NSC 

DL 

LC05 

91- 25 

212 

74-03N 

TTL 

JANM38510/07002CCB 

none 

DL 

LC05 

103- 

9 

103 

74-02N 

TTL 

JANM38510/00401BCB 

A 

DL 

LC05 

91- 26 

213 

74-03N 

TTL 

JANM38510/30001CDA 

NSC 

FL 

LC05 

95- 

39 

104 

74-02N 

TTL 

JANM38510/00401 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

91- 32 

214 

74-03N 

TTL 

JANM38510/30002BCA 

none 

DL 

LC05 

95- 

45 

105 

74-02N 

TTL 

JANM38510/00401CCB 

A 

DL 

LC05 

91- 33 

215 

74-03N 

TTL 

JANM38510/30002BCB 

A 

DL 

LC05 

95- 

46 

106 

74-02N 

TTL 

JANM38510/02701 BCA 

NSC 

DL 

LC05 

89- 91 

216 

74-03N 

TTL 

JANM38510/30002BCC 

NSC 

DL 

LC05 

95- 

47 

107 

74-02N 

TTL 

JANM38510/02701 BCB 

NSC 

DL 

LC05 

89- 92 

217 

74-03N 

TTL 

JANM38510/30002CCA 

none 

DL 

LC05 

95- 

53 

108 

74-02N 

TTL 

JANM38510/02701 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

89- 95 

218 

74-03N 

TTL 

JANM38510/30002CCB 

none 

DL 

LC05 

95- 

54 

109 

74-02N 

TTL 

JANM38510/027Q1CCB 

NSC 

DL 

LC05 

89- 96 

219 

74-03N 

TTL 

JANM38510/30002CCC 

NSC 

DL 

LC05 

95- 

55 

110 

74-02N 

TTL 

JANM38510/07301 BCA 

none 

DL 

LC05 

91- 62 

220 

74-03N 

TTL 

MB416 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 

54 
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FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

U 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

m 

TECH 

30 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2 

TECH 

U 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-03N 

TTL 

M&416M 

FCAJ 

T5T 

LC05 

104- 55 


Ill 

74-03N 

TTL 

74S03PC 

FSC 

DL 

LC06 

94- 26 

p 

74-03N 

TTL 

MB431 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 56 


112 

74-03N 

TTL 

7403DC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 2 

3 

74-03N 

TTL 

MB431M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 57 


113 

74-03N 

TTL 

7403PC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 3 

4 

74-03N 

TTL 

MB433 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 58 


114 

74-03N 

TTL 

7426DC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 8 

5 

74-03N 

TTL 

MB433M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 59 


115 

74-03N 

TTL 

7426PC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 9 

6 

74-03N 

TTL 

MB74LS03 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 24 


116 

74-03N 

TTL 

7438DC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 14 

7 

74-03N 

TtL 

MB74LS03M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 25 


117 

74-03N 

TTL 

7438PC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 15 

8 

74-03N 

TTL 

MB74LS26 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 34 


118 

74-03N 

TTL 

9012DC 

FSC 

DL 

LC05 

94- 2 

9 

74-03N 

TTL 

MB74LS26M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 35 


119 

74-03N 

TTL 

9012DM 

FSC 

DL 

LC05 

93-106 

10 

74-03N 

TTL 

MB74LS38 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 40 


120 

74-04 

PCH 

MM74PC04J 

NSC 

DL 

LC05 

75- 24 

11 

74-03N 

TTL 

MB74LS38M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 41 


121 

74-04 

PCH 

MM74PC04JI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 25 

12 

74-03N 

TTL 

M53203P 

MITJ 

DL 

LC05 

104- 13 


122 

74-04 

PCH 

MM74PC04N 

NSC 

DL 

LC05 

75- 26 

13 

74-03N 

TTL 

M53238P 

MITJ 

DL 

LC05 

104- 18 


123 

74-04 

PCH 

MM74PC04NI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 27 

14t 

74-03N 

TTL 

M74ALS03AP 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 1 


124y 

74-04 

TTL 

N74F04F 

A 

DL 

LC05 

115- 42 

15 

74-03N 

TTL 

M74LS03P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 14 


125y 

74-04 

TTL 

N74F04N 

A 

DL 

LC05 

115- 43 

16 

74-03N 

TTL 

M74LS38P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 21 


126* 

74-04 

TTL 

S54F04F 

A 

DL 

LC05 

115- 59 

17 

74-03N 

TTL 

N74H01F 

A 

DL 

LC05 

104- 80 


127 

74-04N 

CMS 

CD4069C 

NSC 

DL 

LC05 

66- 42 

18 

74-03N 

TTL 

N74H01N 

A 

DL 

LC05 

104- 81 


128 

74-04N 

CMS 

CD4069M 

iNSC 

DL 

LC05 

66- 43 

19 

74-03N 

TTL 

N74LS03F 

A 

DL 

LC05 

104- 95 


129 

74-04N 

CMS 

^D4069UBD 

RCA“~ 

DL 

LC05 

66- 32 

20 

74-03N 

TTL 

N74LS03N 

A 

DL 

LC05 

104- 96 


130 

74-04N 

CMS 

CD4069UBE 

RCA 

DL 

LC05 

66- 33 

21 Y 

74-03N 

TTL 

N74LS26D 

SIC 

DL 

LC05 

105- 5 


131 

74-04N 

CMS 

CD4069UBF 

RCA 

DL 

LC05 

66- 34 

22 

74-03N 

TTL 

N74LS26N 

A 

DL 

LC05 

105- 6 


132 

74-04N 

CMS 

Ct)4096BD 1 

RCA 

MO 

LC04 

35- 37 

23 

74-03N 

TTL 

N74S03F 

A 

DL 

LC05 

105- 11 


133 

74-04N 

CMS 

CD4096BE 

RCA 

MO 

LC04 

35- 38 

24 

74-03N 

TTL 

N74S03N 

A 

DL 

LC05 

105- 12 


134 

74-04N 

CMS 

CD4096BF 

RCA 

MO 

LC04 

35- 39 

25 

74-03N 

TTL 

N7403F 

A 

DL 

LC05 

105- 29 


135 

74-04N 

CMS 

MC14069UBCL 

MOTA 

DL 

LC05 

66- 61 

26 

74-03N 

TTL 

N7403N 

A 

DL 

LC05 

105- 30 


136 

74-04N 

CMS 

MC14069UBCP 

MOTA 

DL 

LC05 

66- 62 

27 

74-03N 

TTL 

N7426F 

A 

DL 

LC05 

105- 37 


137 

74-04N 

CMS 

MSM4069RS 

OKU 

DL 

LC05 

66- 28 

28 

74-03N 

TTL 

N7426N 

A 

DL 

LC05 

105- 38 


138 

74-04N 

HNL 

H112D1 

SGAI 

DL 

LC05 

74- 93 

29 

74-03N 

TTL 

N8481A 

A 

DL 

LC05 

93- 71 


139 

74-04N 

HNL 

H112D6 

SGAI 

DL 

LC05 

74- 94 

30 

74-03N 

TTL 

N8481F 

A 

DL 

LC05 

93- 72 


140 

74-04N 

HNL 

H11801 

[ SGAI 

DL 

LC05 

74- 97 

31 

74-03N 

TTL 

SFC401AE 

THEF 

DL 

LC05 

105-105 


141 

74-04N 

HNL 

H118D6 

SGAI 

DL 

LC05 

74- 98 

32 

74-03N 

TTL 

SFC401HE 

THEF 

DL 

LC05 

105-109 


142t 

74-04N 

TTL 

M74ALS04P 

MITJ 

DL 

LC05 

115- 38 

33 

74-03N 

TTL 

SFC401HEM 

THEF 

DL 

LC05 

105-110 


143 

74-04N 

TTL 

M74LS04P 

MITJ 

Dl 

LC05 

115- 21 

34 

74-03N 

TTL 

SFC401HJM 1 

THEF 

DL 

LC05 

106- 1 


144 

74-04N 

TTL 

N74LS04F 

A 

DL 

LC05 

115- 44 

35 

74-03N 

TTL 

SFC401HKM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 2 


145 

74-04N 

TTL 

N74LS04N 

A 

DL 

LC05 

115- 45 

36 

74-03N 

TTL 

SFC403E 

THEF 

DL 

LC05 

106- 9 


146 

74-04N 

TTL 

N74S04F 

A 

DL 

LC05 

115- 48 

37 

74-03N 

TTL 

SFC403EM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 10 


147 

74-04N 

TTL 

N74S04N 

A 

DL 

LC05 

115- 49 

38 

74-03N 

TTL 

SFC403ET 

THEF 

DL 

LC05 

106- 11 


148 

74-04N 

TTL 

N7404F 

A 

DL 

LC05 

115- 52 

39 

74-03N 

TTL 

SFC403EV 

THEF 

DL 

LC05 

106- 12 


149 

74-04N 

TTL 

N7404N 

A 

DL 

LC05 

115- 53 

40 

74-03N 

TTL 

SFC438E 

THEF 

DL 

LC05 

106- 42 


150 

74-04N 

TTL 

S54LS04F 

SIC 

DL 

LC05 

115- 28 

41 

74-03N 

TTL 

SFC438EM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 43 


151 

74-04N 

TTL 

S54S04F 

SIC 

DL 

LC05 

115- 61 

42 

74-03N 

TTL 

SFC438ET 

THEF 

DL 

LC05 

106- 44 


152 

74-04N 

TTL 

S5404F 

SIC 

DL 

LC05 

115- 63 

43 

74-03N 

TTL 

SN29012J 

Til 

DL 

LC05 

94- 13 


153 

74-04N 

TTL 

54F04DM 

FSC 

DL 

LC05 

115- 30 

44 

74-03N 

TTL 

SN29012N 

Til 

DL 

LC05 

94- 14 


154 

74-04N 

TTL 

74F04DC 

FSC 

DL 

LC05 

115- 32 

45 

74-03N 

TTL 

SN54H01J 

Til 

DL 

LC05 

106- 80 


155 

74-04N 

TTL 

74F04PC 

FSC 

DL 

LC05 

115- 33 

46 

74-03N 

TTL 

SN54LS03J 

A 

DL 

LC05 

97- 71 


156 

74-05 

iTTL 

SN54ALS05J# 

MOTA 

DL 

LC05 

115- 66 

47 

74-03N 

TTL 

SN54LS26J 

A 

DL 

LC05 

97- 81 


157 

74-05 

TTL 

SN54ALS05N 

MOTA 

DL 

LC05 

115- 68 

48 

74-03N 

TTL 

SN54LS38J 

TIL 

DL 

LC05 

98- 6 


158 

74-05 

TTL 

SN74ALS05J# 

MOTA 

DL 

LC05 

115- 70 

49 

74-03N 

TTL 

SN54L03J 

^TIT 

DL 

LC05 

94- 31 


T59 

74-05 

TTL 

SN74ALS05N# 

MOTA 

DL 

IC05 

115- 72 

50 

74-03N 

TTL 

SN54S03J 

Til 

DL 

LC05 

106- 94 


160 

74-05N 

DTL 

941 DM 

FSC 

DL 

LC10 

122- 89 

51 

74-03N 

TTL 

SN54S38J 

Til 

DL 

LC05 

106-106 


161 ▼ 

74-05N 

TTL 

M74ALS05P 

MITJ 

DL 

LC05 

115- 39 

52 

74-03N 

TTL 

SN5403J 

Til 

DL 

LC05 

108- 6 


162 

74-05N 

TTL 

M74LS05P 

MITJ 

DL 

1C05 

115- 22 

53 

74-03N 

TTL 

SN5426J 

Til 

DL 

LC05 

108- 14 


163 

74-05N 

TTL 

N74LS05F 

A 

DL 

LC05 

115- 46 

54 

74-03N 

TTL 

SN5438J 

Til 

DL 

LC05 

108- 20 


164 

74-05N 

TTL 

N74LS05N 

A 

DL 

LC05 

115- 47 

55 

74-03N 

TTL 

SN74ALS03J 

Til 

DL 

LC05 

107- 15 


165 

74-05N 

TTL 

N74S05F 

A 

DT" 

ILC05 " 

1115- 50 

56 

74-03N 

TTL 

SN74ALS03N 

Til 

DL 

LC05 

107- 17 


166 

74-05N 

TTL. 

N74S05N 

A 

DL 

LC05 

115- 51 

57 

74-03N 

TTL 

SN74ALS38J 

Til 

DL 

LC05 

107- 37 


167 

74-05N 

TTL 

N7405F 

A 

DL 

LC05 

115- 54 

58 

74-03N 

TTL 

SN74ALS38N 1 

Til 

DL 

LC05 

107- 38 


168 

74-05N 

TTL 

N7405N 

A 

DL 

LC05 

115- 55 

59 

74-03N 

TTL 

SN74H01J 

Til 

DL 

LC05 

107- 50 


169 

74-05N 

TTL 

SN74ALS05J 

Til 

DL 

LC05 

115- 69 

60 

74-03N 

TTL 

SN74H01N 

Til 

DL 

LC05 

107- 51 


170 

74-05N 

TTL 

SN74ALS05N 

Til 

DL 

LC05 

115- 71 

61 

74-03N 

TTL 

SN74LS03J 

A 

DL 

LC05 

107- 66 


171 

74-06 

TTL 

N7406N 

A 

DL" 

LC05 

115- 56 

62 

74-03N 

TTL 

SN74LS03N 

A 

DL 

LC05 

107- 67 


172 

74-08 

PCH 

MM74PC08J 

NSC 

DL 

LC05 

75- 8 

63 

74-03N 

TTL 

SN74LS26J 

A 

DL 

LC05 

107- 76 


173 

74-08 

PCH 

MM74PC08JI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 9 

64 

74-03N 

TTL 

SN74LS26N 

A 

DL 

LC05 

107- 77 


174 

74-08 

PCH 

MM74PC08N 

NSC 

DL 

LC05 

75- 10 

65 

74-03N 

TTL 

SN74LS38J 

Til 

DL 

LC05 

107- 82 


175 

74-08 

PCH 

MM74PC08NI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 11 

66 

74-03N 

TTL 

SN74LS38N 

Til 

DL 

LC05 

107- 83 


176y 

74-08 

TTL 

N74F08N 

A 

DL 

LC05 

79- 51 

57 

74-03N 

TTL 

SN74S03J 

Til 

DL 

LC05 

107- 90 


177 

74-08 

TTL 

N7408N 

A 

DL 

LC05 

80- 4 

68 

74-03N 

TTL 

SN74S03N 

Til 

DL 

LC05 

107- 91 


178 

74-08 

TTL 

SN54ALS08J# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 55 

69 

74-03N 

TTL 

SN74S38J 

Til 

DL 

LC05 

107-102 


179 

74-08 

TTL 

SN54ALS08N 

MOTA 

DL. 

LC05 

80- 57 

70 ' 

74-03N 

TTL 

SN74S38N 

Til 

DL 

LC05 

107-103 


180 

74-08 

TTL 

SN54LS08J 

A 

DL 

LC05 

77- 30 

71 

74-03N 

TTL 

SN7403J 

Til 

DL 

LC05 

108- 28 


181 

74-08 

TTL 

SN74ALS08J# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 85 

72 

74-03N 

TTL 

SN7403N 

Til 

DL 

LC05 

108- 29 


182 

74-08 

TTL 

SN74ALS08N# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 87 

73 

74-03N 

TTL 

SN7426J 

Til 

DL 

LC05 

108- 37 


183 

74-08 

TTL 

SN74LS08N 1 

A 

DL 

tC05 

80-109 

74 

74-03N 

TTL 

SN7426N 

Til 

DL 

LC05 

108- 38 


184y 

74-08 

TTL 

S54F08F 

A 

DL 

LC05 

80- 11 

75 

74-03N 

TTL 

SN7438J 

Til 

DL 

LC05 

108- 43 


185 

74-08N 

CMS 

MM54C08D 

NSC 

DL 

LC05 

55- 48 

76 

74-03N 

TTL 

SN7438N 

Til 

DL 

LC05 

108- 44 


186 

74-08N 

CM§~ 

MM74C08N 

NSC 

DL 

LC05 

55- 49 

77 

74-03N 

TTL 

S54H01F 

A 

DL 

LC05 

105- 49 


187 

74-08N 

DTL 

MCI 807L,P% 

MOTA 

DL 

LC05 

66- 73 

78 

74-03N 

TTL 

S54LS03F 

A 

DL 

LC05 

97- 34 


188 

74-08N 

DTL 

MC1906L 

MOTA 

DL 

LC05 

66- 69 

79 

74-03N 

TTL 

S54LS26F 

A 

DL 

LC05 

97- 44 


189 

74-08N 

DTL 

MC1907L 

MOTA 

DL 

LC05 

66- 71 

30 

74-03N 

TTL 

S54S03F 

A 

DL 

LC05 

105- 61 


190 

74-08N 

TTL 

DM54H08J 

NSC 

DL 

LC05 

77- 80 

81 

74-03N 

TTL 

S5403F 

A 

DL 

LC05 

105- 78 


191 

74-08N 

TTL 

DM5408J 

NSC 

DL 

LC05 

77- 88 

82 

74-03N 

TTL 

S5426F 

A 

DL 

LC05 

105- 86 


192 

74-08N 

TTL 

DM74H08N 

NSC 

DL 

LC05 

77- 83 

83 

74-03N 

TTL 

S8481A 

A 

DL 

LC05 

93- 76 


193 

74-08N 

TTL 

DM7408N 

NSC 

DL 

LC05 

78- 2 

84 

74-03N 

TTL 

S8481F 

A 

DL 

LC05 

93- 77 


194 

74-08N 

TTL 

DM7819J 

NSC 

DL 

LC05 

78- 5 

"'85 

74-03N 

TTL 

T54LS03D2 

SGAI 

DL 

LC05 

98- 12 


195 

74-08N 

TTL 

DM7819N 

NSC 

DL 

LC05 

78- 6 

86 

74-03N 

TTL 

T54LS26D2 

SGAI 

DL 

LC05 

98- 16 


196 

74-08N 

TTL 

DM8819J 

NSC 

DL 

LC05 

78- 8 

87 

74-03N 

TTL 

T74LS03B1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 49 


197 

74-08N 

TTL 

DM8819N 

NSC 

DL 

LC05 

78- 9 

88 

74-03N 

TTL 

T74LS03D1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 50 


198 

74-08N 

TTL 

JANM38510/01601BCA 

NSC 

DL 

LC05 

78- 38 

89 

74-03N 

TTL 

T74LS26B1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 57 


199 

74-08N 

TTL 

JANM38510/01601BCB 

A 

DL 

LC05 

78- 39 

90 

74-03N 

TTL 

T74LS26D1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 58 


200 

74-08N 

TTL 

JANM38510/01601 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

78- 44 

" 91 

74-03N 

TTL 

ZN5403E 

FERB 

DL 

LC05 

108- 61 


201 

74-08N 

TTL 

JANM38510/01601CCB 

A 

DL 

LC05 

78- 45 

92 

74-03N 

TTL 

ZN5403J 

FERB 

DL 

LC05 

108- 62 


202 

74-08N 

TTL 

JANM38510/08003BCA 

none 

DL 

LC05 

79- 10 

93 

74-03N 

TTL 

ZN5438E 

FERB 

DL 

LC05 

108- 67 


203 

74-08N 

TTL 

JANM38510/08003BCB 

A 

DL 

LC05 

79- 11 

94 

74-03N 

TTL 

ZN5438J 

FERB 

DL 

LC05 

108- 68 


204 

74-08N 

TTL 

JANM38510/08003CCA 

none 

DL 

LC05 

79- 16 

95 

74-03N 

TTL 

ZN7403E 

FERB 

DL 

LC05 

108- 69 


205 

74-08N 

TTL 

JANM38510/08003CCB 

FSC 

DL 

LC05 

79- 17 

96 

74-03N 

TTL 

ZN7403J 

FERB 

DL 

LC05 

108- 70 


206 

74-08N 

TTL 

JANM38510/15501BCA 

none 

DL 

LC05 

79- 20 

97 

74-03N 

TTL 

ZN7438E 

FERB 

DL 

LC05 

108- 75 


207 

74-08N 

TTL 

JANM38510/15501 BCB 

MOTA 

DL 

LC05 

79- 21 

98 

74-03N 

TTL 

ZN7438J 

FERB 

DL 

LC05 

108- 76 


208 

74-08N 

TTL 

JANM38510/15501 CCA 

SIC 

DL 

LC05 

79- 22 

99 J 

74-03N 

TTL 

54H01DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 28 


209 

74-08N 

TTL 

JANM38510/15501 CCB 

none 

DL 

LC05 

79- 23 

100 

74-03N 

TTL 

54LS03DM 

FSC 

DL 

LC05 

94- 34 


210 

74-08N 

TTL 

JANM38510/31004BCA 

NSC 

DL 

LC05 

77- 7 

101 

74-03N 

TTL 

54LS26DM 

FSC 

DL 

LC05 

94- 41 


211 

74-08N 

TTL 

JANM38510/31004BCC 

NSC 

DL 

LCQ5 

77- 8 

102 

74-03N 

TTL 

54S03DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 40 


212 

74-08N 

TTL 

JANM38510/31004CCA 

NSC 

DL 

LC05 

77- 15 

103 

74-03N 

TTL 

5403DM 

FSC 

DL" 

LC05 

98-102 


213 

74-08N 

TTL 

JANM38510/31004CCC 

NSC 

DL 

LC05 

77- 16 

104 

74-03N 

TTL 

74H01DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 59 


214 

74-08N 

TTL 

MB74LS08 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 36 

105 

74-03N 

TTL 

74H01PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 60 


215 

74-08N 

TTL 

MB74LS08M 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 37 

106 

74-03N 

TTL 

74LS03DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 71 


216 

74-08N 

TTL 

MC3001L,P% 

MOTA 

DL 

LC05 

81- 27 

107 

74-03N 

TTL 

74LS03PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 72 


217 

74-08N 

TTL 

MC3101L 

MOTA 

DL 

LCQ5 

81- 29 

108 

74-03N 

TTL 

74LS26DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 78 


218 

74-08N 

TTL 

M53208P 

MITJ 

DL 

LC05 

110- 73 

109 

74-C3N 

TTL 

74LS26PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 79 ; 


219t 

74-08N 

TTL 

M74ALS08P 

MITJ 

DL 

LC05 ! 

78- 25 

110 

74-03N 

TTL 

74S03DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 88 


220 t 

74-08N 

TTL 

M74ALS1008P 

MITJ 

DL. 

LC05 

78- 30 
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FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 
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No. 

n 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 
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PT 

KY 

GP 

E 

USE 
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PAGE 
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LINE 


LINE 

No. 

B 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74T08N 

TTL 

M74LS08P 

MlTJ 

T5T 

IC55" 

78- 31 


ill 

74^R) 

tth 

SN74S10N 

Til 

UL 

LC05 

107- 93 

2 

74-08N 

TTL 

N74H08F 

A 

DL 

LC05 

79- 54 


1 12t 

74-10 

TTL 

S54F10F 

VALG 

DL 

LC05 

105- 43 

3 

74-08N 

TTL 

N74H08N 

A 

DL 

LC05 

79- 55 


113 

74-10 

TTL 

S54LS10F 

A 

DL 

LC05 

97- 36 

4t 

74-08N 

TTL 

N74LS08D 

SIC 

DL 

LC05 

79- 60 


114 

74-ION 

CMS 

MM54C10D 

NSC 

DL 

LC05 

62- 13 

5 

74-08N 

TTL 

N74LS08N 

A 

DL 

LC05 

79- 61 


115 

74-ION 

CMS 

MM74C10N 

NSC 

DL 

LC05 

62- 17 

6 

74-08N 

TTL 

N74S08F 

A 

DL 

LC05 

79- 70 


116 

74-ION 

DTL 

E303F2 

SGAI 

DL 

LC05 

70- 3 

7 

74-08N 

TTL 

N74S08N 

A 

DL 

LC05 

79- 71 


117 

74-ION 

DTL 

E303F7 

SGAI 

DL 

LC05 

70- 4 

8 

74-08N 

TTL 

N7408F 

A 

DL 

LC05 

80- 3 


118 

74-ION 

DTL 

JANM38510/03005BCB 

FSC 

DL 

LC05 

68- 61 

9 

74-08N 

TTL 

SFC408E 

THEF 

DL 

LC05 

80- 37 


119 

74-ION 

DTL 

JANM38510/03005CCB 

FSC 

DL 

LC05 

68- 64 

10 

74-08N 

TTL 

SFC408EM 

THEF 

DL 

LC05 

80- 38 


120 

74-ION 

DTL 

MC862L,P% 

MOTA 

DL 

LC05 

69- 13 

11 

74-08N 

TTL 

SFC408ET 

THEF 

DL 

LC05 

80- 39 


121 

74-ION 

DTL 

MC863L,P% 

MOTA 

DL 

LC05 

69- 14 

12 

74-08N 

TTL 

SFC408EV 

THEF 

DL 

LC05 

80- 40 


122 

74-ION 

DTL 

MC962L 

MOTA 

DL 

LC05 

69- 3 

13 

74-08N 

TTL 

SN54S08J 

Til 

DL 

LC05 

80- 76 


123 

74-ION 

DTL 

MC963L 

MOTA 

DL 

LC05 

69- 4 

14 

74-08N 

TTL 

SN5408J 

Til 

DL 

LC05 

110- 75 


124 

74-1 ON 

DTL 

SFC962E 

THEF 

DL 

LC05 

70- 40 

15 

74-08N 

TTL 

SN74ALS08J 

Til 

DL 

LC05 

80- 84 


125 

74-ION 

DTL 

SN15862 

Til 

FL 

LC05 

70- 46 

16 

74-08N 

TTL 

SN74ALS08N 

Til 

DL 

LC05 

80- 86 


126 

74-ION 

DTL 

SN15862N 

Til 

DL 

LC05 

70- 47 

17 

74-08N 

TTL 

SN74LS08J 

A 

DL 

LC05 

80-108 


127 

74-ION 

DTL 

SN15863J 

Til 

DL 

LC05 

68- 72 

18 

74-08N 

TTL 

SN74S08J 

Til 

DL 

LC05 

81- 8 


128 

74-ION 

DTL 

SN15863N 

Til 

DL 

LC05 

68- 73 

19 

74-08N 

TTL 

SN74S08N 

Til 

DL 

LC05 

81- 9 


129 

74-1 ON 

DTL 

SN 15962 

Til 

FL 

LC05 

68- 88 

20 

74-08N 

TTL 

SN7408J 

Til 

DL 

LC05 

110- 81 


130 

74-ION 

DTL 

SN15962N 

Til 

DL 

LC05 

68- 84 

21 

74-08N 

TTL 

SN7408N 

Til 

DL 

LC05 

110- 82 


131 

74-ION 

DTL 

SN15963N 

Til 

DL 

LC05 

68- 87 

22 

74-08N 

TTL 

S54H08F 

A 

DL 

LC05 

80- 15 


132 

74-ION 

DTL 

962DM 

FSC 

DL 

LC05 

68- 20 

23 

74-08N 

TTL 

S54LS08F 

A 

DL 

LC05 

77- 20 


133 

74-ION 

DTL 

963DC 

FSC 

DL 

LC05 

70- 32 

24 

74-08N 

TTL 

S54S08F 

A 

DL 

LC05 

80- 21 


134 

74-ION 

DTL 

963DM 

FSC 

DL 

LC05 

70- 24 

25 

74-08N 

TTL 

S5408F 

A 

DL 

LC05 

80- 29 


135 

74-ION 

DTL 

9962BC 

SGAI 

DL 

LC05 

68- 44 

26 

74-08N 

TTL 

T54LS08D2 

SGAI 

DL 

LC05 

77- 40 


136 

74-ION 

DTL 

9962DC 

SGAI 

DL 

LC05 

68- 45 

27 

74-08N 

TTL 

T74LS08B1 

SGAI 

DL 

LC05 

81- 16 


137 

74-ION 

DTL 

9962DM 

SGAI 

DL 

LC05 

68- 30 

28 

74-08N 

TTL 

T74LS08D1 

SGAI 

DL 

LC05 

81- 17 


138 

74-ION 

TTL 

DM54H10J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 18 

29 

74-08N 

TTL 

ZN5408E 

FERB 

DL 

LC05 

110- 87 


139 

74-ION 

TTL 

DM54L10J 

NSC 

DL 

LC05 

94- 50 

30 

74-08N 

TTL 

ZN5408J 

FERB 

DL 

LC05 

110- 88 


140 

74-ION 

TTL 

DM541OJ 

NSC 

DL 

LC05 

99- 42 

31 

74-08N 

TTL 

ZN7408E 

FERB 

DL 

LC05 

110- 91 


141 

74-ION 

TTL 

DM74H10N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 25 

32 

74-08N 

TTL 

ZN7408J 

FERB 

DL 

LC05 

110- 92 


142 

74-ION 

TTL 

DM74L10N 

NSC 

DL 

LC05 

94- 57 

33 

74-08N 

TTL 

54F08DM 

FSC 

DL 

LC05 

77- 45 


143 

74-ION 

TTL 

DM741 ON 

NSC 

DL 

LC05 

99- 63 

34 

74-08N 

TTL 

54H08DM 

FSC 

DL 

LC05 

75-100 


144 

74-ION 

TTL 

DM9003CJ 

NSC 

DL 

LC05 

93- 90 

35 

74-08N 

TTL 

54LS08DM 

FSC 

DL 

LC05 

76- 6 


145 

74-ION 

TTL 

DM9003CN 

NSC 

DL 

LC05 

93- 91 

36 

74-08N 

TTL 

5408DM 

FSC 

DL 

LC05 

77- 73 


146 

74-ION 

TTL 

FJH121-7410 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 77 

37 

74-08N 

TTL 

74F08DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 56 


147 

74-ION 

TTL 

JANM38510/00103BCA 

NSC 

DL 

LC05 

100- 55 

38 

74-08N 

TTL 

74F08PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 57 


148 

74-ION 

TTL 

JANM38510/00103BCB 

A 

DL 

LC05 

100- 56 

39 

74-08N 

TTL 

74LS08DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 64 


149 

74-ION 

TTL 

JANM38510/00103CCA 

NSC 

DL 

LC05 

100- 62 

40 

74-08N 

TTL 

74LS08PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 65 


150 

74-ION 

TTL 

JANM38510/00103CCB 

A 

DL 

LC05 

100- 63 

41 

74-08N 

TTL 

74S08DC 

FSC 

DL 

LC05 

76- 4 


151 

74-ION 

TTL 

JANM38510/02003BCA 

NSC 

DL 

LC05 

95- 2 

42 

74-08N 

TTL 

74S08PC 

FSC 

DL 

LC05 

76- 5 


152 

74-ION 

TTL 

JANM38510/02003BCB 

NSC 

DL 

LC05 

95- 3 

43 

74-08N 

TTL 

7408DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 76 


153 

74-ION 

TTL 

JANM38510/02003CCA 

NSC 

DL 

LC05 

95- 8 

44 

74-08N 

TTL 

7408PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 77 


154 

74-ION 

TTL 

JANM38510/02003CCB 

NSC 

DL 

LC05 

95- 9 

45 

74-09 

TTL 

SN54ALS09J 

Til 

DL 

LC05 

80- 58 


155 

74-ION 

TTL 

JANM38510/02303BCA 

none 

DL 

LC05 

102- 5 

46 

74-09 

TTL 

SN54ALS09J# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 59 


156 

74-ION 

TTL 

JANM38510/02303BCB 

A 

DL 

LC05 

102- 6 

47 

74-09 

TTL 

SN54ALS09N 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 60 


157 

74-ION 

TTL 

JANM38510/02303CCA 

none 

DL 

LC05 

102- 11 

48 

74-09 

TTL 

SN74ALS09J 

A 

DL 

LC05 

80- 88 


158 

74-ION 

TTL 

JANM38510/02303CCB 

FSC 

DL 

LC05 

102- 12 

49 

74-09 

TTL 

SN74ALS09N 

A 

DL 

LC05 

80- 89 


159 

74-ION 

TTL 

JANM38510/07005BCA 

none 

DL 

LC05 

103- 14 

50 

74-09N 

CMS 

JANM38510/05001 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

62- 37 


160 

74-1 ON 

TTL 

JANM38510/07005BCB 

A 

DL 

LC05 

103- 15 

51 

74-09N 

TTL 

DM5409J 

NSC 

DL 

LC05 

77- 90 


161 

74-ION 

TTL 

JANM38510/07005CCA 

none 

DL 

LC05 

103- 20 

52 

74-09N 

TTL 

DM7409N 

NSC 

DL 

LC05 

78- 3 


162 

74-ION 

TTL 

JANM38510/07005CCB 

FSC 

DL 

LC05 

103- 21 

53 

74-09N 

TTL 

DS7819J 

NSC 

DL 

LC05 

78- 11 


163 

74-ION 

TTL 

J AN M38510/30005BCA 

NSC 

DL 

LC05 

96- 6 

54 

74-09N 

TTL 

DS8819J 

NSC 

DL 

LC05 

78- 13 


164 

74-ION 

TTL 

JANM38510/30005BCB 

A 

DL 

LC05 

96- 7 

55 

74-09N 

TTL 

DS8819N 

NSC 

DL 

LC05 

78- 14 


165 

74-ION 

TTL 

JANM38510/30005BCC 

NSC 

DL 

LC05 

96- 8 

56 

74-09N 

TTL 

JANM38510/01602BCA 

none 

DL 

LC05 

78- 50 


166 

74-ION 

TTL 

JANM38510/30005CCA 

NSC 

DL 

LC05 

96- 14 

57 

74-09N 

TTL 

JANM38510/01602BCB 

A 

DL 

LC05 

78- 51 


167 

74-ION 

TTL 

JANM38510/30005CCB 

A 

DL 

LC05 

96- 15 

58 

74-09N 

TTL 

JANM38510/01602CCA 

none 

DL 

LC05 

78- 56 


168 

74-ION 

TTL 

JANM38510/30005CCC 

NSC 

DL 

LC05 

96- 16 

59 

74-09N 

TTL 

JANM38510/01602CCB 

FSC 

DL 

LC05 

78- 57 


169 

74-ION 

TTL 

MB602 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 63 

60 

74-09N 

TTL 

MB74LS09 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 38 


170 

74-ION 

TTL 

MB74LS10 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 26 

61 

74-09N 

TTL 

MB74LS09M 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 39 


171 

74-ION 

TTL 

MB74LS10M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 27 

62 

74-09N 

TTL 

M53209P 

MlTJ 

DL 

LC05 

110- 74 


172 

74-ION 

TTL 

M53210P 

MlTJ 

DL 

LC05 

104- 14 

63 ▼ 

74-09N 

TTL 

M74ALS09P 

MlTJ 

DL 

LC05 

78- 26 


173t 

74-ION 

TTL 

M74ALS10P 

MlTJ 

DL 

LC05 

100- 2 

64 

74-09N 

TTL 

M74LS09P 

MlTJ 

DL 

LC05 

78- 32 


174 

74-ION 

TTL 

M74LS10P 

MlTJ 

DL 

LC05 

100- 15 

65 

74-09N 

TTL 

N74LS09F 

A 

DL 

LC05 

79- 62 


175 

74-ION 

TTL 

N74H10F 

A 

DL 

LC05 

104- 82 

66 

74-09N 

TTL 

N74LS09N 

|A 

DL 

LC05 

79- 63 


176 

74-ION 

TTL 

N74H10N 

A 

DL 

LC05 

104- 83 

67 

74-09N 

TTL 

N74S09F 

A 

DL 

LC05 

79- 72 


177t 

74-1 ON 

TTL 

N74LS10D 

SIC 

DL 

LC05 

104- 97 

68 

74-09N 

TTL 

N74S09N 

A 

DL 

LC05 

79- 73 


178 

74-ION 

TTL 

N74LS10N 

A 

DL 

LC05 

104- 98 

69 

74-09N 

TTL 

N7409F 

A 

DL 

LC05 

80- 5 


179t 

74-ION 

TTL 

N74S10D 

SIC 

DL 

LC05 

105- 13 

70 

74-09N 

TTL 

N7409N 

A 

DL 

LC05 

80- 6 


180 

74-ION 

TTL 

N74S10N 

A 

DL 

LC05 

105- 14 

71 

74-09N 

TTL 

SFC409E 

THEF 

DL 

LC05 

80- 43 


181 

74-1 ON 

TTL 

N7410F 

A 

DL 

LC05 

105- 31 

72 

74-09N 

TTL 

SFC409EM 

THEF 

DL 

LC05 

80- 44 


182 

74-ION 

TTL 

N7410N 

A 

DL 

LC05 

105- 32 

73 

74-09N 

TTL 

SFC409ET 

THEF 

DL 

LC05 

80- 45 


183 

74-ION 

TTL 

N8H70A 

A 

DL 

LC05 

110- 98 

74 

74-09N 

TTL 

SFC409EV 

THEF 

DL 

LC05 

80- 46 


184 

74-ION 

TTL 

N8470A 

A 

DL 

LC05 

109- 96 

75 

74-09N 

TTL 

SN54ALS08J#mil 

Til 

DL 

LC05 

80- 56 


185 

74-ION 

TTL 

N8470F 

A 

DL 

LC05 

109- 97 

76 

74-09N 

TTL 

SN54LS09J 

A 

DL 

LC05 

77- 32 


186 

74-ION 

TTL 

N8870A 

A 

DL 

LC05 

109- 3 

77 

74-09N 

TTL 

SN54S09J 

Til 

DL 

LC05 

80- 78 


187 

74-ION 

TTL 

N8870F 

A 

DL 

LC05 

109- 4 

78 

74-09N 

TTL 

SN5409J 

Til 

DL 

LC05 

110- 77 


188 

74-ION 

TTL 

SFC410E 

THEF 

DL 

LC05 

106- 13 

79 

74-09N 

TTL 

SN74LS09J 

A 

DL 

LC05 

80-110 


189 

74-ION 

TTL 

SFC410EM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 14 

80 

74-09N 

TTL 

SN74LS09N 

A 

DL 

LC05 

81- 1 


190 

74-ION 

TTL 

SFC410ET 

THEF 

DL 

LC05 

106- 15 

81 

74-09N 

TTL 

SN74S09J 

Til 

DL 

LC05 

81- 10 


191 

74-1 ON 

TTL 

SFC410HE 

THEF 

DL 

LC05 

106- 16 

82 

74-09N 

TTl 

SN74S09N 

Til 

DL 

LC05 

81- 11 


192 

74-ION 

TTL 

SFC410HEM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 17 

83 

74-09N 

TTL 

SN7409J 

Til 

DL 

LC05 

110- 83 


193 

74-ION 

TTL 

SFC410LE 

THEF 

DL 

LC05 

97- 53 

84 

74-09N 

TTL 

SN7409N 

Til 

DL 

LC05 

110- 84 


194 

74-ION 

TTL 

SFC410LEM 

THEF 

DL 

LC05 

97- 54 

85 

74-09N 

TTL 

S54LS09F 

A 

DL 

LC05 

77- 22 


195 

74-ION 

TTL 

SFC410LPM 

THEF 

DL 

LC05 

97- 55 

86 

74-09N 

TTL 

S54S09F 

A 

DL 

LC05 

80- 23 


196 

74-ION 

TTL 

SFC411HE 

THEF 

DL 

LC05 

80- 49 

87 

74-09N 

TTL 

S5409F 

A 

DL 

LC05 

80- 31 


197 

74-ION 

TTL 

SFC411HEM 

THEF 

DL 

LC05 

80- 50 

88 

74-09N 

TTL 

T54LS09D2 

SGAI 

DL 

LC05 

77- 41 


198 

74-ION 

TTL 

SN29003J 

Til 

DL 

LC05 

94- 5 

89 

74-09N 

TTL 

T74LS09B1 

SGAI 

DL 

LC05 

81- 18 


199 

74-ION 

TTL 

SN29003N 

Til 

DL 

LC05 

94- 6 

90 

74-09N 

TTL 

T74LS09D1 

SGAI 

DL 

LC05 

81- 19 


200 

74-ION 

TTL 

SN54H10J 

Til 

DL 

LC05 

106- 82 

91 

74-09N 

TTL 

ZN5409E 

FERB 

DL 

LC05 

110- 89 


201 

74-ION 

TTL 

SN54LS10J 

A 

DL 

LC05 

97- 73 

92 

74-09N 

TTL 

ZN5409J 

FERB 

DL 

LC05 

110- 90 


202 

74-ION 

TTL 

SN54L10J 

Til 

DL 

LC05 

97- 61 

93 

74-09N 

TTL 

ZN7409E 

FERB 

DL 

LC05 

110- 93 


203 

74-ION 

TTL 

SN54S10J 

Til 

DL 

LC05 

106- 96 

94 

74-09N 

TTL 

ZN7409J 

FERB 

DL 

LC05 

110- 94 


204 

74-ION 

TTL 

SN5410J 

Til 

DL 

LC05 

108- 8 

95 

74-09N 

TTL 

54LS09FM 

FSC 

FL 

LC05 

77- 53 


205 

74-ION 

TTL 

SN74ALS10J 

Til 

DL 

LC05 

107- 19 

96 

74-09N 

TTL 

5409DM 

FSC 

DL 

LC05 

77- 75 


206 

74-ION 

TTL 

SN74ALS10N 

Til 

DL 

LC05 

107- 21 

97 

74-09N 

TTL 

74LS09PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 66 


207 

74-ION 

TTL 

SN74H10J 

Til 

DL 

LC05 

107- 52 

98 

74-09N 

TTL 

7409DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 78 


208 

74-ION 

TTL 

SN74H10N 

Til 

DL 

LC05 

107- 53 

99 

74-09N 

TTL 

7409PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 79 


209 

74-ION 

TTL 

SN74LS10J 

A 

DL 

LC05 

107- 68 

100 

74-09N 

TTL 

741ODC 

FSC 

DL 

LC05 

94- 21 


210 

74-ION 

TTL 

SN74LS10N . 

A 

DL 

LC05 

107- 69 

101 

74-09N 

TTL 

741OPC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 4 


211 

74-ION 

TTL 

SN74S10J 

Til 

DL 

LC05 

107- 92 

102 

74-10 

CMS 

MM74HC10J 

NSC 

DL 

LC05 

61- 99 


212 

74-ION 

TTL 

SN7410J ! 

Til 

DL 

LC05 

108- 30 

103 

74-10 

DTL 

SN15963J 

Til 

DL 

LC05 

68- 86 


213 

74-ION 

TTL 

SN7410N 

Til 

DL 

LC05 

108- 31 

104 

74-10 

TTL 

DM74S10N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 32 


214 

74-ION 

TTL 

S54H10F 

A 

DL 

LC05 

105- 51 

105v 

74-10 

TTL 

N74F10F 

VALG 

DL 

LC05 

104- 73 


215 

74-ION 

TTL 

S54S10F 

A 

DL 

LC05 

105- 63 

106* 

74-10 

TTL 

N74F10N 

VALG 

DL 

LC05 

104- 74 


216 

74-ION 

TTL 

S5410F 1 

A 

DL 

LC05 

105- 80 

107 

74-10 

TTL 

SN54ALS10J# 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 60 


217 

74-ION 

TTL 

S8H70A 

A 

DL 

LC05 

110-108 

108 

74-10 

TTL 

SN54ALS10N 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 62 


218 

74-ION 

TTL 

S8470A 

A 

DL 

LC05 

109-102 

109 

74-10 

TTL 

SN74ALS10J# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 20 


219 

74-ION 

TTL 

S8470F 

A 

DL 

LC05 

109-103 

110 

74-10 

TTL 

SN74ALS10N# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 22 


220 

74-1 ON 

TTL 

S8870A 

A 

DL 

LC05 

109- 15 
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KY 
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LINE 

1 

74-1 ON " 

TTL 

S8870F 

A 

ur 

LC05 

109- 16 


Ill 

74TSN 

TTL 

N8471A 

A 

T5T 

LC05 

93- 69 

2 

74-ION 

TTL 

T54LS10D2 

SGAI 

DL 

LC05 

98- 13 


112 

74-12N 

TTL 

SN54LS12J 

A 

DL 

LC05 

97- 75 

3 

74-ION 

TTL 

T74LS10B1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 51 


113 

74-12N 

TTL 

SN5412J 

Til 

DL 

LC05 

108- 10 

4 

74-ION 

TTL 

T74LS10D1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 52 


114 

74-12N 

TTL 

SN74LS12J 

A 

DL 

LC05 

107- 70 

5 

74-ION 

TTL 

54F10DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 22 


115 

74-12N 

TTL 

SN74LS12N 

A 

DL 

LC05 

107- 71 

6 

74-ION 

TTL 

54H10DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 30 


116 

74-12N 

TTL 

SN7412J 

Til 

DL 

LC05 

108- 32 

7 

74-ION 

TTL 

54LS10DM 

FSC 

DL. 

LC05 

94- 36 


117 

74-12N 

TTL 

SN7412N 

Til 

DT 

LC05 

108- 33 

8 

74-ION 

TTL 

54S10DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 41 


118 

74-12N 

TTL 

S54LS12F 

A 

DL 

LC05 

97- 38 

9 

74-ION 

TTL 

541ODM 

FSC 

DL 

LC05 

94- 15 


119 

74-12N 

TTL 

S5412F 

A 

DL 

LC05 

105- 82 

10 

74-ION 

TTL 

74F10DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 53 


120 

74-12N 

TTL 

S8471A 

A 

DL 

LC05 

93- 74 

11 

74-ION 

TTL 

74F10PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 54 


121 

74-12N 

TTL 

ZN5412E 

FERB 

DL 

LC05 

108- 63 

12 

74-ION 

TTL 

74H10DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 61 


122 

74-12N 

TTL 

ZN5412J 

FERB 

DL 

LC05 

108- 64 

13 

74-ION 

TTL 

74H10PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 62 


123 

74-12N 

TTL 

ZN7412E 

FERB 

DL 

LC05 

108- 71 

14 

74-ION 

TTL 

74LS10DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 73 


124 

74-12N 

TTL 

ZN7412J 

FERB 

DL 

LC05 

108- 72 

15 

74-ION 

TTL 

74LS10PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 74 


125 

74-12N 

TTL 

5412DM 

FSC 

DL 

LC05 

94- 16 

16 

74-ION 

TTL 

74S10DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 89 


126 

74-12N 

TTL 

7412DC 

FSC 

DL 

LC05 

94- 22 

17 

74-ION 

TTL 

74S10PC 

FSC 

DL 

LC05 

94- 27 


127 

74-12N 

TTL 

7412PC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 5 

18 

74-ION 

TTL 

9003DC 

FSC 

DL 

LC05 

93-109 


128 

74-13 

TTL 

N74LS20N 

A 

DL 

LC05 

105- 2 

19 

74-ION 

TTL 

9003DM 

FSC 

DL 

LC05 

93-100 


129t 

74-13 

TTL 

S54F20F 

A 

DL 

LC05 

105- 45 

20 ▼ 

74-11 

TTL 

N74F11F 

VALG 

DL 

LC05 

79- 52 


130 

74-13 

TTL 

S54S140A 

A 

DL 

LC05 

105- 73 

21 ▼ 

74-11 

TTL 

N74F11N 

VALG 

DL 

LC05 

79- 53 


131 

74-13N 

CMS 

MM54C20D 

NSC 

DL 

LC05 

62- 14 

22 

74-11 

TTL 

SN54ALS11J# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 61 


132 

74-13N 

CMS 

MM74C20N 

NSC 

DL 

LC05 

62- 18 

23 

74-11 

TTL 

SN54ALS11J#mil 

Til 

DL 

LC05 

80- 62 


133 

74-13N 

TTL 

DM54H20J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 19 

24 

74-11 

TTL 

SN54ALS1IN 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 63 


134 

74-13N 

TTL 

DM54H40J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 21 

25 

74-11 

TTL 

SN74ALS11J# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 91 


135 

74-13N 

TTL 

DM54 L20J 

NSC 

DL 

LC05 

94- 52 

26 

74-11 

TTL 

SN74ALS1 IN# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 93 


136 

74-13N 

TTL 

DM5420J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 44 

27 ▼ 

74-11 

[TTL 

S54F11F 

VALG 

DL 

LC05 

80- 13 


137 

74-13N 

m 

DM5440J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 52 

28 

74-1 IN 

TTL 

DM54H11J 

NSC 

DL 

LC05 

77- 81 


138 

74-13N 

TTL 

DM74H20N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 26 

29 

74-1 IN 

TTL 

DM5411J 

NSC 

DL 

LC05 

78- 1 


139 

74-13N 

TTL 

DM74H40N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 29 

30 

74-1 IN 

TTL 

DM74H1IN 

NSC 

iDL 

LC05 

77- 84 


140 

74-13N 

TTL 

DM74L20N 

NSC 

DL 

LC05 

94- 58 

31 

74-1 IN 

TTL 

DM74S11N 

NSC 

DL 

LC05 

77- 86 


141 

74-13N 

TTL 

DM74S140N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 36 

32 

74-1 IN 

TTL 

DM741 IN 

NSC 

DL 

LC05 

78- 4 


142 

74-13N 

TTL 

DM74S20N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 33 

33 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/08001BCA 

none 

DL 

LC05 

78- 62 


143 

74-13N 

TTL 

DM74S40N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 35 

34 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/08001BCB 

SIC 

DL 

LC05 

78- 63 


144 

74-13N 

TTL 

DM7420N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 64 

35 

74-11N 

TTL 

JANM38510/08001 CCA 

none 

DL 

LC05 

78- 68 


145 

74-13N j 

TTL 

DM7440N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 68 

36 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/08001CCB 

none 

DL 

LC05 

78- 69 


146 

74-13N 

TTL 

DM9004CJ 

NSC 

DL 

LC05 

93- 92 

37 

74-11N 

TTL 

JANM38510/15502BCA 

none 

DL 

LC05 

79- 24 


147 

74-13N 

TTL 

DM9004CN 

NSC 

DL 

LC05 

93- 93 

38 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/15502BCB 

MOTA 

DL 

LC05 

79- 25 


148 

74-13N 

TTL 

DM9009CJ 

NSC 

DL 

LC05 

93- 94 

39 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/15502CCA 

none 

DL 

LC05 

79- 26 


149 

74-13N 

TTL 

DM9009CN 

NSC 

DL 

LC05 

93- 95 

40 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/15502CCB 

none 

DL 

LC05 

79- 27 


150 

74-13N 

TTL 

FJH111-7420 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 76 

41 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/31001BCA 

NSC 

DL 

LC05 

76- 16 


151 

74-13N 

TTL 

FJH141-7440 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 79 

42 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/31001 BCB 

A 

DL 

LC05 

76- 17 


152 

74-13N 

TTL 

JANM38510/00102BCA 

NSC 

DL 

LC05 

100- 41 

43 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/31001BCC 

NSC 

DL 

LC05 

76- 18 


153 

74-13N 

TTL 

JANM38510/00102BCB 

A 

DL 

LC05 

100- 42 

44 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/31001 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

76- 25 


154 

74-13N 

TTL 

JANM38510/00102CCA 

NSC 

DL 

LC05 

100- 48 

45 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/31001 CCB 

A 

DL 

LC05 

76- 26 


155 

74-13N 

TTL 

JANM38510/00102CCB 

A 

DL 

-CO 5 

100- 49 

46 

74-1 IN 

TTL 

JANM38510/31001CCC 

NSC 

DL 

LC05 

76- 27 


156 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02002BCA 

NSC 

DL 

_C05 

94- 75 

47 

74-1 IN 

TTL 

MB74LS11 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 40 


157 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02002BCB 

NSC 

DL 

-C05 

94- 76 

48 

74-1 IN 

TTL 

MB74LS11M 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 41 


158 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02002CCA 

NSC 

DL 

LC05 

94- 81 

49 t 

74-1 IN 

TTL 

M74ALS1IP 

MITJ 

DL 

LC05 

78- 27 


159 

74-13N 

TTL 

J AN M38510/02002CCB 

NSC 

DL 

LC05 

94- 82 

50 

74-1 IN 

TTL 

M74LS11P 

MITJ 

DL 

LC05 

78- 33 


160 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02302BCA 

none 

DL 

LC05 

101- 48 

51 

74-1 IN 

TTL 

N74H11F 

A 

DL 

LC05 

79- 56 


161 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02302BCB 

A 

DL 

LC05 

101- 49 

52 

74-1 IN 

TTL 

N74H11N 

A n 

DL 

LC05 

79- 57 


162 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02302BDA 

none 

FL 

LC05 

101- 50 

53 ▼ 

74-1 IN 

TTL 

N74LS11D 

SIC 

DL 

LC05 

79- 64 


163 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02302BDB 

none 

FL 

LC05 

101- 51 

54 

74-1 IN 

TTL 

N74LS1IN 

A 

DL 

LC05 

79- 65 


164 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02302CCA 

none 

DL 

LC05 

101- 54 

55 ▼ 

74-1 IN 

TTL 

N74S11D 

SIC 

DL 

LC05 

79- 74 


165 

74-13N 

TTL 

JANM33510/02302CCB 

FSC 

DL 

LC05 

101- 55 

56 

74-1 IN 

TTL 

N74S11N 

A 

DL 

LC05 

79- 75 


166 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02302CDA 

none 

FL 

LC05 

102- 1 

57 

74-1 IN 

TTL 

N7411F 

A 

DL 

LC05 

80- 7 


167 

74-13N 

TTL 

JANM38510/02302CDB 

none 

FL 

LC05 

102- 2 

58 

74-1 IN 

TTL 

N7411N 

A 

DL' 

LC05 

80- 8 


168 

74-13N 

TTL 

JANM38510/07006BCA 

none 

DT 

LC05 

103- 26 

59 

74-1 IN 

TTL 

SN54H11J 

Til 

DL 

LC05 

80- 70 


169 

74-13N 

TTL 

JANM38510/07006BCB 

FSC 

DL 

LC05 

103- 27 

60 

74-1 IN 

TTL 

SN54LS11J 

A 

DL 

LC05 

77- 34 


170 

74-13N 

TTL 

JANM38510/07006CCA 

none 

[DL 

LC05 

103- 32 

61 

74-1 IN 

TTL 

SN54S11J 

Til 

DL' 

LC05 

80- 80 


171 

74-13N 

TTL 

JANM38510/07006CCB 

FSC 

DL 

LC05 

103- 33 

62 

74-1 IN 

TTL 

SN74ALS11J 

Til 

DL 

LC05 

80- 90 


172 

74-13N 

TTL 

JANM38510/30007BCA 

NSC 

DL 

LC05 

96- 38 

63 

74-1 IN 

TTL 

SN74ALS1IN 

Til 

DL 

LC05 

80- 92 


173 

74-13N 

TTL 

JANM38510/30007BCC 

NSC 

DL 

LC05 

96- 39 

64 

74-1 IN 

TTL 

SN74H11J 

Til 

DL 

LC05 

80-102 


174 

74-13N 

TTL 

JANM38510/30007CCA 

NSC 

DL 

LC05 

96- 46 

65 

74-1 IN 

TTL 

SN74H11N 

Til 

DL 

LC05 

80-103 


175 

74-13N 

TTL 

JANM38510/30007CCC 

NSC 

DL 

LC05 

96- 47 

66 

74-1 IN 

TTL 

SN74LS11J 

A 

DL 

LC05 

81- 2 


176 

74-13N 

TTL 

MB404 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 52 

67 

74-1 IN 

TTL 

SN74LS11N 

A 

DL 

LC05 

81- 3 


177 

74-13N 

TTL 

MB404M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 53 

68 

74-1 IN 

TTL 

SN74S11J 

Til 

DL 

LC05 

81- 12 


178 

74-13N 

TTL 

MB603 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 64 

69 

74-1 IN 

TTL 

SN74S1IN 

Til 

DL 

LC05 

81- 13 


179 

74-13N 

TTL 

MB605 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 66 

70 

74-1 IN 

TTL 

S54H11F 

A 

DL 

LC05 

80- 17 


180 

74-13N 

TTL 

MB74LS20 

FCAJ 

T5L 

LC05~ 

104- 30 

71 

74-1 IN 

TTL 

S54LS11F 

A 

DL 

LC05 

77- 24 


181 

74-13N 

TTL 

MB74LS20M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 31 

72 

74-1 IN 

TTL 

S54S11F 

A 

DL 

LC05 

80- 25 


182 

74-13N 

TTL 

MB74LS40 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 42 

73 

74-1 IN 

TTL 

S5411F 

A 

DL 

LC05 

80- 33 


183 

74-13N 

TTL 

MB74LS40M 

FCAJ 

ter 

LC05 

104- 43 

74 

74-1 IN 

TTL 

T54LS11D2 

SGAI 

DL 

LC05 

77- 42 


184 

74-13N 

TTL 

MC3025L,P% 

MOTA 

DL 

LC05 

108- 98 

75 

74-1 IN 

TTL 

T74LS11B1 

SGAI 

DL 

LC05 

81- 20 


185 

74-13N 

TTL 

M53220P 

MITJ 

DL 

LC05 

104- 15 

76 

74-1 IN 

TTL 

T74LS11D1 

SGAI 

DL 

LC05 

81- 21 


186 

74-13N 

TTL 

M53240P 

MITJ 

rr 

LC05 

104- 19 

77 

74-1 IN 

TTL 

54F11DM 

FSC 

DL 

LC05 

77- 47 


187y 

74-13N 

TTL 

M74ALS1020P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 12 

78 

74-1 IN 

TTL 

54H11DM 

FSC 

DL 

LC05 

77- 49 


188t 

74-13N 

TTL 

M74ALS20AP 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 4 

79 

74-1 IN 

TTL 

54LS11DM 

FSC 

DL 

LC05 

76- 8 


189y 

74-13N 

TTL 

M74ALS40P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 9 

80 

74-1 IN 

TTL 

54S11DM 

FSC 

DL 

LC05 

77- 54 


190 

74-13N 

TTL 

M74LS20P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 17 

81 

74-1 IN 

TTL 

5411 DM 

FSC 

DL 

LC05 

75-104 


191 

74-13N 

TTL 

M74LS40P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 22 

82 

74-1 IN 

TTL 

74F11DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 58 


192 

74-13N 

TTL 

N74H20F 

A 

DL 

LC05 

104- 84 

83 

74-1 IN 

TTL 

74F11PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 59 


193 

74-13N 

TTL 

N74H20N 

A 

DL 

LC05 

104- 85 

84 

74-1 IN 

TTL 

74H11DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 60 


194y 

74-13N 

TTL 

N74LS20D 

SIC 

DL 

LC05 

105- 1 

85 

74-1 IN 

TTL 

74H11PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 61 


195t 

74-13N 

TTL 

N74S20D 

SIC 

DL 

LC05 

105- 15 

86 

74-1 IN 

TTL 

74LS11 DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 67 


196 

74-13N 

TTL 

N74S20N 

A 

DL 

LC05 

105- 16 

87 

74-1 IN 

TTL 

74LS11 PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 68 


197 

74-13N 

TTL 

N7420F 

A 

DL 

LC05 

105- 35 

88 

74-1 IN 

TTL 

74S11DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 72 


198 

74-13N 

TTL 

N7420N 

A 

DT 

LC05 

105- 36 

89 

74-1 IN 

TTL 

74S11PC 

FSC 

DL 

LC05 

81- 74 


199 

74-13N 

TTL 

N8H16A 

A 

DL 

LC05 

110- 95 

90 

74-1 IN 

TTL 

7411 DC 

FSC 

DL 

LC05 

75-107 


200 

74-13N 

TTL 

N8H16F 

A 

DL 

LC05 

110- 96 

91 

74-1 IN 

TTL 

7411 PC 

FSC 

DL 

LC05 

75-108 


201 

74-13N 

TTL 

N8455A 

A 

DT 

LC05 

111- 5 

92 

74-12 

TTL 

SN54ALS12J 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 63 


202 

74-13N 

TTL 

N8455F 

A 

DL 

LC05 

111- 6 

93 

74-12 

TTL 

SN54ALS12N 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 64 


203 

74-13N 

TTL 

SFC420E 

THEF 

DL 

LC05 

106- 21 

94 

74-12 

TTL 

SN74ALS12J 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 23 


204 

74-13N 

TTL 

SFC420EM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 22 

95 

74-12 

TTL 

SN74ALS12N 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 24 


205 

74-13N 

TTL 

SFC420ET 

THEF 

DL 

LC05 

106- 23 

96 

74-12N 

TTL 

JANM38510/00106BCB 

Til 

DL 

LC05 

101- 14 


206 

74-13N 

TTL 

SFC420HE 

THEF 

DL 

LC05 

106- 24 

97 

74-12N 

TTL 

JANM38510/30006BCA 

none 

DL 

LC05 

96- 22 


207 

74-13N 

TTL 

SFC420HEM 

TRiri 

DT 

LC05 

106- 25 

98 

74-12N 

TTL 

JANM38510/30006BCB 

Til 

DL 

LC05 

96- 23 


208 

74-13N 

TTL 

SFC420LE 

THEF 

DL 

LC05 

97- 56 

99 

74-12N 

TTL 

JANM38510/30006BCC 

NSC 

DL 

LC05 

96- 24 


209 

74-13N 

TTL 

SFC420LEM 

THEF 

DL 

LC05 

97- 57 

100 

74-12N 

TTL 

JANM38510/30006CCA 

none 

DL 

LC05 

96- 30 


210 

74-13N 

TTL 

SFC440E 

THEF 

DL 

LC05 

106- 45 

101 

74-12N 

TTL 

JANM38510/30006CCB 

none 

DL 

LC05 

96- 31 


211 

74-13N 

TTL 

SFC440EM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 46 

102 

74-12N 

TTL 

JANM38510/30006CCC 

NSC 

DL 

LC05 

96- 32 


212 

74-13N 

TTL 

SFC440ET 

THEF 

DL 

LC05 

106- 47 

103 

74-12N 

TTL 

MB74LS12 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 28 


213 

74-13N 

TTL 

SFC440HE 

THEF 

DL 

LC05 

106- 48 

104 

74-12N 

TTL 

MB74LS12M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 29 


214 

74-13N 

TTL 

SFC440HEM 

THEF 

DL 

LC05 

106- 49 

105t 

74-12N 

TTL 

M74ALS12P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 3 


215 

74-13N 

TTL 

SN29004J 

Til 

DL 

LC05 

94- 7 

106 

74-12N 

TTL 

M74LS12P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 16 


216 

74-13N 

TTL 

SN29004N 

Til 

DL 

LC05 

94- 8 

107 

74-12N 

TTL 

N74LS12F 

A 

DL 

LC05 

104- 99 


217 

74-13N 

TTL 

SN29009J 

Til 

DL 

LC05 

94- 11 

108 

74-12N 

TTL 

N74LS12N 

A 

DL 

LC05 

104-100 


218 

74-13N 

TTL 

SN29009N 

Til 

DL 

LC05 

94- 12 

109 

74-12N 

TTL 

N7412F 

A 

DL' 

LC05 

105-33 


219 

74-13N 

TTL 

SN54H20J 

Til 

DT 

LC05 

106- 84 

110 

74-12N 

TTL 

N7412N 

A 

DL 

LC05 

105- 34 


220 

74-13N 

TTL 

SN54H40J 

Til 

DL 

LC05 

106- 90 
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LINE 
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I] 
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2J 
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KY 

GP 
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PAGE 
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No. 
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NUMBER 

2j 

TECH 
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TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-13N 

TTL 

SN54LS20J H 

A 

DL 

LC05 

97- 77 

Ill ▼ 

74H20 

TTL 

N74F20N 

A 

jL 

EC05 - ' 

104- 76 

2 

74-13N 

TTL 

SN54LS40J 

Til 

DL 

LC05 

98- 8 

112 

74-21 

TTL 

SN54ALS21J# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 67 

3 

74-13N 

TTL 

SN54L20J 

Til 

DL 

LC05 

97- 63 

113 

74-21 

TTL 

SN74ALS21J# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 97 

4 

74-13N 

TTL 

SN54S140J 

Til 

DL 

LC05 

107- 7 

1 14t 

74-21 

TTL 

SN74ALS21N# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 99 

5 

74-13N 

TTL 

SN54S20J 

Til 

DL 

LC05 

106- 98 

1 15t 

74-21N 

TTL 

M74ALS21P 

MITJ 

DL 

LC05 

78- 29 

6 

74-13N 

TTL 

SN54S40J 

Til 

DL 

LC05 

107- 1 

1 16t 

74-21N 

TTL 

N74LS21D 

SIC 

DL 

LC05 

79- 68 

7 

74-13N 

TTL 

SN5420J 

Til 

DL 

LC05 

110- 79 

117 

74H21 

TTL 

MC3126F 

MOTA 

FL 

LC05 

81- 30 

8 

74-13N 

TTL 

SN5440J 

Til 

DL 

LC05 

108- 22 

118 

74H21 

TTL 

MC3126L 

MOTA 

DL 

LC05 

81- 31 

9 

74-13N 

TTL 

SN74ALS20J 

Til 

DL 

LC05 

107- 25 

119 

74H21N 

TTL 

DM54H21J 

NSC 

DL 

LC05 

77- 82 

10 

74-13N 

TTL 

SN74ALS20N 

Til 

DL 

LC05 

107- 27 

120 

74H21N 

TTL 

DM74H21N 

NSC 

DL 

LC05 

77- 85 

11 

74-13N 

TTL 

SN74H20J 

Til 

DL 

LC05 

107- 54 

121 

74H21N 

TTL 

JANM38510/15503BCA 

none 

DL 

LC05 

79- 28 

12 

74-13N 

TTL 

SN74H20N 

Til 

DL 

LC05 

107- 55 

122 

74H21N 

TTL 

JANM38510/15503BCB 

MOTA 

DL 

LC05 

79- 29 

13 

74-13N 

TTL 

SN74H40J 

Til 

DL 

LC05 

107- 60 

123 

74H21N 

TTL 

JAN M38510/15503CCA 

none 

DL 

LC05 

79- 30 

14 

74-13N 

TTL 

SN74H40N 

Til 

DL 

LC05 

107- 61 

124 

74H21N 

TTL 

J AN M38510/15503CCB 

none 

DL 

LC05 

79- 31 

15 

74-13N 

TTL 

SN74LS20J 

A 

DL 

LC05 

107- 72 

125 

74H21N 

TTL 

JANM38510/31002BCB 

A 

DL 

LC05 

76- 35 

16 

74-13N 

TTL 

SN74LS20N 

A 

DL 

LC05 

107- 73 

126 

74H21N 

TTL 

JANM38510/31003BCA 

NSC 

DL 

LC05 

76- 52 

17 

74-13N 

TTL 

SN74LS40J 

Til 

DL 

LC05 

107- 84 

127 

74H21N 

TTL 

JANM38510/31003BCC 

NSC 

DL 

LC05 

76- 53 

18 

74-13N 

TTL 

SN74LS40N 

Til 

DL 

LC05 

107- 85 

128 

74H21N 

TTL 

JAN M38510/31003CCA 

NSC 

DL 

LC05 

76- 60 

19 

74-13N 

TTL 

SN74S140J 

Til 

DL 

LC05 

107-110 

129 

74H21N 

TTL 

JANM38510/31003CCC 

NSC 

DL 

LC05 

76- 61 

20 

74-13N 

TTL 

SN74S140N 

Til 

DL 

LC05 

108- 1 

130 

74H21N 

TTL 

MB614 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 46 

21 

74-13N 

TTL 

SN74S20J 

Til 

DL 

LC05 

107- 94 

131 

74H21N 

TTL 

MB74LS21M 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 45 

22 

74-13N 

TTL 

SN74S20N 

Til 

DL 

LC05 

107- 95 

132 

74H21N 

TTL 

MC3026L,P% 

MOTA 

DL 

LC05 

81- 32 

23 

74-13N 

TTL 

SN74S40J 

Til 

DL 

LC05 

107-104 

133 

74H21N 

TTL 

N74H21N 

A 

DL 

LC05 

79- 59 

24 

74-13N 

TTL 

SN74S40N 

Til 

DL 

LC05 

107-105 

134 

74H21N 

TTL 

N74LS21N 

A 

DL 

LC05 

79- 69 

25 

74-13N 

TTL 

SN7420J 

Til 

DL 

LC05 

110- 85 

135 

74H21N 

TTL 

N7421F 

A 

DL 

LC05 

80- 9 

26 

74-13N 

TTL 

SN7420N 

Til 

DL 

LC05 

110- 86 

136 

74H21N 

TTL 

N7421N 

A 

DL 

LC05 

80- 10 

27 

74-13N 

TTL 

SN7430N 

Til 

DL 

LC05 

108- 40 

137 

74H21N 

TTL 

SN54H21J 

Til 

DL 

LC05 

80- 74 

28 

74-13N 

TTL 

SN7440J 

Til 

DL 

LC05 

108- 45 

138 

74H21N 

TTL 

SN54LS21J 

A 

DL 

LC05 

77- 38 

29 

74-13N 

TTL 

SN7440N 

Til 

DL 

LC05 

108- 46 

139 

74H21N 

TTL 

SN74ALS21J 

Til 

DL 

LC05 

80- 96 

30 

74-13N 

TTL 

S54H20F 

A 

DL 

LC05 

105- 53 

140 

74H21N 

TTL 

SN74ALS21N 

Til 

DL 

LC05 

80- 98 

31 

74-13N 

TTL 

S54LS20F 

A 

DL 

LC05 

97- 40 

141 

74H21N 

TTL 

SN74H21J 

Til 

DL 

LC05 

80-106 

32 

74-13N 

TTL 

S54S20F 

A 

DL 

LC05 

105- 65 

142 

74H21N 

TTL 

SN74H21N 

Til 

DL 

LC05 

80-107 

33 

74-13N 

TTL 

S5420F 

A 

DL 

LC05 

105- 84 

143 

74H21N 

TTL 

SN74LS21J 

A 

DL 

LC05 

81- 6 

34 

74-13N 

TTL 

S8H16A 

A 

DL 

L.C05 

110-105 

144 

74H21N 

TTL 

SN74LS21N 

A 

DL 

LC05 

81- 7 

35 

74-13N 

TTL 

S8H16F 

A 

DL 

LC05 

110-106 

145 

74H21N 

TTL 

S54H21F 

A 

DL 

LC05 

80- 19 

36 

74-13N 

TTL 

S8455A 

A 

DL 

LC05 

111- 8 

146 

74H21N 

TTL 

S54LS21F 

A 

DL 

LC05 

77- 28 

37 

74-13N 

TTL 

S8455F 

A 

DL 

LC05 

111- 9 

147 

74H21N 

TTL 

S5421F 

A 

DL 

LC05 

80- 35 

38 

74-13N 

TTL 

T54LS20D2 

SGAI 

DL 

LC05 

98- 14 

148 

74H21N 

TTL 

54H21DM 

FSC 

DL 

LC05 

77- 51 

39 

74-13N 

TTL 

T74LS20B1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 53 

149 

74H21N 

TTL 

54LS21 DM 

FSC 

DL 

LC05 

76- 11 

40 

74-13N 

TTL 

T74LS20D1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 54 

150 

74H21N 

TTL 

5421 DM 

FSC 

DL 

LC05 

75-105 

41 

74-13N 

TTL 

54F20DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 24 

151 

74H21N 

TTL 

74H21DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 62 

42 

74-13N 

TTL 

54H20DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 32 

152 

74H21N 

TTL 

74H21PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 63 

43 

74-13N 

TTL 

54LS20DM 

FSC 

DL 

LC05 

94- 38 

153 

74H21N 

TTL 

74LS21DC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 70 

44 

74-13N 

TTL 

54S20DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 43 

154 

74H21N 

TTL 

74LS21PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 71 

45 

74-13N 

TTL 

5420DM 

FSC 

DL 

LC05 

110- 72 

155 

74H21N 

TTL 

7421 DC 

FSC 

DL 

LC05 

75-109 

46 

74-13N 

TTL 

74F20DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 55 

156 

74H21N 

TTL 

7421 PC 

FSC 

DL 

LC05 

75-110 

47 

74-13N 

TTL 

74F20PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 56 

157 

74-22 

TTL 

SN54ALS22J# 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 68 

48 

74-13N 

TTL 

74H20DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 63 

158 

74-22 

TTL 

SN54ALS22J#mil 

Til 

DL 

LC05 

106- 69 

49 

74-13N 

TTL 

74H20PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 64 

159t 

74-22 

TTL 

SN74ALS22J# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 30 

50 

74-13N 

TTL 

74LS20DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 75 

160t 

74-22 

TTL 

SN74ALS22N# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 32 

51 

74-13N 

TTL 

74LS20PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 76 

161 

74-22N 

DTL 

N8415A 

A 

DL 

LC05 

67-107 

52 

74-13N 

TTL 

74S20DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 90 

162 

74-22N 

DTL 

N8415F 

A 

DL 

LC05 

67-108 

53 

74-13N 

TTL 

74S20PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 91 

163 

74-22N 

DTL 

N8415J 

A 

FL 

LC05 

67-109 

54 

74-13N 

TTL 

7420DC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 6 

164 

74-22N 

DTL 

S8415A 

A 

DL 

LC05 

68- 3 

55 

74-13N 

TTL 

7420PC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 7 

165 

74-22N 

DTL 

S8415F 

A 

DL 

LC05 

68- 4 

56 

74-13N 

TTL 

9004DC 

FSC 

DL 

LC05 

93-110 

166 

74-22N 

TTL 

DM74H22N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 27 

57 

74-13N 

TTL 

9004DM 

FSC 

DL 

LC05 

93-102 

167 

74-22N 

TTL 

DM74S22N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 34 

58 

74-15 

TTL 

SN54ALS15J# 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 65 

168 

74-22N 

TTL 

JANM38510/02307BCA 

none 

DL 

LC05 

102- 41 

59 

74-15 

TTL 

SN54ALS15N 

MOTA 

DL 

LC05 

80- 66 

169 

74-22N 

TTL 

JANM38510/02307BCB 

A 

DL 

LC05 

102- 42 

60 

74-15 

TTL 

SN74ALS15J 

A 

DL 

LC05 

80- 94 

170 

74-22N 

TTL 

JANM38510/02307CCA 

none 

DL 

LC05 

102- 45 

61 

74-15 

TTL 

SN74ALS15N 

A 

DL 

LC05 

80- 95 

171 

74-22N 

TTL 

JANM38510/02307CCB 

FSC 

DL 

LC05 

102- 46 

62 t 

74-15N 

TTL 

M74ALS15P 

MITJ 

DL 

LC05 

78- 28 

172 

74-22N 

TTL 

JANM38510/07007BCA 

none 

DL 

LC05 

103- 36 

63 

74H15 

TTL 

SN54ALS15J 

Til 

DL 

LC05 

80- 64 

173 

74-22N 

TTL 

JANM38510/07007BCB 

none 

DL 

LC05 

103- 37 

64 

74H15N 

TTL 

DM74S15N 

NSC 

DL 

LC05 

77- 87 

174 

74-22N 

TTL 

JANM38510/07007CCA 

none 

DL 

LC05 

103- 40 

65 

74H15N 

TTL 

J AN M38510/08002BC A 

none 

DL 

LC05 

78- 72 

175 

74-22N 

TTL 

JANM38510/07007CCB 

none 

DL 

LC05 

103- 41 

66 

74H15N 

TTL 

JANM38510/08002BCB 

none 

DL 

LC05 

79- 1 

176 

74-22N 

TTL 

JAN M38510/30008BCA 

NSC 

DL 

LC05 

96- 54 

67 

74H15N 

TTL 

J AN M38510/08002CCA 

none 

DL 

LC05 

79- 4 

177 

74-22N 

TTL 

JANM38510/30008BCB 

A 

DL 

LC05 

96- 55 

68 

74H15N 

TTL 

JANM38510/08002CCB 

none 

DL 

LC05 

79- 5 

178 

74-22N 

TTL 

JANM38510/30008BCC 

NSC 

DL 

LC05 

97- 1 

69 

74H15N 

TTL 

JANM38510/31002BCA 

NSC 

DL 

LC05 

76- 34 

179 

74-22N 

TTL 

JANM38510/30008CCA 

NSC 

DL 

LC05 

97- 7 

70 

74H15N 

TTL 

JANM38510/31002BCC 

NSC 

DL 

LC05 

76- 36 

180 

74-22N 

TTL 

JANM38510/30008CCB 

NSC 

DL 

LC05 

97- 8 

71 

74H15N 

TTL 

JANM38510/31002CCA 

none 

DL 

LC05 

76- 43 

181 

74-22N 

TTL 

JANM38510/30008CCC 

NSC 

DL 

LC05 

97- 9 

72 

74H15N 

TTL 

JANM38510/31002CCB 

none 

DL 

LC05 

76- 44 

182 

74-22N 

TTL 

MB402 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 48 

73 

74H15N 

TTL 

JANM38510/31002CCC 

NSC 

DL 

LC05 

76- 45 

183 

74-22N 

TTL 

MB402M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 49 

74 

74H15N 

TTL 

MB74LS15 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 42 

184 

74-22N 

TTL 

MB74LS22 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 32 

75 

74H15N 

TTL 

MB74LS15M 

FCAJ 

DL 

LC05 

79- 43 

185 

74-22N 

TTL 

MB74LS22M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 33 

76 

74H15N 

TTL 

M74LS15P 

MITJ 

DL 

LC05 

78- 34 

186y 

74-22N 

TTL 

M74ALS22AP 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 5 

77 

74H15N 

TTL 

N74LS15F 

A 

DL 

LC05 

79- 66 

187 

74-22N 

TTL 

M74LS22P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 18 

78 

74H15N 

TTL 

N74LS15N 

A 

DL 

LC05 

79- 67 

138 

74-22N 

TTL 

N74H22F 

A 

DL 

LC05 

104- 86 

79 

74H15N 

TTL 

N74S15F 

A 

DL 

LC05 

80- 1 

189 

74-22N 

TTL 

N74H22N 

A 

DL 

LC05 

104- 87 

80 

74H15N 

TTL 

N74S15N 

A 

DL 

LC05 

80- 2 

190 

74-22N 

TTL 

N74LS22F 

A 

DL 

LC05 

105- 3 

81 

74H15N 

TTL 

SN54H15J 

Til 

DL 

LC05 

80- 72 

191 

74-22N 

TTL 

N74LS22N 

A 

DL 

LC05 

105- 4 

82 

74H15N 

TTL 

SN54LS15J 

A 

DL 

LC05 

77- 36 

192 

74-22N 

TTL 

N74S22F 

A 

DL 

LC05 

105- 17 

83 

74H15N 

TTL 

SN54S15J 

Til 

DL 

LC05 

80- 82 

193 

74-22N 

TTL 

N74S22N 

A 

DL 

LC05 

105- 18 

84 

74H15N 

TTL 

SN54S15W 

Til 

MO 

LC05 

80- 83 

194 

74-22N 

TTL 

SN54ALS1020J # mil 

Til 

DL 

LC05 

106- 76 

85 

74H15N 

TTL 

SN74H15J 

Til 

DL 

LC05 

80-104 

195 

74-22N 

TTL 

SN54H22J 

Til 

DL 

LC05 

106- 86 

86 

74H15N 

TTL 

SN74H15N 

Til 

DL 

LC05 

80-105 

196 

74-22N 

TTL 

SN54LS22J 

A 

DL 

LC05 

97- 79 

87 

74H15N 

TTL 

SN74LS15J 

A 

DL 

LC05 

81- 4 

197 

74-22N 

TTL 

SN54S22J 

Til 

DL 

LC05 

106-100 

88 

74H15N 

TTL 

SN74LS15N 

A 

DL 

LC05 

81- 5 

198 

74-22N 

TTL 

SN5422J 

Til 

DL 

LC05 

108- 12 

89 

74H15N 

TTL 

SN74S15J 

Til 

DL 

LC05 

81- 14 

199 

74-22N 

TTL 

SN74ALS22J 

Til 

DL 

LC05 

107- 29 

90 

74H15N 

TTL 

SN74S15N 

Til 

DL 

LC05 

81- 15 

200 

74-22N 

TTL 

SN74ALS22N 

Til 

DL 

LC05 

107- 31 

91 

74H15N 

TTL 

S54LS15F 

A 

DL 

LC05 

77- 26 

201 

74-22N 

TTL 

SN74H22J 

Til 

DL 

LC05 

107- 56 

92 

74H15N 

TTL 

S54S15F 

A 

DL 

LC05 

80- 27 

202 

74-22N 

TTL 

SN74H22N 

Til 

DL 

LC05 

107- 57 

93 

74H15N 

TTL 

T54LS15D2 

SGAI 

DL 

LC05 

77- 43 

203 

74-22N 

TTL 

SN74LS22J 

A 

DL 

LC05 

107- 74 

94 

74H15N 

TTL 

T74LS15B1 

SGAI 

DL 

LC05 

81- 22 

204 

74-22N 

TTL 

SN74LS22N 

A 

DL 

LC05 

107- 75 

95 

74H15N 

TTL 

T74LS15D1 

SGAI 

DL 

LC05 

81- 23 

205 

74-22N 

TTL 

SN74S22J 

Til 

DL 

LC05 

107- 96 

96 

74H15N 

TTL 

54S15DM 

FSC 

DL 

LC05 

76- 2 

206 

74-22N 

TTL 

SN74S22N 

Til 

DL 

LC05 

107- 97 

97 

74H15N 

TTL 

74LS15PC 

FSC 

DL 

LC05 

77- 69 

207 

74-22N 

TTL 

SN7422J 

Til 

DL 

LC05 

108- 35 

98 

74H15N 

TTL 

74S15PC 

FSC 

DL 

LC05 

75-102 

208 

74-22N 

TTL 

SN7422N 

Til 

DL 

LC05 

108- 36 

99 ▼ 

74-16 

TTL 

N7416F 

VALG 

DL 

LC05 

115- 57 

209 

74-22N 

TTL 

S54H22F 

A 

DL 

LC05 

105- 55 

100 

74-16 

TTL 

N7416N 

VALG 

DL 

LC05 

115- 58 

210 

74-22N 

TTL 

S54LS22F 

A 

DL 

LC05 

97- 42 

101 

74LS18 

TTL 

SN74LS18J 

Til 

DL 

LC05 

108-103 

211 

74-22N 

TTL 

S54S22F 

A 

DL 

LC05 

105- 67 

102 

74LS18 

TTL 

SN74LS18N 

Til 

DL 

LC05 

108-104 

212 

74-22N 

TTL 

T74LS22B1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 55 

103 

74LS19 

TTL 

SN74LS19J 

Til 

DL 

LC05 

115- 76 

213 

74-22N 

TTL 

T74LS22D1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 56 

104 

74LS19 

TTL 

SN74LS19N 

Til 

DL 

LC05 

115- 77 

214 

74-22N 

TTL 

54H22DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 34 

105 

74-20 

TTL 

SN54ALS20J# 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 65 

215 

74-22N 

TTL 

54S22DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 45 

106 

74-20 

TTL 

SN54ALS20N 

MOTA 

DL 

LC05 

106- 67 

216 

74-22N 

TTL 

5422DM 

FSC 

DL 

LC05 

94- 19 

107 

74-20 

TTL 

SN74ALS20J# 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 26 

217 

74-22N 

TTL 

74H22DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 65 

108 

74-20 

TTL 

SN74ALS20Nit 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 28 

218 

74-22N 

TTL 

74H22PC 

FSC 

[DL 

LC05 

98- 66 

109 

74H20 

CMS 

MM74HC20J 

NSC 

DL 

LC05 

61-101 

219 

74-22N 

TTL 

74LS22PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 77 

1 1 0 ▼ 

74H20 

TTL 

N74F20F 

A 

DL 

LC05 

104- 75 

220 

74-22N 

TTL 

74S22DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 92 
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FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

TECH 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

n - 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

H 

TECH 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-22N 

til 

74S22PC 

FSC 

L)L 

IC05 

98- 93 


Ill 

74-30N ~f 

TTL 

JANM38510/62361 BCA 

none 

DL 

LC05 

l6l- 37 

2 

74-22N 

TTL 

7422DC 

FSC 

DL 

LC05 

94- 23 


112 

74-30N 

TTL 

JANM38510/02301 BCB 

A 

DL 

LCO 5 

101- 38 

3 

74-22N 

TTL 

7422PC 

FSC 

DL 

LC05 

94- 24 


113 

74-30N 

TTL 

JANM38510/02301 CCA 

none 

DL 

LC05 

101- 43 

4 

74-23N 

TTL 

DM5423J 

NSC 

DL 

LC05 

90- 80 


114 

74-30N 

TTL 

JANM38510/02301 CCB 

FSC 

DL 

LC05 

101- 44 

5 

74-23N 

TTL 

DM7423N 

NSC 

DL 

LC05 

91- 7 


115 

74-30N 

TTL 

JANM38510/07008BCB 

FSC 

DL 

LC05 

103- 46 

6 

74-23N 

TTL 

JANM38510/00402BEA 

none 

DL 

LC05 

91- 36 


116 

74-30N 

TTL 

JANM38510/07008CCB 

FSC 

DL 

LCO 5 

103- 49 

7 

74-23N 

TTL 

JANM38510/00402BEB 

A 

DL 

LC05 

91- 37 


117 

74-30N 

TTL 

JANM38510/30009BCA 

NSC 

DL 

LC05 

97- 15 

8 | 

74-23N 

TTL 

JANM38510/00402CEA 

none 

DL 

LC05 

91- 40 


118 

74-30N 

TTL 

JANM38510/30009BCB 

A 

DL 

LC05 

97- 16 

9 

74-23N 

TTL 

JANM38510/00402CEB 

none 

DL 

LC05 

91- 41 


119 

74-30N 

TTL 

JANM38510/30009BCC 

NSC 

DL 

LC05 

97- 17 

10 

74-23N 

TTL 

N7423F 

A 

DL 

LC05 

92- 32 


120 

74-30N 

TTL 

JANM38510/30009CCA 

NSC 

DL 

LC05 

97- 24 

11 

74-23N 

TTL 

N7423N 

A 

DL 

LC05 

92- 33 


121 

74-30N 

TTL 

JANM38510/30009CCB 

A 

DL 

LC05 

97- 25 

12 

74-23N 

TTL 

SN5423J 

Til 

DL 

LC05 

92- 98 


122 

74-30N 

TTL 

JANM38510/30009CCC 

NSC 

DL 

LCO 5 

97- 26 

13 

74-23N 

TTL 

SN7423J 

Til 

DL 

LC05 

93- 5 


123 

74-30N 

TTL 

MB403 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 50 

14 

74-23N 

TTL 

SN7423N 

Til 

DL 

LC05 

93- 6 


124 

74-30N 

TTL 

MB403M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 51 

15 

74-23N 

TTL 

S5423F 

A 

DL 

LC05 

92- 46 


125 

74-30N 

TTL 

MB604 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 65 

16 

74-23N 

TTL 

7423PC 

FSC 

# 

LC05 

90- 73 


126 

74-30N 

TTL 

MB74LS30 1 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 36 

17 

74LS24 

TTL 

SN74LS24J 

Til 

DL 

LC05 

108-105 


127 

74-30N 

TTL 

MB74LS30M 

FCAJ 

DL 

LC05 

104- 37 

18 

74LS24 

TTL 

SN74LS24N 

Til 

DL 

LC05 

108-106 


128 

74-30N 

TTL 

M53230P 

MITJ 

DL 

LC05 

104- 16 

19 

74-25N 

TTL 

DM5425J 

NSC 

DL 

LC05 

91- 2 


129* 

74-30N 

TTL 

M74ALS30P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 6 

20 

74-25N 

TTL 

DM7425N 

NSC 

DL 

LC05 

91- 8 


130 

74-30N 

TTL 

M74LS30P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 19 

21 

74-25N 

TTL 

JANM38510/00403BCA 

none 

DL 

LC05 

91- 45 


131 

74-30N 

TTL 

N74H30F 

A 

DL 

LCO 5 

104- 88 

22 

74-25N 

TTL 

JANM38510/00403BCB 

A 

DL 

LC05 

91- 46 


132 

74-30N 

TTL 

N74H30N 

A 

DL 

LC05 

104- 89 

23 

74-25N 

TTL 

JANM38510/00403CAB 

none 

DL 

LC05 

91- 48 


133* 

74-30N 

TTL 

N74LS30D 

SIC 

DL 

LC05 

105- 7 

24 

74-25N 

TTL 

JANM38510/00403CCA 

none 

DL 

LC05 

91- 49 


134 

74-30N 

TTL 

N74LS30N 

A 

DL 

LC05 

105- 8 

25 

74-25N 

TTL 

JANM38510/00403CCB 

none 

DL 

LC05 

91- 50 


135 

74-30N 

TTL 

N7430F 

A 

DL 

LC05 

105- 39 

26 

74-25N 

TTL 

M53225P 

MITJ 

DL 

LC05 

92- 6 


136 

74-30N 

TTL 

N7430N 

A 

DL 

LC05 

105- 40 

27 

74-25N 

TTL 

N7425F 

A 

DL 

LC05 

92- 34 


137 

74-30N 

TTL 

N8808A 

A 

DL 

LCO 5 

108-108 

28 

74-25N 

TTL 

N7425N 

A 

DL 

LC05 

92- 35 


138 

74-30N 

TTL 

SFC430E 

THEF 

DL 

LCO 5 

106- 31 

29 

74-25N 

TTL 

N8815A 

A 

DL 

LC05 

93- 41 


139 

74-30N 

TTL 

SFC430EM 

THEF 

DL 

LCO 5 

106- 32 

30 

74-25N 

TTL 

N8815N 

A 

FL 

LC05 

93- 42 


140 

74-30N 

TTL 

SFC430ET 

THEF 

DL 

LC05 

106- 33 

31 

74-25N 

TTL 

SN5425J 

Til 

DL 

LC05 

92-100 


141 

74-30N 

TTL 

SFC430HE 

THEF 

DL 

LC05 

106- 34 

32 

74-25N 

TTL 

SN7425J 

Til 

DL 

LC05 

93- 7 


142 

74-30N 

TTL 

SFC430LE 

THEF 

DL 

LC05 

106- 37 

33 

74-25N 

TTL 

SN7425N 

Til 

DL 

LC05 

93- 8 


143 

74-30N 

TTL 

SFC430LEM 

THEF 

DL 

LC05 

97- 58 

34 

74-25N 

TTL 

S5425F 

A 

DL 

LC05 

92- 48 


144 

74-30N 

TTL 

SN54H30J 

Til 

DL 

LC05 

106- 88 

35 

74-25N 

TTL 

S8815A 

A 

DL 

LC05 

93- 49 


145 

74-30N 

TTL 

SN54LS30J 

A 

DL 

LC05 

98- 2 

36 

74-25N 

TTL 

S8815J 

A 

FL 

LC05 

93- 50 


146 

74-30N 

TTL 

SN54L30J 

Til 

DL 

LC05 

97- 65 

37 

74-25N 

TTL 

ZN5425E 

FERB 

DL 

LC05 

93- 22 


147 

74-30N 

TTL 

SN54S30J 

Til 

DL 

LC05 

106-102 

38 

74-25N 

TTL 

ZN5425J 

FERB 

DL 

LC05 

93- 23 


148 

74-30N 

TTL 

SN5430J 

Til 

DL 

LC05 

108- 16 

39 

74-25N 

TTL 

ZN7425E 

FERB 

DL 

LC05 

93- 28 


149 

74-30N 

TTL 

SN74ALS30J 

Til 

DL 

LC05 

107- 33 

40 

74-25N 

TTL 

ZN7425J 

FERB 

DL 

LC05 

93- 29 


150 

74-30N 

TTL 

SN74ALS30N 

Til 

DL 

LCO 5 

107- 34 

41 

74-25N 

TTL 

5425DM 

FSC 

DL 

LC05 

90- 67 


151 

74-30N 

TTL 

SN74H30J 

Til 

DL 

LC05 

107- 58 

42 

74-25N 

TTL 

7425DC 

FSC 

DL 

LC05 

90- 74 


152 

74-30N 

TTL 

SN74H30N 

Til 

Dl 

LC05 

107- 59 

43 

74-25N 

TTL 

7425PC 

FSC 

DL 

LC05 

90- 75 


153 

74-30N 

TTL 

SN74LS30J 

A 

DL 

LC05 

107- 78 

44 

74-27 

TTL 

SN54ALS27J 

MOTA 

DL 

LC05 

92- 60 


154 

74-30N 

TTL 

SN74LS30N 

A 

DL 

LC05 

107- 79 

45 

74-27 

TTL 

SN54ALS27N 

MOTA 

DL 

LC05 

92- 62 


155 

74-30N 

TTL 

SN74S30J 

Til 

DL 

LC05 

107- 98 

46 

74-27N 

TTL 

DM5427J 

NSC 

DL 

LC05 

91- 4 


156 

74-30N 

TTL 

SN74S30N 

Til 

DL 

LC05 

107- 99 

47 

74-27N 

TTL 

DM7427N 

NSC 

DL 

LC05 

91- 9 


157 

74-30N 

TTL 

SN7430J 

Til 

DL 

LC05 

108- 39 

48 

74-27N 

TTL 

JANM38510/00404BCA 

none 

DL 

LC05 

91- 53 


158 

74-30N 

TTL 

S54H30F 

A 

DL 

LC05 

105- 57 

49 

74-27N 

TTL 

JANM38510/00404BCB 

A 

DL 

LC05 

91- 54 


159 

74-30N 

TTL 

S54LS30F 

A 

DL 

LC05 

97- 46 

50 

74-27N 

TTL 

JANM38510/00404CCA 

none 

DL 

LC05 

91- 59 


160 

74-30N 

TTL 

S5430F 

A 

DL 

LC05 

105- 87 

51 

74-27N 

TTL 

JANM38510/00404CCB 

FSC 

DL 

LC05 

91- 60 


161 

74-30N 

TTL 

S8808A 

A 

DL 

LC05 

109- 10 

52 

74-27N 

TTL 

JANM38510/30302BCA 

NSC 

DL 

LC05 

90- 18 


162 

74-30N 

TTL 

T54LS30D2 

SGAI 

DL 

LC05 

98- 17 

53 

74-27N 

TTL 

JANM38510/30302BCB 

A 

DL 

LC05 

90- 19 


163 

74-30N 

TTL 

T74LS30B1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 59 

54 

74-27N 

TTL 

JANM38510/30302BCC 

NSC 

DL 

LC05 

90- 20 


164 

74-30N 

TTL 

T74LS30D1 

SGAI 

DL 

LC05 

108- 60 

55 

74-27N 

TTL 

JANM38510/30302CCA 

NSC 

DL 

LC05 

90- 26 


165 

74-30N 

TTL 

54H30DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 36 

56 

74-27N 

TTL 

JANM38510/30302CCB 

A 

DL 

LC05 

90- 27 


166 

74-30N 

TTL 

54LS30DM 

FSC 

DL 

LC05 

94- 43 

57 

74-27N 

TTL 

JANM38510/30302CCC 

NSC 

DL 

LC05 

90- 28 


167 

74-30N 

TTL 

54S30DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 46 

58 

74-27N 

TTL 

MB74LS27 

FCAJ 

DL 

LC05 

92- 10 


168 

74-30N 

TTL 

74H30DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 67 

59 

74-27N 

TTL 

MB74LS27M 

FCAJ 

DL 

LC05 

92- 11 


169 

74-30N 

TTL 

74H30PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 68 

60 

74-27N 

TTL 

M53227P 

MITJ 

DL 

LC05 

92- 7 


170 

74-30N 

TTL 

74LS30DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 80 

61 ▼ 

74-27N 

TTL 

M74ALS27P 

MITJ 

DL 

LC05 

91- 16 


171 

74-30N 

TTL 

74LS30PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 81 

62 

74-27N 

TTL 

M74LS27P 

MITJ 

DL 

LC05 

91- 21 


172 

74-30N 

TTL 

74S30DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 94 

63 

74-27N 

TTL 

N74LS27F 

A 

DL 

LC05 

92- 22 


173 

74-30N 

TTL 

74S30PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 95 

64 

74-27N 

TTL 

N74LS27N 

A 

DL 

LC05 

92- 23 


174 

74-30N 

TTL 

7430DC 

^sc 

DL 

LC05 

99- 10 

65 

74-27N 

TTL 

N7427F 

A 

DL 

LC05 

92- 36 


175 

74-30N 

TTL 

7430PC 

FSC 

DL 

LC05 

99- 11 

66 

74-27N 

TTL 

N7427N 

A 

DL 

LC05 

92- 37 


176 

74-32 

PCH 

MM74PC32J 

NSC 

DL 

LC05 

75- 12 

67 

74-27N 

TTL 

N8875A 

A 

DL 

LC05 

93- 43 


177 

74-32 

PCH 

MM74PC32JI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 13 

68 

74-27N 

TTL 

N8875F 

A 

DL 

LC05 

93- 44 


178 

74-32 

PCH 

MM74PC32N 

NSC 

DL 

LC05 

75- 14 

69 

74-27N 

TTL 

SN54LS27J 

A 

DL 

LC05 

90- 41 


179 

74-32 

PCH 

MM74PC32NI 

NSC 

DL 

LC05 

75- 15 

70 

74-27N 

TTL 

SN5427J 

Til 

DL 

LCO 5 

92-102 


180? 

74-32 

TTL 

N74F32N 

A 

DL 

LC05 

88- 12 

71 

74-27N 

TTL 

SN74ALS27J 

A 

DL 

LC05 

92- 74 


181 ▼ 

74-32 

TTL 

S54F32F 

A 

DL 

LC05 

88- 19 

72 

74-27N 

TTL 

SN74ALS27N 

A 

DL 

LCO 5 

92- 75 


182 

74-32N 

CMS 

MM54C32D 

NSC 

DL 

LC05 

57- 73 

73 

74-27N 

TTL 

SN74LS27J 

A 

DL 

LC05 

92- 84 


183 

74-32N 

CMS 

MM74C32N 

NSC 

DL 

LC05 

57- 74 

74 

74-27N 

TTL 

SN74LS27N 

A 

DL 

LC05 

92- 85 


184 

74-32N 

DTL 

MC1808L,P% 

MOTA 

DL 

LC05 

66-107 

75 

74-27N 

TTL 

SN7427J 

Til 

DL 

LCO 5 

93- 9 


185 

74-32N 

DTL 

MC1809L.P% 

MOTA 

DL 

LC05 

66-108 

76 

74-27N 

TTL 

SN7427N 

Til 

DL 

LCO 5 

93- 10 


186 

74-32N 

DTL 

MC1908L 1 

MOTA 

DL 

LC05 

66-104 

77 

74-27N 

TTL 

S54LS27F 

A 

DL 

LC05 

90- 33 


187 

74-32N 

DTL 

MC1909L 

MOTA 

DL 

LC05 

66-106 

78 

74-27N 

TTL 

S5427F 

A 

DL 

LC05 

92- 50 


188 

74-32N 

TTL 

DM5432J 

NSC 

DL 

LC05 

87- 87 

79 

74-27N 

TTL 

S8875A 

A 

DL 

LC05 

93- 51 


189 

74-32N 

TTL 

DM7432N 

NSC 

DL 

LC05 

87- 89 

80 

74-27N 

TTL 

T54LS27D2 

SGAI 

DL 

LCO 5 

90- 49 


190 

74-32N 

TTL 

JANM38510/16101 BCA 

none 

DL 

LC05 

88- 2 

81 

74-27N 

TTL 

T74LS27D1 

SGAI 

DL 

LCO 5 

93- 21 


191 

74-32N 

TTL 

JANM38510/16101 BCB 

SIC 

DL 

LC05 

88- 3 

82 

74-27N 

TTL 

ZN5427E 

FERB 

DL 

LCO 5 

93- 24 


192 

74-32N 

TTL 

JANM38510/16101CCA 

none 

DL 

LC05 

88- 6 

83 

74-27N 

TTL 

ZN5427J 

FERB 

DL 

LCO 5 

93- 25 


193 

74-32N 

TTL 

JANM38510/16101 CCB 

none 

DL 

LC05 

88- 7 

84 

74-27N 

TTL 

ZN7427E 

FERB 

DL 

LCO 5 

93- 30 


194 

74-32N 

TTL 

JANM38510/30501 BCA 

NSC 

DL 

LC05 

87- 53 

85 

74-27N 

TTL 

ZN7427J 

FERB 

DL 

LCO 5 

93- 31 


195 

74-32N 

TTL 

JANM38510/30501 BCB 

A 

DL 

LCO 5 

87- 54 

86 

74-27N 

TTL 

54LS27DM 

FSC 

DL 

LCO 5 

89- 83 


196 

74-32N 

TTL 

JANM38510/30501BCC 

NSC 

DL 

LC05 

87- 55 

87 

74-27N 

TTL 

5427DM 

FSC 

DL 

LC05 

90- 69 


197 

74-32N 

TTL 

JANM38510/30501 CCA 

NSC 

DL 

LCO 5 

87- 62 

88 

74-27N 

TTL 

74LS27DC 

FSC 

DL 

LCO 5 

90- 58 


198 

74-32N 

TTL 

JANM38510/30501 CCB 

A 

DL 

LCO 5 

87- 63 

89 

74-27N 

TTL 

74LS27PC 

FSC 

DL 

LC05 

90- 59 


199 

74-32N 

TTL 

JANM38510/30501CCC 

NSC 

DL 

LC05 

87- 64 

90 

74-27N 

TTL 

7427DC 

FSC 

DL 

LCO 5 

90- 76 


200 

74-32N 

TTL 

MB74LS32 

FCAJ 

DL 

LC05 

88- 10 

91 

74-27N 

TTL 

7427PC 

FSC 

DL 

LCO 5 

90- 77 


201 

74-32N 

TTL 

MB74LS32M 

FCAJ 

DL 

LC05 

88- 11 

92 

74-30 

CMS 

MM74HC30J 

NSC 

DL 

LCO 5 

61-103 


202 ▼ 

74-32N 

TTL 

M74ALS32P 

MITJ 

DL 

LCO 5 

87- 92 

93 

74-30 

TTL 

5430DM 

FSC 

DL 

LC05 

98-104 


203 

74-32N 

TTL 

M74LS32P 

MITJ 

DL 

LC05 

88- 1 

94 

74-30N 

CMS 

MM54C30D 

NSC 

DL 

LC05 

62- 15 


204 t 

74-32N 

TTL 

N74LS32D 

SIC 

DL 

LCO 5 

88- 13 

95 

74-30N 

CMS 

MM74C30N 

NSC 

DL 

LC05 

62- 19 


205 

74-32N 

TTL 

N74LS32N 

A 

DL 

LC05 

88- 14 

96 

74-30N 

TTL 

DM54H30J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 20 


206 ▼ 

74-32N 

TTL 

N74S32D 

SIC 

DL 

LCO 5 

88- 15 

97 

74-30N 

TTL 

DM54L30J 

NSC 

DL 

LC05 

94- 54 


207 

74-32N 

TTL 

N74S32N 

A 

DL 

LC05 

88- 16 

98 

74-30N 

TTL 

DM5430J 

NSC 

DL 

LC05 

99- 46 


208 

74-32N 

TTL 

N7432F 

A 

DL 

LC05 

88- 17 

99 

74-30N 

TTL 

DM74H30N 

NSC 

DL 

LCO 5 

99- 28 


209 

74-32N 

TTL 

N7432N 

A 

DL 

LCO 5 

88- 18 

100 

74-30N 

TTL 

DM74L30N 

NSC 

DL 

LCO 5 

94- 59 


210 

74-32N 

TTL 

SN54LS32J 1 

A 

DL 

LC05 

87- 70 

101 

74-30N 

TTL 

DM7430N 

NSC 

DL 

LC05 

99- 65 


211 

74-32N 

TTL 

SN54S32J 

Til 

DL 

LC05 

88- 29 

102 

74-30N 

TTL 

FJH101-7430 

PHIN 

DL 

LC05 

99- 75 


212 

74-32N 

TTL 

SN5432J 

Til 

DL 

LC05 

88- 38 

103 

74-30N 

TTL 

JANM38510/00101BCA 

NSC 

DL 

LC05 

100- 27 


213 

74-32N 

TTL 

SN74ALS32J 

Til 

DL 

LC05 

88- 31 

104 

74-30N 

TTL 

JANM38510/00101 BCB 

A 

DL 

LC05 

100- 28 


214 

74-32N 

TTL 

SN74LS32J 

A 

DL 

LC05 

88- 34 

105 

74-30N 

TTL 

JANM38510/00101 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

100- 34 


215 

74-32N 

TTL 

SN74LS32N 

A 

DL 

LC05 

88- 35 

106 

74-30N 

TTL 

JANM38510/00101CCB 

A 

DL 

LC05 

100- 35 


216 

74-32N 

TTL 

SN74S32J 

Til 

DL 

LC05 

88- 36 

107 

74-30N 

TTL 

JANM38510/02001 BCA 

NSC 

DL 

LC05 

94- 63 


217 

74-32N 

TTL 

SN74S32N 

Til 

DL 

LCO 5 

88- 37 

108 

74-30N 

TTL 

JANM38510/02001 BCB 

NSC 

DL 

LC05 

94- 64 


218 

74-32N 

TTL 

SN7432J 

Til 

DL 

LCO 5 

88- 40 

109 

74-30N 

ITL 

JANM38510/02001 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

94- 69 


219 

74-32N 

TTL 

SN7432N 

Til 

DL 

LCO 5 

88- 41 

110 

74-30N 

TTL 

JANM38510/02001CCB 

NSC 

DL 

LCO 5 

94- 70 


220 

74-32N 

TTL 

S54LS32F 

A 

DL 

LC05 

87- 68 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
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FUNCTIONAL EQUIVAL1 


NCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

iJ 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

TECH 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

U 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-32N 

TTL 

S54S32F 

A 

T5T 

LC05 

68- Ti 

Ill 

74-43N 

TTE 

JANM36516/01002CFA 

none 

DL 

LC06 

121- 7 

2 

74-32N 

TTL 

S5432F 

A 

DL 

LC05 

88- 23 

112 

74-43N 

TTL 

N7443F 

A 

DL 

LC06 

121- 9 

3 

74-32N 

TTL 

T54LS32D2 

SGAI 

DL 

LC05 

87- 72 

113 

74-43N 

TTL 

N7443N 

A 

DL 

LC06 

120- 9 

4 ^ 

74-32N 

TTL 

T74LS32B1 

SGAI 

DL 

LC05 

88- 42 

114 

74-43N 

TTL 

SN7443AJ 

Til 

DL 

LC06 

121- 14 

5 

74-32N 

TTL 

T74LS32D1 

SGAI 

DL 

LC05 

88- 43 

115 

74-44N 


M53244P 

MITJ 

DL 

LC06 

116- 31 

6 

74-32N 

TTL 

ZN5432E 

FERB 

DL 

LC05 

88- 44 

116 

74-44N 

TTL 

JANM38510/01003BEA 

none 

DL 

LC06 

121- 54 

7 

74-32N 

TTL 

ZN5432J 

FERB 

DL 

LC05 

88- 45 

117 

74-44N 

TTL 

JANM38510/01003BEB 

MOTA 

DL 

LC06 

121- 55 

8 

74-32N 

TTL 

ZN7432E 

FERB 

DL 

LC05 

88- 46 

118 

74-44N 

TTL 

JANM38510/01003BFA 

none 

DL 

LC06 

121- 56 

9 

74-32N 

TTL 

ZN7432J 

FERB 

DL 

LC05 

88- 47 

119 

74-44N 

TTL 

JANM38510/01003CEA 

none 

DL 

LC06 

121- 58 

10 

74-32N 

TTL 

54F32DM 

FSC 

DL 

LC05 

87- 73 

120 

74-44N 

TTL 

JANM38510/01003CEB 

none 

DL 

LC06 

121- 59 

11 

74-32N 

TTL 

54LS32DM 

FSC 

DL 

LC05 

87- 48 

121 

74-44N 

TTL 

JANM38510/01003CFA 

none 

DL 

LC06 

121- 60 

12 

74-32N 

TTL 

54S32DM 

FSC 

DL 

LC05 

87- 75 

122 

74-44N 

TTL 

N7444F 

A 

DL 

LC06 

121- 65 

13 

74-32N 

TTL 

5432DM 

FSC 

DL 

LC05 

87- 83 

123 

74-44N 

TTL 

N7444N 

A 

DL 

LC06 

121- 66 

14 

74-32N 

TTL 

74F32DC 

FSC 

DL 

LC05 

87- 77 

124 

74-44N 

TTL 

SN5444AJ 

Til 

DL 

LC06 

121- 69 

15 

74-32N 

TTL 

74F32PC 

FSC 

DL 

LC05 

87- 78 

125 

74-44N 

TTL 

SN7444AJ 

Til 

DL 

LC06 

121- 71 

16 

74-32N 

TTL 

74LS32DC 

FSC 

DL 

LC05 

87- 79 

126 

74-44N 

TTL 

SN7444AN 

Til 

DL 

LC06 

121- 72 

17 

74-32N 

TTL 

74LS32PC 

FSC 

DL 

LC05 

87- 80 

127 

74-44N 

TTL 

S5444F 

A 

DL 

LC06 

121- 67 

18 

74-32N 

TTL 

74S32DC 

FSC 

DL 

LC05 

87- 81 

128 

74-44N 

TTL 

5444AFM 

FSC 

• 

LC06 

121- 17 

19 

74-32N 

TTL 

74S32PC 

FSC 

DL 

LC05 

87- 82 

129 

74-45N 


MB443 

FCAJ 

DL 

LC06 

116- 26 

20 

74-32N 

TTL 

7432DC 

FSC 

DL 

LC05 

87- 85 

130 

74-45N 


MB443M 

FCAJ 

DL 

LC06 

116- 27 

21 

74-32N 

TTL 

7432PC 

FSC 

DL 

LC05 

87- 86 

131 

74-45N 

DTL 

FZL101 

A 

DL 

LC06 

117- 57 

22 

74-33 

TTL 

SN54ALS33J#mil 

Til 

DL 

LC05 

92- 64 

132 

74-45N 

TTL 

DM5445J 

NSC 

DL 

LC06 

119- 32 

23 

74-33N 

TTL 

MB74LS33 

FCAJ 

DL 

LC05 

92- 14 

133 

74-45N 

TTL 

DM74145J 

NSC 

DL 

LC06 

119- 49 

24 

74-33N 

TTL 

MB74LS33M 

FCAJ 

DL 

LC05 

92- 15 

134 

74-45N 

TTL 

DM74145N 

NSC 

DL 

LC06 

119- 50 

25 t 

74-33N 

TTL 

M74ALS33P 

MITJ 

DL 

LC05 

91- 18 

135 

74-45N 

TTL 

DM7445N 

NSC 

DL 

LC06 

119- 36 

26 

74-33N 

TTL 

SN54LS33J 

A 

DL 

LC05 

90- 45 

136 

74-45N 

TTL 

MB74LS145 

FCAJ 

DL 

LC06 

121- 64 

27 

74-33N 

TTL 

SN5433J 

Til 

DL 

LC05 

93- 1 

137 

74-45N 

TTL 

MB74LS145M 

FCAJ 

DL 

LC06 

120- 2 

28 

74-33N 

TTL 

SN74ALS33J 

Til 

DL 

LC05 

92- 78 

138 

74-45N 

TTL 

M53245P 

MITJ 

DL 

LC06 

119- 83 

29 

74-33N 

TTL 

SN74ALS33N 

Til 

DL 

LC05 

92- 79 

139 

74-45N 

TTL 

M53345P 

MITJ 

DL 

LC06 

120- 1 

30 

74-33N 

TTL 

SN74LS33J 

A 

DL 

LC05 

92- 88 

140 

74-45N 

TTL 

M74LS145P 

MITJ 

DL 

LC06 

119- 59 

31 

74-33N 

TTL 

SN74LS33N 

A 

DL 

LC05 

92- 89 

141 

74-45N 

TTL 

SN54145J 

Til 

DL 

LC06 

120- 48 

32 

74-33N 

TTL 

SN7433J 

Til 

DL 

LC05 

93- 13 

142 

74-45N 

TTL 

SN5445J 

Til 

DL 

LC06 

120- 39 

33 

74-33N 

TTL 

SN7433N 

Til 

DL 

LC05 

93- 14 

143 

74-45N 

TTL 

SN74145J 

Til 

DL 

LC06 

120- 52 

34 

74-33N 

TTL 

74LS33PC 

FSC 

DL 

LC05 

90- 60 

144 

74-45N 

TTL 

SN74145N 

Til 

DL 

LC06 

120- 53 

35 

74-41N 


M53241P 

MITJ 

Dl 

LC06 

116- 22 

145 

74-45N 

TTL 

SN7445J 

Til 

DL 

LC06 

120- 43 

36 

74-41N 

TTL 

DM5441AJ 

NSC 

DL 

LC06 

119- 28 

146 

74-45N 

TTL 

SN7445N 

Til 

DL 

LC06 

120- 44 

37 

74-41N 

TTL 

DM74141J 

NSC 

DL 

LC06 

119- 46 

147 

74-45N 

TTL 

S54145E 

A 

DL 

LC06 

120- 24 

38 

74-41N 

TTL 

DM74141N 

NSC 

DL 

LC06 

119- 47 

148 

74-45N 

TTL 

S54145F 

A 

DL 

LC06 

120- 25 

39 

74-41N 

TTL 

DM7441 AN 

NSC 

DL 

LC06 

119- 34 

149 

74-45N 

TTL 

S5445F 

A 

DL 

LC06 

120- 18 

40 

74-41N 

TTL 

SFC4141E 

THEF 

DL 

LC06 

120- 31 

150 

74-45N 

TTL 

54145DM 

FSC 

DL 

LC06 

119- 17 

41 

74-4 IN 

TTL 

SN74141J 

Til 

DL 

LC06 

120- 50 

151 

74-45N 

TTL 

5445DM 

FSC 

DL 

LC06 

119- 13 

42 

74-4 IN 

TTL 

SN74141N 

Til 

DL 

LC06 

120- 51 

152 

74-45N 

TTL 

74145DC 

FSC 

DL 

LC06 

119- 20 

43 

74-41N 

TTL 

74141 DC 

IFSC 

DL 

LC06 

119- 19 

153 

74-45N 

TTL 

74145PC 

FSC 

• 

LC06 

119- 21 

44 

74-41N 

TTL 

9315DC 

FSC 

DL 

LC06 

118- 33 

154 

74-45N 

TTL 

7445DC 

FSC 

DL 

LC06 

119- 14 

45 

74-41N 

TTL 

9315DM 

FSC 

DL 

LC06 

118- 34 

155 

74-45N 

TTL 

7445PC 

FSC 

• 

LC06 

119- 15 

46 

74-41N 

TTL 

9315PC 

FSC 

• 

LC06 

118- 36 

156 

74-46N 

TTL 

M74LS47P 

MITJ 

DL 

LC06 

120- 90 

47 

74-42N 


MB442 

FCAJ 

DL 

LC06 

116- 24 

157 

74-46N 

TTL 

SN74LS47J 

Til 

DL 

LC06 

120- 94 

48 

74-42N 


MB442M 

FCAJ 

DL 

LC06 

116- 25 

158 

74-46N 

TTL 

SN74LS47N 

Til 

DL 

LC06 

120- 95 

49 

74-42N 


M53242P 

MITJ 

DL 

LC06 

116- 23 

159 

74-46N 

TTL 

SN7447J 

Til 

DL 

LC06 

120- 84 

50 

74-42N 

CMS 

MM54C42D 

NSC 

DL 

LC06 

117- 32 

160 

74-46N 

TTL 

SN7447N 

Til 

DL 

LC06 

120- 85 

51 

74-42N 

CMS 

MM74C42N 

NSC 

DL 

LC06 

117- 33 

161 

74-48 

CMS 

MM54C48D 

NSC 

DL 

LC06 

117- 40 

52 

74-42N 

DTL 

FZL105 

SIEG 

DL 

LC06 

117- 58 

162 

74-48N 

CMS 

MM74C48N 

NSC 

DL 

LC06 

117- 41 

53 

74-42N 

DTL 

H158D1 

SGAI 

DL 

LC06 

117- 59 

163 

74-48N 

TTL 

M74LS48P 

MITJ 

DL 

LC06 

120- 91 

54 

74-42N 

DTL 

H158D2 

SGAI 

DL 

LC06 

117- 60 

164 

74-48N 

TTL 

SN74LS48J 

Til 

DL 

LC06 

120- 96 

55 

74-42N 

DTL 

H158D6 

SGAI 

DL 

LC06 

117- 61 

165 

74-48N 

TTL 

SN74LS48N 

Til 

DL 

LC06 

120- 97 

56 

74-42N 

DTL 

H258B1 

SGAI 

DL 

LC06 

117- 62 

166 

74LS49N 

TTL 

SN74LS49J 

Til 

DL 

LC06 

120- 98 

57 

74-42N 

TTL 

DM54L42AJ 

NSC 

DL 

LC06 

119- 11 

167 

74LS49N 

TTL 

SN74LS49N 

Til 

DL 

LC06 

120- 99 

58 

74-42N 

TTL 

DM5442J 

NSC 

DL 

LC06 

119- 30 

168 

74-50 

TTL 

SN54S51J 

Til 

DL 

LC05 

86- 77 

59 

74-42N 

TTL 

DM74L42AN 

NSC 

DL 

LC06 

119- 12 

169 

74-50 

TTL 

SN74H50J 

Til 

DL 

LC05 

86- 83 

60 

74-42N 

TTL 

DM7442N 

NSC 

DL 

LC06 

119- 35 

170 

74-50N 

TTL 

DM54H50J 

NSC 

DL 

LC05 

83- 93 

61 

74-42N 

TTL 

FJH261-7442 

PHIN 

DL 

LC06 

119- 54 

171 

74-50N 

TTL 

DM5450J 

NSC 

DL 

LC05 

83- 98 

62 

74-42N 

TTL 

JANM38510/01001BEA 

none 

DL 

LC06 

119- 60 

172 

74-50N 

TTL 

DM74H50N 

NSC 

DL 

LC05 

83- 94 

63 

74-42N 

TTL 

JANM38510/01001BEB 

A 

DL 

LC06 

119- 61 

173 

74-50N 

TTL 

DM74H51N 

NSC 

DL 

LC05 

83- 95 

64 1 

74-42N 

TTL 

JANM38510/01001BFA 

none 

DL 

LC06 

119- 62 

174 

74-50N 

TTL 

DM7450N 

NSC 

DL 

LC05 

83-106 

65 

74-42N 

TTL 

JANM38510/01001CEA 

none 

DL 

LC06 

119- 64 

175 

74-50N 

TTL 

DM7451N 

NSC 

DL 

LC05 

83-107 

66 

74-4 2N 

TTL 

JANM38510/01001 CEB 

NSC 

DL 

LC06 

119- 65 

176 

74-50N 

TTL 

DM9005CJ 

NSC 

DL ! 

LC05 

83- 5 

67 

74-42N 

TTL 

JANM38510/01001CFA 

none 

DL 

LC06 

119- 66 

' 177 

74-50N 

TTL 

DM9005CN 

NSC 

DL 

LC05 

83- 6 

68 ; 

74-42N 

TTL 

JANM38510/30703BEA 

none 

DL 

LC06 

119- 76 

178 

74-50N 

TTL 

FJH151-7450 

PHIN 

DL 

LC05 

82- 24 

69 

74-42N 

TTL 

JANM38510/30703BEB 

A 

DL 

LC06 

119- 77 

179 

74-50N 

TTL 

FJH161-7451 

PHIN 

DL 

LC05 

82- 25 

70 

74-42N 

TTL 

JANM38510/30703CEB 

none 

DL 

LC06 

119- 81 

180 

74-50N 

TTL 

JANM38510/00501BCA 

N$C 

DL 

LC05 

84- 4 

71 

74-42N 

TTL 

MB74LS42 

FCAJ 

DL 

LC06 

121- 62 

181 

74-50N 

TTL 

JANM38510/00501BCB 

A 

DL 

LC05 

84- 5 

72 

74-42N 

TTL 

MB74LS42M 

FCAJ 

DL 

LC06 

121- 63 

182 

74-50N 

TTL 

JANM38510/00501 CCA 

NSC 

DL 

ECO 5 

84- 11 

73 

74-42N 

TTL 

M74LS42P 

MITJ 

DL 

LC06 

119- 58 

183 

74-50N 

TTL 

JANM38510/00501CCB 

NSC 

DL 

LC05T 

84- 12 

74* 

74-42N 

TTL 

N74LS42D 

SIC 

DL 

LC06 

120- 3 

184 

74-50N 

TTL 

JANM38510/00502BCA 

NSC 

DL 

LC05 

84- 18 

75 

74-42N 

TTL 

N74LS42N 

A_, 

DL 

LC06 

120- 4 

185 

74-50N 

TTL 

JANM38510/00502BCB 

A 

DL 

LC05 

84- 19 

76 

74-42N 

TTL 

N7442F 

A 

DL 

LC06 

120- 7 

186 

74-50N 

TTL 

J AN M38510/00502CCA 

NSC 

DL 

LC05 

84- 25 

77 

74-42N 

TTL 

N7442N 

A 

DL 

LC06 

120- 8 

187 

74-50N 

TTL 

JANM38510/00502CCB 

NSC 

DL 

LC05 

84- 26 

78 

74-42N 

TTL 

SFC442E 

THEF 

DL 

LC06 

120- 28 

188 

74-50N 

TTL 

JANM38510/04001 BCA 

none 

DL 

LC05 

85- 4 

79 

74-42N 

TTL 

SFC442EM 

THEF 

DL 

LC06 

120- 29 

189 

74-50N 

TTL 

JANM38510/04001BCB 

MOTA 

DL 

LC05 

85- 5 

80 

74-42N 

TTL 

SFC442ET 

THEF 

DL 

LC06 

120- 30 

190 

74-50N 

TTL 

JANM38510/04001 CCA 

none 

DL 

LC05 

85- 10 

81 

74-42N 

TTL 

SN29301J 

Til 

DL 

LC06 

120- 45 

191 

74-50N 

TTL 

JANM38510/04001 CCB 

none 

DL 

LC05 

85- 11 

82 

74-42N 

TTL 

SN29301N 

Til 

DL 

LC06 

120- 46 

192 

74-50N 

TTL 

JANM38510/04002BCA 

none 

DL 

LC05 

85- 16 

83 

74-42N 

TTL 

SN39301J 

Til 

DL 

LC06 

120- 47 

193 

74-50N 

TTL 

JANM38510/04002BCB 

MOTA 

DL 

LC05 

85- 17 

84 

74-42N 

TTL 

SN54LS42J 

A ! 

DL 

LC06 

120- 33 

194 

74-50N 

TTL 

JANM38510/04002CCA 

none 

DL 

LC05 

85- 22 

85 

'74-42N 

TTL 

SN54L42J 

Til 

DL 

LC06 

120- 32 

195 

74-50N 

TTL 

JANM38510/04002CCB 

none 

DL 

LC05 

85- 23 

86 

74-42N 

TTL 

SN5442AJ 

TH 

DL 

LC06 

120- 37 

196 

74-50N 

TTL 

JANM38510/07401 BCA 

none 

DL 

LC05 

82- 28 

87 

74-42N 

TTL 

SN74LS42J 


DL 

LC06 

120- 35 

197 

74-50N 

TTL 

JANM38510/07401 BCB 

SIC 

DL 

LC05 

82- 29 

88 

74-42N 

TTL 

SN74LS42N 

A 1 

DL 

LC06 

120- 36 

198 

74-50N 

TTL 

JANM38510/07401 CCA 

none 

DL 

LC05 

82- 32 

89 

74-42N 

TTL 

SN7442AJ 

Til 

DL 

LC06 

120- 41 

199 

74-50N 

TTL 

JANM38510/07401 CCB 

none 

DL 

LC05 

82- 33 

90 

74-42N 

TTL 

SN7442AN 

Til 

DL 

LC06 

120- 42 

200 

74-50N 

TTL 

MB405 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 14 

91 

74-42N 

TTL 

S54LS42F 

A 

DL 

LC06 

120- 14 

201 

74-50N 

TTL 

MB405M 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 15 

92 

74-42N 

TTL 

S5442F 

A 

DL 

LC06 

120- 16 

202 

74-50N 

TTL 

MB606 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 17 

93 

74-42N 

TTL 

ZN5442E 

FERB 

DL 

LC06 

120- 54 

203 

74-50N 

TTL 

M53250P 

MITJ 

DL 

LC05 

86- 6 

94 

74-42N 

TTL 

ZN5442J 

FERB 

DL 

LC06 

120- 55 

204 

74-50N 

TTL 

N74H50F 

A 

DL 

LC05 

113- 95 

95 

74-42N 

TTL 

ZN7442E 

FERB 

DL 

LC06 

120- 56 

205 

74-50N 

TTL 

N74H50N 

A 

DL 

LC05 

113- 96 

96 

74-42N 

TTL 

ZN7442J 

FERB 

DL 

LC06 

120- 57 

206 

74-50N 

TTL 

N74H51F 

A 

DL 

LC05 

86- 19 

97 

74-42N 

TTL 

5442ADM 

FSC 

DL 

LC06 

120- 62 

207 

74-50N 

TTL 

N74H51N 

A 

DL 

LC05 

86- 20 

98 

74-42N 

TTL 

74LS42DC 

FSC 

DL 

LC06 

120- 60 

208 ▼ 

74-50N 

TTL 

N74S51D 

SIC 

DL 

LC05 

86- 30 

99 

74-42N 

TTL 

74LS42PC 

FSC 

DL 

LC06 

120- 61 

209 

74-50N 

TTL 

N74S51N 

A 

DL 

LC05 

86- 31 

100 

74-42N 

TTL 

7442ADC 

FSC 

DL 

LC06 

120- 64 

210 

74-50N 

TTL 

N7450F 

A 

DL 

LC05 

113-108 

101 

74-42N 

TTL 

7442APC 

FSC 

• 

LC06 

120- 65 

211 

74-50N 

TTL 

N7450N 

!a 

DL 

LC05 

113-109 

102 

74-43 

TTL 

SN5443AJ 

Til 

DL 

LC06 

121- 12 

212 

74-50N 

TTL 

N7451F 

A 

DL 

LC05 

86- 32 

103 

74-43 

|Ttl 

SN7443AN 

Til 

MO 

LC06 

121- 15 

213 

74-50N 

TTL 

N7451N 

A 

DL 

LC05 

86- 33 

104 

74-43 

TTL 

S5443F 

A 

DL 

LC06 

121- 10 

214 

74-50N 

TTL 

N8840A 

A 

DL 

LC05 

113- 12 

105 

74-43N 


M53243P 

MITJ 

DL 

LC06 

116- 30 

215 

74-50N 

TTL 

N8840F 

A 

DL 

LC05 

113- 13 

106 

I74-43N 

m~ 

JANM38510/01002BEA 

none 

DL 

LC06 

121- 1 

216 

74-50N 

TTL 

SFC450EM 

THEF 

DL 

LC05 

86- 49 

107 

74-43N 

TTL 

JANM38510/01002BEB 

MOTA 

DL 

LC06 

121- 2 

217 

74-50N 

TTL 

SFC451EM 

THEF 

DL 

LC05 

86- 50 

108 

74-43N 

TTL 

JANM38510/01002BFA 

MOTA 

DL 

LC06 

121- 3 

218 

74-50N 

TTL 

SFC451ET 

THEF 

DL 

LC05 

86- 51 

109 

74-43N 

TTl 

JANM38510/01002CEA 

none 

DL 

LC06 

121- 5 

219 

74-50N 

TTL 

SFC451HE 

THEF 

DL 

LC05 

86- 52 

110 

I74-43N 

TTL 

JANM38510/01002CEB 

none i 

DL 

LC06 

121- 6 

220 

74-50N 

TTL 

SFC451HEM 

THEF 

DL 

LC05 

86- 53 
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n 
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a 
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LINE 

LINE 

No. 
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NUMBER 
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MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 
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CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74^0N 

TTL 

SFC451LE 

TRET 

DL 

LC05 

83- 30 

Ill 

74-53N 

TTL 

7453DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 89 

2 

74-50N 

TTL 

SFC451LEM 

THEF 

DL 

LC05 

83- 31 

112 

74-53N 

TTL 

7453PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 90 

3 

74-50N 

TTL 

SN29005J 

Til 

DL 

LC05 

83- 9 

113 

74-53N 

TTL 

7454DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 91 

4 

74-50N 

TTL 

SN29005N 

Til 

DL 

LC05 

83- 10 

114 

74-53N 

TTL 

7454PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 92 

5 

74-50N 

TTL 

SN54H50J 

Til 

DL 

LC05 

86- 67 

115 

74H53 

TTL 


FSC 

FL 

LC05 

75- 97 

6 

74-50N 

TTL 

SN5450J 

Til 

DL 

LC05 

86-105 

116 

74H53N 

TTL 


NSC 

DL 

LC05 

83- 7 

7 

74-50N 

TTL 

SN5451J 

Til 

DL 

LC05 

87- 2 

117 

74H53N 

TTL 


NSC 

DL 

LC05 

83- 8 

8 

74-50N 

TTL 

SN74H50N 

Til 

DL 

LC05 

86- 84 

118 

74H53N 

TTL 

JANM38510/04003BCA 

none 

DL 

LC05 

85- 28 

9 

74-50N 

TTL 

SN74H51J 

Til 

DL 

LC05 

86- 85 

119 

74H53N 

TTL 

JANM38510/04003BCB 

MOTA 

DL 

LC05 

85- 29 

10 

74-50N 

TTL 

SN74H51N 

Til 

DL 

LC05 

86- 86 

120 

74H53N 

TTL 

JANM38510/04003CCA 

none 

DL 

LC05 

85- 34 

11 

74-50N 

TTL 

SN74S51J 

Til 

DL 

LC05 

86- 99 

121 

74H53N 

TTL 

JANM38510/04003CCB 

none 

DL 

LC05 

85- 35 

12 

74-50N 

TTL 

SN74S51N 

Til 

DL 

LC05 

86-100 

122 

74H53N 

TTL 

N74H53F 

A 

DL 

LC05 

113- 99 

13 

74-50N 

TTL 

SN7450J 

Til 

DL 

LC05 

87- 8 

123 

74H53N 

TTL 

N74H53N 

A 

DL 

LC05 

113-100 

14 

74-50N 

TTL 

SN7450N 

Til 

DL 

LC05 

87- 9 

124 

74H53N 

TTL 

N8848A 

A 

DL 

LC05 

87- 25 

15 

74-50N 

TTL 

SN7451 

Til 

FL 

LC05 

87- 10 

125 

74H53N 

TTL 

N8848F 

A 

DL 

LC05 

87- 26 

16 

74-50N 

TTL 

SN7451J 

Til 

DL 

LC05 

87- 11 

126 

74H53N 

TTL 

SN54H53J 

Til 

DL 

LC05 

86- 71 

17 

74-50N 

TTL 

SN7451N 

Til 

DL 

LC05 

87- 12 

127 

74H53N 

TTL 

SN54H53W 

Til 

DL 

LC05 

86- 72 

18 

74-50N 

TTL 

S54H50F 

A 

DL 

LC05 

114- 4 

128 

74H53N 

TTL 

SN74H53J 

Til 

DL 

LC05 

86- 87 

19 

74-50N 

TTL 

S54H51F 

A 

DL 

LC05 

86- 36 

129 

74H53N 

TTL 

S54H53F 

A 

DL 

LC05 

114- 8 

20 

74-50N 

TTL 

S54S51F 

A 

DL 

LC05 

82- 49 

130 

74H53N 

TTL 

S8848A 

A 

DL 

LC05 

87- 28 

21 

74-50N 

TTL 

S5450F 

A 

DL 

LC05 

114- 17 

131 

74H53N 

TTL 

S8848F 

A 

DL 

LC05 

87- 29 

22 

74-50N 

TTL 

S5451F 

A 

DL 

LC05 

86- 45 

132 

74H53N 

TTL 

54H53DM 1 

FSC 

DL 

LC05 

83- 55 

23 

74-50N 

TTL 

S8840A 

A 

DL 

LC05 

113- 17 

133 

74H53N 

TTL 

74H53DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 68 

24 

74-50N 

TTL 

S8840F 1 

A 

DL 

LC05 

113- 18 

134 

74H53N 

TTL 

74H53PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 69 

25 

74-50N 

TTL 

54H50DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 51 

135 

74H53N 

TTL 

9008DC 

FSC 

DL 

LC05 

75- 99 

26 

74-50N 

TTL 

54H51DM ! 

FSC 

DL 

LC05 

83- 53 

136 

74H53N 

TTL 

9008DM 

FSC 

DL 

LC05 

75- 96 

27 

74-50N 

TTL 

54S51DM 

FSC 

DL 

LC05 

82- 71 

137 

74H54N 

TTL 

JANM38510/04004BCA 

none 

DL 

LC05 

85- 40 

28 

74-50N 

TTL 

5450DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 81 

138 

74H54N 

TTL 

JANM38510/04004BCB 

MOTA 

DL 

LC05 

85- 41 

29 

74-50N 

TTL 

5451 DM ; 

FSC 

DL 

LC05 

83- 82 

139 

74H54N 

TTL 

JANM38510/04004CCA 

none 

DL 

LC05 

85- 46 

30 

74-50N 

TTL 

74H50DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 63 

140 

74H54N 

TTL 

JANM38510/04004CCB 

none 

DL 

LC05 

85- 47 

31 

74-50N 

TTL 

74H50PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 65 

141 

74H54N 

TTL 

N74H54F 

A 

DL 

LC05 

86- 21 

32 

74-50N 

TTL 

74H51DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 66 

142 

74H54N 

TTL 

N74H54N 

A 

DL 

LC05 

86- 22 

33 

74-50N 

TTL 

74H51PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 67 

143 

74H54N 

TTL 

SFC454HE 

THEF 

DL 

LC05 

86- 63 

34 

74-50N 

TTL 

74S51DC 

FSC 

DL 

LC05 

82- 74 

144 

74H54N 

TTL 

SFC454HEM 

THEF 

DL 

LC05 

86- 64 

35 

74-50N 

TTL 

74S51PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 1 

145 

74H54N 

TTL 

SN54H54J 

Til 

DL 

LC05 

86- 73 

36 

74-50N 

TTL 

7450DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 85 

146 

74H54N 

TTL 

SN74H54J 

Til 

DL 

LC05 

86- 89 

37 

74-50N 

TTL 

7450PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 86 

147 

74H54N 

TTL 

SN74H54N 

Til 

DL 

LC05 

86- 90 

38 

74-50N 

TTL 

7451 DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 87 

148 

74H54N 

TTL 

S54H54F 

A 

DL 

LC05 

86- 38 

39 

74-50N 

TTL 

7451 PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 88 

149 

74H54N 

TTL 

54H54DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 56 

40 

74-50N 

TTL 

9005DC 

FSC 

DL 

LC05 

75- 98 

150 

74H54N 

TTL 

74H54DC ! 

FSC 

DL 

LC05 

83- 70 

41 

74-50N 

TTL 

9005DM 

FSC 

DL 

LC05 

75- 94 

151 

74H54N 

TTL 

74H54PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 71 

42 

74L51 

TTL 

SN54H51J 

Til 

DL 

LC05 

86- 69 

152 

74L54N 

TTL 

DM54L54J 

NSC 

DL 

LC05 

83- 19 

43 

74L51 

TTL 

74LS51DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 73 

153 

74L54N 

TTL 

DM74L54N 

NSC 

DL 

LC05 

83- 22 

44 i 

74L51 

TTL 

74LS51PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 74 

154 

74L54N 

TTL 

JANM38510/30402BCA 

NSC 

DL 

LC05 

82- 6 

45 

74L51N 

TTL 

DM54L51J i 

NSC 

DL 

LC05 

83- 18 

155 

74L54N 

TTL 

JANM38510/30402BCB 

A 

DL 

LC05 

82- 7 

46 

74L51N 

TTL 

DM74L51N j 

NSC 

DL 

LC05 

83- 21 

156 

74L54N 

TTL 

JANM38510/30402BCC 

NSC 

DL 

LC05 

82- 8 

47 

74L51N 

TTL 

JANM38510/30401BCA 

NSC 

DL 

LC05 

81- 81 

157 

74L54N 

TTL 

JANM38510/30402CCA 

NSC 

DL 

LC05 

82- 15 

48 

74L51N 

TTL 

JANM38510/30401BCB 

A 

DL 

LC05 

81- 82 

158 

74L54N 

TTL 

JANM38510/30402CCB 

NSC 

DL 

LC05 

82- 16 

49 

74L51N 

TTL 

JANM38510/30401BCC ! 

NSC 

DL 

LC05 

81- 83 

159 

74L54N 

TTL 

JANM38510/30402CCC 

NSC 

DL 

LC05 

82- 17 

50 

74L51N 

TTL 

JANM38510/30401 CCA | 

NSC 

DL 

LC05 

81- 90 

160 

74L54N 

TTL 

MB74LS54 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 10 

51 

74L51N 

TTL 

JANM38510/30401CCB 

NSC 

DL 

LC05 

81- 91 

161 

74L54N 

TTL 

MB74LS54M 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 11 

52 

74L51N 

TTL 

J AN M38510/30401CCC 

NSC 

DL 

LC05 

81- 92 

162* 

74L54N 

TTL 

N74LS54D 

SIC 

DL 

LC05 

86- 26 

53 

74L51N 

TTL 

MB74LS51 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 8 

163 

74L54N 

TTL 

N74LS54N 

A 

DL 

LC05 

86- 27 

54 

74L51N 

TTL 

MB74LS51M 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 9 

164 

74L54N 

TTL 

SFC454LE 

THEF 

DL 

LC05 

83- 32 

55 

74L51N 

TTL 

M74LS51P 

MITJ 

DL 

LC05 

83-110 

165 

74L54N 

TTL 

SFC454LEM 

THEF 

DL 

LC05 

83- 33 

56 ▼ 

74L51N 

TTL 

N74LS51D 

SIC 

DL 

LC05 

86- 24 

166 

74L54N 

TTL 

SN54LS54J 

A 

DL 

LC05 

83- 42 

57 

74L51N 

TTL 

N74LS51N 

A 

DL 

LC05 

86- 25 

167 

74L54N 

TTL 

SN54L54J 

TII 

DL 

LC05 

83- 38 

58 

74L51N 

TTL 

SN54LS51J 

A 

DL 

LC05 

83- 40 

168 

74L54N 

TTL 

SN74LS54J 

A 

DL 

LC05 

86- 95 

59 

74L51N 

TTL 

SN54L51J 

Til 

DL 

LC05 

83- 34 

169 

74L54N 

TTL 

SN74LS54N 

A 

DL 

LC05 

86- 96 

60 

74L51N 

TTL 

SN74LS51J 

A 

DL 

LC05 

86- 93 

170 

74L54N 

TTL 

S54LS54F 

A 

DL 

LC05 

83- 26 

61 

74L51N 

TTL 

SN74LS51N 

A 

DL 

LC05 

86- 94 

171 

74L54N 

TTL 

T54LS54D2 

SGAI 

DL 

LC05 

83- 47 

62 

74L51N 

TTL 

S54LS51F 

A 

DL 

LC05 

83- 24 

172 

74L54N 

TTL 

T74LS54B1 

SGAI 

DL 

LC05 

87- 21 

63 

74L51N 

TTL 

T54LS51D2 

SGAI 

DL 

LC05 

83- 46 

173 

74L54N 

TTL 

T74LS54D1 

SGAI 

DL 

LC05 

87- 22 

64 

74L51N 

TTL 

T74LS51B1 

SGAI 

DL 

LC05 

87- 19 

174 

74L54N 

TTL 

54LS54DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 15 

65 

74L51N 

TTL 

T74LS51D1 

SGAI 

DL 

LC05 

87- 20 

175 

74L54N 

TTL 

54LS54FM 

FSC 

FL 

LC05 

83- 16 

66 

74L51N 

TTL 

54LS51DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 13 

176 

74L54N 

TTL 

74LS54DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 75 

67 

74L51N 

TTL 

54LS51FM 

FSC 

FL 

LC05 

83- 14 

177 

74L54N 

TTL 

74LS54PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 76 

68 

74H52N 

TTL 

N74H52F 

A 

DL 

LC05 

113- 97 

178 

74H55N 

TTL 

JANM38510/04005BCA 

none 

DL 

LC05 

85- 51 

69 

74H52N 

TTL 

N74H52N 

A 

DL 

LC05 

113- 98 

179 

74H55N 

TTL 

JANM38510/04005BCB 

MOTA 

DL 

LC05 

85- 52 

70 

74H52N 

TTL 

SN54H52J 

Til 

DL 

LC05 

82- 51 

180 

74H55N 

TTL 

JANM38510/04005CCA 

none 

DL 

LC05 

86- 2 

71 

74H52N 

TTL 

SN74H52J 

Til 

DL 

LC05 

82- 53 

181 

74H55N 

TTL 

JANM38510/04005CCB 

none 

DL 

LC05 

86- 3 

72 

74H52N 

TTL 

SN74H52N 

Til 

DL 

LC05 

82- 54 

182 

74H55N 

TTL 

N74H55F 

A 

DL 

LC05 

86- 23 

73 

74H52N 

TTL 

S54H52F 

A 

DL 

LC05 

114- 6 

183 

74H55N 

TTL 

N74H55N 

A 

DL 

LC05 

113-101 

74 

74H52N 

TTL 

54H52DM 

FSC 

DL 

LC05 

82- 21 

184 

74H55N 

TTL 

SN54H55J 

Til 

DL 

LC05 

86- 75 

75 

74H52N 

TTL 

74H52PC 

FSC 

DL 

LC05 

82- 23 

185 

74H55N 

TTL 

SN74H55J 

Til 

DL 

LC05 

86- 91 

76 

74-53 

TTL 

S5453F 

A 

DL 

LC05 

114- 19 

186 

74H55N 

TTL 

SN74H55N 

TII 

DL 

LC05 

86- 92 

77 

74-53N 

TTL 

DM5453J 

NSC 

DL 

LC05 

83-102 

187 

74H55N 

TTL 

S54H55F 

A 

DL 

LC05 

114- 10 

78 

74-53N 

TTL 

DM5454J 

NSC 

DL 

LC05 

83-104 

188 

74H55N 

TTL 

74H55PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 72 

79 

74-53N 

TTL 

DM7453N 

NSC 

DL 

LC05 

83-108 

189 

74L55N 

TTL 

DM54L55J 

NSC 

DL 

LC05 

83- 20 

80 

74-53N 

TTL 

DM7454N 

NSC 

DL 

LC05 

83-109 

190 

74L55N 

TTL 

DM74L55N 

NSC 

DL 

LC05 

83- 23 

81 

74-53N 

TTL 

FJH171-7453 

PHIN 

DL 

LC05 

82- 26 

191 

74L55N 

TTL 

MB74LS55 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 12 

82 

74-53N 

TTL 

FJH181-7454 

PHIN 

DL 

LC05 

82- 27 

192 

74L55N 

TTL 

MB74LS55M 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 13 

83 

74-53N 

TTL 

JANM38510/00503BCA 

NSC 

DL 

LC05 

84- 32 

193 

74L55N 

TTL 

N74LS55F 

A 

DL 

LC05 

86- 28 

84 

74-53N 

TTL 

JANM38510/00503BCB 

A 

DL 

LC05 

84- 33 

194 

74L55N 

TTL 

N74LS55N 

A 

DL 

LC05 

86- 29 

85 

74-53N 

TTL 

JANM38510/00503CCA 

NSC 

DL 

LC05 

84- 39 

195 

74L55N 

TTL 

SN54LS55J 

A 

DL 

LC05 

83- 44 

86 

74-53N 

TTL 

JANM38510/00504BCA 

NSC 

DL 

LC05 

84- 46 

196 

74L55N 

TTL 

SN54L55J 

TII 

DL 

LC05 

83- 38 

87 

74-53N 

TTL 

JANM38510/00504BCB 

A 

DL 

LC05 

84- 47 

197 

74L55N 

TTL 

SN74LS55J 

A 

DL 

LC05 

86- 97 

88 

74-53N 

TTL 

JANM38510/00504CCA 

NSC 

DL 

LC05 

84- 53 

198 

74L55N 

TTL 

SN74LS55N 

A 

DL 

LC05 

86- 98 

89 

74-53N 

TTL 

JANM38510/00504CCB 

NSC 

DL 

LC05 

84- 54 

199 

74L55N 

TTL 

S54LS55F 

A 

DL 

LC05 

83- 28 

90 

74-53N 

TTL 

MB411 

FCAJ 

DL 

LC05 

82- 44 

200 

74L55N 

TTL 

T54LS55D2 

SGAI 

DL 

LC05 

83- 48 

91 

74-53N 

TTL 

MB411M 

FCAJ 

DL 

LC05 

86- 16 

201 

74L55N 

TTL 

T74LS55B1 

SGAI 

DL 

LC05 

87- 23 

92 

74-53N 

TTL 

M53253P 

MITJ 

DL 

LC05 

86- 7 

202 

74L55N 

TTL 

T74LS55D1 

SGAI 

DL 

LC05 

87- 24 

93 

74-53N 

TTL 

N7453F 

A 

DL 

LC05 

113-110 

203 

74L55N 

TTL 

74LS55PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 77 

94 

74-53N 

TTL 

N7453N 

A 

DL 

LC05 

114- 1 

204 

74-60 

TTL 

N8806J 

A 

FL 

LC05 

113- 62 

95 

74-53N 

TTL 

N7454F 

A 

DL 

LC05 

86- 34 

205 

74-60N 

TTL 

DM5460J 

NSC 

DL 

LC05 

113- 87 

96 

74-53N 

TTL 

N7454N 

A 

DL 

LC05 

86- 35 

206 

74-60N 

TTL 

DM7460N 

NSC 

DL 

LC05 

113- 89 

97 

74-53N 

TTL 

SFC453E 

THEF 

DL 

LC05 

86- 55 

207 

74-60N 

TTL 

DM9006CJ 

NSC 

DL 

LC05 

113- 66 

98 

74-53N 

TTL 

SFC453EM 

THEF 

DL 

LC05 

86- 56 

208 

74-60N 

TTL 

DM9006CN 

NSC 

DL 

LC05 

113- 67 

99 

74-53N 

TTL 

SFC453ET 

THEF 

DL 

LC05 

86- 57 

209 

74-60N 

TTL 

MB607 

FCAJ 

DL 

LC05 

113- 94 

100 

74-53N 

TTL 

SFC454E 

THEF 

DL 

LC05 

86- 60 

210 

74-60N 

TTL 

M53260P 

MITJ 

DL 

LC05 

113- 91 

101 

74-53N 

TTL 

SFC454EM 

THEF 

DL 

LC05 

86- 61 

211 

74-60N 

TTL 

N74H60F 

A 

DL 

LC05 

113-102 

102 

74-53N 

TTL 

SN5453J 

Til 

DL 

LC05 

87- 4 

212 

74-60N 

TTL 

N74H60N 

A 

DL 

LC05 

113-103 

103 

74-53N 

TTL 

SN5454J 

Til 

DL 

LC05 

87- 6 

213 

74-60N 

TTL 

N7460F 

A 

DL 

LC05 

114- 2 

104 

74-53N 

TTL 

SN7453J 

Til 

DL 

LC05 

87- 14 

214 

74-60N 

TTL 

N7460N 

A 

DL 

LC05 

114- 3 

105 

74-53N 

TTL 

SN7453N 

Til 

DL 

LC05 

87- 15 

215 

74-60N 

TTL 

N8806A 

A 

DL 

LC05 

113- 60 

106 

74-53N 

TTL 

SN7454J 

Til 

DL 

LC05 

87- 17 

216 

74-60N 

TTL 

N8806F 

A 

DL 

LC05 

113- 61 

107 

74-53N 

TTL 

SN7454N 

Til 

DL 

LC05 

87- 18 

217 

74-60N 

TTL 

SFC460ET 

THEF 

DL 

LC05 

114- 25 

108 

74-53N 

TTL 

S5454F 

A 

DL 

LC05 

86- 47 

218 

74-60N 

TTL 

SN54H60J 

TII 

DL 

LC05 

114- 27 

109 

74-53N 

TTL 

5453DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 83 

219 

74-60N 

TTL 

SN5460J 

TII 

DL 

LC05 

114- 39 

110 

74-53N 

TTL 

5454DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 84 

220 

74-60N 

TTL 

SN74H60J 

TII 

DL 

LC05 

114- 33 
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LINE 
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FUNCTIONAL 
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TECH 

a 
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CODE 

PT 

KY 

GP 

E 
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CODE 
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LINE 


LINE 

No. 
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FUNCTIONAL 

NUMBER 
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TECH 

TYPE NUMBER 
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CODE 

PT 

KY 

GP 
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USE 

CODE 

PAGE 
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LINE 

1 

74-60N 

TTC 

SN74H60N 

Til 

DL 

LC05 

114- 34 


Ill 

74L71N 

TTL 

JANM36S16/02102CCA 

NSC 

DT 

LC64” 

40- 40 

2 

74-60N 

TTL 

SN7460J 

Til 

DL 

LC05 

114- 41 


112 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02102CCB 

NSC 

DL 

LC04 

40- 41 

3 

74-60N 

TTL 

SN7460N 

Til 

DL 

LC05 

114- 42 


113 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02201 BCA 

none 

DL 

LC04 

44- 14 

4 

74-60N 

TTL 

S54H60F 

A 

DL 

LC05 

114- 11 


114 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02201 BCB 

I MOTA 

DL 

LC04 

44- 15 

5 

74-60N 

TTL 

S5460F 

A 

DL 

LC05 

114- 21 


115 

74L71N 

TTL 

J AN M38510/02201 CCA 

none 

DL 

LC04 

44- 20 

6 

74-60N 

TTL 

S8806A 

A 

DL 

LC05 

113- 63 


116 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02201 CCB 

none 

DL 

LC04 

44- 21 

7 

74-60N 

TTL 

S8806F 

A 

DL 

LC05 

113- 64 


117 

74L71N 

TTL 

MB407 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 34 

8 

74-60N 

TTL 

5460DM 

FSC 

DL 

LC05 

113- 81 


118 

74L71N 

TTL 

MB407M 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 35 ( 

9 

74-60N 

TTL 

7460DC 

FSC 

DL 

LC05 

113- 83 


119 

74L71N 

TTL 

MB609 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 38 

10 

74-60N 

TTL 

7460PC 

FSC 

DL 

LC05 

113- 84 


120 

74L71N 

TTL 

M53272P 

MITJ 

DL 

LC04 

49- 67 

11 

74-60N 

TTL 

9006DC 

FSC 

DL 

LC05 

113- 70 


121 

74L71N 

TTL 

N74H102F 

A 

DL 

LC04 

45- 50 

12 

74-60N 

TTL 

9006DM 

FSC 

DL 

LC05 

113- 68 


122 

74L71N 

TTL 

N74H102N 

A 

DL 

LC04 

45- 51 

13 

74H61 

TTL 

SN54H61J 

Til 

DL 

LC05 

114- 29 


123 

74L71N 

TTL 

N74H72F 

A 

DL 

LC04 

45- 42 

14 

74H61N 

TTL 

N74H61F 

A 

DL 

LC05 

113-104 


124 

74L71N 

TTL 

N74H72N 

A 

DL 

LC04 

45- 43 

15 

74H61N 

TTL 

N74H61N 

A 

DL 

LC05 

113-105 


125 

74L71N 

TTL 

N7472F 

A 

DL 

LC04 

45- 82 

16 

74H61N 

TTL 

SN74H61J 

Til 

DL 

LC05 

114- 35 


126 

74L71N 

TTL 

N7472N 

A 

DL 

LC04 ' 

45- 83 

17 

74H61N 

TTL 

SN74H61N 

Til 

DL 

LC05 

114- 36 


127 

74L71N 

TTL 

N8829A 

A 

DL 

LC04 

47- 76 

18 

74H61N 

TTL 

S54H61F 

A 

DL 

LC05 

114- 13 


128 

74L71N 

TTL 

N8829F 

A 

DL 

LC04 

47- 77 

19 

74H61N 

TTL 

54H61DM 

FSC 

DL 

LC05 

113- 74 


129 

74L71N 

TTL 

SFC472E 

THEF 

DL 

LC04 

49- 68 

20 

74H61N 

TTL 

74H61DC 

FSC 

DL 

LC05 

113- 77 


130 

74L71N 

TTL 

SFC472EM 

THEF 

DL 

LC04 

49- 69 

21 

74H61N 

TTL 

74H61PC 

FSC 

DL 

LC05 

113- 78 


131 

74L71N 

TTL 

SFC472ET 

THEF 

DL 

LC04 

49- 70 

22 

74H62N 

TTL 

DM54H62J 

NSC 

DL 

LC05 

113- 85 


132 

74L71N 

TTL 

SFC472LE 

THEF 

DL 

LC04 

42- 19 

23 

74H62N 

TTL 

DM74H62N 

NSC 

DL 

LC05 

113- 86 


133 

74L71N 

TTL 

SFC472LEM 

THEF 

DL 

LC04 

42- 20 

24 

74H62N 

TTL 

N74H62F 

A 

DL 

LC05 

113-106 


134 

74L71N 

TTL 

SN54H102J 

Til _ 

DL 

LC04 

46- 51 

25 

74H62N 

TTL 

N74H62N 

A 

DL 

LC05 

113-107 


135 

74L71N 

TTL 

SN54H72J 

Til 

DL 

tear 

46- 41 

26 

74H62N 

TTL 

SN54H62J 

Til 

DL 

LC05 

114- 31 


136 

74L71N 

TTL 

SN54L72J 

Til 

DL 

LC04 

49- 48 

27 

74H62N 

TTL 

SN74H62J 

Til 

DL 

LC05 

114- 37 


137 

74L71N 

TTL 

SN54110J 

Til 

DL 

LC04 

47- 8 

28 

74H62N 

TTL 

SN74H62N 

Til 

DL 

L£05 

114- 38 


138 

74L71N 

TTL 

SN5472J 

Til 

DL 

LC04 

49- 74 

29 

74H62N 

TTL 

S54H62F 

A 

DL 

LC05 

114- 15 


139 

74L71N 

TTL 

SN74H102J 

Til 

DL 

LC04 

46- 77 

30 

74H62N 

TTL 

74H62PC 

FSC 

DL 

LC05 

113- 79 


140 

74L71N 

TTL 

SN74H102N 

Til 

DL 

LC04 

46- 78 

31 ▼ 

74S64 

TTL 

N74F64F 

A 

DL 

LC05^ 

82- 63 


141 

74L71N 

TTL 

SN74H72J 

Til 

DL 

LC04 

46- 67 

32 ▼ 

74S64 

TTL 

N74F64N 

A 

DL 

LC05 

82- 64 


142 

74L71N 

TTL 

SN74H72N 

Til 

DL 

LC04 

46- 68 

33 ▼ 

74S64 

TTL 

S54F64F 

A 

DL 

LC05 

82- 65 


143 

74L71N 

TTL 

SN74110J 

Til 

DL 

LC04 

47- 18 

34 

74S64N 

TTL 

DM74S64N 

NSC 

DL 

LC05 

83- 96 


144 

74L71N 

TTL 

SN74110N 

Til 

DL 

LC04 

47- 19 

35 

74S64N 

TTL 

JANM38510/07402BCA 

none 

DL 

LC05 

82- 36 


145 

74L71N 

TTL 

SN7472J 

Til 

DL 

LC04 

49- 78 

36 

74S64N 

TTL 

JANM38510/07402BCB 

SIC 

DL 

LC05 

82- 37 


146 

74L71N 

TTL 

SN7472N 

Til 

DL 

LC04 

49- 79 

37 

74S64N 

TTL 

JANM38510/07402CCA 

none 

DL 

LC05 

82- 40 


147 

74L71N 

TTL 

S54H102F 

A 1 

DL 

LC04 

46- 5 

38 

74S64N 

TTL 

JANM38510/07402CCB 

none 

DL 

LC05 

82- 41 


148 

74L71N 

TTL 

S54H72F 

A 

DL 

LC04 

45- 95 

39 

74S64N 

TTL 

N74S64F 

A 

DL 

LC05 

82- 45 


149 

74L71N 

TTL 

S5472F 

A 

DL 

LC04 

46- 21 

40 

74S64N 

TTL 

N74S64N 

A 

DL 

LC05 

82- 46 


150 

74L71N 

TTL 

S8829A 

A 

DL 

LC04 

47- 99 

41 

74S64N 

TTL 

SN54S64J 

Til 

DL 

LC05 

86- 79 


151 

74L71N 

TTL 

S8829F 

A 

DL 

LC04 

47-100 

42 

74S64N 

TTL 

SN74S64J 

Til 

DL 

LC05 

86-101 


152 

74L71N 

TTL 

54H72DM 

FSC 

DL 

LC04 

42- 47 

43 

74S64N 

TTL 

SN74S64N 

Til 

DL 

LC05 

86-102 


153 

74L71N 

TTL 

5472DM 

FSC 

DL 

LC04 

49- 55 

44 

74S64N 

TTL 

54F64DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 49 


154 

74L71N 

TTL 

74H72DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 69 

45 

74S64N 

TTL 

54S64DM 

FSC 

DL 

LC05 

83- 59 


155 

74L71N 

TTL 

74H72PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 70 

46 

74$64N 

TTL 

74F64DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 61 


156 

74L71N 

TTL 

7472DC 

FSC 

DL 

LC04 

49- 58 

47 

74S64N 

TTL 

74F64PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 62 


157 

74L71N 

TTL 

7472PC 

FSC 

DL 

LC04 

49- 59 

48 

74S64N 

TTL 

74S64DC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 78 


158 

74-73 

CMS 

MM74C73N 

NSC 

DL 

LC04 

35- 8 

49 

74S64N 

TTL 

74S64PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 79 


159 

74-73 

TTL 

MB74LS73A 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 16 

50 

74S65N 

TTL 

DM74S65N 

NSC 

DL 

LC05 

83- 97 


160 

74-73 

TTL 

MB74LS73AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 17 

51 

74S65N 

TTL 

N74S65F 

A 

DL 

LC05 

82- 47 


161 

74-73 

TTL 

7473DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 97 

52 

74S65N 

TTL 

N74S65N 

A 

DL 

LC05 

82- 48 


162 

74-73N 

CMS 

MM54C73D 

NSC 

DL 

LC04 

35- 5 

53 

74S65N 

TTL 

SN54S65J 

Til 

DL 

LC05 

86- 81 


163 

74-73N 

DTL 

SFC473PM 

THEF 

ZB 

LC04 

37- 33 

54 

74S65N 

TTL 

SN74S65J 

Til 

DL 

LC05 

86-103 


164 

74-73N 

DTL 

SN158093N 

Til 

DL 

LC04 

37- 76 

55 

74S65N 

TTL 

SN74S65N 

Til 

DL 

LC05 

86-104 


165 

74-73N 

DTL 

SN158094J 

Til 

DL 

LC04 

37- 79 

56 

74S65N 

TTL 

S54S65F 

A 

DL 

LC05 

86- 43 


166 

74-73N 

DTL 

SN158094N 

Til 

DL 

LC04 

37- 80 

57 

74S65N 

TTL 

74S65PC 

FSC 

DL 

LC05 

83- 80 


167 

74-73N 

DTL 

SN159093J 

Til 

DL 

LC04 

37- 91 

58 

74-70N 

TTL 

DM5470J 

NSC 

DL 

LC04 

49- 60 


168 

74-73N 

DTL 

SN159093N 

Til 

DL 

LC04 

37- 92 

59 

74-70N 

TTL 

DM7470N 

NSC 

DL 

LC04 

49- 64 


169 

74-73N 

DTL 

SN159094N 

Til 

DL 

LC04 

37- 96 

60 

74-70N 

TTL 

JANM38510/00206BCA 

none 

DL 

LC04 

44- 4 


170 

74-73N 

TTL 

DM54L73J 

NSC 

DL 

LC04 

40- 69 

61 

74-70N 

TTL 

JANM38510/00206BCB 

A 

DL 

LC04 

44- 5 


171 

74-73N 

TTL 

DM5473J 

NSC 

DL 

LC04 

42-108 

62 

74-70N 

TTL 

JANM38510/00206CCA 

none 

DL 

LC04 

44- 9 


172 

74-73N 

TTL 

DM74L73J 

NSC 

DL 

LC04 

40- 72 

63 

74-70N 

TTL 

JANM38510/00206CCB 

none 

DL 

LC04 

44- 10 


173 

74-73N 

TTL 

DM74L73N 

NSC 

DL 

LC04 

40- 73 

64 

74-70N 

TTL 

M53270P 

MITJ 

DL 

LC04 

49- 66 


174 

74-73N 

TTL 

DM7473N 

NSC 

DT 

LC04 

43- 4 

65 

74-70N 

TTL 

N7470F 

A 

DL 

LC04 

45- 80 


175 

74-73N 

TTL 

FJJ121-7473 

PHIN 

DL 

LC04 

43- 10 

66 

74-70N 

TTL 

N7470N 

A 

DL 

LC04 

45- 81 


176 

74-73N 

TTL 

FJJ131-7474 

PHIN 

DLJ 

LC04 

51- 69 

67 

74-70N 

TTL 

N8825A 

A 

DL 

LC04 

47- 67 


177 

74-73N 

TTL 

JANM38510/00202BCA 

NSC 

oq 

LC04 

43- 51 

68 

74-70N 

TTL 

N8825F 

A 

DL 

LC04 

47- 68 


178 

74-73N 

TTL 

JANM38510/00202BCB 

A 

DL 

LC04 

43- 52 

69 

74-70N 

TTL 

SN5470J 

Til 

DL 

LC04 J 

49- 72 


179 

74-73N 

TTL 

JANM38510/00202CCA 

NSC 

DL 

LC04 

43- 58 

' 70 

74-70N 

TTL 

SN7470J 

Til 

DL 

LC04 

49- 76 


180 

74-73N 

TTL 

JANM38510/00202CCB 

NSC 

DL 

LC04 

43- 59 

71 

74-70N 

TTL 

SN7470N 

Til 

DL 

LC04 

49- 77 


181 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02103BCA 

NSC 

DL 

LC04 

40- 46 

72 

74-70N 

TTL 

S5470F 

A 

DL 

LC04 

46- 19 


182 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02103BCB 

NSC 

DL 

LC04 

40- 47 

73 

74-70N 

TTL 

S8825A 

A 

DL 

LC04 

47- 90 


183 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02103BDA 

NSC 

DL 

LC04 

40- 48 

74 

74-70N 

TTL 

S8825F 

A 

DL 

LC04 

47- 91 


184 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02103BDB 

NSC 

DL 

LC04 

40- 49 

75 

74-70N 

TTL 

7470PC 

FSC 

DL 

LC04 

49- 57 


185 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02103CCA 

NSC 

DL 

LC04 

40- 52 

76 

74H71 

TTL 

SN74H101J 

Til 

DL 

LC04 

46- 75 


186 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02103CCB 

NSC 

DL 

LC04 

40- 53 

77 

74H71N 

TTL 

JANM38510/02205BCA 

none 

DL 

LC04 

44- 46 


187 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02202BCA 

none 

DL 

LC04 

44- 26 

78 

74H71N 

TTL 

JANM38510/02205BCB 

MOTA 

DL 

LC04 

44- 47 


188 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02202BCB 

MOTA 

DL 

LC04 

44- 27 

79 

74H71N 

TTL 

JANM38510/02205CCA 

SIC 

DL 

LC04 

44- 52 


189 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02202CCA 

none 

DL 

LC04 

44- 32 

80 

74H71N 

TTL 

JANM38510/02205CCB 

SIC 

DL 

LC04 

44- 53 


190 

74-73N 

TTL 

JANM38510/02202CCB 

none 

DL 

LC04 

44- 33 

81 

74H71N 

TTL 

N74H101F 

A 

DL 

LC04 

45- 48 


191 

74-73N 

TTL 

JANM38510/30101 BCA 

none 

DL 

LC04 

41- 8 

82 

74H71N 

TTL 

N74H101N 

A 

DL 

LC04 

45- 49 


192 

74-73N 

TTL 

JANM38510/30101 BCB 

TII 

DL 

LC04 

41- 9 

83 

74H71N 

TTL 

N74H71F 

A 

DL 

LC04 

45- 40 


193 

74-73N 

TTL 

JANM38510/30101 CCA 

none 

DL. 

LC04 

41- 11 

84 

74H71N 

TTL 

N74H71N 

A 

DL 

LC04 

45- 41 


194 

74-73N 

TTL 

JANM38510/30101 CCB 

none 

DL 

LC04 

41- 12 

85 

74H71N 

TTL 

SN54H101J 

Til 

DL 

LC04 

46- 49 


195 

74-73N 

TTL 

M53273P 

MITJ 

DL 

LC04 

45- 13 

86 

74H71N 

TTL 

SN54H71J 

Til 

DL 

LC04 

46- 39 


196 

74-73N 

TTL 

M74LS73AP 

MITJ 

DL 

LC04 

43- 29 

87 

74H71N 

TTL 

SN74H101N 

Til 

DL 

LC04 

46- 76 


197 

74-73N 

TTL 

N74H73F 

A 

DL 

LC04 

45- 44 

88 

74H71N 

TTL 

SN74H71J 

Til 

DL 

LC04 

46- 65 


198 

74-73N 

TTL 

N74H73N 

A 

DL 

LC04 

45- 45 

89 

74H71N 

TTL 

SN74H71N 

Til 

DL 

LC04 

46- 66 


199 

74-73N 

TTL 

N74LS73F 

A 

DL 

LC04 

45- 58 

90 

74H71N 

TTL 

S54H101F 

A 

DL 

LC04 

46- 3 


200 

74-73N 

TTL 

N74LS73N 

A 

DL 

LC04 

45- 59 

91 

74H71N 

TTL 

S54H71F 

A 

DL 

LC04 

45- 93 


201 

74-73N 

TTL 

N7473F 

A 

DL 

[LC04 

45- 84 

92 

74H71N 

TTL 

74H101PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 73 


202 

74-73N 

TTL 

N7473N 

A 

DL 

LC04 

45- 85 

93 

74L71 

TTL 

SN54L71J 

Til 

DL 

LC04 

49- 93 


203 

74-73N 

TTL 

SFC473E 

THEF 

DL 

LC04 

49- 71 

94 

74L71N 

TTL 

DM54L71J 

NSC 

DL 

LC04 

49- 80 


204 

74-73N 

TTL 

SFC473EM 

THEF 

DL 

LC04 

46- 31 

95 

74L71N 

TTL 

DM54L72J 

NSC 

DL 

LC04 

40- 68 


205 

74-73N 

TTL 

SFC473ET 

THEF 

DL 

LC04 

46- 32 

96 

74L71N 

TTL 

DM5472J 

NSC 

DL 

LC04 

49- 62 


206 

74-73N 

TTL 

SFC473LE 

THEF 

DL 

LC04 

42- 21 

97 

74L71N 

TTL 

DM74L71N 

NSC 

DL 

LC04 

49- 81 


207 

74-73N 

TTL 

SFC473LEM 

THEF 

DL 

LC04 

42- 22 

98 

74L71N 

TTL 

DM74L72N 

NSC 

DL 

LC04 

40- 71 


208 

74-73N 

TTL 

SN54H73J 

Til 

DL 

LC04 

46- 43 

99 

74L71N 

TTL 

DM7472N 

NSC 

DL 

LC04 

49- 65 


209 

74-73N 

TTL 

SN54LS73AJ 

A 

DL 

L.C04 

42- 23 

100 

74L71N 

TTL 

FJJ111-7472 

PHIN 

DL 

LC04 

43- 9 


210 

74-73N 

TTL 

SN54L73J 

TII 

DL 

LC04 1 

49- 50 

101 

74L71N 

TTL 

JANM38510/00201BCA 

NSC 

DL 

LC04 

43- 38 


211 

74-73N 

TTL 

SN5473J 

TII 

DL 

LC04 

46-107 

102 

74L71N 

TTL 

JANM38510/00201 BCB 

A 

DL 

LC04 

43- 39 


212 

74-73N 

TTL 

SN74H73J 

TII 

DL 

LC04 

46- 69 

103 

74L71N 

TTL 

JANM38510/00201 CCA 

NSC 

DL 

LC04 

43- 44 


213 

74-73N 

TTL 

SN74H73N 

TII 

DL 

LC04 

46- 70 

104 

74L71N 

TTL 

JANM38510/00201CCB 

NSC 

DL 

LC04 

43- 45 


214 

74-73N 

TTL 

SN74LS73AJ 

A 

DL 

LC04 

46- 85 

105 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02101 BCA 

NSC 

DL 

LC04 

49- 84 


215 

74-73N 

TTL 

SN74LS73AN 

A 

DL 

LC04 

46- 86 

106 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02101 BCB 

NSC 

DL 

LC04 

49- 85 


216 

74-73N 

TTL 

SN7473J 

TII 

DT 

LC04 

47- 1 

107 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02101 CCA 

NSC 

DL 

LC04 

40- 75 


217 

74-73N 

TTL 

SN7473N 

TII 

DL 

LC04 

47- 2 

108 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02101 CCB 

NSC 

DL 

LC04 

49- 90 


218 

74-73N 

TTL 

S54H73F 

A 

DL 

LC04 

45- 97 

109 

74L71N 

TTL - 

JANM38510/02102BCA 

NSC 

DL 

LC04 

40- 34 


219 

74-73N 

TTL 

S54LS73F 

A 

DL 

LC04 

- 42- 3 

110 

74L71N 

TTL 

JANM38510/02102BCB 

NSC 

DL 

LC04 

40- 35 


220 

74-73N 

TTL 

S5473F 

A 

PL 

L.C04 

! 46- 23 


IN ORDER OF: (1)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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ENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

n 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

si 

3J 

TYPE NUMBER 


PT 

KY 

GP 

E 

■ 

PAGE 

& 

LINE 


WKm 

n 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 



| 


1 

74-73N 

■1 



1*11 

iwmu 

42- 49 


un 

74-75N 

TTL 

JANM38510/01501BEB 

A 

Isis 

LC26 

177- 95 

2 

74-73N 

TTL 

5473DM 



LC04 

42- 93 



74-75N 

TTL 

JANM38510/01501CEA 

none 

si 

LC26 

178- 3 

3 

74-73N 

TTL 

74H73DC 


El 

LC04 

42- 71 


im 

74-75N 

TTL 

JANM38510/01501 CEB 

none 

Ml 

LC26 

178- 4 

4 

74-73N 

TTL 

74H73PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 72 


mm 

74-75N 

TTL 

M53275P 

MITJ 

DL 

LC26 

177- 67 

5 

74-73N 

TTL 

7473PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 98 



74-75N 

TTL 

M74LS75P 

MITJ 

DL 

LC26 

177- 44 

6 

74-74 

CMS 

MM54C74D 

NSC 

DL 

LC04 

36- 71 


n 

74-75N 

TTL 

N74LS75F 

A 

DL 

LC26 

177- 50 

7 

74-74 

TTL 


NSC 

DL 

LC04 

51- 59 


EEM 

74-75N 

TTL 

N74LS75N 

A 

DL 

LC26 

177- 51 

8 

74-74 

TTL 

MB74LS74AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

52- 43 



74-75N 

TTL 

N7475F 

A 

DL 

LC26 

177- 68 

9 

74-74 

TTL 

M74LS74AP 

MITJ 

DL 

LC04 

43- 30 



74-75N 

TTL 

N7475N 

A 

DL 

LC26 

177- 69 

IOy 

74-74 

TTL 

N74F74F 


•a 

LC04 

53- 85 


120 

74-75N 

TTL 

SFC475E 

THEF 

DL 

LC26 

177- 72 

11 y 

74-74 

TTL 

N74F74N 


•s 

LC04 

53- 86 


121 

74-75N 

TTL 

SFC475EM 

THEF 

DL 

LC26 

177- 73 

12 

74-74 

TTL 

N74LS74AF 


7M 

LC04 

52- 52 


122 

74-75N 

TTL 

SFC475ET 

THEF 

DL 

LC26 

177- 74 

13 

74-74 

TTL 

N74S74N 


*11 

LC04 

52- 54 


123 

74-75N 

TTL 

SFC475KM 

THEF 

DL 

LC26 

177- 76 

14 

74-74 

TTL 

SN54ALS74J 

um 

•8 

LC04 

53- 1 


124 

74-75N 

TTL 

SN54LS75J 

A 

DL 

LC26 

177- 59 

15 

74-74 

TTL 

SN54ALS74J#mil 

IJWH 


LC04 

54- 66 


125 

74-75N 

TTL 

SN54L75J 

Til 

DL 

LC26 

178- 7 

16 

74-74 

TTL 

SN54ALS74N 


sa 

LC04 

54- 31 


126 

74-75N 

TTL 

SN5475J 

Til 

DL 

LC26 

177- 77 

17 

74-74 

TTL 

SN54LS74AJ 

mm 

'll 

LC04 

50- 81 


127 

74-75N 

TTL 

SN74LS75J 

A 

DL 

LC26 

177- 63 

18 

74-74N 

CMS 

MM74C74N 


*l 

LC04 

36- 72 


128 

74-75N 

TTL 

SN74LS75N 

A 

DL 

LC26 

177- 64 

19 

74-74N 

TTL 

DM54H74J 

NSC 

DL 

LC04 

51- 57 


129 

74-75N 

TTL 

SN7475J 

Til 

DL 

LC26 

177- 80 

20 

74-74N 

TTL 

DM54L74J 

NSC 

DL 

LC04 

50- 38 


130 

74-75N 

TTL 

SN7475N 

Til 

DL 

LC26 

177- 81 

21 

74-74N 

TTL 

DM5474J 

NSC 

DL 

LC04 

51- 60 


131 

74-75N 

TTL 

S54LS75F 

A 

DL 

LC26 

177- 54 

22 

74-74N 

TTL 

DM74H74N 

NSC 

DL 

LC04 

51- 58 


132 

74-75N 

TTL 

S5475F 

A 

DL 

LC26 

177- 70 

23 

74-74N 

TTL 

DM74L74N 

NSC 

DL 

LC04 

50- 39 


133 

74-75N 

TTL 

5475DM 

FSC 

DL 

LC26 

178-101 

24 

74-74N 

TTL 

DM7474N 

NSC 

DL 

LC04 

51- 62 


134 

74-75N 

TTL 

7475DC 

FSC 

DL 

LC26 

179- 3 

25 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00205BCA 

NSC 

Hi 

LC04 

51- 83 


135 

74-75N 

TTL 

7475PC 

FSC 

• 

LC04 

51- 51 

26 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00205BCB 

A 

m 

LC04 

51- 84 


136 

74LS76 

CMS 

MM74C76N 

NSC 

DL 

LC04 

35- 9 

27 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00205BCC 

none 

El 

LC04 

51- 85 


137 

74LS76 

TTL 

MB74LS76A 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 18 

28 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00205CCA 

NSC 

DL 

LC04 

51- 91 


138 

74LS76 

TTL 

MB74LS76AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 19 

29 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00205CCB 

NSC 

DL 

LC04 

51- 92 


139 

74LS76 

TTL 

SN7476J 

Til 

DL 

LC04 

47- 3 

30 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00207BCA 

none 

DL 

LC04 

54- 80 


140 

74LS76N 

CMS 

MM54C76D 

NSC 

DL 

LC04 

35- 6 

31 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00207BCB 

MOTA 

DL 

LC04 

54- 81 


141 

74LS76N 

CMS 

TC7476BP 

TOSJ 

DL 

LC04 

34- 85 

32 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00207CCA 

none 

DL 

LC04 

54- 84 


142 

74LS76N 

TTL 

DM5476J 

NSC 

DL 

LC04 

43- 2 

33 

74-74N 

TTL 

JANM38510/00207CCB 

none 

DL 

LC04 

54- 85 


143 

74LS76N 

TTL 

DM7476N 

NSC 

DL 

LC04 

43- 5 

34 

74-74N 

TTL 

JANM38510/02105BCA 

NSC 

DL 

LC04 

50- 48 


144 

74LS76N 

TTL 

FJJ191-7476 

PHIN 

DL 

LC04 

43- 11 

35 

74-74N 

TTL 

JANM38510/02105BCB 

NSC 

DL 

LC04 

50- 49 


145 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/00204BEA 

none 

DL 

LC04 

43- 66 

36 

74-74N 

TTL 

JANM38510/02105CCA 

NSC 

DL 

LC04 

50- 54 


146 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/00204BEB 

A 

DL 

LC04 

43- 67 

37 

74-74N 

TTL 

JANM38510/02105CCB 

NSC 

DL 

LC04 

50- 55 


147 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/00204CEA 

none 

DL 

LC04 

43- 70 

38 

74-74N 

TTL 

JANM38510/02203BCA 

none 

DL 

LC04 

52- 17 


148 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/00204CEB 

NSC 

DL 

I.C04 

43- 71 

39 

74-74N 

TTL 

JANM38510/02203BCB 

none 

DL 

LC04 

52- 18 


149 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/02204BEA 

none 

DL 

LC04 

44- 36 

40 

74-74N 

TTl 

JANM38510/02203CCA 

none 

DL 

LC04 

52- 21 


150 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/02204BEB 

Til 

DL 

LC04 

44- 37 

41 

74-74N 

TTL 

JANM38510/02203CCB 

none 

DL 

LC04 

52- 22 


151 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/02204CEA 

none 

DL 

LC04 

44- 40 

42 

74-74N 

TTL 

JANM38510/07101BCA 

none 

DL 

LC04 

52- 34 


152 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/02204CEB 

none 

DL 

LC04 

44- 41 

43 

74-74N 

TTL 

JANM38510/07101BCB 

FSC 

DL 

LC04 

52- 35 


153 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/30110BEA 

none 

DL 

LC04 

41- 52 

44 

74-74N 

TTL 

JANM38510/07101 CCA 

none 

DL 

LC04 

52- 38 


154 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/30110BEB 

Til 

DL 

LC04 

41- 53 

45 

74-74N 

TTL 

JANM38510/07101CCB 

FSC 

DL 

LC04 

52- 39 


155 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/30110CEA 

none 

DL 

LC04 

41- 55 

46 

74-74N 

TTL 

JANM38510/30102BCA 

none 

DL 

LC04 

50- 65 


156 

74LS76N 

TTL 

JANM38510/30110CEB 

none 

DL 

LC04 

42- 1 

47 

74-74N 

TTL 

JANM38510/30102BCB 

A 

DL 

LC04 

50- 66 


157 

74LS76N 

TTL 

M53276P 

MITJ 

DL 

LC04 

45- 14 

48 

74-74N 

TTL 

JANM38510/30102CCA 

none 

DL 

LC04 

50- 72 


158 

74LS76N 

TTL 

M74LS76AP 

MITJ 

DL 

LC04 

43- 31 

49 

74-74N 

TTL 

JANM38510/30102CCB 

FSC 

DLJ 

LC04 

50- 73 



74LS76N 

TTL 

N74H106F 

A 

DL 

LC04 

45- 54 

50 

74-74N 

TTL 

MB74LS74A 

FCAJ 

DL 

LC04 

52- 42 



74LS76N 

TTL 

N74H106N 

A 

DL 

LC04 

45- 55 ! 

51 

74-74N 

TTL 

MC3160L 

MOTA 

DL 

LC04 

54- 42 



74LS76N 

TTL 

N74H76F 

A 

DL 

LC04 

45- 46 

52 

74-74N 

TTL 

M53274P 

MITJ 

DT 

LC04 

52- 41 


162 

74LS76N 1 

TTL 

N74H76N 

A 

DL 

LC04 

45- 47 

53 y 

74-74N 

TTL 

M74ALS74P 

MITJ 

DL 

LC04 

54- 35 


163 

74LS76N 

TTL 

N74LS76F 

A 

DL 

LC04 

45- 60 

54 

74-74N 

TTL 

N74H74N 

A 

DL 

LC04 

52- 51 


164 

74LS76N 

TTL 

N74LS76N 

A 

DL 

LC04 

45- 61 

55 y 

74-74N 

TTL 

N74S74D 

SIC 

DL 

LC04 

54- 39 



74LS76N 

TTL 

N7476F 

A 

DL 

LC04 

45- 86 

56 

74-74N 

TTL 

N7474F 

A 

DL 

LC04 

52- 55 



74LS76N 

TTL 

N7476N 

A 

DL 

LC04 

45- 87 

57 

74-74N 

TTL 

N7474N 

A 

DL 

LC04 

52- 56 



74LS76N 

TTL 

SFC476E 

THEF 

DL 

LC04 

46- 33 

58 

74-74N 

TTL 

N8824B 

A 

DL 

LC04 

47- 66 


ET&HH 

74LS76N 

TTL 

SFC476EM 

THEF 

DL 

LC04 

46- 34 

59 

74-74N 

TTL 

N8828A 

A 

DL 

LC04 

54- 52 



74LS76N 

TTL 

SFC476ET 

THEF 

DL 

LC04 

46- 35 

60 

74-74N 

TTL 

N8828F 

A 

DL 

LC04 

54- 53 



74LS76N 

TTL 

SN54H106J 

Til 

DL 

LC04 

46- 55 

61 

74-74N 

TTL 

'SFC474E 

THEF 

DL 

LC04 

52- 63 


171 

74LS76N 

TTL 

SN54H76J 

TII 

DL 

LC04 

46- 45 

62 

74-74N 

TTL 

SFC474EM 

THEF 

DL 

LC04 

52- 64 


172 

74LS76N 

TTL 

SN54LS76AJ 

A 

DL 

LC04 

42- 25 

63 

74-74N 

TTL 

SFC474ET 

THEF 

DL 

LC04 

52- 65 


173 

74LS76N 

TTL 

SN5476J 

TII 

DL 

LC04 

46-109 

64 

74-74N 

TTL 

SFC474EV 

THEF 

DL 

LC04 

52- 66 


mui? 

74LS76N 

TTL 

SN74H106J 

TII 

DL 

LC04 

46- 81 

65 

74-74N 

TTL 

SFC474HE 

THEF 

DL 

LC04 

52- 67 



74LS76N 

TTL 

SN74H106N 

TII 

DL 

LC04 

46- 82 

66 

74-74N 

TTL 

SFC474HEM 

THEF 

DL 

LC04 

52- 68 



74LS76N 

TTL 

SN74H76J 

TII 

DL 

LC04 

46- 71 ! 

67 

74-74N 

TTL 

SFC474LE 

THEF 

DL 

LC04 

50- 77 



74LS76N 

TTL 

SN74H76N 

TII 

DL 

LC04 

46- 72 

68 

74-74N 

TTL 

SFC474LEM 

THEF 

DL 

LC04 

1 50- 78 



74LS76N 

TTL 

SN74LS76AJ 

A 

DL 

LC04 

46- 87 

69 

74-74N 

TTL 

SN54H74J 

Til 

DL 

LC04 

53- 3 



74LS76N 

TTL 

SN74LS76AN 

A 

DL 

LC04 

46- 88 

70 

74-74N 

TTL 

SN54L74J 

Til 

DL 

LC04 

50- 79 


EHTHI 

74LS76N 

TTL 

SN7476N 

TII 

MO 

LC04 

47- 4 

71 

74-74N 

TTL 

SN74ALS74J 

Til 

DL 

LC04 

53- 11 



74LS76N 

TTL 

S54H106F 

A 

DL 

LC04 

46- 9 

72 

74-74N 

TTL 

SN74ALS74J# 

MOTA 

DL 

LC04 

54- 68 



74LS76N 

TTL 

S54H76F 

A 

DL 

LC04 

46- 1 

73 

74-74N 

TTL 

SN74ALS74N 

Til 

DL 

LC04 

53- 12 


183 

74LS76N 

TTL 

S54LS76F 

A 

DL 

LC04 

42- 5 

74 

74-74N 

TTL 

SN74ALS74N# 

MOTA 

DL 

LC04 

54- 69 


184 

74LS76N 

TTL 

S5476F 

A 

DL 

LC04 

46- 25 

75 

74-74N 

TTL 

SN74H74J 

Til 

DL 

LC04 

53- 13 


185 

74LS76N 

TTL 

54H106DM 

FSC 

DL 

LC04 

42- 57 

76 

74-74N 

TTL 

SN74H74N 

Til 

DL 

LC04 

53- 14 



74LS76N 

TTL 

54LS76DM 

FSC 

DL 

LC04 

40- 56 

77 

74-74N 

TTL 

SN74LS74AJ 

A 

DL 

LC04 

51- 4 



74LS76N 

TTL 

5476DM 

FSC 

DL 

LC04 

42- 95 

78 

74-74N 

TTL 

SN74LS74AN 

A 

MO 

LC04 

51- 5 



74LS76N 

TTL 

74H106DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 76 

79 

74-74N 

TTL 

SN74S74J 

Til 

DL 

LC04 

53- 17 


189 

74LS76N 

TTL 

74H106PC 

[FSC 

• 

LC04 

42- 77 

80 

74-74N 

TTL 

SN74S74N 

Til 

DL 

LC04 

53- 18 


190 

74LS76N 

TTL 

74LS76DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 80 

81 

74-74N 

TTL 

SN7474J 

Til 

DL 

LC04 

53- 24 


191 

74LS76N 

TTL 

74LS76PC 

FSC 

• 

LC04 

42- 81 

82 

74-74N 

TTL 

SN7474N 

Til 

DL 

LC04 

53- 25 


192 

74LS76N 

TTL 

7476DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 99 

83 

74-74N 

TTL 

S54H74F 

A 

DL 

LC04 

52- 57 


193 

74LS76N 

TTL 

7476PC 

FSC 

• 

LC04 

42-100 

84 

74-74N 

TTL 

S54LS74AF 

SIC 

DL 

LC04 

53- 35 


194 

74LS77N 


MB430 

FCAJ 

DL 

LC26 

174- 2 

85 

74-74N 

TTL 

S54LS74F 

A 

DL 

LC04 

50- 75 


195 

74LS77N ' 


MB430M 

FCAJ 

DL 

LC26 

174- 3 

86 

74-74N 

TTL 

S54S74F 

A 

DL 

LC04 

52- 59 


196 

74LS77N 

TTL 

JANM38510/01502BCA 

none 

DL 

LC26 

177- 84 

87 

74-74N 

TTL 

S5474F 

A 

DL 

LC04 

52- 61 


197 

74LS77N 

TTL 

JANM38510/01502BCB 

MOTA 

DL 

LC26 

177- 85 

88 

74-74N 

TTL 

S8824B 

A 

DL 

LC04 

47- 89 


198 

74LS77N 

TTL 

JANM38510/01502CCA 

none 

DL 

LC26 

177- 90 

89 

74-74N 

TTL 

S8828A 

A 

DL 

LC04 

54- 55 


199 

74LS77N 

TTL 

JANM38510/01502CCB 

none 

DL 

LC26 

177- 91 

90 

74-74N 

TTL 

S8828F 

A 

DL 

LC04 

54- 56 


200 

74LS77N 

TTL 

SN54LS77J 

MOTA 

DL 

LC26 

177- 40 

91 

74-74N 

TTL 

T54LS74D2 

SGAI 

DL 

LC04 

51- 6 


201 

74LS77N 

TTL 

SN74LS77J 

MOTA 

DL 

LC26 

177- 42 

92 

74-74N 

TTL 

T74LS74B1 

SGAI 

DL 

LC04 

53- 26 


202 

74LS77N 

TTL 

SN74LS77N 

MOTA 

DL 

LC26 

177- 43 

93 

74-74N 

TTL 

T74LS74D1 

SGAI 

DL 

LC04 

53- 27 


203 

74H78 

TTL 

MB74LS78 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 20 

94 

74-74N 

TTL 

54F74DM 

FSC 

DL 

LC04 

51- 7 


204 

74H78 

TTL 

MB74LS78AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 21 

95 

74-74N 

TTL 

54H74DM 

FSC 

DL 

LC04 

51- 15 


205 

74H78 

TTL 

S54H108F 

A 

DL 

LC04 

46- 11 

96 

74-74N 

TTL 

54LS74DM 

FSC 

DL 

LC04 

50- 32 


206 

74H78 

TTL 

S54LS78F 

A 

DL 

LC04 

42- 7 

97 

74-74N 

TTL 

54S74DM 

FSC 

DL' 

LC04 

51- 25 


207 

74H78 

TTL 

74H108PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 79 

98 

74-74N 

TTL 

5474DM 

FSC 

DL 

LC04 

51- 47 


208 

74H78N 

TTL 

MB618 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 39 

99 

74-74N 

TTL 

74F74DC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 29 


209 

74H78N 

TTL 

N74H108F 

A 

DL 

LC04 

45- 56 

100 

74-74N 

TTL 

74F74PC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 30 


210 

74H78N 

TTL 

N74H108N 

A 

DL 

LC04 

45- 57 

101 

74-74N 

TTL 

74H74DC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 37 


211 

74H78N 

TTL 

SN54H108J 

TII 

DL 

LC04 

46- 57 

102 

74-74N 

TTL 

74H74PC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 38 


212 

74H78N 

TTL 

SN54H78J 

TII 

DL 

LC04 

46- 47 

103 

74-74N 

TTL 

74S74DC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 43 


213 

74H78N 

TTL 

SN74H108J 

TII 

DL 

LC04 

46- 83 

104 

74-74N 

TTL 

74S74PC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 44 


214 

74H78N 

TTL 

SN74H108N 

TII 

DL 

LC04 

46- 84 

105 

74-74N 

TTL 

7474DC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 49 


215 

74H78N 

TTL 

SN74H78J 

TII 

DL 

LC04 

46- 73 

106 

74-74N 

TTL 

7474PC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 50 


216 

74H78N 

TTL 

SN74H78N 

TII 

DL 

LC04 

46- 74 

107 

74-75 

TTL 

SFC475JM 

THEF 

DL 

LC26 

177- 75 


217 

74H78N 

TTL 

54H108DM 

FSC 

DL 

LC04 

42- 59 

108 

74-75N 

TTL 

DM5475J 

NSC 

DL 

LC26 

177- 47 


218 

74H78N 

TTL 

74H108DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 78 

109 

74-75N 

TTL 

DM7475N 

NSC 

DL 

LC26 

177- 49 



74L78N 

TTL 

DM54L78J 

NSC 

DL 

LC04 

40- 70 

110 

74-75N 

TTL 

JANM38510/01501BEA 1 

none 

DL 

LC26 

177- 94 

J 


74L78N 

TTL 

DM74L78N 

NSC i 

DLj 

LC04 

40- 74 


IN ORDER OF: (ipNCTIONAL NO. (2) TECH 


F28 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F28 



















FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


FUNCTIONAL 

NUMBER 


TECH TYPE NUMBER 


1 

74L78N 

TTL 

JANM38510/02104BCA 

2 

74L78N 

TTL 

JANM38510/02104BCB 

3 

74L78N 

TTL 

JANM38510/02104CCA 

4 

74L78N 

TTL 

JANM38510/02104CCB 

5 

74L78N 

TTL 

N74LS78F 

6 

74L78N 

TTL 

N74LS78N 

7 

74L78N 

TTL 

SN54LS78AJ 

8 

74L78N 

TTL 

SN54L78J 

9 

74L78N 

TTL 

SN74LS78AJ 

10 

74L78N 

TTL 

SN74LS78AN 

11 

74L78N 

TTL 

54LS78DM 

12 

74-80N 

TTL 

JANM38510/00604BCA 

13 

74-80N 

TTL 

JANM38510/00604BCB 

14 

74-80N 

TTL 

JANM38510/00604CCA 

15 

74-80N 

TTL 

JANM38510/00604CCB 

16 

74-80N 

TTL 

MB408 

17 

74-80N 

TTL 

MB408M 

18 

74-80N 

TTL 

N7480F 

19 

74-80N 

TTL 

N7480N 

20 

74-80N 

TTL 

N8268F 

21 

74-80N 

TTL 

SN5480J 

22 

74-80N 

TTL 

SN7480J 

23 

74-80N 

TTL 

SN7480N 

24 

74-80N 

TTL 

S5480F 

25 

74-82N 

TTL 

JANM38510/00601 BCA 

26 

74-82N 

TTL 

JANM38510/00601 BCB 

27 

74-82N 

TTL 

JANM38510/00601 CCA 

28 

74-82N 

TTL 

JANM38510/00601 CCB 

29 

74-82N 

TTL 

SN5482J 

30 

74-82N 

TTL 

SN7482J 

31 

74-82N 

TTL 

SN7482N 

32 

74-83 

CMS 

MM54C83D 

33 

74-83 

CMS 

MM74C83N 

34 

74-83 

1TL 

DM5483J 

35 

74-83 

TTL 

DM7483N 

36 

74-83 

TTL 

JANM38510/00602BEA 

37 

74-83 

TTL 

JANM38510/00602BEB 

38 

74-83 

TTL 

J ANM38510/00602CEA 

39 

74-83 

TTL 

JANM38510/00602CEB 

40 

74-83 

TTL 

JANM38510/31201BEA 

41 

74-83 

TTL 

JANM38510/31201BEB 

42 

74-83 

TTL 

JANM38510/31201CEA 

43 

74-83 

TTL 

JANM38510/31201 CEB 

44 

74-83 

TTL 

MB74LS83A 

45 

74-83 

TTL 

MB74LS83AM 

46 

74-83 

TTL 

M74LS83AP 

47 

74-83 

TTL 

N74LS83AF 

48 

74-83 

TTL 

N74LS83AN 

49 

74-83 

TTL 

N74LS83F 

50 

74-83 

TTL 

N7483F 

51 

74-83 

TTL 

N7483N 

52 

74-83 

TTL 

SFC483ALSE 

53 

74-83 

TTL 

SFC483ALSEM 

54 

74-83 

TTL 

SFC483E 

55 

74-83 

TTL 

SFC483EM 

56 

74-83 

TTL 

SFC483ET 

57 | 

74-83 

TTL_ 

SFC483JM 

58 

74-83 

TTL 

SFC483KM 

59 

74-83 

TTL 

SN54LS83AJ 

60 

74-83 

TTL 

SN5483AJ 

61 

74-83 

TTL 

SN74LS83AJ 

62 

74-83 

TTL 

SN74LS83AN 

63 

74-83 

TTL 

SN7483AJ 

64 

74-83 

TTL 

SN7483AN 

65 

74-83 

TTL 

S54LS83AF 

66 

74-83 

TTL 

T74LS83B1 

67 

74-63 

TTL 

T74LS83D1 

68 

74-83 

TTL 

54LS83ADM 

69 

74-83 

TTL 

5483ADM 

70 

74-83 

TTL 

74LS83ADC 

71 

74-83 

TTL 

74LS83APC 

72 

74-83 

TTL 

7483ADC 

73 

74-83 

TTL 

7483APC 

74 ▼ 

74-85 

CMS 

M4063BP 

75 

74-85 

TTL 

SN74LS85J 

76 

74-85N 

TTL 

DM7485N 

77 

74-85N 

TTL 

JANM38510/08201 BEA 

78 

74-85N 

TTL 

JANM38510/08201 BEB 

79 

74-85N 

TTL 

JANM38510/08201 CEA 

80 

74-85N 

TTL 

JANM38510/08201 CEB 

81 

74-85N 

TTL 

JANM38510/15001 BEA 

82 

74-85N 

TTL 

JANM38510/15001 BEB 

83 

74-85N 

TTL 

JANM38510/15001CEA 

84 

74-85N 

TTL 

JANM38510/15001 CEB 

85 

74-85N 

TTL 

JANM38510/31101BEA 

86 

74-85N 

TTL 

JANM38510/31101 BEB 

87 

74-85N 

TTL 

JANM38510/31101 CEA 

88 

74-85N 

TTL 

JANM38510/31101CEB 

89 

74-85N 

TTL 

MB74LS85 

90 

74-85N 

TTL 

MB74LS85M 

91 

74-85N 

TTL 

M53285P 

92 

74-85N 

TTL 

M74LS85P 

93 

74-85N 

TTL 

N74LS85F 

94 

74-85N 

TTL 

N74LS85N 

95 ▼ 

74-85N 

TTL 

N74S85D 

96 

74-85N 

TTL 

N74S85N 

97 

74-85N 

TTL 

N7485F 

98 

74-85N 

TTL 

N7485N 

99 

74-85N 

TTL 

SFC485E 

100 

74-85N 

TTL 

ISFC485EM 

101 

74-85N 

TTL 

SFC485ET 

102 

74-85N 

TTL 

SFC485JM 

103 

74-85N 

TTL 

SFC485KM 

104 

74-85N 

TTL 

SN54LS85J 

105 

74-85N 

TTL 

SN54S85J 

106 

74-85N 

TTL 

SN5485J 

107 

74-85N 

TTL 

SN74LS85N 

108 

74-85N 

TTL 

SN74S85J 

109 

74-85N 

TTL 

SN74S85N 

110 

74-85N 

TTL 

SN7485J 


PT 

MFR KY 
CODE GP 
E 

' NSC T5T 
NSC DL 
NSC DL 
"N5C - DL 
A DL 


PAGE 

USE & 
CODE LINE 


FSC 

DL 

LC04 

40- 

58 

none 

DL 

LC15 

160- 

80 

MOTA DL 

LC15 

160- 

81 

none 

DL 

LC15 

160- 

84 

none 

DL 

LC15 

160- 

85 

FCAJ 

DL 

LC15 

160- 

41 

FCAJ 

DL 

LC15 

160- 

42 

A 

DL 

LC15 

160- 

68 

A 

DL 

LC15 

160- 

69 

A 

DL 

LC15 

160- 

65 

Til 

DL 

LC15 

160- 

72 

Til 

DL 

LC15 

160- 

74 

Til 

DL 

LC15 

160- 

75 

A 

DL 

LC15 

160- 

70 

none 

DL 

LC15 

161- 

1 

MOTA DL 

LC15 

161- 

2 

none 

DL 

LC15 

161- 

5 

none 

DL 

LC15 

161- 

6 

Til 

DL 

LC15 

160- 

90 

Til 

DL 

LC15 

160- 

92 

Til 

DL 

LC15 

160- 

93 

NSC 

DL 

LC15 

159- 

63 

NSC 

Dl 

LC15 

159- 

64 

NSC 

DL 

LC15 

162- 

19 

NSC 

DL 

LC15 

162- 

21 

none 

DL 

LC15 

162- 

31 

A 

DL 

LC15 

162- 

32 

none 

DL 

LC15 

162- 

35 

NSC 

DL 

LC15 

162- 

36 

none 

DL 

LC15 

161- 

86 

FSC 

DL 

LC15 

161- 

87 

none 

DL 

LC15 

162- 

2 

FSC 

DL 

LC15 

162- 

3 

FCAJ 

DL 

LC15 

161- 

42 

FCAJ 

DL 

LC15 

161- 

43 

MITJ 

DL 

LC15 

161- 

26 

A 

DL 

LC15 

161- 

46 

A 

DL 

LC15 

161- 

47 

A 

DL 

LC15 

161- 

48 

A 

DL 

LC15 

162- 

22 

A 

DL 

LC15 

162- 

23 

THEF 

DL 

LC15 

162- 

24 

THEF 

DL 

LC15 

162- 

25 

THEF 

DL 

LC15 

162- 

26 

THEF 

DL 

LC15 

162- 

27 

THEF 

DL 

LC15 

162- 

28 

THFF 

Dl 

LC15 

162- 

29 

THEF 

DL 

LC15 

162- 

30 

A 

DL 

LC15 

161- 

58 

Til 

DL 

LC15 

161- 

66 

A 

DL 

LC15 

161- 

62 

A 

DL 

LC15 

161- 

63 

Til 

DL 

LC15 

161- 

68 

Til 

DL 

LC15 

161- 

69 

A 

DL 

LC15 

161- 

50 

SGAI 

DL 

LC15 

161- 

76 

SGAI 

DL 

LC15 

161- 

77 

FSC 

DL. 

LC15 

161- 

34 

FSC 

DL 

LC15 

161- 

22 

FSC 

DL 

LC15 

161- 

37 

FSC 

° 

LC15 

160- 

33 

FSC 

m 

LC15 

161- 

24 

FSC 


LC15 

161- 

25 

MITJ 

DL 

LC17 

165- 

57 

A 

DL 

LC17 

166- 

46 

NSC 

DL 

LC17 

166- 

24 

none 

DL 

LC17 

166- 

18 

SIC 

DL 

LC17 

166- 

19 

none 

DL 

LC17 

166- 

20 

none 

DL 

LC17 

166- 

21 

SIC 

DL 

LC17 

166- 

67 

A 

DL 

LC17 

166- 

68 

none 

DL 

LC17 

166- 

71 

none 

DL 

LC17 

166- 

72 

none 

DL 

LC17 

166- 

55 

Til 

DL 

LC17 

166- 

56 

none 

DL 

LC17 

166- 

58 

none 

DL 

LC17 

166- 

59 

FCAJ 

DL 

LC17 

166- 

61 

FCAJ 

DL 

LC17 

166- 

62 

MITJ 

DL 

LC17 

166- 

25 

MITJ 

DL 

LC17 

166- 

43 

A 

DL 

LC17 

166- 

63 

A 

DL 

LC17 

166- 

64 

SIC 

DL 

LC17 

166- 

5 

A 

DL 

LC17 

166- 

6 

A 

DL 

LC17 

166- 

26 

A 

DL 

LC17 

166- 

27 

THEF 

DL 

LC17 

166- 

30 

THEF 

DL 

LC17 

166- 

31 

THEF 

DL 

LC17 

166- 

32 

THEF 

DL 

LC17 

166- 

33 

THEF 

DL 

LC17 

166- 

34 

A 

DL 

LC17 

166- 

44 

Til 

DL 

LC17 

166- 

9 

Til 

DL 

LC17 

166- 

35 

A 

DL 

LC17 

166- 

47 

Til 

DL 

LC17 

166- 

11 

Til 

DL 

LC17 

166- 

12 

Til 

DL 

LC17 

166- 

37 


FUNCTIONAL 

NUMBER 


74-85N 
74-85N 
74-85N 
" 74-85N 
74-85N 
74-85N 
“ 74-85N 
74-85N 
74L85 
" 74L85N 
74L85N 
74L85N 
" 74L85N 
74L85N 
74LS85N 
74-86 
74-86 
74-86 
74-86 
74-86N 
74-86N 
~ 74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
" 74-86N 
74-86N 
74-86N 
“ 74-86N 
74-86N 

74-86N _ 

74-86N 
74-86N 
74-86N 
" 74-86N 
74-86N 
74-86N 
' 74-86N 
74-86N 
74-86N 
“ 74-86N 
74-86N 
74-86N 
" 74-86N 
74-86N 
74-86N 
‘ 74-86N 
74-86N 
74-86N 
" 74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 

74-86N _ 

74-86N 
74-86N 
74-86N 
“ 74-86N 
74-86N 
74-86N 
" 74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
74-86N 
’ 74-86N 
74-86N 
7 4-86N 
74-86N 
74-86N 
74L86 
' 74L86 
74L86 
74L86 
" 74L86N 
74L86N 
74L86N 
' 74L86N 
74L86N 
74L86N 
74L86N 
74L86N 
74L86N 
74L86N 
74L86N 
74L86N 
" 74L86N 
74L86N 
74L86N 
' 74L86N 
74L86N 
74L86N 
" 74L86N 
74L86N 
74L86N 
" 74L86N 
74L86N 
74L86N 
" 74L86N 
74L86N 


D.A. T.A. 


M74LS86P 
N74LS86F 
" N74LS86N 
N74S86D 
N74S86N 
N7486F 
N7486N 
SFC486E 
" SFC486EM 
SFC486ET 
SN54LS86J 
‘ SN54S86J 
SN5486J 
SN74LS86J 
" SN74LS86N 
SN74S86J 
SN74S86N 
" SN7486J 
SN7486N 

S54LS86F _ 

" S54S86F 
S5486F 
T54LS86D2 
" T74LS86B1 
T74LS86D1 

ZN5486E _ 

‘ ZN5486J 
ZN7486E 

Z N7486J _ 

' 54S86DM 
5486DM 
74LS86DC 
' 74LS86PC 
74S86DC 
74S86PC 
' 7486DC 
7486PC 
MB84070B 
" MB84070BM 
883/4030B 
883/4070B 
CM4030AD 
CM4030AE 
CD4030AD 
' CD4030AE 
CD4030AF 
C D4030BD 
" CD4030BE 
CD4030BF 
CD4 030CJ 
' CD4030CN 
CD4030MJ 

CD4030MW _ 

‘ CD4070BCJ 
CD4070BCN 
CD4070BD 
" CD4070BE 
CD4070BF 
CD4070BMJ 
" CD4070BMW 
HBC4030AD 
HBC4030AF 
' HBF4030AE 
HBF4030AF 
HCC4030BD 
" HCC4030BF 
HCC4070BD 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


IN ORDER OF: (1 FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
(3)TYPE NUMBER 


TYPE NUMBER 


' SN7465N 

S54LS85F 

S54S85F _ 

S5485F 

54LS85DM 

5 485DM _ 

" 74LS85DC 
74LS85PC 

M4585BP _ 

" MM74C85N 
DM54L85J 

MB448 _ 

' MB448M 
SN54L85J 

DM74L85N _ 

DM74S86N 

N74F86F 

N74F86N _ 

' S54F86F 
TC4030BP 

MC1912L _ 

" DM5486J 
DM7486N 

JANM38510/00701BCA 
“JANM38510/00701 BCB 
JANM38510/00701 CCA 
JANM38510/00701 CCB 
JANM38510/07501 BCA 
JANM38510/07501 BCB 
JANM38510/07501 CCA 
' JANM38510/07501CCB 
JANM38510/30502BCA 
JANM38510/30502BCB 
JANM38510/30502BCC 
JANM38510/30502CCA 
JANM38510/30502CCB 
" JANM38510/30502CCC 
MB449 

MB449M _ 

‘ MB74LS86 
MB74LS86M 

MC3121L _ 

' M53286P 




PT 


MFR 

KY 

USE 

CODE 

GP 

CODE 


E 


Til 

A 

T5T 

DL 

LC17 

LC17 

A 

DL 

LC17 

A 

DL 

LC17 

FSC 

DL 

LC17 

FSC 

DL 

LC17 

FSC 

DL 

LC17 

FSC 

• 

LC17 

MITJ 

DL 

LC17 

NSC 

DL 

LC17 

NSC 

DL 

LC17 

FCAJ 

Dl 

LC17 

FCAJ 

T)T 

LC17 

Til 

DL 

LC17 

NSC 

DL 

LC17 

NSC 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

TOSJ 

DL 

LC05 

MOTA 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

none 

DL 

LC05 

SIC 

DL 

LC05 

none 

DL 

LC05 

none 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

FCAJ 

DL 

LC05 

FCAJ 

DL 

LC05 

FCAJ 

DL 

LC05 

FCAJ 

DL 

LC05 

MOTA 

DL 

LC05 

MITJ 

DL 

LC05 

MITJ 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

SIC 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

THEF 

DL 

LC05 

THEF 

DL 

LC05 

THEF 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

Til 

DL 

LC05 

Til 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

Tli 

DL 

LC05 

Tli 

DL 

LC05 

Til 

DL 

LC05 

Til 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

A 

DL 

LC05 

SGAI 

DL 

LC05 

SGAI 

DL 

LC05 

SGAI 

DL 

LC05 

FERB 

DL 

LC05 

FERB 

DL 

LC05 

FERB 

DL 

LC05 

FERB 

DL 

LC05 

FSC 

DL 

LC05 

FSC 

DL 

LC05 

FSC 

DL 

LC05 

FSC 

DL 

LC05 

FSC 

DL 

LC05 

FSC 

DL 

LC05 

FSC 

DL 

LC05 

FSC 

DL 

LC05 

FCAJ 

DL 

LC05 

FCAJ 

DL 

LC05 

SSS 

MO 

LC05 

SSS 

MO 

LC05 

SOD 

DL 

LC05 

SOD 

DL 

LC05 

RCA 

MO 

LC05 

A 

MO 

LC05 

A 

MO 

LC05 

RCA 

MO 

LC05 

RCA 

MO 

LC05 

RCA 

MO 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

FL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

RCA 

MO 

LC05 

RCA 

MO 

LC05 

RCA 

MO 

LC05 

NSC 

DL 

LC05 

NSC 

TT 

LC05 

SGAI 

MO 

LC05 

SGAI 

MO 

LC05 

SGAI 

MO 

LC05 

SGAI 

MO 

LC05 

SGAI 

DL 

LC05 

SGAfi 

DL“ 

LC05 

SGAI 1 

DL 

LC05 













FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

1J 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2H 

TECH 

11 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

n- 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

TECH 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74L86N " 

CMS 

HCC4070BF 

SGAI 

DL 

LC05 

65- 27 


Ill 

74-92N 

TTL 

SN74LS92J 

A 

L)L 

LC11 

153- 35 

2 

74L86N 

CMS 

HCF4030BE 

SGAI 

DL 

LC05 

65- 76 


112 

74-92N 

TTL 

SN74LS92N 

A 

DL 

LC11 

153- 36 

3 

74L86N 

CMS 

HCF4030BF 

SGAI 

DL 

LC05 

65- 77 


113 

74-92N 

TTL 

SN7492AJ 

Til 

DL 

LC11 

153- 39 

4 

74L86N 

CMS 

HCF4070BE 

SGAI 

DL 

LC05 

65- 29 


114 

74-92N 

TTL 

SN7492AN 

Til 

DL 

LC11 

153- 40 

5 

74L86N 

CMS 

HCF4070BF 

SGAI 

DL 

LC05 

65- 30 


115 

74-92N 

TTL 

S54LS92F 

A 

DL 

LC11 

153- 21 

6 

74L86N 

CMS 

HEF4030P 

A 

DL 

LC05 

65- 14 


116 

74-92N 

TTL 

S5492F 

A 

DL 

LC11 

153- 17 

7 

74L86N 

CMS 

HEF4070 

RTCF 

DL 

LC05 

65- 66 


117 

74-92N 

TTL 

ZN5492AE 

FERB 

DL 

LC11 

153- 41 

8 

74L86N 

CMS 

HEF4070P 

A 

DL 

LC05 

65- 15 


118 

74-92N 

TTL 

ZN5492AJ 

FERB 

DL 

LC11 

153- 42 

9 

74L86N 

CMS 

JANM38510/05303BCA 

A 

DL 

LC05 

65- 2 


119 

74-92N 

TTL 

ZN7492AE 

FERB 

DL 

LC11 

153- 43 

10 

74L86N 

CMS 

JANM38510/05303BCB 

A 

DL 

LC05 

65- 3 


120 

74-92N 

TTL 

ZN7492AJ 

FERB 

DL 

LC11 

153- 44 

11 

74L86N 

CMS 

JANM38510/05303BCC 

sss 

DL 

LC05 

65- 4 


121 

74-92N 

TTL 

ZN7492E 

FERB 

DL 

LC11 

152- 60 

12 

74L86N 

CMS 

JANM38510/05303CCA 

NSC 

DL 

LC05 

65- 8 


122 

74-92N 

TTL 

5492ADM 

FSC 

DL 

LC11 

153- 27 

13 

74L86N 

CMS 

JANM38510/05303CCB 

NSC 

DL 

LC05 

65- 9 


123 

74-92N 

TTL 

74LS92PC 

FSC 

DL 

LC11 

153- 26 

14 

74L86N 

CMS 

MC14070BAL 

MOTA 

DL 

LC05 

65- 70 


124 

74-92N 

TTL 

7492ADC 

FSC 

DL 

LC11 

153- 29 

15 

74L86N 

CMS 

MC14070BCL 

MOTA 

DL 

LC05 

65- 71 


125 

74-92N 

TTL 

7492APC 

FSC 

DL 

LC11 

153- 30 

16 

74L86N 

CMS 

MC14070BCP 

MOTA 

DL 

LC05 

65- 72 


126 

74L93N 

CMS 

MM54C93D 

NSC 

DL 

LC11 

131- 55 

17 

74L86N 

CMS 

MM4630AD 

NSC 

DL 

LC05 

65- 11 


127 

74L93N 

CMS 

MM74C93N 

NSC 

DL 

LC11 

131- 56 

18 

74L86N 

CMS 

MM4630AF 

NSC 

FL 

LC05 

65- 12 


128 

74L93N 

TTL 

DM54L93J 

NSC 

DL 

LC11 

145- 43 

19 

74L86N 

CMS 

MM54C86D 

NSC 

DL 

LC05 

64-101 


129 

74L93N 

TTL 

DM74L93N 

NSC 

DL 

LC11 

145- 44 

20 

74L86N 

CMS 

SCL4030B 

SSS 

MO 

LC05 

65- 19 


130 

74L93N 

TTL 

DM76L93J 

NSC 

DL 

LC11 

145- 46 

21 

74L86N 

CMS 

SCL4070B 

SSS 

MO 

LC05 

65- 20 


131 

74L93N 

TTL 

DM76L93N 

NSC 

DL 

LC11 

145- 47 

22 

74L86N 

CMS 

SFF24030AEV 

THEF 

DL 

LC05 

65- 31 


132 

74L93N 

TTL 

DM86L93J 

NSC 

DL 

LC11 

145- 49 

23 

74L86N 

CMS 

SFF24030AKM 

THEF 

DL 

LC05 

65- 32 


133 

74L93N 

TTL 

DM86L93N 

NSC 

DL 

LC11 

145- 50 

24 

74L86N 

CMS 

4030BDC 

FSC 

DL 

LC05 

65- 42 


134 

74L93N 

TTL 

JANM38510/02502BCA 

NSC 

DL 

LC11 

144- 77 

25 

74L86N 

CMS 

4030BDM 

FSC 

DL 

LC05 

65- 43 


135 

74L93N 

TTL 

JANM38510/02502BCB 

NSC 

DL 

LC11 

144- 78 

26 

74L86N 

CMS 

4030BPC 

FSC 

DL 

LC05 

65- 46 


136 

74L93N 

TTL 

JANM38510/02502CCA 

NSC 

DL 

LC11 

144- 81 

27 

74L86N 

CMS 

4070BDC 

FSC 

DL 

LC05 

65- 47 


137 

74L93N 

TTL 

JANM38510/02502CCB 

NSC 

DL 

LC11 

144- 82 

28 

74L86N 

CMS 

4070BDM 

FSC 

DL 

LC05 

65- 48 


138 

74L93N 

TTL 

SFC493LE 

THEF 

DL 

LC11 

149- 93 

29 

74L86N 

CMS 

4070BPC 

FSC 

DL 

LC05 

65- 51 


139 

74L93N 

TTL 

SFC493LEM 

THEF 

DL 

LC11 

149- 94 

30 I 

74L86N 

TTL 

DM54L86J 

NSC 

DL 

LC05 

111- 17 


140 

74L93N 

TTL 

SN54L93J 

Til 

DL 

LC11 

149- 95 

31 

74L86N 

TTL 

DM74L86N 

NSC 

DL 

LC05 

111- 19 


141 

74LS93N 

CMS 

MSM5538 

OKU 

DL 

LC11 

131- 63 

32 

74L86N 

TTL 

JANM38510/02601BCA 

NSC 

DL 

LC05 

111- 20 


142 

74LS93N 

TTL 

DM5493J 

NSC 

DL 

LC11 

150- 24 

33 

74L86N 

TTL 

JANM38510/02601BCB 

NSC 

DL 

LC05 

111- 21 


143 

74LS93N 

TTL 

DM7493N 

NSC 

DL 

LC11 

152- 67 

34 

74L86N 

TTL 

JANM38510/02601 CCA 

NSC 

DL 

LC05 

111- 24 


144 

74LS93N 

TTL 

FJJ211-7493 

PHIN 

DL 

LC11 

144- 90 

35 

74L86N 

TTL 

JANM38510/02601CCB 

NSC 

DL 

LC05 

111- 25 


145 

74LS93N 

TTL 

JANM38510/01302BCA 

none 

DL 

LC11 

144- 94 

36 

74L86N 

TTL 

MB74LS386 

FCAJ 

DL 

LC05 

112- 33 


146 

74LS93N 

TTL 

JANM38510/01302BCB 

A 

DL 

LC11 

144- 95 

37 

74L86N 

TTL 

MB74LS386M 

FCAJ 

DL 

LC05 

112- 34 


147 

74LS93N 

TTL 

JANM38510/01302CCA 

none 

DL 

LC11 

145- 4 

38 

74L86N 

TTL 

N74LS386F 

A 

DL 

LC05 

112- 47 


148 

74LS93N 

TTL 

JANM38510/01302CCB 

none 

DL 

LC11 

145- 5 

39 

74L86N 

TTL 

N74LS386N 

A 

DL 

LC05 

112- 48 


149 

74LS93N 

TTL 

JANM38510/31502BCA 

none 

DL 

LC11 

147- 64 

40 

74L86N 

TTL 

N82S41F 

A 

DL 

LC05 

113- 20 


150 

74LS93N 

TTL 

JANM38510/31502BCB 

Til 

DL 

LC11 

147- 65 

41 

74L86N 

TTL 

N82S41N 

A 

DL 

LC05 

113- 21 


151 

74LS93N 

TTL 

JANM38510/31502CCA 

none 

DL 

LC11 

147- 67 

42 

74L86N 

TTL 

SN54LS386J 

A 

DL 

LC05 

111- 59 


152 

74LS93N 

TTL 

JANM38510/31502CCB 

none 

DL 

LC11 

147- 68 

43 

74L86N 

TTL 

SN54L86J 

Til 

DL 

LC05 

111- 52 


153 

74LS93N 

TTL 

M74LS293P 

MITJ 

DL 

LC11 

150- 35 

44 

74L86N 

TTL 

SN74LS38&!) 

A 

DL 

LC05 

112- 74 


154 

74LS93N 

TTL 

M74LS93P 

MITJ 

DL 

LC11 

150- 34 

45 

74L86N 

TTL 

SN74LS386N 

A 

DL 

LC05 

112- 75 


155 

74LS93N 

TTL 

N74LS93F 

A 

DL 

LC11 

145- 53 

46 

74L86N 

TTL 

S54LS386F 

A 

DL 

LC05 

111- 50 


156 

74LS93N 

TTL 

N74LS93N 

A 

DL 

LC11 

145- 54 

47 

74L86N 

TTL 

54LS386DM 

FSC 

DL 

LC05 

111- 15 


157 

74LS93N 

TTL 

N7493F 

A 

DL 

LC11 

145- 8 

48 

74H87N 

MON 

SN54H87J 

Til 

DL 

LC27 

182- 82 


158 

74LS93N 

TTL 

N7493N 

A 

DL 

LC11 

145- 9 

49 

74H87N 

MON 

SN74H87J 

Til 

DL 

LC27 

182- 86 


159 

74LS93N 

TTL 

SFC493E 

THEF 

DL 

LC11 

150- 20 

50 

74H87N 

MON 

SN74H87N 

Til 

DL 

LC27 

182- 87 


160 

74LS93N 

TTL 

SFC493EM 

THEF 

DL 

LC11 

150- 21 

51 

74H87N 

MON 

54H87DM 

FSC 

DL 

LC27 

182- 73 


161 

74LS93N 

TTL 

SFC493ET 

THEF 

DL 

LC11 

150- 22 

52 

74H87N 

MON 

74H87DC 

FSC 

DL 

LC27 

182- 75 


162 

74LS93N 

TTL 

SN54LS93J 

A 

DL 

LC11 

150- 2 

53 

74H87N 

MON 

74H87PC 

FSC 

DL 

LC27 

182- 76 


163 

74LS93N 

TTL 

SN5493AJ 

Til 

DL 

LC11 

150- 6 

54 

74H89P 

TTL 

FJJ141-7490 

PHIN 

DL 

LC11 

139- 99 


164 

74LS93N 

TTL 

SN74LS93J 

A 

DL 

LC11 

150- 4 

55 

74H89P 

TTL 

MC3122L 

MOTA 

DL 

LC05 

115- 19 


165 

74LS93N 

TTL 

SN74LS93N 

A 

DL 

LC11 

150- 5 

56 

74-90 

TTL 

SN5490N 

Til 

DL 

LC11 

141- 17 


166 

74LS93N 

TTL 

SN7493AJ 

Til 

DL 

LC11 

150- 8 

57 

74-90N 

CMS 

MM54C90D 

NSC 

DL 

LC11 

135- 68 


167 

74LS93N 

TTL 

SN7493AN 

Til 

DL 

LC11 

150- 9 

58 

74-90N 

CMS 

MM74C90N 

NSC 

DL 

LC11 

135- 69 


168 

74LS93N 

TTL 

S54LS93F 

A 

DL 

LC11 

145- 57 

59 

74-90N 

TTL 

DM54L90J 

NSC 

DL 

LC11 

140- 22 


169 

74LS93N 

TTL 

S5493F 

A 

DL 

LC11 

145- 13 

60 

74-90N 

TTL 

DM5490J 

NSC 

DL 

LC11 

143- 61 


170 

74LS93N 

TTL 

ZN5493AE 

FERB 

DL 

LC11 

150- 10 

61 

74-90N 

TTL 

DM74L90N 

NSC 

DL 

LC11 

140- 23 


171 

74LS93N 

TTL 

ZN5493AJ 

FERB 

DL 

LC11 

150- 11 

62 

74-90N 

TTL 

DM7490N 

NSC 

DL 

LC11 

143- 63 


172 

74LS93N 

TTL 

ZN7493AE 

FERB 

DL 

LC11 

150- 12 

63 

74-90N 

TTL 

JANM38510/01307BCA 

none 

DL 

LC11 

140- 3 


173 

74LS93N 

TTL 

ZN7493AJ 

FERB 

DL 

LC11 

150- 13 

64 

74-90N 

TTL 

JANM38510/01307BCB 

MOTA 

DL 

LC11 

140- 4 


174 

74LS93N 

TTL 

ZN7493E 

FERB 

DL 

LC11 

145- 61 

65 

74-90N 

TTL 

JANM38510/01307CCA 

none 

DL 

LC11 

140- 9 


175 

74LS93N 

TTL 

54LS93DM 

FSC 

DL 

LC11 

147-100 

66 

74-90N 

TTL 

JANM38510/01307CCB 

none 

DL 

LC11 

140- 10 


176 

74LS93N 

TTL 

5493ADM 

FSC 

DL 

LC11 

152- 63 

67 

74-90N 

TTL 

JANM38510/02501 BCA 

NSC 

DL 

LC11 

139- 86 


177 

74LS93N 

TTL 

74LS93DC 

FSC 

DL 

LC11 

147-102 

68 

74-90N 

TTL 

JANM38510/02501 CCA 

NSC 

DL 

LC11 

139- 90 


178 

74LS93N 

TTL 

74LS93PC 

FSC 

DL 

LC11 

148- 1 

69 

74-90N 

TTL 

M74LS90P 

MITJ 

DL 

LC11 

143- 75 


179 

74LS93N 

TTL 

7493ADC 

FSC 

DL 

LC11 

152- 65 

70 

74-90N 

TTL 

N74LS90N 

A 

DL 

LC11 

140- 44 


180 

74LS93N 

TTL 

7493APC 

FSC 

DL 

LC11 

152- 66 

71 

74-90N 

TTL 

N7490F 

A 

DL 

LC11 

140- 13 


181 

74-97N 

TTL 

SN5497J 

Til 

DL 

LC13 

158- 12 

72 

74-90N 

TTL 

N7490N 

A 

DL 

LC11 

140- 14 


182 

74-97N 

TTL 

SN7497J 

Til 

DL 

LC13 

158- 14 

73 

74-90N 

TTL 

SFC490E 

THEF 

DL 

LC11 

140- 49 


183 

74-97N 

TTL 

SN7497N 

Til 

DL 

LC13 

158- 15 

74 

74-90N 

TTL 

SFC490EM 

THEF 

DL 

LC11 

140- 50 


1844 

74-100 

TTL 

SN54100J 

Til 

DL 

LC26 

178- 89 

75 

74-90N 

TTL 

SFC490ET 

THEF 

DL 

LC11 

140- 51 


185 

74-100N 

TTL 

N74100F 

A 

DL 

LC26 

178- 75 

76 

74-90N 

TTL 

SN54LS90J 

A 

DL 

LC11 

143- 50 


186 

74-100N 

TTL 

N74100N 

A 

DL 

LC26 

178- 76 

77 

74-90N 

TTL 

SN54L90J 

Til 

DL 

LC11 

143- 48 


187 

74-100N 

TTL 

SN74100J 

Til 

MO 

LC26 

178- 93 

78 

74-90N 

TTL 

SN5490AJ 

Til 

DL 

LC11 

143- 54 


188 

74-100N 

TTL 

SN74100N 

Til 

DL 

LC26 

178- 94 

79 

74-90N 

TTL 

SN74LS90J 

A 

DL 

LC11 

143- 52 


189 

74-100N 

TTL 

S54100F 

A 

DL 

LC26 

178- 81 

80 

74-90N 

TTL 

SN74LS90N 

A 

DL 

LC11 

143- 53 


190 

74H103 

TTL 

JANM38510/02206BCA 

SIC 

DL 

LC04 

45- 3 

81 

74-90N 

TTL 

SN7490AJ 

Til 

DL 

LC11 

143- 56 


191 

74H103 

TTL 

JANM38510/02206BCB 

A 

DL 

LC04 

45- 4 

82 

74-90N 

TTL 

SN7490AN 

Til 

DL 

LC11 

143- 57 


192 

74H103 

TTL 

JANM38510/02206CCA 

SIC 

DL 

LC04 

45- 9 

83 

74-90N 

TTL 

S54LS90F 

A 

DL 

LC11 

140- 45 


193 

74H103 

TTL 

J A N M38510/02206CCB 

SIC 

DL 

LC04 

45- 10 

84 

74-90N 

TTL 

S5490F 

A 

DL 

LC11 

140- 18 


194 

74H103 

TTL 

N74H103F 

A 

DL 

LC04 

45- 52 

85 

74-90N 

TTL 

ZN7490E 

FERB 

DL 

LC11 

140- 53 


195 

74H103 

TTL 

N74H103N 

A 

DL 

LC04 

45- 53 

86 

74-90N 

TTL 

5490ADM 

FSC 

DL 

LC11 

142- 78 


196 

74H103 

TTL 

SN54H103J 

Til 

DL 

LC04 

46- 53 

87 

74-90N 

TTL 

5490DM 

FSC 

DL 

LC11 

142- 80 


197 

74H103 

TTL 

SN74H103J 

Til 

DL 

LC04 

46- 79 

88 

74-90N 

TTL 

74LS90DC 

FSC 

DL 

LC11 

143- 59 


198 

74H103 

TTL 

SN74H103N 

Til 

DL 

LC04 

46- 80 

89 

74-90N 

TTL 

74LS90PC 

FSC 

DL 

LC11 

143- 60 


199 

74H103 

TTL 

S54H103F 

A 

DL 

LC04 

46- 7 

90 

74-90N 

TTL 

7490ADC 

FSC 

DL 

LC11 

142- 81 


200 

74H103 

TTL 

54H103DM 

FSC 

DL 

LC04 

42- 55 

91 

74-90N 

TTL 

7490APC 

FSC 

DL 

LC11 

142- 82 


201 

74H103 

TTL 

74H103DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 74 

92 

74-92 

TTL 

M74LS92P 

MITJ 

DL 

LC11 

153- 45 


202 

74H103 

TTL 

74H103PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 75 

93 

74-92N 

TTL 

DM5492J 

NSC 

DL 

LC11 

152- 76 


203 

74-104N 

TTL 

SN29000J 

Til 

DL 

LC04 

40- 26 

94 

74-92N 

TTL 

DM7492N 

NSC 

DL 

LC11 

152- 78 


204 

74-104N 

TTL 

SN74104J 

Til 

DL 

LC04 

49- 44 

95 

74-92N 

TTL 

FJJ251-7492 

PHIN 

DL 

LC11 

144- 91 


205 

74-104N 

TTL 

SN74104N 

Til 

DL 

LC04 

49- 45 

96 

74-92N 

TTL 

JANM38510/01301 BCA 

none 

DL 

LC11 

152- 50 


206 

74-105N 

TTL 

SN74105J 

Til 

DL 

LC04 

49- 46 

97 

74-92N 

TTL 

JANM38510/01301 BCB 

MOTA 

DL 

LC11 

152- 51 


207 

74-105N 

TTL 

SN74105N 

Til 

DL 

LC04 

49- 47 

98 

74-92N 

TTL 

JANM38510/01301 CCA 

none 

DL 

LC11 

152- 56 


208 

74-105N 

TTL 

9001 DM 

FSC 

DL 

LC04 

40- 13 

99 

74-92N 

TTL 

JANM38510/01301 CCB 

none 

DL 

LC11 

152- 57 


209 

74-107 

TTL 

MB74LS107A 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 23 

100 

74-92N 

TTL 

JANM38510/3151OBCB 

Til 

DL 

LC11 

153- 23 


210 

74-107 

TTL 

MB74LS107AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 24 

101 

74-92N 

TTL 

JANM38510/3151OCCB 

none 

DL 

LC11 

153- 24 


211 

74-107 

TTL 

M53307P 

MITJ 

DL 

LC04 

45- 15 

102 

74-92N 

TTL 

N74LS92F 

A 

DL 

LC11 

153- 19 


212 

74-107 

TTL 

N74107N 

A 

DL 

LC04 

45- 89 

103 

74-92N 

TTL 

N74LS92N 

A 

DL 

LC11 

153- 20 


213 

74-107 

TTL 

SN54LS107AJ 

A 

DL 

LC04 

42- 29 

104 

74-92N 

TTL 

N7492F 

A 

DL 

LC11 

153- 15 


214 

74-107N 

CMS 

MM54C107D 

NSC 

DL 

LC04 

35- 7 

105 

74-92N 

TTL 

N7492N 

A 

DL 

LC11 

153- 16 


215 

74-107N 

CMS 

MM74C107N 

NSC 

DL 

LC04 

35- 10 

106 

74-92N 

TTL 

SFC492E 

THEF 

DL 

LC11 

150- 16 


216 

74-107N 

TTL 

DM74107J 

NSC 

DL 

LC04 

43- 7 

107 

74-92N 

TTL 

SFC492EM 

THEF 

DL 

LC11 

150- 17 


217 

74-107N 

TTL 

DM74107N 

NSC 

DL 

LC04 

43- 8 

108 

74-92N 

TTL 

SFC492ET 

THEF 

DL 

LC11 

150- 18 


218 

74-107N 

TTL 

FJJ261-74107 

PHIN 

DL 

LC04 

43- 12 

109 

74-92N 

TTL 

SN54LS92J 

A 

DL 

LC11 

153- 33 


219 

74-107N 

TTL 

JANM38510/00203BCA 

NSC 

DL 

LC04 

43- 62 

110 

74-92N 

TTL 

SN5492AJ 

Til 

DL 

LC11 

153- 37 


220 

74-107N 

TTL 

JANM38510/00203BC3 

A 

DL 

LC04 

43- 63 


IN ORDER OF: (IjRINCTONAL NO. (2) TECH 
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FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

U 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

n 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-107N 

TTT 

JANM38510/00203CCA 

NSC 

DL 

LC04 

43- 64 


Ill 

74LS113N 


SN74ALS113J 

TII 

DL 

LC04 

34- 12 

2 

74-107N 

TTL 

JANM38510/00203CCB 

NSC 

DL 

LC04 

43- 65 


112 

74LS113N 


SN74ALS113N 

TII 

DL 

LC04 

34- 13 

3 

74-107N 

TTL 

JANM38510/30108BCA 

none 

DL 

LC04 

41- 38 


113 

74LS113N 

TTL 

JANM38510/30104BCA 

none 

DL 

LC04 

41- 23 

4 

74-107N 

TTL 

JANM38510/30108BCB 

A 

DL 

LC04 

41- 39 


114 

74LS113N 

TTL 

JANM38510/30104BCB 

A 

DL 

LC04 

41- 24 

5 

74-107N 

TTL 

JANM38510/30108CCA 

none 

DL 

LC04 

41- 42 


115 

74LS113N 

TTL 

JANM38510/30104CCA 

none 

DL 

LC04 

41- 29 

6 

74-107N 

TTL 

JANM38510/30108CCB 

none 

DL 

LC04 

41- 43 


116 

74LS113N 

TTL 

JANM38510/30104CCB 

FSC 

DL 

LC04 

41- 30 

7 

74-107N 

TTL 

MB410 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 36 


117 

74LS113N 

TTL 

MC3162L 

MOTA 

DL 

LC04 

47- 52 

8 

74-107N 

TTL 

MB410M 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 37 


1 18t 

74LS113N 

TTL 

M74ALS113AP 

MITJ 

DL 

LC04 

47- 46 

9 

74-107N 

TTL 

MB74LS107 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 22 


119 

74LS113N 

TTL 

M74LS113AP 

MITJ 

DL 

LC04 

43- 34 

10 

74-107N 

TTL 

MB74LS107M 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 25 


120 

74LS113N 

TTL 

N74LS113F 

A 

DL 

LC04 

45- 71 

11 

74-107N 

TTL 

M74LS107AP 

MITJ 

DL 

LC04 

43- 32 


121 

74LS113N 

TTL 

N74LS113N 

A 

DL 

LC04 

45- 72 

12 

74-107N 

TTL 

N74LS107F 

A 

DL 

LC04 

45- 64 


122 

74LS113N 

TTL 

N74S113N 

A 

DL 

LC04 

45- 77 

13 

74-107N 

TTL 

N74LS107N 

A 

DL 

LC04 

45- 65 


123 

74LS113N 

TTL 

SN54LS113AJ 

A 

DL 

LC04 

42- 35 

14 

74-107N 

TTL 

N74107F 

A 

DL 

LC04 

45- 88 


124 

74LS113N 

TTL 

SN54S113J 

TII 

DL 

LC04 

46- 61 

15 

74-107N 

TTL 

SFC4107E 

THEF 

DL 

LC04 

46- 36 


125 

74LS113N 

TTL 

SN74LS113AJ 

A 

DL 

LC04 

46- 97 

16 

74-107N 

TTL 

SFC4107EM 

THEF 

DL 

LC04 

46- 37 


126 

74LS113N 

TTL 

SN74LS113AN 

A 

DL 

LC04 

46- 98 

17 

74-107N 

TTL 

SFC4107ET 

THEF 

DL 

LC04 

46- 38 


127 

74LS113N 

TTL 

SN74S113J 

TII 

DL 

LC04 

46-103 

18 

74-107N 

TTL 

SN54107J 

Til 

DL 

LC04 

47- 5 


128 

74LS113N 

TTL 

SN74S113N 

TII 

DL 

LC04 

46-104 

19 

74-107N 

TTL 

SN64107N 

Til 

DL 

LC04 

47- 13 


129 

74LS113N 

TTL 

S54LS113F 

A 

DL 

LC04 

42- 15 

20 

74-107N 

TTL 

SN74LS107AJ 

A 

DL 

LC04 

46- 91 


130 

74LS113N 

TTL 

S54S113F 

A 

DL 

LC04 

46- 15 

21 

74-107N 

TTL 

SN74LS107AN 

A 

DL 

LC04 

46- 92 


131 

74LS113N 

TTL 

T54LS113D2 

SGAI 

DL 

LC04 

42- 41 

22 

74-107N 

TTL 

SN74107J 

Til 

DL 

LC04 

47- 14 


132 

74LS113N 

TTL 

T74LS113B1 

SGAI 

DL 

LC04 

47- 28 

23 

74-107N 

TTL 

SN74107N 

Til 

DL 

LC04 

47- 15 


133 

74LS113N 

TTL 

T74LS113D1 

SGAI 

DL 

LC04 

47- 29 

24 

74-107N 

TTL 

S54LS107F 

A 

DL 

LC04 

42- 9 


134 

74LS113N 

TTL 

74S113PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 92 

25 

74-107N 

TTL 

S54107F 

A 

DL 

LC04 

46- 27 


135 

74LS114 

TTL 

MB74LS114A 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 32 

26 

74-107N 

TTL 

54LS107DM 

FSC 

DL 

LC04 

40- 60 


136 

74LS114 

TTL 

MB74LS114AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 33 

27 

74-107N 

TTL 

54107DM 

FSC 

DL 

LC04 

42-101 


137 

74LS114 

TTL 

S54S114F 

A 

DL 

LC04 

46- 17 

28 

74-107N 

TTL 

74107DC 

FSC 

DL 

LC04 

42-103 


138 

74LS114N 


SN74ALS114J 

TII 

DL 

LC04 

34- 14 

29 

74-107N 

TTL 

74107PC 

FSC 

DL 

LC04 

42-104 


139 

74LS114N 


SN74ALS114N 

TII 

DL 

LC04 

34- 15 

30 

74-109 

TTL 

M74LS109AP 

MITJ 


LC04 

39-106 


140 

74LS114N 

TTL 

DM74S114N 

NSC 

DL 

LC04 

42-107 

31 ▼ 

74-109 

TTL 

N74F109F 

A 

DL 

LC04 

47- 40 


141 

74LS114N 

TTL 

JANM38510/30105BCA 

none 

DL 

LC04 

41- 32 

32 ▼ 

74-109 

TTL 

N74F109N 

A 

DL 

LC04 

47- 41 


142 

74LS114N 

TTL 

JANM38510/30105BCB 

TII 

DL 

LC04 

41- 33 

33 

74-109 

TTL 

SN 54ALS109 J # mil 

A 

DL 

LC04 

49- 31 


143 

74LS114N 

TTL 

JANM38510/30105CCA 

none 

DL 

LC04 

41- 35 

34 ▼ 

74-109 

TTL 

S54F109F 

A 

DL 

LC04 

47- 43 


144 

74LS114N 

TTL 

JANM38510/30105CCB 

none 

DL 

LC04 

41- 36 

35 

74-109 

TTL 

54F109DM 

FSC 

DL 

LC04 

42- 44 


145t 

74LS114N 

TTL 

M74ALS114AP 

MITJ 

DL 

LC04 

47- 47 

36 

74-109 

TTL 

54F109FM 

FSC 

FP 

LC04 

42- 45 


146 

74LS114N 

TTL 

M74LS114AP 

MITJ 

DL 

LC04 

43- 35 

37 

74-109 

TTL 

74F109DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 67 


147 

74LS114N 

TTL 

N74LS114F 

A 

DL 

LC04 

45- 73 

38 

74-109 

TTL 

74F109PC 

FSC 

° 

LC04 

42- 68 


148 

74LS114N 

TTL 

N74LS114N 

A 

DL 

LC04 

45- 74 

39 

74-109N 

TTL 

JANM38510/30109BEA 

none 

DL 

LC04 

41- 45 


149 

74LS114N 

TTL 

N74S114F 

A 

DL 

LC04 

45- 78 

40 

74-109N 

TTL 

JANM38510/30109BEB 

A 

DL 

LC04 

41- 46 


150 

74LS114N 

TTL 

N74S114N 

A 

DL 

LC04 

45- 79 

41 

74-109N 

TTL 

JANM38510/30109CEA 

none 

DL 

LC04 

41- 49 


151 

74LS114N 

TTL 

SN54LS114AJ 

A 

DL 

LC04 

42- 37 

42 

74-109N 

TTL 

N74LS109F 

SIC 

DL 

LC04 

47- 42 


152 

74LS114N 

TTL 

SN54S114J 

TII 

DL 

LC04 

46- 63 

43 

74-109N 

TTL 

N74109F 

A 

DL 

LC04 

45- 90 


153 

74LS114N 

TTL 

SN74LS114AJ 

A 

DL 

LC04 

46- 99 

44 

74-109N 

TTL 

N74109N 

A 

DL 

LC04 

45- 91 


154 

74LS114N 

TTL 

SN74S114J 

TII 

DL 

LC04 

46-105 

45 

74-109N 

TTL 

SN29000N 

TII 

DL 

|LC04 

40- 27 


155 

74LS114N 

TTL 

SN74S114N 

TII 

DL 

LC04 

46-106 

46 

74-109N 

TTL 

SN29024J 

Til 

DL 

LC04 

40- 30 


156 

74LS114N 

TTL 

S54LS114F 

A 

DL 

LC04 

42- 17 

47 

74-109N 

TTL 

SN29024N 

Til 

DL 

LC04 

40- 31 


157 

74LS114N 

TTL 

T54LS114D2 

SGAI 

DL 

LC04 

42- 42 

48 

74-109N 

TTL 

SN54LS109AJ 

A 

DL 

LC04 

42- 31 


158 

74LS114N 

TTL 

T74LS114B1 

SGAI 

DL 

LC04 

47- 30 

49 

74-109N 

TTL 

SN54109J 

Til 

DL 

LC04 

47- 6 


159 

74LS114N 

TTL 

T74LS114D1 

SGAI 

DL 

LC04 

47- 31 

50 

74-109N 

TTL 

SN74ALS109J 

A 

DL 

LC04 

49- 32 


160 

74LS114N 

TTL 

74LS114PC 

FSC 

DL 

L.C04 

42- 87 

51 

74-109N 

TTL 

SN74ALS109N 

Til 

DL 

LC04 

49- 33 


161 

74-116N 

TTL 

N74116F 

A 

DL 

LC26 

178- 77 

52 

74-109N 

TTL 

SN74LS109AJ 

A 

DL 

LC04 

46- 93 


162 

74-116N 

TTL 

N74116N 

A 

DL 

LC26 

178- 78 

53 

74-109N 

TTL 

SN74LS109AN 

A 

DL 

LC04 

46- 94 


163 

74-116N 

TTL 

N9308F 

A 

DL 

LC26 

179- 5 

54 

74-109N 

TTL 

SN74109J 

TII 

DL 

LC04 

47- 16 


164 

74-116N 

TTL 

N9308N 

A 

DL 

LC26 

179- 6 

55 

74-109N 

TTL 

SN74109N 

TII 

DL 

LC04 

47- 17 


165 

74-116N 

TTL 

SN54116J 

TII 

MO 

LC26 

178- 91 

56 

74-109N 

TTL 

S54LS109F 

A 

DL 

LC04 

42- 11 


166 

74-116N 

TTL 

SN74116J 

TII 

MO 

LC26 

178- 95 

57 

74-109N 

TTL 

S54109F 

A 

DL 

LC04 

46- 29 


167 

74-116N 

TTL 

SN74116N 

TII 

DL 

LC26 

178- 96 

58 

74-109N 

TTL 

T54LS109D2 

SGAI 

DL 

LC04 

42- 39 


168 

74-116N 

TTL 

S54116F 

A 

DL 

I.C26 

178- 84 

59 

74-109N 

TTL 

T74LS109B1 

SGAI 

DL 

LC04 

47- 24 


169 

74-116N 

TTL 

S9308F 

A 

DL 

LC26 

178- 79 

60 

74-109N 

TTL 

T74LS109D1 

SGAI 

DL 

LC04 

47- 25 


170 

74-116N 

TTL 

93L08DC 

A 

DL 

LC26 

178- 97 

61 

74-109N 

TTL 

54LS109DM 

FSC 

DL 

LC04 

40- 62 


171 

74-116N 

TTL 

93L08DM 

A 

DL 

LC26 

178- 98 

62 

74-109N 

TTL 

54S109DM 

FSC 

DL 

LC04 

42- 61 


172 

74-116N 

TTL 

93L08PC 

A 

DL. 

LC26 

178-100 

63 

74-109N 

TTL 

74LS109DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 82 


173 

74-116N 

TTL 

9308DC 

A 

DL 

LC26 

178- 36 

64 

74-109N 

TTL 

74LS109PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 83 


174 

74-116N 

TTL 

9308DM 

A 

DL 

LC26 

178- 37 

65 

74-109N 

TTL 

74S109DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 88 


175 

74-116N 

TTL 

9308PC 

A 

DL 

LC26 

178- 39 

66 

74-109N 

TTL 

74S109PC 

FSC 

0 

LC04 

42- 89 


176 

74H119P 

TTL 

MC3161L 

MOTA 

DL 

LC04 

47- 50 

67 

74-109N 

TTL 

9024DC 

FSC 

DL 

LC04 

40- 25 


177 

74-121 

TTL 

DM54121J 

NSC 

DL 

LC10 

127- 15 

68 

74-109N 

TTL 

9024DM 

FSC 

DL 

LC04 

40- 19 


178 

74-121 

TTL 

DM74121J 

NSC 

DL 

LC10 

127- 17 

69 

74LS109 

TTL 

MB74LS109A 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 26 


179 

74-121 

TTL 

DM74121N 

NSC 

DLJ 

LC10 

127- 18 

70 

74LS109 

TTL 

MB74LS109AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 27 


180 

74-121 

TTL 

FJK101-74121 

PHIN 

DL 

LC10 

125- 74 

71 

74-111N 

TTL 

SN54111J 

TII 

DL 

LC04 

47- 10 


181 

74-121 

TTL 

JANM38510/01201BCA 

none 

DL 

LC10 

125- 80 

72 

74-11 IN 

TTL 

SN74111J 

TII 

DL 

LC04 

47- 20 


182 

74-121 

TTL 

JANM38510/01201BCB 

A 

DL 

LC10 

125- 81 

73 

74-11 IN 

TTL 

SN74111N 

TII 

DL 

LC04 

47- 21 


183 

74-121 

TTL 

JANM38510/01201 CCA 

none 

DL 

LC10 

126- 1 

74 

74LS112 

TTL 

MB74LS112A 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 28 


184 

74-121 

TTL 

JANM38510/01201CCB 

none 

DL 

LC10 

126- 2 

75 

74LS112 

TTL 

MB74LS112AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 29 


185 

74-121 

TTL 

M53321P 

MITJ 

DL 

LC10 

127- 57 

76 

74LS112 

TTL 

SN74LS112AJ 

A 

DL 

LC04 

46- 95 


186 

74-121 

TTL 

N74121F 

A 

DL 

LC10 

126- 66 

77 

74LS112 

TTL 

SN74LS112AN 

A 

DL 

LC04 

46- 96 


187 

74-121 

TTL 

N74121N 

A 

DL 

LC10 

126- 67 

78 

74LS112 

TTL 

S54S112F 

A 

DL 

LC04 

46- 13 


188 

74-121 

TTL 

SN54L121J 

TII 

DL 

LC10 

124- 43 

79 

74LS112N 


SN74ALS112J 

TII 

DL 

LC04 

34- 10 


189 

74-121 

TTL 

SN74121J 

TII 

DL. 

LC10 

127- 60 

80 

74LS112N 


SN74ALS112N 

TII 

DL 

LC04 

34- 11 


190 

74-121 

TTL 

SN74121N 

TII 

DL 

LC10 

127- 61 

81 

74LS112N 

TTL 

DM74S112N 

NSC 

DL 

LC04 

42-105 


191 

74-121 

TTL 

S54121F 

A 

DL 

LC10 

127- 5 

82 

74LS112N 

TTL 

JANM38510/30103BEA 

none 

DL 

LC04 

41- 14 


192 

74-121 

TTL 

54121 DM 

FSC 

DL 

LC10 

127- 53 

83 

74LS112N 

TTL 

JANM38510/30103BEB 

A 

DL 

LC04 

41- 15 


193 

74-121 

TTL 

74121 DC 

FSC 

DL 

LC10 

127- 55 

84 

74LS112N 

TTL 

JANM38510/30103CEA 

none 

DL 

LC04 

41- 18 


194 

74-121 

TTL 

74121PC 

FSC 

DL 

LC10 

127- 56 

85 

74LS112N 

TTL 

JANM38510/30103CEB 

none 

DL 

LC04 

41- 19 


195 

74-122 

CMS 

MM74C221N 

NSC 

DL 

LC10 

122- 36 

86 ▼ 

74LS112N 

TTL 

M74ALS112AP 

MITJ 

DL 


47- 45 


196 

74-122 

TTL 

JANM38510/01202BCA 

none 

DL 

LC10 

126- 7 

87 

74LS112N 

TTL 

M74LS112AP 

MITJ 

DL 

LC04 J 

43- 33 


197 

74-122 

TTL 

JANM38510/01202BCB 

MOTA 

DL 

LC10 

126- 8 

88 

74LS112N 

TTL 

N74LS112F 

A 

DL 

LC04 1 

45- 69 


198 

74-122 

TTL 

JANM38510/01202CCA 

none 

DL 

LC10 

126- 11 

89 

74LS112N 

TTL 

N74LS112N 

A 

DL 

LC04 

45- 70 


199 

74-122 

TTL 

JANM38510/01202CCB 

none 

DL 

LC10 

126- 12 

90 t 

74LS112N 

TTL 

N74S112D 

SIC 

DL 

LC04 

47- 48 


200 

74-122 

TTL 

JANM38510/31403BCA 

none 

DL 

LC10 

125- 51 

91 

74LS112N 

TTL 

N74S112N 

A 

DL 

LC04 

45- 75 


201 

74-122 

TTL 

JANM38510/31403BCB 

TII 

DL 

LC10 

125- 52 

92 

74LS112N 

TTL 

SN54LS112AJ 

A 

DL 

LC04 

42- 33 


202 

74-122 

TTL 

JANM38510/31403CCA 

none 

DL 

LC10 

125- 55 

93 

74LS112N 

TTL 

SN54S112J 

TII 

DL 

LC04 

46- 59 


203 

74-122 

TTL 

JANM38510/31403CCB 

none 

DL 

LC10 

125- 56 

94 

74LS112N 

TTL 

SN74S112J 

TII 

DL 

LC04 

46-101 


204 

74-122 

TTL 

MB74LS122 

FCAJ 

DL 

LC10 

126- 37 

95 

74LS112N 

TTL 

SN74S112N 

TII 

DL 

LC04 

46-102 


205 

74-122 

TTL 

MB74LS122M 

FCAJ 

DL 

LC10 

126- 38 

96 

74LS112N 

TTL 

S54LS112F 

A 

DL 

LC04 

42- 13 


206 

74-122 

TTL 

M53322P 

MITJ 

DL 

LC10 

124- 50 

97 

74LS112N 

TTL 

T54LS112D2 

SGAI 

DL 

LC04 

42- 40 


207 

74-122 

TTL 

M74LS122P 

MITJ 

DL 

LC10 

125- 75 

98 

74LS112N 

TTL 

T74LS112B1 

SGAI 

DL 

LC04 

47- 26 


208 

74-122 

TTL 

N74122F 

A 

DL 

LC10 

126- 69 

99 

74LS112N 

TTL 

T74LS112D1 

SGAI 

DL 

LC04 

47- 27 


209 

74-122 

TTL 

N74122N 

A 

DL 

LC10 

126- 70 

100 

74LS112N 

TTL 

54LS112DM 

FSC 

DL 

LC04 

40- 64 


210 

74-122 

TTL 

N8T22A 

A 

DL 

LC10 

126- 61 

101 

74LS112N 

TTL 

54S112DM 

FSC 

DL 

LC04 

42- 63 


211 

74-122 

TTL 

N8T22F 

A 

DL 

LC10 

125- 27 

102 

74LS112N 

TTL 

74LS112DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 84 


212 

74-122 

TTL 

N8T22N 

A 

DL 

LC10 

125- 28 

103 

74LS112N 

TTL 

74LS112PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 85 


213 

74-122 

TTL 

SFC4122E 

THEF 

DL 

LC10 

124- 51 

104 

74LS112N 

TTL 

74S112DC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 90 


214 

74-122 

TTL 

SFC4122EM 

THEF 

DL 

LC10 

124- 52 

105 

74LS112N 

TTL 

74S112PC 

FSC 

° 

LC04 

42- 91 


215 

74-122 

TTL 

SFC4122ET 

THEF 

DL 

LC10 

124- 53 

106 

74LS113 

TTL 

DM74S113N 

NSC 

DL 

LC04 

42-106 


216 

74-122 

TTL 

SN54LS122J 1 

A 

DL 

LC10 

126- 51 

107 

74LS113 

TTL 

MB74LS113A 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 30 


217 

74-122 

TTL 

SN54L122J 

TII 

DL 

LC10 

126- 48 

108 

74LS113 

TTL 

MB74LS113AM 

FCAJ 

DL 

LC04 

45- 31 


218 

74-122 

TTL 

SN54122J 

TII 

DL 

LC10 

124- 71 

109 

74LS113 

TTL 

N74S113F 

A 

DL 

LC04 

45- 76 


219 

74-122 

TTL 

SN74LS122J 

A 

DL 

LC10 

126- 55 

110 

74LS113 

TTL 

74LS113PC 

FSC 

DL 

LC04 

42- 86 


220 

74-122 

TTL 

SN74LS122N 

iA 

DL 

LC10 

126- 56 
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LINE 

1 

74-122 

TTL 

3N74122J ~ 

Til 

L)L 

nrnr 

124- 75 


Ill 

74-136N 

TTL 

SN74LS136N 

A 

DL 

LC05 

112- 73 1 

2 

74-122 

iTTL 

SN74122N 

Til 

DL 

LC10 

124- 76 


112 

74-136N 

TTL 

SN74136J 

Til 

DL 

LC05 

112- 84 

3 

74-122 

TTL 

S54122F 

A 

DL 

LC10 

127- 8 


113 

74-136N 

TTL 

SN74136N 

Til 

DL 

LC05 

112- 85 

4 

74-122 

TTL 

S8T22F 

A 

DL 

LC10 

125- 29 


114 

74-136N 

TTL 

S54LS136F 

A 

DL 

LC05 

111- 48 

5 

74-122 

TTL 

S8T22N 

A 

DL 

LC10 

125- 30 


115 

74-136N 

TTL 

T54LS136D2 

SGAI 

DL 

LC05 

111- 62 

6 

74-122 

TTL 

ZN54122E 

FERB 

DL 

LC10 

124- 79 


116 

74-136N 

TTL 

T74LS136B1 

SGAI 

DL 

LC05 

112- 88 

7 

74-122 

TTL 

ZN54122J 

FERB 

DL 

LC10 

124- 80 


117 

74-136N 

TTL 

T74LS136D1 

SGAI 

DL 

LC05 

113- 1 

8 

74-122 

TTL 

ZN74122E 

FERB 

DL 

LC10 

124- 83 


118 

74-136N 

TTL 

54LS136DM 

FSC 

DL 

LC05 

111- 13 

9 

74-122 

TTL 

ZN74122J 

FERB 

DL 

LC10 

124- 84 


119 

74-136N 

TTL 

74LS136DC 

FSC 

DL 

LG05 

111- 67 

10 

74-122 

TTL 

54122DM 

FSC 

DL 

LC10 

125- 61 


120 

74-136N 

TTL 

74LS136PC 

FSC 

DL 

LC05 

111- 68 

11 

74-122 

TTL 

74122DC 

FSC 

DL 

LC10 

125- 63 


121 

74S138 

TTL 

SN54S138J 

A 

DL 

LC06 

121- 89 

12 

74-122 

TTL 

74122PC 

FSC 

DL 

LC10 

125- 64 


122 

74S138 

TTL 

S54LS138F 

MULB 

DL 

LC06 

121- 83 

13 

74-123 

TTL 

AM26123DC 

AMD 

DL 

LC10 

124- 60 


123 

74S138N 

TTL 

AM25LS138DC 

AMD 

DL 

LC06 

121- 73 

14 

74-123 

TTL 

AM26123DM 

AMD 

DL 

LC10 

124- 61 


124 

74S138N 

TTL 

AM25LS138DM 

AMD 

DL 

LC06 

121- 74 

15 

74-123 

TTL 

AM26123PC 

AMD 

DL 

LC10 

124- 63 


125 

74S138N 

TTL 

AM25LS138PC 

AMD 

DL 

LC06 

121- 76 

16 

74-123 

TTL 

DM74L123N 

NSC 

DL 

LC10 

124- 67 


126 

74S138N 

TTL 

D3205 

ITL 

DL 

LC06 

118- 42 

17 

74-123 

TTL 

DM74123N 

NSC 

DL 

LC10 

124- 68 


127 

74S138N 

TTL 

MB74LS138 

FCAJ 

DL 

LC06 

121- 77 

18 

74-123 

TTL 

DM7853J 

NSC 

DL 

LC10 

125- 69 


128 

74S138N 

TTL 

MB74LS138M 

FCAJ 

DL 

LC06 

121- 78 

19 

74-123 

TTL 

DM8853J 

NSC 

DL 

LC10 

125- 71 


129 

74S138N 

TTL 

M74LS138P 

MITJ 

DL 

LC06 

118- 15 

20 

74-123 

TTL 

DM8853N 

NSC 

DL 

LC10 

125- 72 


130 

74S138N 

TTL 

N74LS138F 

MULB 

DL 

LC06 

121- 79 

21 

74-123 

TTL 

JANM38510/01203BEA 

none 

DL 

LC10 

126- 13 


131 

74S138N 

TTL 

N74LS138N 

MULB 

DL 

LC06 

121- 80 

22 

74-123 

TTL 

JANM38510/01203BEB 

A 

DL 

LC10 

126- 14 


132 

74S138N 

[TTL 

N74S138F 

MULB 

DL 

ILC06 

121- 81 s 

23 

74-123 

TTL 

JANM38510/01203CEA 

none 

DL 

LC10 

126- 17 


133 

74S138N 

TTL 

N74S138N 

MULB 

DL 

LC06 

121- 82 

24 

74-123 

TTL 

JANM38510/01203CEB 

none 

DL 

LC10 

126- 18 


134 

74S138N 

TTL 

SN54LS138J 

A 

DL 

1LCO6 

121- 87 

25 

74-123 

TTL 

JANM38510/31401BEA 

none 

DL 

LC10 

125- 41 


135 

74S138N 

TTL 

SN74LS138J 

A 

DL 

LC06 

121- 91 

26 

74-123 

TTL 

JANM38510/31401BEB 

Til 

DL 

LC10 

125- 42 


136 

74S138N 

TTL 

SN74LS138N 

A 

DL 

LC06 

121- 92 

27 

74-123 

TTL 

JANM38510/31401CEA 

none 

DL 

LC10 

125- 44 


137 

74S138N 

TTL 

SN74S138J 

A 

DL 

LC06 

121- 93 

28 

74-123 

TTL 

JANM38510/31401 CEB 

none 

DL 

LC10 

125- 45 


138 

74S138N 

TTL 

SN74S138N 

A 

DL 

LC06 

121- 94 

29 

74-123 

TTL 

MB440 

FCAJ 

DL 

LC10 

124- 69 


139 

74S138N 

TTL 

S54S138F 

MULB 

DL 

LC06 

121- 85 

30 

74-123 

TTL 

MB440M 

FCAJ 

DL 

LC10 

124- 70 


140 

74S139 

CMS 

883/4556B 

SSS 

MO 

LC06 

116- 93 

31 

74-123 

TTL 

MB74LS123 

FCAJ 

DL 

LC10 

126- 39 


141 

74S139N 

CMS 

CD4556BD 

RCA 

MO 

LC06 

116- 53 

32 

74-123 

TTL 

MB74LS123M 

FCAJ 

DL 

LC10 

126- 40 


142 

74S139N 

CMS 

CD4556BE 

RCA 

MO 

LC06 

116- 54 

33 

74-123 

TTL 

M74LS123P 

MITJ 

DL 

LC10 

125- 76 


143 

74S139N 

CMS 

CD4556BF 

RCA 

MO 

LC06 

116- 55 

34 

74-123 

TTL 

N74LS123AF 

A 

DL 

LC10 

126- 62 


144 

74S139N 

CMS 

SCL4556B 

SSS 

DL 

LC06 

116- 90 

35 

74-123 

TTL 

N 74 LSI 23 AN 

A 

DL 

LC10 

126- 63 


145 

74S139N 

TTL 

MB74LS139 

FCAJ 

DL 

LC06 

121- 39 

36 

74-123 

TTL 

N74123F 

A 

DL 

LC10 

126- 71 


146 

74S139N 

TTL 

MB74LS139M 

FCAJ 

Di 

LC06 

121- 40 

37 

74-123 

TTL 

N74123N 

A 

DL 

LC10 

126- 72 


147 

74S139N 

TTL 

M74LS139P 

MITJ 

IDL 

LC06 

121- 36 

38 

74-123 

TTL 

SFC4123E 

THEF 

DL 

LC10 

124- 64 


148 

74S139N 

TTL 

SN54LS139J 

A 

DL 

LC06 

121- 45 

39 

74-123 

TTL 

SFC4123EM 

THEF 

DL 

LC10 

124- 65 


149 

74S139N 

TTL 

SN54S139J 

A 

DL 

LC06 

121- 47 

40 

74-123 

TTL 

SFC4123ET 

THEF 

DL 

LC10 

124- 66 


150 

74S139N 

TTL 

SN74LS139J 

A 

DL 

LC06 

121- 49 

41 

74-123 

TTL 

SN54LS123J 

A 

DL 

LC10 

126- 53 


151 

74S139N 

TTL 

SN74LS139N 

A 

DL 

LC06 

121- 50 

42 

7,4-123 

JTL 

SN54L123J 

Til 

DL 

LC10 

126- 50 


152 

74S139N 

TTL 

SN74S139J 

A 

DL 

LC06 

121- 51 

43 

74-123 

TTL 

SN54123J 

A 

DL 

LC10 

124- 73 


153 

74S139N 

TTL 

SN74S139N 

A 

DL 

LC06 

121- 52 

44 

74-123 

TTL 

SN74LS123J 

A 

DL 

LC10 

126- 57 


154 

74S139N 

TTL 

93L21PC 

AMD 

DL 

LC06 

118- 32 

45 

74-123 

TTL 

SN74LS123N 

A 

DL 

LC10 

126- 58 


155 

74S139N 

TTL 

93S21DC 

AMD 

DL 

LC06 

121- 28 

46 

74-123 

TTL 

SN74123J 

A 

DL 

LC10 

124- 77 


156 

74S139N 

TTL 

93S21DM 

AMD 

DL 

LC06 

121- 29 

47 

74-123 

TTL 

SN74123N 

A 

DL 

LC10 

124- 78 


157 

74S139N 

TTL 

93S21PC 

AMD 

DL 

LC06 

121- 31 

48 

74-123 

TTL 

S54LS123AF 

A 

DL 

LC10 

127- 1 


158 

74-154N 


M53354P 

MITJ 

DL 

LC06 

116- 14 

49 

74-123 

TTL 

S54123E 

A 

DL 

LC10 

126- 47 


159 

74-154N 

TTL 

DM74L154AN 

iNSC 

DL 

LC06 

118- 44 

50 

74-123 

TTL 

S54123F 

A 

DL 

LC10 

127- 11 


160 

74-154N 

TTL 

DM74154J 

NSC 

DL 

LC06 

120- 78 

51 

74-123 

TTL 

ZN54123E 

FERB 

DL 

LC10 

124- 81 


161 

74-154N 

TTL 

DM74154N 

NSC 

DL. 

LC06 

120- 79 

52 

74-123 

TTL 

ZN54123J 

FERB 

DL 

LC10 

124- 82 


162 

74-154N 

TTL 

SFC4154E 

THEF 

DL 

LC06 

120- 80 

53 

74-123 

TTL 

ZN74123E 

FERB 

DL 

LC10 

124- 85 


163 

74-154N 

TTL 

SFC4154EM 

THEF 

DL 

LC06 

120- 81 

54 

74-123 

TTL 

ZN74123J 

FERB 

DL 

LC10 

124- 86 


164 

74-154N 

TTL 

SFC4154ET 

THEF 

DL 

LC06 

120- 82 

55 

74-123 

TTL 

54123DM 

FSC 

DL 

LC10 

124- 56 


165 

74-154N 

TIL 

SN54L154J 

Til 

MO 

LC06 

120- 83 

56 

74-123 

TTL 

74123DC 

FSC 

DL 

LC10 

124- 58 


166 

74-154N 

TTL 

SN54154J 

A 

MO 

LC06 

120- 86 

57 

74-123 

ITTL 

74123PC 

FSC 

° 

LC10 

124- 59 


167 

.74-154N 

TTL 

SN74154J 

A 

MO 

LC06 

120- 88 

58 

74LS124 

TTL. ' 

SN54LS124J 

Til 

DL 

LC12 

155- 50 


168 ' 

74-154N 

TTL 

SN74154N 

A 

DL 

LC06 

T20- 89 

59 

74LS124 

TTL 

SN54S124J 

Til 

DL 

LC12 

155- 54 


169 

74-154N 

TTL 

ZN54154E 

FERB 

DL 

LC06 

118- 94 

60 

74LS124 

TTL 

SN74LS124J 

Til 

DL 

LC12 

155- 52 


170 

74-154N 

TTL 

ZN54154J 

FERB 

DL 

LC06 

119- 1 

61 

74L.S124 

TTL 

SN74LS124N 

Til 

DL 

LC12 

155- 53 


171 

74-154N 

TTL 

ZN74154E 

FERB 

DL 

LC06 

119- 4 

62 

74LS124 

TTL 

SN74S124J 

Til 

DL 

LC12 

155- 56 


172 

74-154N 

TTL 

ZN74154J 

FERB 

DL 

LC06 

119- 5 

63 

74LS124 

TTL 

SN74S124N 

Til 

DL 

LC12 

155- 57 


173 

74-154N 

TTL 

54154DM 

FSC 

DL 

LC06 

120- 73 

64 

74-133 

CMS 

MM74HC133J 

NSC 


LC05 

61-105 


174 ' 

74-154N 

TTL 

74154DC 

FSC 

DL 

LC06 

120- 75 

65 

74S133N 

TTL 

JANM38510/07009BEA 

none 

m 

LC05 

103- 50 


175 

74-154N 

TTL 

74154PC 

FSC 

DL 

LC06 

120- 76 

66 

74S133N 

UIL 

JANM38510/07009BEB 

A 

tn 

LC05 

103- 51 


176 

74-154N 

TTL 

93L11PC 

AMD 

DL 

LC06 

118- 31 

67 

74S133N 

TTL 


none 

DL 

LC05 

103- 54 


177 

74-154N 

TTL 

9311 PC 


DL 

LC06 

120- 72 

68 

74S133N 

TTL 


FSC 

DL 

LC05 

103- 55 


178 

74-155N 


M53355P 


DL 

LC06 

116- 15 

69 

74S133N 

TTL 

M74LS133P 

MITJ 

DL 

LC05 

100- 23 


179 

74-155N 

TTL 

MB74LS155 


DL 

LC06 

121- 41 

70 

74S133N 

TTL 

N74S133F 

A 

DL 

LC05 

105- 19 


180 

74-155N 

TTL 

MB74LS155M 

HfQll 

DL 

LC06 

121- 42 

71 

74S133N 

TTL 

N74S133N 

A 

DL 

LC05 

105- 20 


181 

74-155N 

TTL 

M74LS155P 

MITJ 

DL 

LC06 

121- 37 

72 

74S133N 

TTL 

SN54LS133J 

MOTA 

DL 

LC05 

98- 10 


182 

74-155N 

TTL 

SFC4155E 

THEF 

DL 

LC06 

118- 80 

73 

74S133N 

TTL 

SN54S133J 

Til 

DL 

LC05 

107- 3 





SFC4155EM 


DL 

LC06 

118- 81 

74 

74S133N 

TTL 


Til 

DL 

LC05 

107- 39 





SFC4155ET 


DL 

LC06 

118- 82 

75 

74S133N 

TTL 


Til 

DL 

LC05 

107- 40 





SN54155J 

nW 

DL 

LC06 

118- 86 

76 

74S133N 

TTL 

SN74LS133J 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 86 


186 

74-155N 

TTL 

SN74155J 

um 

DL 

LC06 

118- 90 

77 

74S133N 

TTL 

SN74LS133N 

MOTA 

DL 

LC05 

107- 87 


187 

74-155N 

TTL 

SN74155N 

| 

DL 

LC06 

118- 91 

78 

74S133N 

TTL 

SN74S133J 

Til 

DL 

LC05 

107-106 


188 

74-155N 

TTL 

ZN54155E 


DL 

LC06 

119- 2 

79 

74S133N 

TTL ' 

SN74S133N 

Til 

DL 

LC05 

107-107 


189 

gnmn ■ 

TTL 

ZN54155J 


DL 

LC06 

119- 3 

80 

74S133N 

TTL 

S54S133F 

A 

DL 

LC05 

105- 69 


190 

74-155N 

TTL 

ZN74155E 

FERB 

DL 

LC06 

119- 6 

81 

74S133N 

TTL 


FSC 

DL 

LC05 

94- 45 


191 

74-155N 

TfL 

ZN74155J 

FERB 

DL 

LC06 

119- 7 

82 

74S133N 

TTL 

54S133DM 

FSC 

DL 

LC05 

98- 48 


192 

74-156N 


M53356P 

MITJ 

DL 

LC06 

116- 16 

83 

74S133N 

TTL 

74LS133DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 84 


193 

74-156N 

TTL 


none 

DL 

LC06 

118- 49 

84 

74S133N 

TTL 

74LS133PC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 85 


194 

74-156N 

TTL 


MOTA 

DL 

LC06 

118- 50 

85 

74S133N 

TTL 

74S133DC 

FSC 

DL 

LC05 

98- 96 



74-156N 

TTL 

IM?1 1i l< f . !■! Fifit.HtWiil f 

none 

DL 

LC06 

118- 53 

86 

74S133N 

TTL 

74S133PC 

FSC 

• 

LC05 

98- 97 



74-156N 

ttl 

roJIXkiii-iiiViK H 

none 

DL 

LC06 

118- 54 

87 

74S134N 

TTL 


none 

DL 

LC05 

104- 3 



74-156N 

TTL 

U^JhYrcf^iafiViK 'iilcl:!: 1 

none 

DL 

LC06 

118- 57 

88 

74S134N 

TTL 


none 

DL 

LC05 

104- 4 


Kl:!:lHlK 

74-156N 

TTL 

JANM38510/15203BEB 

MOTA 

DL 

LC06 

118- 58 

89 

74S134N 

TTL 


SIC 

DL 

LC05 

104- 7 


199 

74-156N 

TTL 

JANM38510/15203CEA 

none 

DL 

LC06 

118- 61 

90 

74S134N 

TTL 

N74S134F 

A 

DL 

LC05 

105- 22 


200 

74-156N 

TTL 

JANM38510/15203CEB 

none 

DL 

LC06 

118- 62 

91 

74S134N 

TTL 

N745134N 

A 

DL 

LC05 

105- 23 


201 

74-156N 

TTL 

MB74LS156 

FCAJ 

DL 

IC06~ 

121- 43 

92 

74S134N 

TTL 

SN54S134J 

Til 

DL 

LC05 

107- 5 


202 

74-156N 

TTL 

MB74LS156M 

FCAJ 

DL 

LC06 

121- 44 

93 

74S134N 

TTL 

SN74S134J 

Til 

DL 

LC05 

107-108 


203 

74-156N 

TTL 

M74LS156P 

MITJ 

DL 

LC06 

121- 38 

94 

74S134N 

TTL 

SN74S134N 

Til 

DL 

LC05 

107-109 


204 

74-156N 

TTL 

N74LS156N 

MULB 

DL 

LC06 j 

118- 73 

95 

74S134N 

TTL 

S54S134F 

A 

DL 

LC05 

105- 71 


205 

74-156N 

TTL 

N74156F 

MULB 

DL 

LC06 

118- 75 

96 

74S135N 

u mm 

DM74S135N 

NSC 

DL 

LC05 

113- 38 


206 

74-156N 

TTL 

N74156N 

MULB 

DL 

LC06 

118- 76 

97 

74S135N 

TTL 

N74S135F 

A 

DL 

LC05 

113- 40 


207 

74-156N 

TTL 

SFC4156E 

THEF 

DL 

|lC06 


98 

74S135N 

TTL 

N74S135N 

A 

DL 

LC05 

113- 41 


208 

74-156N 

TTL 

SFC4156EM 

THEF 

DL 

LC06 


99 

74S135N 

TTL 

SN54S135J 

Til 

DL 

LC05 

113- 44 


209 

74-156N 

TTL 

SFC4156ET 

THEF 

DL 

LC06 



74S135N 

TTL 

SN74S135J 

Til 

DL 

LC05 

113- 46 


210 

74-156N 

TTL 

SN54156J 

Til 

DL' 

LC06 

118- 88 


74S135N 

TTL 

SN74S135N 

Til 

DL 

LC05 

113- 47 


211 

74-156N 

TTL 

SN74156J 

Til 

DL 

LC06 

118- 92 

102 

74S135N 

TTL 

S54S135F 

A 

DL 

LC05 

113- 42 


212 

74-156N 

TTL 

SN74156N 

Til 

DL 

LC06 

118- 93 

103 

74-136N 

TTL 

MB74LS136 

FCAJ 

DL 

LC05 

112- 31 


213 

74-156N 

TTL 

S54LS156F 

MULB 

DL 

LC06 

118- 78 

104 

74-136N 

TTL 

MB74LS136M 

FCAJ 

DL 

LC05 

112- 32 


214* 

74-160 

CMS 

HEF40160BTD 

SIC 

FP 

LC11 

136- 66 

105 

74-136N 

TTL 

M74LS136P 

MITJ 

DL 

LC05 

112- 3 


215 

74-160 

CMS 

883/4160B 

SSS 

MO 

LC11 

130- 51 

106 

74-136N 

TTL 

N74LS136F 

A 

DL 

LC05 

112- 45 


216 

74-160 

TTL 

17F7TIcTTTi7T71B 

A 

DL 

LC11 

141- 45 

107 

74-136N 

TTL 

N74LS136N 

A 

DL 

LC05 

112- 46 


217 

74-160 

TTL 

Jltu f Ji* fl 

MOTA 

DL 

LC11 

144- 46 

rcai ■ 

74-136N 

TTL 

SN54LS136J 

A 

eh 


111- 57 


218 

74-160 

TTL 



ES 

Dsn 

144- 47 

1109 

74-136N 

TTL 

SN54136J 

Til 

S3 


112- 82 


219 


TTL 



S9 


144- 54 

1110 

74-136N 

TTL 

SN74LS136J 

A 

m 

IwH 

112- 72 


220 


TTL 

w! ©fit 

I.VVir.1 

0a 

Hail 

144- 55 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 


F32 


D.A. T.A, 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F32 





































































































1 


LINE 

No. FUNCTIONAL 
NUMBER 


1 

74-160N 

CMS 

2 

74-160N 

CMS 

3 

74-160N 

CMS 

4 

74-160N 

CMS 

5 

74-160N 

CMS 

6 

74-160N 

CMS 

7 

74-160N 

CMS 

8 

74-160N 

CMS 

9 

74-160N 

CMS 

10 

74-160N 

CMS 

11 

74-160N 

CMS 

12 

74-160N 

CMS 

13* 

74-160N 

CMS 

14t 

74-160N 

CMS 

15 

74-160N 

CMS 

16 

74-160N 

CMS 

17 

74-160N 

CMS 

18 

74-160N 

CMS 

19 

74-160N 

CMS 

20 

74-160N 

CMS 

21 

74-160N 

CMS 

22 

74-160N 

CMS 

23 

74-160N 

CMS 

24 

74-160N 

TTL 

25 

74-160N 

TTL 

26 

74-160N 

TTL 

27 

74-160N 

TTL 

28 

74-160N 

TTL 

29 

74-160N 

TTL 

30 

74-160N 

TTL 

31 

74-160N 

TTL 

32 

74-160N 

TTL 

33 

74-160N 

TTL 

34 

74-160N 

TTL 

35 

74-160N 

TTL 

36 

74-160N 

TTL 

37 

74-160N 

TTL 

38 

74-160N 

TTL 

39 

74-160N 

TTL 

40 

74-160N 

TTL 

41 

74-160N 

TTL 

42 

74-160N 

TTL 

43 

74-160N 

TTL 

44 

74-160N 

TTL 

45 

74-160N 

TTL 

46 

74-160N 

TTL 

47 

74-160N 

TTL 

48 

74-160N 

TTL 

49 

74-160N 

TTL 

50 

74-160N 

TTL 

51 

74-160N 

TTL 

52 

74-160N 

TTL 

53 

74-160N 

TTL 

54 

74-160N 

TTL 

55 

74-160N 

TTL 

56 

74-160N 

TTL 

57 

74-160N 

TTL 

58 

74-160N 

TTL 

59 

74-160N 

TTL 

60 

74-160N 

TTL 

61 

74-160N 

TTL 

62 

74-160N 

TTL 

63 

74-160N 

TTL 

64 

74-160N 

TTL 

65 

74-160N 

TTL 

66 

74-160N 

TTL 

67 

74-160N 

TTL 

68 

74-160N 

TTL 

69 

74-160N 

TTL 

70 

74-160N 

TTL 

71 

74-160N 

TTL 

72 

74-160N 

TTL 

73 

74-160N 

TTL 

74 

74-160N 

TTL 

75 

74-160N 

TTL 

76 

74-160N 

TTL 

77 

74-160N 

TTL 

78 t 

74-161 

CMS 

79 

74-161 

CMS 

80 

74-161 

CMS 

81 

74-161 

TTL 

82 

74-161 

TTL 

83 

74-161 

TTL 

84 

74-161 

TTL 

85 

74-161 

TTL 

86 

74-161 

TTL 

87 

74-161N 

CMS 

88 

74-161N 

CMS 

89 

74-161N 

CMS 

90 

74-161N 

CMS 

91 

74-161N 

CMS 

92 

74-161N 

CMS 

93 

74-161N 

CMS 

94 

74-161N 

CMS 

95 

74-161N 

CMS 

96 

74-161N 

CMS 

97 

74-161N 

CMS 

98 

74-161N 

CMS 

99 

74-161N 

CMS 

100v 

74-161N 

CMS 

101 ▼ 

74-161N 

CMS 

102 

74-161N 

CMS 

103 

74-161N 

CMS 

104 

74-161N 

CMS 

105 

74-161N 

CMS 

106 

74-161N 

CMS 

107 

74-161N 

CMS 

108 

74-161N 

CMS 

109 

74-161N 

CMS 

110 

74-161N 

TTL 


TYPE NUMBER 


CD40T60BCJ 

CD40160BCN 

CD40160BD _ 

CD40160BE 

CD40160BF 

CD40160BMJ _ 

CD40160BMW 

HCC40160BD 

HCC40160BF _ 

HCF40160BE 

HCF40160BF 

HEF40160 _ 

HEF40160BDF 

HEF40160BPN 

MC14160BAL _ 

MC14160BCL 

MC14160BCP 

MM74C160N _ 

SCL4160B 

TC40160BP 

40160BDC _ 

40160BDM 

40160BPC 

AM25LS160DC _ 

AM25LS160DM 

AM25LS160PC 

DM74160N _ 

JANM38510/01303BEA 
JANM38510/01303BEB 
JANM38510/01303CEA 
JANM38510/01303CEB 
JANM38510/31503BEB 
JANM38510/31503CEB 
MB450 
MB450M 

MB451 _ 

MB451M 

MB74LS160A 

MB74LS160AM _ 

M53360P 

N74LS160AF 

N74160F _ 

N74160N 

SN29310J 

SN29310N _ 

SN39310J 

SN54LS160AJ 

SN54LS160J _ 

SN54S160J 

SN54160J 

SN74LS160AJ _ 

SN74LS160AN 

SN74LS160J 

SN74LS160N _ 

SN74S160J 

SN74S160N 

SN74160J _ 

SN74160N 

S54LS160AF 

S54160F _ 

54F160DM 

54160DM 

74F160DC _ 

74F160PC 

74LS160PC 

74160DC _ 

74160PC 

93L10DC 

93L10DM _ 

93L10PC 

93L10PC# 

93S10DC _ 

93S10DM 

93S10PC 

931ODC _ 

931ODM 
931OPC 

HEF40161BTD _ 

SCL4161B 
883/4161B 

DM74161N _ 

SN54ALS161J 
SN54ALS161N 
SN74ALS161J 
SN74ALS161N 
9316PC 

CD40161BCJ _ 

CD40161BCN 
CD40161BD 

CD40161BE _ 

CD40161BF 

CD40161BMJ 

CD40161BMW 

HCC40161BD 

HCC40161BF 

HCF40161BE _ 

HCF40161BF 

HEF40161 

HEF40161B _ 

HEF40161BDF 

HEF40161BPN 

MC14161BAL _ 

MC14161BCL 

MC14161BCP 

MM74C161N _ 

TC40161BP 
40161BDC 

40161BDM _ 

40161BPC 

AM25LS161DC_ 


MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

NSC 

NSC 

DL 

DL 

LC11 
LC11 

135- 92 
135- 93 

RCA 

MO 

LC11 

130- 52 

RCA 

MO 

LC11 

130- 53 

RCA 

MO 

LC11 

130- 54 

NSC 

DL 

LC11 

136- 1 

NSC 

FP 

LC11 

136- 2 

SGAI 

DL 

LC11 

130- 58 

SGAI 

DL 

LC11 

130- 59 

SGAI 

DL 

LC11 

130- 64 

SGAI 

DL 

LC11 

130- 65 

RTCF 

DL 

LC11 

136- 57 

SIC 

DL 

LC11 

136- 58 

SIC 

DL 

LC11 

136- 59 

MOTA 

DL 

LC11 

136- 21 

‘ MOTA 

DL 

LCII^ 

136- 22 

MOTA 

DL 

LC11 

136- 23 

NSC 

DL 

LC11 

135- 82 

SSS~ 

DL 

LC11 

136- 27 

TOSJ 

DL 

LC11 

129- 73 

FSC 

DL 

LC11 

136- 11 

FSC 

DL 

LC11 

136- 12 

FSC 

• 

LC11 

136- 15 

AMD 

DL 

LC11 

151- 75 

AMD 

DL 

LC11 

151- 76 

AMD 

DL 

LC11 

151- 78 

NSC 

DL 

LC11 

142- 65 

none 

DL 

LC11 

140- 60 

A 

DL 

LC11 

140- 61 

none 

DL 

LC11 

140- 64 

A 

DL 

LC11 

140- 65 


FUNCTIONAL TECH 
NUMBER 


TYPE NUMBER 


DL LC11 
DL LC11 
'DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
'DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
'DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
'DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
'DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
"DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
'DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
"DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
"DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
"DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
" * LC11 
DL LC11 
DL LC11 
" * LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
' DL LC11 ‘ 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
FP LC11 
"DL LC11 
MO LC11 
DL LC11 
i DL LC11 
i DL LC11 
k DL LC11 
i DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
"DL LC11 
MO LC11 
MO LC11 
MO LC11 
DL LC11 
FP LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
' DL LC11 
DL LC11 
> DL LC11 
;DL LC11 
>DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
DL LC11 
' • LC11 


AM2SLS161FM 
AM25LS161PC 
JANM38510/01306BEA 
JANM38510/01306BEB 
JANM38510/01306CEA 
JANM38510/01306CEB 
JANM38510/31504BEB 
JANM38510/31504CEB 

MB74LS161A _ 

MB74LS161AM 
M53361P 
M74LS161AP 
N74LS161AD 
N74LS161 AN 

N74161F _ 

N74161N 

SN29316J 

SN29316N _ 

SN39316J 

SN54LS161AJ 

SN54LS161J _ 

SN54S161J 
SN54161J 

SN74LS161AJ _ 

SN74LS161AN 

SN74LS161J 

SN74LS161N _ 

SN74S161J 

SN74S161N 

SN74161J _ 

SN74161N 

S54161F 

ZN54161E _ 

ZN54161J 
ZN74161E 

ZN74161J _ 

54F161DM 

54LS161DM 

54161DM _ 

74F161DC 
74F161PC 

74LS161DC _ 

74LS161PC 

74161DC 

74161 PC _ 

93L16DC 

93L16DM 

93L16PC _ 

93L16PC# 

93S16DC 

93S16DC# _ 

93S16DM 

93S16DM# 

93S16PC _ 

9316DC 
9316DM 

HEF40162BTD _ 

SCL4162B 
883/4162B 

M74LS162AP _ 

SN54ALS162J 

SN54ALS162N 

SN54S162 J_ 

SN74ALS162J 

SN74ALS162N 

74LS162PC _ 

CD40162BCJ 

CD40162BCN 

CD40162BD _ 

CD40162BE 

CD40162BF 

CD40162BMJ _ 

" HCC40162BD 
HCC40162BF 

HCF40162BE _ 

HCF40162BF 

HEF40162 

HEF40162B _ 

HEF40162BDF 

HEF40162BPN 

MC14162BAL _ 

MC14162BCL 

MC14162BCP 

MM74C162N _ 

TC40162BP 

40162BDC 

40162BDM _ 

40162BPC 

AM25LS162DC 

AM25LS162FM _ 

AM25LS162PC 
DM74162N 

JANM38510/01305BEA 
" JANM38510/01305BEB 
JANM38510/01305CEA 
JANM38510/01305CEB 
JANM38510/31511BEB 
JANM38510/31511CEB 

MB74LS162A _ 

“ MB74LS162AM 
M53362P 

N74LS162AF _ 

" N74LS162AN 
N74162F 

N74162N _ 

' SN54LS162AJ 
SN54LS162J 

SN54162J _ 

' SN74LS162AJ 
SN74LS162AN 


MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

AMD 

L)L 

LCll 

149- 24 

AMD 

DL 

LC11 

149- 25 

none 

DL 

LC11 

145- 77 

A 

DL 

LCll 

145- 78 

none 

DL 

LC11 

145- 81 

A 

DL 

LC11 

145- 82 

A 

DL 

LC11 

146- 34 

AMD 

DL 

LC11 

146- 36 

FCAJ 

DL 

LC11 

141- 40 

FCAJ 

DL 

LC11 

141- 41 

MITJ 

DL 

LC11 

146- 72 

MITJ 

DL 

LC11 

146- 70 

SIC 

DL 

LC11 

148- 62 

A 

DL 

LC11 

148- 63 

A 

DL 

LC11 

146- 82 

A 

DL 

LC11 

146- 83 

Til 

DL 

LC11 

148- 32 

Til 

DL 

LC11 

148- 33 

Til 

DL 

LC11 

148- 34 

A 

DL 

LC11 

148- 24 

AMD 

DL 

LC11 

147- 14 

AMD 

DL 

LC11 

149- 60 

A 

DL 

LC11 

147- 40 

A 

DL 

LC11 

148- 28 

A 

DL 

LC11 

148- 29 

AMD 

DL 

LC11 

147- 26 

AMD 

DL 

LC11 

147- 27 

AMD 

DL 

LC11 

149- 64 

AMD 

DL 

LC11 

149- 65 

A 

DL. 

LC11 

147- 46 

A 

DL 

LC11 

147- 47 

A 

DL 

LC11 

147- 4 

FERB 

DL 

LC11 

147- 52 

FERB 

DL 

LC11 

147- 53 

FERB 

DL 

LC11 

147- 58 

FERB 

DL 

LC11 

147- 59 

FSC 

DL 

LC11 

149- 76 

FSC 

DL 

LC11 

144- 62 

FSC 

DL 

LC11 

148- 2 

FSC 

DL 

LC11 

149- 80 

FSC 

• 

LC11 

149- 81 

FSC 

DL 

LC11 

144- 66 

FSC 

DL 

LC11 

144- 67 

FSC 

DL 

LC11 

148- 6 

FSC 

• 

LC11 

146- 42 

A 

DL 

LC11 

145- 28 

A 

DL 

LC11 

145- 29 

A 

DL 

LC11 

145- 31 

FSC 

DL 

LC11 

145- 32 

A 

DL 

LC11 

143- 18 

FSC 

DL 

LC11 

145- 33 

A 

DL 

LC11 

143- 19 

FSC 

DL 

LC11 

145- 34 

AMD 

DL 

LC11 

143- 21 

A 

DL 

LC11 

152- 82 

A 

DL 

LC11 

152- 83 

SIC 

FP 

LCll 

136- 67 

sss 

DL 

LC11 

136- 28 

sss 

MO 

LCll 

133- 85 

MITJ 

DL 

LCll 

141- 34 

MOTA 

, DL 

LCll 

144- 50 

MOTA 

DL 

LCll 

144- 51 

Til 

DL 

LCll 

142- 84 

MOTA 

DL 

LCll 

144- 58 

MOTA 

DL 

LCll 

144- 59 

FSC 

DL 

LCll 

139- 80 

NSC 

DL 

LCll 

136- 3 

NSC 

DL 

LCll 

136- 4 

RCA 

MO 

LCll 

130- 55 

RCA 

MO 

LCll 

130- 56 

RCA 

MO 

LCll 

130- 57 

NSC 

DL 

LCll 

136- 5 

SGAI 

DL 

LCll 

130- 61 

SGAI 

DL 

LCll 

130- 62 

SGAI 

DL 

LCll 

130- 66 

SGAI 

DL 

LCll 

130- 67 

RTCF 

DL 

LCll 

136- 60 

VALG 

DL 

LCll 

130- 70 

SIC 

DL 

LCll 

136- 61 

SIC 

DL 

LCll 

136- 62 

MOTA 

DL 

LCll 

136- 24 

MOTA 

DL 

LCll 

136- 25 

MOTA 

DL 

LCll 

136- 26 

NSC 

DL 

LCll 

135- 83 

TOSJ 

DL 

LCll 

129- 74 

FSC 

DL 

LCll 

136- 16 

FSC 

DL 

LCll 

136- 17 

FSC 

* 

LCll 

136- 20 

AMD 

DL 

LCll 

151- 79 

AMD 

DL 

LCll 

151- 81 

AMD 

DL 

LCll 

151- 82 

NSC 

DL 

LCll 

142- 66 

none 

DL 

LCll 

140- 68 

A 

DL 

LCll 

|140- 69 

MOTA 

DL 

LCll 

140- 72 

NSC 

DL 

LCll 

140- 73 

Til 

DL 

LCll 

141- 20 

none 

DL 

LCll 

141- 21 

FCAJ 

DL 

LCll 

141- 42 

FCAJ 

DL 

LCll 

141- 43 

MITJ 

DL 

LCll 

141- 36 

A 

DL 

LCll 

141- 46 

A 

DL 

LCll 

141- 47 

A 

DL 

LCll 

141- 52 

A 

DL 

LCll 

141- 53 

A 

DL 

LCll 

142- 47 

AMD 

DL 

LCll 

141- 67 

A 

DL 

LCll 

141- 91 

A 

DL 

LCll 

142- 52 

A 

DL 

LCll 

142- 53 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 












FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


IN ORDER OF: (IjFUNCTKNUL NO. (2) 
I31TYPE NUMBER 


TECH 


LINE 

No. 

n 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

■ 


1 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

u — 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-162N 

m 

■ 


•11 

ram 

nritm 

Ill 

74S169N 

TTT 

i ll 13 \\ 

A | 

ur 


150- 68 

2 

74-162N 

TTL 

SN74LS162N 

AMD 

a 

ran 

141- 78 


74S169N 

TTL 

SN54LS169J 

MOTA 

DL 

LC11 

147- 18 

3 

74-162N 

TTL 

SN74S162J 

iM 


iwn 

141- 87 


74S169N 

TTL 

SN54S169J 

Til 

DL 

LC11 

150- 86 

4 

74-162N 

TTL 

SN74S162N 

Til 

DL 

LC11 

141- 88 


74S169N 

TTL 

SN74LS169AJ 

Til 

DL 

LC11 

150- 84 

5 

74-162N 

TTL 

SN74162J 

A 

DL 

LC11 

141- 97 


74S169N 

TTL 

SN74LS169AN 

Til 

DL 

LC11 

150- 85 

6 

74-162N 

TTL 

SN74162N 

A 

DL 

LC11 

141- 98 


74S169N 

TTL 

SN74LS169J 

MOTA 

DL 

LC11 

147- 30 

7 

74-162N 

TTL 

S54LS162AF 

A 

DL 

LC11 

141- 57 


74S169N 1 

TTL 

SN74LS169N 

MOTA 

DL 

LC11 

147- 31 

8 

74-162N 

TTL 

S54162E 

A 

DL 

LC11 

147- 6 


74S169N 

TTL 

SN74S169J 

Til | 

DL 

LC11 

150- 88 

9 

74-162N 

TTL 

S54162F 

A 

DL 

LC11 

141- 63 


74S169N 

TTL 

SN74S169N 

Til 

DL 

LC11 

150- 89 

10 

74-162N 

TTL 

54F162DM 

FSC 

gs 


143- 33 

120 

74S169N 

TTL 

S54LS169AF 

A 

DL 

LC11 

150- 75 

11 I 

74-162N 

TTL 

74F162DC ! 

FSC 

39 


143- 37 

121 

74S169N 

TTL 

54LS169DM 

FSC 

DL 

LC11 

150- 63 ! 

12 | 

74-162N 

TTL 

74F162PC 

FSC 

■ 


143- 38 

122 

74S169N 

TTL 

74LS169DC 

FSC 

DL 

LC11 

150- 65 

13 

74-162N 

TTL 

74162PC ' 

FSC 


LC11 

141- 28 

123 

74S169N 

TTL 

74LS169PC | 

FSC 

• 

LC11 

150- 66 

14y 

74-163 

CMS 

HEF40163BTD 

SIC 


LC11 

135- 8 

124 

74-173 

CMS 

883/4076B 

SSS 

MO 

LC04 

37- 21 

15 

74-163 

CMS 

SCL4163B 

SSS 

all 

LC11 

133- 53 

125 

74-173 

TTL 

N74LS173F 

A 

DL 

LC04 

53- 91 

16 

74-163 

CMS 

883/4163B 


XM 

LC11 

133- 86 

126 

74-173 

TTL 

N74LS173N 1 

A 

DL 

LC04 

53- 92 

17 

74-163 

TTL 

SN54ALS163J 

MOTA 

•Jl 

LC11 

144- 52 

127 

74-173 

TTL 

N74173F 

A 

DL 

LC04 

54- 11 

18 

74-163 

TTL 

SN54ALS163N 

MOTA 

>1l 

LC11 

144- 53 

128 

74-173 

TTL 

N74173N 

A 

DL 

LC04 

54- 12 

19 

74-163 

TTL 

SN54S163J 

Til 

>]■ 

LC11 

148- 88 

129 

74-173 

TTL 

S54LS173F 

A 

DL 

LC04 

53- 37 

20 

74-163 

TTL 

SN74ALS163J 

MOTA 


LC11 

144- 60 

130 

74-173N 

CMS 

CD4076BC 

NSC 

DL 

LC04 

37- 8 

21 

74-163 

TTL 

SN74ALS163N 

MOTA 

•ii 

LC11 

144- 61 

131 

74-173N 

CMS 

CD4076BM 

NSC 

DL 

LC04 

37- 9 

22 

74-163N 

CMS 

CD40163BCJ 

mm 

•n 

ram 

132-107 

132 

74-173N 

CMS 

MM54C173D 

NSC 

DL 

LC04 

37- 14 

23 

74-163N 

CMS 

CD40163BCN 

NSC 


ran 

132-108 

133 

74-173N 

CMS 

MM74C173N 

NSC 

DL 

LC04 

37- 17 

24 

74-163N 

CMS 

CD40163BD 

RCA 


ran 

133- 90 

134 

74-173N 

CMS 

SCL4076B 

SSS 

MO 

LC04 

37- 23 

25 

74-163N 

CMS 

CD40163BE 

RCA 

xm 

LC11 

133- 91 

135 

74-173N 

TTL 

M74LS173AP 

MITJ 

DL 

LC04 

50- 29 

26 

74-163N 

CMS 

CD40163BF 

RCA 

yw 

LC11 

133- 92 

136 

74-173N 

TTL 

SN54LS173AJ 

Til 

DL 

LC04 

50- 17 

27 

74-163N 

CMS 

CD40163BMJ 

NSC 


LC11 

132-109 

137 

74-173N 

TTL 

SN74LS173AJ 

Til 

DL 

LC04 

50- 19 

28 

74-163N 

iDMS 

HCC40163BD 

SGAI 

39 

LC11 

133- 96 

138 

74-173N 

TTL 

SN74LS173AN 

Til 

DL 

LC04 

50- 20 

29 

74-163N 

CMS 

HCC40163BF 

SGAI 

39 

LC11 

133- 97 

139 

74-174 

CMS 

883/4174B 

SSS 

MO 

LC04 

37- 22 

30 

74-163N 

CMS 

HCF40163BE 

SGAI 


LC11 

133-101 

i Emmi 

74-174 

TTL 

S54S174F 

SIC 

DL 

LC04 

54- 23 

31 

74-163N 

CMS 

HCF40163BF 

SGAI 

39 

LC11 

133-102 

141 

74-174N 

CMS 

MM54C174D 

NSC 

DL 

LC04 

37- 15 

32 

74-163N 

CMS 

HEF40163 

RTCF 

39 

LC11 

134- 28 

142 

74-174N 

CMS 

MM74C174N 

NSC 

DL 

LC04 

37- 18 

33 

74-163N 

CMS 

HEF40163B 

VALG 

a 

LC11 

133-105 

143 

74-174N 

CMS 

SCL4174B 

SSS 

DL 

LC04 

36- 13 

34 ▼ 

74-163N 

CMS 

HEF40163BDF 


39 

LC11 

134- 29 

144 

74-174N 

TTL 

JANM38510/01701BEA 

none 

DL 

LC04 

52- 1 

35y 

74-163N 

CMS 

HEF40163BPN 

SIC 

39 

LC11 

134- 30 

145 

74-174N 

TTL 

JANM38510/01701BEB 

A 

DL 

LC04 

52- 2 

36 

74-163N 

CMS 

MC14163BAL 

MOTA 

a 

LC11 

133- 41 

146 

74-174N 

TTL 

JANM38510/01701CEA 

none 

DL 

LC04 

52- 5 

37 

74-163N 

CMS 

MC14163BCL 

MOTA 

39 

LC11 

133- 42 

147 

74-174N 

TTL 

JANM38510/01701 CEB 

FSC 

DL 

LC04 

52- 6 

38 

74-163N 

CMS 

MC14163BCP 

MOTA 

39 

LC11 

133- 43 

148 

74-174N 

TTL 

MB74LS174 

FCAJ 

DL 

LC04 

52- 44 

39 

74-163N 

CMS 

MM74C163N 

NSC 


LC11 

132- 2 

149 

74-174N 

TTL 

MB74LS174M 

FCAJ 

DL 

LC04 

52- 45 

40 

74-163N 

OMS" 

TC40163BP 1 


39 

ram 

132- 9 

150 

74-174N 

TTL 

N74LS174F 

A j 

DL 

LC04 

53- 93 

41 

74-163N 

CMS 

40163BDC 

FSC 

39 

ran 

133- 25 

151 

74-174N 

TTL 

N74LS174N 

A 

DL 

LC04 

53- 94 

42 

74-163N 

CMS 

40163BDM 

FSC 


ran 

133- 26 

152 

74-174N 

TTL 

N74S174F 

A 

DL 

LC04 

54- 2 

43 

74-163N 

CMS 

40163BPC 

3331 

u 

rail 

133- 29 

153 

74-174N 

TTL 

N74S174N 

A j 

DL 

LC04 

54- 3 

44 

74-163N 

TTL 

AM25LS163DC 

AMD 

39 

rail 

149- 26 

154 

74-174N 

TTL 

N74174F 

A 

DL 

LC04 

54- 13 

45 

74-163N 

TTL 

AM25LS163DM 

AMD 

ta 

ran 

149- 27 

155 

74-174N 

TTL 

N74174N 

A 

DL 

LC04 

54- 14 

46 

74-163N 

TTL 

AM25LS163PC 

AMD 

139 

ram 

149- 29 

156 

74-174N 

TTL 

SN54S174J 

AMD 

DL 

LC04 

53- 7 

47 

74-163N 

TTL 

DM74163N 

NSC 

Ej 

ran 

148- 61 

157 

74-174N 

TTL 

SN74S174J 

AMD 

DL 

LC04 

53- 19 

48 

74-163N 

TTL 

JANM38510/01304BEA 

none 

US 

Iran 

145- 69 

158 

74-174N 

TTL 

SN74S174N 

AMD 

DL 

LC04 

53- 20 

49 

74-163N 

TTL 

JANM38510/01304BEB 


[39 

ram 

145- 70 

159 

74-174N 

TTL 

S54LS174F 

SIC 

DL 

LC04 

53- 39 

50 

74-163N 

TTL 

JANM38510/01304CEA 

none 

@9 

rail 

145- 73 

160 

74-174N 

TTL 

S54174F 

SIC 

DL 

LC04 

54- 27 

51 

74-163N 

TTL 

JANM38510/01304CEB 

NSC 

@9 

rail 

145- 74 

161 

74-175 

CMS 

CD40175BD 

RCA 

DL 

LC04 

37- 5 

52 

74-163N 

TTL 

JANM38510/31512BEB 

Til 

[39 

ram 

146- 38 

162 

74-175 

CMS 

CD40175BE 

RCA 

DL 

LC04 

37- 6 

53 

74-163N 

TTL 

JANM38510/31512CEB 

none 

@9 

ran 

146- 39 

163 

74-175 

CMS 

CD40175BF 

RCA 

DL 

LC04 

37- 7 

54 

74-163N 

TTL 

MB74LS163A 

FCAJ 

US 

rail 

146- 75 

164 

74-175 

CMS 

CD40175BH 

RCA 

CH 

LC04 

36- 66 

55 

74-163N 

TTL 

MB74LS163AM 


139 

ram 

146- 76 

165y 

74-175 

CMS 

HEF40175BTD 

SIC 

FP 

LC04 

36- 4 

56 

74-163N 

TTL 

M53363P 

MITJ 

m 

ran 

146- 73 

166y 

74-175 

CMS 

S54F74F 

A 

FP 

LC04 

36- 5 

57 

74-163N 

TTL 

M74LS163AP 

MITJ 

DL 

LC11 

146- 71 

167 

74-175 

CMS 

TC40175BP 

TOSJ 

DL 

LC04 

36- 12 

58 ▼ 

74-163N 

TTL 

N74LS163AD 

SIC 

DL 

LC11 

148- 64 

168 

74-175 

TTL 

SN74S175N 

AMD 

DL 

IC04 

53- 22 

59 

74-163N 

TTL 

N74LS163AN 

A 

DL 

LC11 

148- 65 

169 

74-175 

TTL 

S54LS175F 

SIC 

DL 

LC04 

53- 41 

60 

74-163N 

TTL 

N74163F 

A 

DL 

LC11 

146- 84 

170 

74-175 

TTL 

S54175F 

SIC 

DL 

LC04 

54- 29 

61 

74-163N 

TTL 

N74163N 

A 

DL 

ilctt 

146- 85 

171 

74-175N 


CD40175BC 

NSC 

DL 

LC04 

34- 37 

62 

74-163N 

TTL 

SN54LS163AJ 

A 

DL 

LC11 

148- 26 

172 

74-175N 


CD40175BM 

NSC 

DL 

LC04 

34- 38 

63 

74-163N 

TTL 

SN54LS163J 

AMD 

DL 

LC11 

147- 16 

173y 

74-175N 

CMS 

HEF40175BDF 

SIC 

DL 

LC04 

36- 2 

64 

74-163N 

TTL 

SN54163J 

A 

DL 

LC11 

147- 42 

\wm 

74-175N 

CMS 

IHEF40175BPN 

Sl^“ 

DL 

LC04 

36- 3 

65 

74-163N 

TTL 

SN74LS163AJ 

A 

DL 

LC11 

148- 30 


74-175N 

CMS 

HEF40175P 

A 

DL 

LC04 

37- 12 

66 

74-163N 

TTL 

SN74LS163AN 

A 

DL 

LC11 

148- 31 


74-175N 

CMS 

MM54C175D 

NSC 

DL 

LC04 

37- 16 

67 

74-163N 

TTL 

SN74LS163J 

AMD 

DL 

LC11 

147- 28 

177 

74-175N 

CMS 

MM74C175N 


DL 

LC04~ 

37- 19 

68 

74-163N 

TTL 

SN74LS163N 

AMD 

DL 

LC11 

147- 29 

178 

74-175N 

TTL 

JANM38510/01702BEA 

none 

DL 

LC04 

52- 9 

69 

74-163N 

TTL 

SN74S163J 

Til 

DL 

LC11 

147- 38 

179 

74-175N 

TTL 

JANM38510/01702BEB 

A 

DL 

LC04 

52- 10 

70 

74-163N 

TTL 

SN74S163N 

Til 

DL 

LC11 

147- 39 

180 

74-175N 

TTL 

JANM38510/01702CEA 

none 

DL 

LC04 

52- 13 

71 

74-163N 

TTL 

SN74163J 

A 

DL 

LC11 

147- 48 

181 

74-175N 

TTL 

JANM38510/01702CEB 

FSC 

DL 

LC04 

52- 14 

72 

74-163N 

TTL 

SN74163N 

A 

DL 

LC11 

147- 49 

182 

74-175N 

TTL 

MB74LS175 

FCAJ 

DL 

LC04 

52- 46 

73 

74-163N 

TTL 

S54LS163AF 

A 

DL 

LC11 

148- 68 

183 

74-175N 

TTL 

MB74LS175M 

FCAJ 

DL 

LC04 

52- 47 

74 

74-163N 

TTL 

S54163E 

A 

DL 

LC11 

151- 34 

184 

74-175N 

TTL 

N74LS175F 

A 

DL 

LC04 

53- 95 

75 

74-163N 

TTL 

ZN54163E 

FERB 

PL 

LC11 

147- 54 

185 

74-175N 

TTL 

N74LS175N 

A 

DL 

LC04 

53- 96 

76 

74-163N 

TTL 

ZN54163J 

FERB 

DL 

LC11 

147- 55 

186 

74-175N 

TTL 

N74$175F 

A 

DL 

LC04 

54- 4 

77 

74-163N 

TTL 

ZN74163E 

FERB 

DL 

LC11 

147- 60 

187 

74-175N 

TTL 

N74S175N 

A 

DL 

LC04 

54- 5 

78 

74-163N 

TTL 

ZN74163J 

FERB 

DL 

LC11 

147- 61 

188 

74-175N 

TTL 

N74175F 

A 

DL 

LC04 

54- 15 

79 

74-163N 

TTL 

54F163DM 

FSC 

DL 

LC11 

149- 78 

189 

74-175N 

TTL 

N74175N 

A 

DL 

LC04 

54- 16 

80 

74-163N 

TTL 

54LS163DM 

FSC 

DL 

LC11 

144- 64 

190 

74-175N 

TTL 

SN54S175J 

AMD 

DL 

LC04 

53- 9 

81 

74-163N 

TTL 

54163DM 

FSC 

DL 

LC11 

148- 4 

191 

74-175N 

TTL 

SN74S175J 

AMD 

DL 

LC04 

53- 21 

82 

74-163N 

TTL 

74F163DC 

FSC 

DL 

LC11 

149- 82 

192 

74-175N 

TTL 

54F175DM 

F§C 

DL 

LC04 

51- 9 

83 

74-163N 

TTL 

74F163PC 

FSC 

• 

LC11 

149- 83 

193 

74-175N 

TTL 

54LS175DM 

FSC 

DL 

LC04 

50- 34 

84 

74-163N 

TTL 

74LS163DC 

FSC 

DL 

LC11 

144- 68 

194 

74-175N 

TTL 

54S175DM 

FSC 

DL 

LC04 

51- 27 

85 

74-163N 

TTL 

74LS163PC 

FSC 

DL 

LC11 

144- 69 

195 

74-175N 

TTL 

54175DM 

R§C 

DL 

LC04 

51- 52 

86 

74-163N 

TTL 

74163DC 

FSC 

• 

LC11 

146- 43 

196 

74-175N 

TTL 

74F175DC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 31 

87 

74-163N 

TTL 

74163PC 

FSC 

° 

LC11 

146- 44 

197 

74-175N 

TTL 

74F175PC 

FSC 

• 

LC04 

51- 32 

88 

74-167 

TTL 

SN54167J 

Til 

DL 

LC13 

158- 8 

198 

74-175N 

TTL 

74LS175DC 

FSC~ 

DL 

LC04 

50- 36 

89 

74-167 

TTL 

SN74167J 

Til 

DL 

LC13 

158- 10 

199 

74-175N 

TTL 

74LS175PC 

FSC 

• 

LC04 

50- 37 

90 

74-167 

TTL 

SN74167N 

Til 

DL 

LC13 

158- 11 

200 

74-175N 

TTL 

74S175DC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 45 

91 

74-167 

TTL 

74167PC 

FSC 

• 

LC11 

151- 42 

201 

74-175N 

TTL 

74S175PC 

FSC 

• 

LC04 

51- 46 

92 

74S168 

TTL 

N74S168F 

A 

DL 

LC11 

144- 9 

202 

74-175N 

TTL 

74175DC 

FSC 

DL 

LC04 

51- 54 

93 

74S168 

TTL 

N74S168N 

A 

DL 

LC11 

148- 85 

203 

74-175N 

TTL 

74175PC 

FSC 

• 

LC04 

51- 55 

94 

74S168 

TTL 

S54S168F 

A 

DL 

LC11 

144- 11 

204 

74-176 

TTL 

SN54196J 

Til 

DT 

lctt 

142-102 

95 

74S168N 

TTL 

N74LS168AF 

A 

DL 

LC11 

143-108 

205 

74-176 

TTL 

SN74LS196J 

A 

DL 

LC11 

142- 94 

96 

74S168N 

TTL 

N74LS168AN 

A 

DL 

LC11 

144- 1 

206 

74-176 

TTL 

SN74LS196N 

A 

DL 

LC11 

142- 95 

97 

74S168N 

TTL 

SN54LS168J 

MOTA 

DL 

LC11 

141- 69 

207 

74-176 

TTL 

SN74176J 

Til 

DL 

LC11 

152- 41 

98 

74S168N 

TTL 

SN54S168J 

Til 

DL 

LC11 

144- 12 

208 

74-176 

TTL 

SN74176N 

Til 

DL 

LC11 

152- 42 

99 

74S168N 

TTL 

SN74LS168J 

MOTA 

DL 

LC11 

141- 79 

209 

74-176 

TTL 

SN74196J 

Til 

DL 

LC11 

142-104 

100 

74S168N 

TTL 

SN74LS168N 

MOTA 

DL 

LC11 

141- 80 

210 

74-176 

TTL 

SN74196N 

Til 

DL 

LC11 

142-105 

101 

74S168N 

TTL 

SN74S168J 

Til 

DL 

LC11 

144- 14 

211 

74-176 

TTL 

54196DM 

FSC 

DL 

LC11 

143- 7 

102 

74S168N 

TTL 

SN74S168N 

Til 

DL 

LC11 

144- 15 

212 

74-176 

TTL 

74196DC 

FSC 

DL 

LC11 

143- 8 

103 

74S168N 

TTL 

S54LS168AF 

A 

DL 

LC11 

144- 4 

213 

74-176N 

TTL 

DM54196J 

NSC 

DT 

LC11 

142- 98 

104 

74S168N 

TTL 

54LS168DM 

FSC 

DL 

LC11 

143-104 

214 

74-176N 

TTL 

DM7280J 

NSC 

DL 

LC11 

149- 10 

105 

74S168N 

TTL 

74LS168DC 

FSC 

DL 

LC11 

143-106 

215 

74-176N 

TTL 

DM74176J 

NSC 

DL 

LC11 

149- 15 

106 

74S168N 

TTL 

74LS168PC 

FSC 

• 

LC11 

143-107 

216 

74-176N 

TTL 

DM74176N 

NSC 

DL 

LC11 

149- 16 

107 

74S169 

TTL 

N74S169F 

A 

DL 

LC11 

144- 10 

217 

74-176N 

TTL 

DM74196N 

NSC 

DL 

LC11 

142-100 

108 

74S169 

TTL 

N74S169N 

A 

DL 

LC11 

148- 86 

iFCTml 

74-176N 

TTL 

DM8280J 

NSC 

DL 

LC11 

149- 12 

109 

74S169 

TTL 

S54S169F 

A 

DL 

LC11 

148- 87 

\wm 

74-176N 

TTL 

DM8280N 

NSC 

DL 

LC11 

149- 13 

110 

74S169N 

TTL 

N74LS169AF 

A 

DL 

LC11 

150- 67 


74-176N 

TTL 

N74LS196F 

A 

DL 

LC11 

142- 20 
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F34 













FUNCTIONAL 

NUMBER 


FUNCTIONAL E( 

U [3J 

TECH TYPE NUMBER 


IUIVALENCE MASTER INDEX 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
(3)TYPE NUMBER_ 


‘N74L5T96N 

N74S196F 

N82S90F _ 

“ N82S90N 
N8280F 

N8280N _ 

N8288F 

N8290F 

N8290N _ 

N8292F 

SN54S196J 

SN54176J _ 

' SN74S196J 
SN74S196N 

S54LS196F _ 

S8280F 

S8290F 

S8292F _ 

" 54176DM 
74LS196PC 

74176DC _ 

" 74176PC 
74196PC 

SN74177N _ 

DM54197J 
DM7281J 

DM74177J _ 

DM74177N 
DM74197N 

DM8281J _ 

DM8281N 
N74LS197D 

N74LS197N _ 

‘ N74S197F 
N82S91F 

N82S91N _ 

N8281F 

N8281N 

N8291F _ 

N8291N 

N8293F 

N8293N _ 

SN54LS197J 

SN54S197J 

SN54177J _ 

SN54197J 

SN74LS197J 

SN74LS197N _ 

SN74S197J 

SN74S197N 

SN74177J _ 

SN74197J 

SN74197N 

S54LS197F _ 

S8281F 

S8291F 

S8293F _ 

ZN54197E 

ZN54197J 

ZN74197E _ 

ZN74197J 

54177DM 

54197DM _ 

74LS197DC 

74LS197PC 

74177DC _ 

74177PC 

74197DC 

74197PC _ 

" DM74180J 
DM74180N 

JANM38510/01901BCA 
JANM38510/01901BCB 
JANM38510/01901 CCA 
JANM38510/01901CCB 



SFC4180EM 

SFC4180ET 

SFC4180JM 

SFC4180KM 

SN54180J 

SN74180J 

SN74180N 

S54180F 

54180DM 



PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

L>L 

LC11 

142- 21 

ill 

DL 

LC11 

143- 22 

112 

DL 

LC11 

142- 86 

113 

DL 

LC11 

142- 87 

114 

DL 

LC11 

140- 15 

115 

DL 

LC11 

140- 16 

116 

DL 

LC11 

146- 80 

117 

DL 

LC11 

141- 1 

118 

DL 

LC11 

141- 2 

119 

DL 

LC11 

139- 94 

120 

DL 

LC11 

143- 25 

121 

DL 

LC11 

152- 39 

122 

DL 

LC11 

143- 29 

123 

DL 

LC11 

143- 30 

124 

DL 

LC11 

142- 24 

125 

DL 

LC11 

140- 20 

126 

DL 

LC11 

141- 5 

127 

Dl 

LC11 

139- 96 

128 

DL 

LC11 

152- 71 

129 

DL 

LC11 

143- 4 

130 

DL 

LC11 

152- 73 

131 

DL 

LC11 

152- 74 

132 

FP 

LC11 

143- 9 

133 

DL 

LC11 

150-105 

134 

DL 

LC11 

142- 99 

135 

DL 

LC11 

143- 39 

136 

DL 

LC11 

143- 44 

137 

DL 

LC11 

143- 45 

138 

DL 

LC11 

142-101 

139 

DL 

LC11 

143- 41 

140 

DL 

LC11 

143- 42 

141 

DL 

LC11 

147- 91 

142 

DL 

LC11 

147- 92 

143 

DL 

LC11 

149- 59 

144 

DL 

LC11 

149- 4 

145 

DL 

LC11 

149- 5 

146 

DL 

LC11 

145- 10 

147 

DL 

LC11 

145- 11 

148 

DL 

LC11 

146- 11 

149 

DL 

LC11 

146- 12 

150 

DL 

LC11 

144- 85 

151 

DL 

LC11 

144- 86 

152 

DL 

LC11 

149- 33 

153 

DL 

LC11 

149- 62 

154 

DL 

LC11 

150-102 

155 

DL 

LC11 

149- 36 

156 

DL 

LC11 

149- 34 

157 

DL 

LC11 

149- 35 

158 

DL 

LC11 

149- 66 

159 

DL 

LC11 

149- 67 

160 

DL 

LC11 

150-104 

161 

DL 

LC11 

149- 38 

162 

DL 

LC11 

149- 39 

163 

DL 

LC11 

147- 93 

164 

DL 

LC11 

145- 15 

165 

DL 

LC11 

146- 13 

166 

DL 

LC11 

144- 87 

167 

DL 

LC11 

142-106 

168 

DL 

LC11 

142-107 

169 

DL 

LC11 

143- 1 

170 

DL 

LC11 

143- 2 

171 

DL 

LC11 

144- 73 

172 

DL 

LC11 

149- 43 

173 

DL 

LC11 

149- 40 

174 

DL 

LC11 

149- 41 

175 

DL 

LC11 

144- 75 

176 

DL 

LC11 

144- 76 

177 

DL 

LC11 

149- 45 

178 

FP 

LC11 

149- 46 

179 

DL 

LC25 

173- 44 

180 

DL 

LC25 

173- 45 

181 

DL 

LC25 

172- 85 

182 

DL 

LC251 

172- 86 

183 

DL 

LC25 

172- 91 

184 

DL 

LC25 

172- 92 

185 

DL 

LC25 

172- 67 

186 

DL 

LC25 

172- 68 

187 

DL 

LC25 

173- 47 

188 

DL 

LC25 

173- 48 

189 

DL 

LC25 

173- 49 

190 

DL 

LC25 

172- 77 

191 

DL 

LC25 

172- 78 

192 

DL 

LC25 

172- 79 

193 

DL 

LC25 

172- 80 

194 

DL 

LC25 

172- 81 

195 

DL 

LC25 

173- 52 

196 

IlilM 


m m ii 




LC18 

LC18 

168- 7 

169- 30 

LC18 

LC18 

LC18 

169- 31 
169- 66 
169- 67 

ns m 

031 

G31 

169- 69 
169- 70 
169- 8 

LC18 

LC18 

LC18 

169- 9 
169- 72 
169- 73 

IB3E1I 

LoBEil 

168- 83 
168- 84 



FUNCTIONAL 

NUMBER 


74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 _ 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 

74-181 _ 

74-181N 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182 
74-182N 
74H183N 
74H183N 
74H183N 
74H183N 
74H183N 
74H183 N 
74H183N 
74H183N 
74H183N 


TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

MB74LS181 

MB74LS181M 

FCAJ 

FCAJ 

L)L 

DL 

LC18 

LC18 

169- 56 
169- 57 

M53381P 

MITJ 

Dl 

LC18 

169- 32 

N74LS181F 

A 

DL 

LC18 

169- 33 

N74LS181N 

A 

DL 

LC18 

169- 34 

N74S181F 

A 

DL 

LC18 

169- 10 

N74S181N 

A 

DL 

LC18 

169- 11 

N74181F 

A 

DL 

LC18 

169- 35 

N74181N 

A 

DL 

LC18 

169- 36 

SFC4181E 

THEF 

DL 

LC18 

169- 44 

SFC4181EM 

THEF 

DL 

LC18 

169- 45 

SFC4181ET 

THEF 

DL 

LC18 

169- 46 

SFC4181JM 

THEF 

DL 

LC18 

169- 47 

SFC4181 KM 

THEF 

DL 

LC18 

169- 48 

SN54LS181J 

A 

MO 

LC18 

169- 58 

SN54181J 

A 

MO 

LC18 

169- 49 

SN74LS181J 

A 

MO 

LC18 

169- 60 

SN74LS181N 

A 

Dl 

LC18 

169- 61 

SN74S181J 

A 

MO 

LC18 

169- 15 

SN74S181N 

A 

DL 

LC18 

169- 16 

SN74181J 

A 

MO 

LC18 

169- 51 

SN74181N 

A 

DL 

LC18 

169- 52 

S54LS181F 

A 

DL 

LC18 

169- 37 

S54LS181N 

A 

DL 

LC18 

169- 38 

S54S181F 

A 

DL 

LC18 

169- 12 

S54S181N 

A 

DL 

LC18 

168-106 

S54181F 

A 

DL 

LC18 

169- 41 

S54181N 

A 

DL 

LC18 

169- 42 

54F181DM 

FSC 

DL 

LC18 

168- 88 

54S181DM 

FSC 

DL 

LC18 

168- 97 

74F181DC 

FSC 

DL 

LC18 

168- 90 

74F181PC 

FSC 

DL 

LC18 

168- 91 

74LS181PC 

FSC 

DL 

LC18 

169- 54 

74S181DC 

FSC 

DL 

LC18 

168- 99 

74S181PC 

FSC 

DL 

LC18 

168-100 

74181 DC 

FSC 

DL 

LC18 

169- 6 

74181 PC 

FSC 

DL 

LC18 

169- 7 

93L41DC 

AMD 

DL 

LC18 

169- 21 

93L41DM 

AMD 

DL 

LC18 

169- 22 

93L41PC 

AMD 

DL 

LC18 

169- 24 

93S41DC 

FSC 

DL 

LC18 

168-101 

93S41DM 

FSC 

Dl 

LC18 

168-102 

93S41PC 

FSC 

DL 

LC18 

168-104 

9341 DC 

A 

DL 

LC18 

169- 2 

9341 PC 

A 

DL 

LC18 

169- 5 

SCL4581B 

CD40182BD 

sss 

RCA 

MO 

LC18 

LC19 

168- 8 
170- 19 

CD40182BE 

RCA 

MO 

LC19 

170- 20 

CD40182BF 

RCA 

MO 

LC19 

170- 21 

MC14582BAL 

MOTA 

DL 

LC19 

170- 22 

MC14582BCL 

MOTA 

DL 

LC19 

170- 23 

MC14582BCP 

MOTA 

DL 

LC19 

170- 24 

4582BPC 

FSC 

° 

LC19 

170- 17 

883/4582B 

SSS 

MO 

LC19 

170- 3 

DM54182J 

NSC 

DL 

LC19 

170- 81 

JANM38510/01102BEA 

none 

DL 

LC19 

170- 94 

JANM38510/01102BEB 

A 

DL 

LC19 

170- 95 

JANM38510/01102CEA 

none 

DL 

LC19 

170- 98 

JANM38510/01102CEB 

none 

DL 

LC19 

170- 99 

MB459 

FCAJ 

DL 

LC19 

170- 56 

MB459M 

FCAJ 

DL 

LC19 

170- 57 

M53382P 

MITJ 

DL 

LC19 

170- 82 

N74S182N 

A 

DL 

LC19 

170- 63 

N74182F 

A 

DL 

LC19 

170- 83 

N74182N 

A 

DL 

LC19 

170- 84 

SN54LS182J 

MOTA 

DL 

LC19 

170- 78 

SN54S182J 

A 

DL 

LC19 

170- 66 

SN54182J 

A 

DL 

LC19 

170- 90 

SN74LS182J 

MOTA 

DL 

LC19 

170- 79 

SN74LS182N 

MOTA 

DL 

LC19 

170- 80 

SN74S182J 

A 

DL 

LC19 

170- 68 

SN74S182N 

Til 

DL 

LC19 

170- 69 

SN74182J 

A 

DL 

LC19 

170- 92 

SN74182N 

A 

DL 

LC19 

170- 93 

54F182DM 

FSC 

DL 

LC19 

170- 45 

54S182DM 

FSC 

DL 

LC19 

170- 58 

74F182DC 

FSC 

DL 

LC19 

170- 47 

74F182PC 

FSC 

• 

LC19 

170- 48 

74S182DC 

FSC 

DL 

LC19 

170- 60 

74S182PC 

FSC 

° 

LC19 

170- 61 

93S42DC 

FSC 

DL 

LC19 

170- 70 

93S42DM 

FSC 

DL 

LC19 

170- 71 

93S42PC 

FSC 

° 

LC19 

170- 73 

9342DC 

AMD 

DL 

LC19 

170- 74 

9342DM 

AMD 

DL 

LC19 

170- 75 

9342PC 

SCL4582B 

A 

SSS 

DL 

LC19 

LC19 

170- 77 
170- 18 

MB74LS183 

MB74LS183M 

FCAJ 

FCAJ 

m 

LC15 

i ns iz 

160- 50 

icn ci 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



SN74ALS190N 

AM25LS190DC 

AM25LS190DM 


AM25LS190PC 
DM74190J 
DM74190N 


JANM38510/31513BEB 
JANM38510/31513CEB 

MB456 _ 

" MB456M 
MB457 







































































FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

1J 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

TT~ 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

1 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

B 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

m 

a 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-190N | 

TTl 

M&457M 


•la 


142- 19 

in 

74-192h 

1119 


A 

T5T 

LCll 

152- 34 

2 

74-190N 

TTL 

MB74LS190 

i*S!l 

49 

ml 

140- 76 

112 

74-192N 

S3 

S54192E 

A 

DL 

LC11 

151- 36 

3 

74-190N 

TTL 

MB74LS190M 

3301 

SB 

Mil 

140- 77 

113 

74-192N 

S3 

S54192F 

A 

DL 

LC11 

150- 80 

4 

74-190N 

TTL 

M53390P 

MITJ 

49 

Tim 

141- 37 

114 

74-192N 

TTL 

ZN54192E 

FERB 

DL 

LC11 

142- 58 

5 

74-190N 

TTL 

M53391P 

MITJ 

■a 

cm 

146- 74 

115 

74-192N 

TTL 

ZN54192J 

FERB 

DL 

LC11 

142- 59 

6 

74-190N 


M74LS190P 

MITJ 

SB 

tsfm 

144- 7 

116 

74-192N 

TTL 

ZN74192E 

FERB 

DL 

LC11 

142- 60 

7 

74-190N 


N74LS190F 1 

A 

49 

LC11 

143- 94 

117 

74-192N 

TTL 

ZN74192J 

FERB 

DL 

LC11 

142- 61 

8 

74-190N 


N74LS190N 

A 

•B 

LC11 

143- 95 

118 

74-192N 

TTL 

54LS192DM 

FSC 

DL 

LC11 

151- 65 

9 

74-190N 


N74190F 

A 

m 

LC11 

143- 96 


74-192N 

TTL 

54192DM 

lSE*f 

DL 

LC11 

142- 2 

10 

74-190N 

TTL 

N74190N 

A 

DL 

LC11 

143- 97 

lEESBi 

74-192N 

m3 

74LS192DC 



rf#m 

151- 67 

11 

74-190N 

TTL 

SN54LS190J 

A 

DL 

LC11 

141- 70 

121 

74-192N 

S3 

74192DC 

Ii 

gl 

wW 

142- 3 

12 

74-190N 

TTL 

SN54190J 

Til 

DL 

LC11 

141- 93 

1 122 

74-192N 

S3 

74192PC 


m 

wW 

142- 4 

13 

74-190N 

TTL 

El 'mi HTW— 


DT 

Tim 

141- 81 


74-192N 

tog 

93L60DC 

EXTJ 

DL 

saw 

141- 22 

14 

74-190N 

TTL 



DL 

tSHI 

141- 82 


74-192N 

S3 

93L60DM 

EE *1 

DL 

SB 

141- 23 

15 

74-190N 

TTL 

SN74190J 

uSI 

DL 

wM 

141- 99 


74-192N 

S3 

93L60FM 

pyiti 

DL 

wW 

141- 24 

16 

74-190N 

TTL 

SN74190N 

Til 

DT 

Tim 

141-100 


74-192N 

n3 

9360DC 


[39 

ww 

142- 33 

17 

74-190N 

TTL 

S54LS190F 

A 

DL 

tSR9 

143- 98 


74-192N 

S3 

9360DM 

ee a 

m 

SB 

142- 34 

18 

74-190N 

TTL 

S54190F 

A 

DL 

Mil 

141- 7 


74-192N 

S3 

9360PC 

EEbBI 

til 

SB 

142- 36 

19 

74-190N 

TTL 

74LS190PC 

FSC 

El 

S*iK9 

151- 53 


74-193 

CMS 

HEF40193BTD 

SIC 


wia 

134- 81 

20 

74-190N 

TTL 

74190PC 

FSC 

m 

Wit 

141- 29 


74-193 

CMS 

SCL4193B 

SSS 

m 

SB 

133- 82 

21 

74-191 

TTL 

SN54ALS191J 

MOTA 

SI 

fim 

144- 36 


74-193 

CMS 

40193BDC 

FSC 

fijia 

sw 

132- 48 

22 


mm 


MOTA 

DL 

Wla 

144- 37 

132 

74-193 

CMS 

40193BDM 


[39 

ctm 

132- 49 

23 


S3 


MOTA 

DL 

Wil 

144- 42 

133 

74-193 

CMS 

40193BPC 


tm 

.211 

132- 52 

24 


S3 

U ^ 

MOTA 

DL 

nm 

144- 43 

134 

74-193 

CMS 

883/4193B 


iTw 

SW 

133- 72 

25 

74-191N 

am 

AM25LS191DC 

AMD 

DL 

ftika 

147- 76 

ffe£m 

74-193 


SN54ALS193J 

MOTA 

DL 

LC11 

147- 12 

26 

74-191N 

S3 

AM25LS191DM 

AMD 

DL 

Mil 

147- 77 

IkiWHI 

74-193 


SN54ALS193N 

MOTA 

DL 

LC11 

147- 13 

27 

74-191N 

S3 

AM25LS191PC 

AMD 

DL 

fSm 

147- 79 

fiTcTmi 

74-193 


SN74ALS193J 

MOTA 

DL 

LC11 

147- 24 

28 

74-191N 

TTL 

r» 'innw—— 

mm 

DL 

Tim 

146- 57 


74-193 

TTL 

SN74ALS193N ' 


[39 

iTtm 

147- 25 

29 

74-191N 

TTL 


mm 

DL 

um 

146- 58 


74-193N 

CMS 

CD40193BCJ 


m 

It till 

133- 13 

30 

74-191N 

TTL 


uffiB 

DL 

MU 

150- 51 


74-193N 

CMS 

CD40193BCN 


ES 

\wm 

133- 14 

31 

74-191N 


PW ! 1J FC lificfiMilsMa 

none 

DL 

t«ski 

150- 52 


74-193N 

CMS 

CD40193BD 

RCA 

MO 

LC11 

133- 74 

32 

74-191N 



FCAJ 

DL 

VSTil 

146- 9 


74-193N 

CMS 

CD40193BE 

RCA 

MO 

LCll 

133- 75 

33 

74-191N 



MITJ 

DL 

Mil 

150- 82 


74-193N 

CMS 

CD40193BF 

RCA 

MO 

LC11 

133- 76 

34 t 

74-191N 

TTL 

N74LS191D 

SIC i 

DL 

T«m 

150- 55 


74-193N 

CMS 

CD40193BMJ 

NSC 

DL 

LCll 

133- 15 

35 

74-191N 

TIL 

N74LS191N 

A 

DL 

V3lfl 

150- 56 


74-193N 

CMS 

HEF40193 

RTCF 

DL 

LCll 

133-110 

36 

74-191N 

TTL 

N74191F 

A 

DL 

Mil 

150- 57 


74-193N 

CMS 

HEF40193BDF 

SIC 

DL 

LCll 

134- 1 

37 

74-191N 

S3 

N74191N 

9B 

@9 

T*m 

150- 58 


74-193N 

(CMS - 

HEF40193BPN 


[39 


134- 2 

38 

74-191N 

S3 

SN54LS191J 


M 

Mil 

147- 19 


74-193N 

CMS 

HEF40193P 

93 

m 


133- 33 

39 

74-191N 

S3 

SN54191J 

firm 

SI 

MU 

147- 44 


74-193N 

CMS 

MM54C193D 

mm 

til 


132- 24 

40 

74-191N 

US 

SN74LS191J 

A 

DL 

Mia 

147- 32 

150 

74-193N 

CMS 

MM74C193N 

NSC 

DL 

LCll 

132- 25 

41 

74-191N 

S3 

SN74LS191N 

A 

DL 

MU 

147- 33 

151 

74-193N 

CMS 

MSM40193 

OKU 

DL 

LCll 

132- 77 

42 

74-191N 

S3 

SN74191J 

Til 

DL 

Mil 

147- 50 

152 

74-193N 

CMS 

TC40193BP 

TOSJ 

DL 

LCll 

133- 12 

43 

74-191N 

am 


US 

[49 


147- 51 


74-193N 

mm 

AM25LS193DC 


>ya 

U3IB 


44 

74-191N 

S3 



n 


150- 59 


74-193N 

S3 

AM25LS193DM 

1| 


[SB 

j 1- sii ■ 

45 

74-191N 

S3 

n nr ii ■ 

SB 

m 


143-100 


74-193N 

S3 


nTi>l: 

i] J 

ISB 

mmSKrnl 

46 

74-191N 

ns 

gz^XEnSSSHS 

ragsTil 

[49 

can 

147- 56 


74-193N 

TTL 

DM54L193J 

\mm 

39 


145- 18 

47 

74-191N 

S3 

EOS ■ ■ 

FERB 


IftWl 

147- 57 


74-193N 

TTL 

DM74L193N 




145- 21 

48 

74-191N 

S3 

gMunSSH 

FERB 

SI 

iMW 

147- 62 


74-193N 

TTL 

DM74193J 

[mm 

g 


147- 85 

49 

74-191N 

ns 


FERB 

149 


147- 63 

159 

74-193N 

mm 

DM74193N 


tia 

LCll 

147- 86 

50 

74-191N 

S3 

!t^n cjEiiSj 

FSC 

E§ 


148- 43 

160 

74-193N 

S3 

DM7563J 



LCll 

147- 80 

51 

74-191N 

S3 

Cftl 

FSC 

SI 


146- 40 

161 

74-193N 

S3 

DM8563J 


tm 

LCll 

147- 82 

52 

74-191N 

TTL 

74LS191 DC 

FSC 

[49 

IHB 

148- 45 

162 

74-193N 

mm 

DM8563N 

NSC 

Ea 

LCll 

147- 83 

53 

74-191N 

TTL 

74LS191PC 

FSC 

@9 

deh 

148- 46 

163 

74-193N 

S3 


SIC 

DL 

LCll 

146- 1 

54 

74-191N 

TTL 

74191 DC 

FSC 

SI 

SSI 

146- 45 

164 

74-193N 

S3 


A 

DL 

LCll 

146- 2 

55 

74-191N 


74191 PC 

FSC 

Ml 

LC11 

146- 46 

injn 

74-193N 

mm 

wul ’ h 11 iiiiLii' i»i '■! i anuiiihiiii 

none 

DL 

LCll 

146- 5 

56 ▼ 

74-192 


HEF40192BTD 

SIC 

Eg 

LC11 

136- 65 


74-193N 

S3 

p f ,1 * 1 y |c?:ki NWii lef •!r; •? d: Hi 

none 

DL 

LCll 

146- 6 

57 

74-192 


MM74C192N 

NSC 

SI 

LC11 

135- 85 

KB 

74-193N 

S3 

|l)y 3 |y |i Vfe I :! s r.|9^E 

Til 

DL 

LCll 

150- 61 

58 

74-192 


SCL4192B 

SSS 

MO 

LC11 

KEK&SI 

Ifff 

74-193N 

TTL 


none 

DL 

ten 


59 

74-192 


883/4192B 

SSS 

MO 

LC11 

130- 40 

ipgfl 

74-193N 

TTL 

Ml Tiff iBliia^S 

FCAJ 

DL 

LCll 


60 

74-192 


SN54ALS192J 

MOTA 

DL 

LC11 

144- 38 

uZWB 

74-193N 

TTL 

MB74LS193M 

FCAJ 

DL 

LCll 


61 

74-192 



MOTA 

[49 

Tim 

144- 39 


74-193N 

TTL 

M53393P 

MITJ 

DL 

LCll 

144- 71 

62 

74-192 



MOTA 

49 

MW 

144- 44 


74-193N 

TTL 

M74LS192P 

MITJ 

DL 

LCll 

144- 8 

63 

74-192 



MOTA 

SI 

MW 

144- 45 


74-193N 

TTL 

M74LS193P 

MITJ 

DL 

LCll 

150- 83 

64 

74-192 

TTL 

74LS192PC 

FSC 

Ha 

Tim 

151- 68 

174t 

74-193N 

TTL 

N74LS193D 


DL 

LCll 

150- 69 

65 

74-192N 

CMS 

CD40192BCJ 

NSC 

39 

Sail 

136- 7 

175 

74-193N 

TTL 

N74LS193N 

q3 

DL 

LCll 

150- 70 

66 

74-192N 

CMS 

CD40192BCN 

NSQ 

SI 

MW 

136- 8 

176 

74-193N 

TTL 

N74193F 

3 

DL 

[LCll 

150- 73 

67 

74-192N 

CMS 

CD40192BD 

RCA 

MO 

LC11 

130- 42 

177 

74-193N 

mg 

N74193N 

Si 

DL 

LCll 

150- 74 

68 

74-192N 

CMS 

CD40192BE 

RCA 

MO 

LC11 

130- 43 

178 

74-193N 

Sa 

SFC4193E 

Bag 

DL 

LCll 

148- 21 

69 

74-192N 

CMS 

CD40192BF 

RCA 

MO 

LC11 

130- 44 

179 

74-193N 

S3 

SFC4193EM 


DL 

LCll 

148- 22 

70 

74-192N 

CMS 

CD40192BMJ 

NSC 

[49 

•m 

136- 9 

180 

74-193N 

wm 

SFC4193ET 


DL 

LCll 

148- 23 

71 

74-192N 

CMS 

HEF40192 

RTCF 

49 

3M 

136- 34 

181 

74-193N 

S3 

SN54LS193J 


DL 

LCll 

147- 95 

72 ▼ 

74-192N 

CMS 

HEF40192BDF 

SIC 

SI 

•m 

136- 35 

182 

74-193N 

S3 

SN54L193J 

H 

DL 

LCll 

144- 89 

73 ▼ 

74-192N 

CMS 

HEF40192BPN 


[49 

An 



74-193N 

mm 

SN54193J 

SI 

[39 

LCll 

148- 35 

74 

74-192N 

CMS 

HEF40192P 

oil 

49 

♦Hit 


IB 

74-193N 

S3 

SN74LS193J 


@9 

LCll 

147- 98 

75 

74-192N 

CMS 

MM54C192D 

i mm 

SI 

gW 



74-193N 

S3 

SN74LS193N 

kwH 

m 

LCll 

147- 99 

76 

74-192N 

CMS 

MSM40192 

OKU 

[49 

gm 

129-103 

ci&m 

74-193N 

mm 

SN74193J 


oua 


148- 37 

77 

74-192N 

CMS 

40192BDC 

FSC 

49 

tjiBi 

129- 83 

H 

74-193N 

S3 

SN74193N 


DL 


148- 38 

78 

74-192N 

CMS 

40192BDM 

FSC 

SI 

tWI 

129- 84 

mm 

74-193N 

S3 

S54LS193F 

mm 

®a 


150- 77 

79 

74-192N 


40192BPC 

l^tS 

H 

im 


189 

74-193N 

ns 

S54193E 1 

A 

DL 

dtiia 

II i ■! H 

80 

74-192N 

S3 



49 

•TTl 


190 

74-193N 

S3 

S54193F 

A 

DL 

LCll 

152- 36 

81 

74-192N 

S3 


KMU1 

SI 

MW 


191 

74-193N 

S3 

ZN54193E 

FERB 

DL 

LCll 

148- 39 

82 

74-192N 

ns 

AM25LS192PC 

AMD 

[49 

•nw 

142- 91 

192 

74-193N 

mm 


FERB 

DL 

LCll 

148- 40 

83 

74-192N 

S3 

DM54L192J 

NSC 

49 

sm 

140- 24 

193 

74-193N 

S3 


FERB 

DL 

LCll 

148- 41 

84 

74-192N 

tsm 

DM74L192N 

NSC 

SI 

3W 

140- 26 

194 

74-193N 

S3 


FERB 

DL 

LCll 

148- 42 

85 

74-192N 

ns 

DM74192J 

NSC 

[49 

gfi 


195 

74-193N 

ns 


FSC 

[39 

LCll 

148- 75 

86 

74-192N 

S3 

DM74192N 

NSC 

49 



196 

74-193N 

S3 


FSC 

El 

LCll 

147- 72 

87 

74-192N 

SB 

DM7560J 

NSC 

SI 

Sill 


197 

74-193N 

S3 


FSC 

m 

LCll 

148- 77 S 

88 

74-192N 

TTL 

DM8560J 

NSC 

[49 

tm 

142- 11 

198 

74-193N 

ns 

74LS193PC 

FSC 

[39 

LCll 

148- 78 

89 

74-192N 

TTL 

DM8560N 

NSC 

3a 

3® 

142- 12 

199 

74-193N 

S3 

74193DC 

FSC 

E9 

LCll 

147- 74 

90 

74-192N 

TTL 

JANM38510/01308BEA 

none 

SI 

3W 

151- 11 

200 

74-193N 

S3 

74193PC 

FSC 

m 

LCll 

147- 75 

91 

74-192N 

TTL 


MOTA 

DL 

LC11 

151- 12 

FZ«TM 

74-193N 

i»il 

93L66DC 

rmm 

[39 



92 

74-192N 

TTL 

tT./ 

none 

DL 

LC11 

151- 15 


74-193N 

S3 

93L66DM 

EES 

El 



93 

74-192N 

TTL 



DL 

LC11 

151- 16 


74-193N 

S3 



m 



94 

74-192N 

TTL 

MB74LS192 

iitflll 

iga 

rim 

151- 29 

rcjg 

74-193N 

TTL 

9366DC 

rT.rr»n 

[39 

LCll 

153- 9 

95 

74-192N 

TTL 

MB74LS192M 

latEtl 


MW 

151- 30 

ESE?'-r v 

74-193N 

TTL 

9366DM 

ee a 

m 

LCll 

153- 10 

96 

74-192N 

TTL 

M53392P 

mti 

ISI 

mm 

139- 84 


74-193N 

TTL 

9366PC 

mm 

e9 

LCll 

153- 12 

97 

74-192N 

TTL 

N74LS192F 

Si 

1149 

trim 


K|» 

74-221 


l7,l7,L* r «l riliHl millrii IllHilhiffl 

\mm 

DL 

rwrai 


98 

74-192N 

TTL 

N74LS192N 



MW 



74-221 

S3 

i A 1 1 $ ah (Hf 

1 

DL 

mu 


99 

74-192N 

TTL 

N74192F 

s 

ISI 

MU 



74-221 

S3 



DL 

11 


100 

74-192N 

ns 


A 

DL 

fT#m 

152- 33 


74-221 

>ns 

MB74LS221 

FCAJ 

DL 

[ftm 

126- 41 

101 

74-192N 

S3 


THEF 

DL 

MW 

142- 42 


74-221 

S3 

MB74LS221M 

FCAJ 

DL 

B3E1 

126- 42 

102 

74-192N 

S3 


THEF 

DL 

MW 

142- 43 

on 

74-221 

S3 

M74LS221P 

MITJ 

DL 

IttlU 

125- 77 

103 

74-192N 

ns 

g^MISSHi 


149 

Tim 


HFg 

74-221 

ms 

N74LS221F 

A 

DL 

ma 

126- 64 

104 

74-192N 

S3 


sfi 

•a 



BE Tv; 

74-221 

S3 

N74LS221N 

A 

DL 

IS3 

126- 65 

105 

74-192N 

S3 


tm 

•9 

MW 


on 

74-221 

S3 

N74221F 

A 

DL 

mu 

126- 73 

106 

74-192N 

TTL 

SN54192J 

SB 


T#m 

lEta^aa 

arm 

74-221 

ins 

N74221N 

s 

E9 


126- 74 

107 

74-192N 

TTL 

SN74LS192J 

S 


MW 

IE 

217 

74-221 

S3 

SN54LS221J 

s 

El 


127- 70 

108 

74-192N 

TTL 

SN74LS192N 

rm 


MW 

It iwim 

218 

74-221 

IS3 



E9 

IWU 

127- 66 

109 

74-192N 

ins 

SN74192J 


[49 

ran 

142- 56 

219 

74-221 

IED9 


s 

LvS 

fft?m 

127- 71 

110 

74-192N 

iss 

SN74192N 

A_ 

SI 

MW 

142- 57 1 

220 

74-221 

lTTL... 

10 3 tz! IjWJ 1MHH9I 

39 

El 

IWM 

127- 72 


IN ORDER OF: (1)FUNCTI0NAL NO. (2) TECH 


F36 
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SYMBOLS AND CODES 
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ENCE MASTER INDEX 


LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D 

FUNCTIONAL 

NUMBER 

jji 

3j 

TYPE NUMBER 

i 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74-221 

TTL 

SN74221J 

A 

DT 

LClO 

127- 68 


Ill 

74-273N 

HIS 

mi mi »■mmii 

FSC 

1199 

ir*!»M 

50- 4 

2 

74-221 

TTL 

SN74221N 

A 

DL 

LC10 

127- 69 


112 

74-273N 

S3 

74LS273DC 

FSC 



50- 6 

3 

74-221 

TTL 

S54LS221F 

A 

DL 

LC10 

127- 3 


113 

74-273N 


74LS273PC 

FSC 

m 

LC04 

50- 7 

4 

74-221 

TTL 

S54221F 

A 

DL 

LC10 

127- 13 


114 

74S274 


SN74S274J 

Til 

DL 

LC16 

163- 56 

5 

74S240N 

PCH 

SN54LS240J 

MMI 

DL 

LC06 

117-100 


115 

74S274 


SN74S274N 

Til 

DL 

LC16 

163- 57 

6 __j 

74S240N 

PCH 

SN54S240J 

MMI 

DL 

LC06 

117-102 


116 

74S275 


SN54LS275J 

Til 

DL 

LC27 

182- 84 

7 

74S240N 

PCH 

SN74LS240J 

MMI 

DL 

LC06 

117-105 


117 

74S275 

MON 

SN74LS275J 

Til 

DL 

LC27 

182- 88 

8 

74S240N 

PCH 

SN74S240J 

MMI 

DL 

LC06 

117-108 


118 

74S275 

MON 

SN74LS275N 

Til 

DL 

LC27 

182- 89 

9 

74S240N 

TTL 

SN74S240N 

Til 


LC05 

109- 22 


119 

74S275 

MON 

SN74S275J 

Til 

DL 

LC27 

182- 90 

10 

74S241 

PCH 

SN54S241J 

MMI 

DL 

LC06 

117-103 


120 

74S275 

MON 

SN74S275N 

Til 

1199 


182- 91 

11 

74S241N 

PCH 

SN54LS241J 

MMI 

DL 

LC06 

117-101 


121 

74-276N 

TTL 

SN54276J 

Til 

@9 


47- 12 

12 

74S241N 

PCH 

SN74LS241J 

MMI 

DL 

LC06 

117-106 


122 

74-276N 

TTL 

SN74276J 

if 

MM 

LC04 

47- 22 

13 

74S241N 

PCH 

SN74S241J 

MMI 

DL 

LC06 

117-109 


123 

74-276N 

TTL 

SN74276N 

Til 

DL 

LC04 

47- 23 

14 

74S241N 

TTL 

SN74S241N 

Til 


LC05 

109- 23 


124 

74-279 

TTL 

54LS279FM 

FSC 

FL 

LC26 

177- 22 

15 

74LS244 

PCH 

SN54S244J 

MMI 

DL 

LC06 

117-104 


125 

74-279N 

TTL 

M74LS279P 

MITJ 

DL 

LC26 

177- 25 

16 

74LS244 

PCH 

SN74S244J 

MMI 

DL 

LC06 

117-110 


126 

74-279N 

TTL 

N74LS279F 

A 

DL 

LC26 

177- 26 

17 

74LS244N 

PCH 

SN74LS244J 

MMI 

DL 

LC06 

117-107 


127 

74-279N 

TTL 

N74LS279N 

A 

DL 

LC26 

177- 27 

18 

74-246 

TTL 

M74LS247P 

MITJ 

DL 

LC06 

120- 92 


128 

74-279N 

TTL 

N74279F 

A 

DL 

LC26 

177- 28 

19 

74-248N 

TTL 

M74LS248P 

MITJ 

DL 

LC06 

120- 93 


129 

74-279N 

TTL 

N74279N 

A 

DL 

LC26 

177- 29 

20 

74LS256N 

TTL 

N74LS256F 

A 

DL 

LC26 

179- 7 


130 

74-279N 

TTL 

SN54LS279J 

A 

DL 

LC26 

177- 34 

21 

74LS256N 

TTL 

N74LS256N 

A 

DL 

LC26 

179- 8 


131 

74-279N 

TTL 

SN54279J 

Til 

DL 

LC26 

177- 17 

22 

74LS256N 

TTL 

SN54LS256J 

MOTA 

DL 

LC26 

178- 86 


132 

74-279N 

TTL 

SN74LS279J 

A 

DL 

LC26 

177- 36 

23 

74LS256N 

TTL 

SN74LS256J 

MOTA 

DL 

LC26 

178- 87 


133 

74-279N 

TTL 

SN74LS279N 

A 

DL 

LC26 

177- 37 

24 

74LS256N 

TTL 

SN74LS256N 

MOTA 

DL 

LC26 

178- 88 


134 

74-279N 

TTL 

SN74279J 

Til 

DL 

LC26 

177- 19 

25 

74LS256N 

TTL 

S54LS256F 

A 

DL 

LC26 

179- 9 


135 

74-279N 

TTL 

SN74279N 

Til 

DL 

LC26 

177- 20 

26 

74LS256N 

TTL 

54LS256DM 

FSC 

DL 

LC26 

178- 66 


136 

74-279N 

TTL 

S54LS279F 

A 

DL 

LC26 

177- 30 

27 

74LS256N 

TTL 

74LS256DC 

FSC 

DL 

LC26 

178- 68 


137 

74-279N 

TTL 

S54279F 

A 

DL 

LC26 

177- 32 

28 

74-259 

TTL 

N74LS259F 

A 

DL 

LC26 

180-104 


138 

74-279N 

TTL 

54LS279DM 

FSC 

DL 

LC26 

177- 21 

29 

74-259N 

TTL 

AM93L34DC 

AMD 

DL 

LC26 

181- 9 


139 

74-279N 

TTL 

74LS279DC 

FSC 

DL 

LC26 

177- 23 

30 

74-259N 

TTL 

AM93L34DM 

AMD 

DL 

LC26 

181- 10 


140 

74-279N 

TTL 

74LS279PC 

FSC 

° 

LC26 

177- 24 

31 

74-259N 

TTL 

AM93L34PC 

AMD 

DL 

LC26 

181- 12 


141 

74-279N 

TTL 

74279PC 

FSC 

• 

LC26 

178- 65 

32 

74-259N 

TTL 

AM9334DC 

AMD 

DL 

LC26 

180- 62 


142* 

74S280 

TTL 

N74F280AN 

SIC 

DL 

LC25 

172- 95 

33 

74-259N 

TTL 

AM9334DM 

AMD 

DL 

LC26 

180- 63 


143t 

74S280 

TTL 

S54F280AW 

SIC 

DL 

LC25 

172- 97 

34 

74-259N 

TTL 

AM9334PC 

AMD 

DL 

LC26 

180- 65 


144 

74S280 

TTL 

S54S280F 

A 

DL 

LC25 

173- 4 

35 

74-259N 

TTL 

DM8334J 

NSC 

DL 

LC26 

180- 66 


145 

74S280N 

TTL 

MB74LS280 

FCAJ 

DL 

LC25 

173- 29 

36 

74-259N 

TTL 

DM8334N 

NSC 

DL 

LC26 

180- 67 


146 

74S280N 

TTL 

MB74LS280M 

FCAJ 

DL 

LC25 

173- 30 

37 

74-259N 

TTL 

DM9334J 

NSC 

DL 

LC26 

180- 69 


147 

74S280N 

TTL 

M74LS280P 

MITJ 

DL 

LC25 

173- 28 

38 

74-259N 

TTL 

M74LS259P 

MITJ 

DL 

LC26 

180-103 


148 

74S280N 

TTL 

N74S280F 

A 

DL 

LC25 

173- 2 

39 

74-259N 

TTL 

N74LS259N 

A 

DL 

LC26 

180-105 


149 

74S280N 

TTL 

N74S280N 

A 

DL 

LC25 

173- 3 

40 

74-259N 

TTL 

N9334F 

A 

DL 

LC26 

180- 71 


150 

74S280N 

TTL 

SN54LS280J 

Til 

DL 

LC25 

173- 31 

41 

74-259N 

TTL 

N9334N 

A 

DL 

LC26 

180- 72 


151 

74S280N 

TTL 

SN54S280J 

Til 

DL 

LC25 

173- 6 

42 

74-259N 

TTL 

SN54LS259J 

A 

DL 

LC26 

180- 8 


152 

74S280N 

TTL 

SN74LS280J 

A 

DL 

LC25 

173- 33 

43 

74-259N 

TTL 

SN54259J 

Til 

DL 

LC26 

180- 48 


153 

74S280N 

TTL 

SN74LS280N 

A 

DL 

LC25 

173- 34 

44 

74-259N 

TTL 

SN74LS259J 

A 

DL 

LC26 

180- 12 


154 

74S280N 

TTL 

SN74S280J 

Til 

DL 

LC25 

173- 8 

45 

74-259N 

TTL 

SN74LS259N 

A 

DL 

LC26 

180- 13 


155 

74S280N 

TTL 

SN74S280N 

Til 

DL 

LC25 

173- 9 

46 

74-259N 

TTL 

SN74259J 

Til 

DL 

LC26 

180- 50 


156 

74S280N 

TTL 

54F280DM 

FSC 

DL 

LC25 

173- 10 

47 

74-259N 

TTL 

SN74259N 

Til 

DL 

LC26 

180- 51 


157 

74S280N 

TTL 

54S280DM 

FSC 

DL 

LC25 

172- 98 

48 

74-259N 

TTL 

S54LS259F 

A 

DL 

LC26 

180-106 


158 

74S280N 

TTL 

74F280DC 

FSC 

DL 

LC25 

173- 12 

49 

74-259N 

TTL 

S9334F 

A 

DL 

LC26 

180- 73 


159 

74S280N 

TTL 

74F280PC 

FSC 

DL 

LC25 

173- 13 

50 

74-259N 

TTL 

54LS259DM 

FSC 

DL 

LC26 

180- 54 


160 

74-283 

TTL 

JANM38510/31202BEA 

none 

DL 

LC15 

162- 6 

51 

74-259N 

TTL 

74LS259DC 

FSC 

DL 

LC26 

180- 56 


161 

74-283 

TTL 

JANM38510/31202BEB 

FSC 

DL 

LC15 

162- 7 

52 

74-259N 

TTL 

74LS259PC 

FSC 

° 

LC26 

180- 57 


162 

74-283 

TTL 

JANM38510/31202CEA 

none 

DL 

LC15 

162- 10 

53 

74-259N 

TTL 

93L34DC 

FSC 

DL 

LC26 

180- 96 


163 

74-283 

TTL 

JANM38510/31202CEB 

FSC 

DL 

LC15 

162- 11 

54 

74-259N 

TTL 

93L34DM 

FSC 

DL 

LC26 

180- 97 


164 

74-283 

TTL 

MB74LS283 

FCAJ 

DL 

LC15 

161- 44 

55 

74-259N 

TTL 

93L34PC 

FSC 

° 

LC26 

180- 99 


165 

74-283 

TTL 

MB74LS283M 

FCAJ 

DL 

LC15 

161- 45 

56 

74-259N 

TTL 

9334DC 

A 

DL 

LC26 

180- 34 


166* 

74-283 

TTL 

N74LS283D 

SIC 

DL 

LC15 

160- 40 

57 

74-259N 

TTL 

9334DM 

AMD 

DL 

LC26 

180- 35 


167 

74-283 

TTL 

N74LS283N 

A 

DL 

LC15 

161- 49 

58 

74-259N 

TTL 

9334DM# 

FSC 

DL 

LC26 

181- 4 


168 

74-283 

TTL 

SFC4283LSE 

THEF 

DL 

LC15 

161- 56 

59 

74-259N 

TTL 

9334PC 

A 

• 

LC26 

180- 37 


169 

74-283 

TTL 

SFC4283LSEM 

THEF 

DL 

LC15 

161- 57 

60 t 

74-260N 

TTL 

N74S260D 

SIC 

DL 

LC05 

92- 28 


170 

74-283 

TTL 

SN54LS283J 

A 

DL 

LC15 

161- 60 

61 ▼ 

74S260N 

TTL 

N74LS260D 

SIC 

DL 

LC05 

92- 24 


171 

74-283 

TTL 

SN54S283J 

Til 

DL 

LC15 

161- 28 j 

62 

74S260N 

TTL 

N74LS260N 

A 

DL 

LC05 

92- 25 


172 

74-283 

TTL 

SN54283J 

Til 

DL 

LC15 

161- 70 

63 

74S260N 

TTL 

N74S260N 

A 

DL 

LC05 

92- 29 


173 

74-283 

TTL 

SN74LS283J 

A 

DL 

LC15 

161- 64 

64 

74S260N 

TTL 

SN54LS260J 

MOTA 

DL 

LC05 

90- 47 


174 

74-283 

TTL 

SN74LS283N 

A 

DL 

LC15 

161- 65 

65 

74S260N 

TTL 

SN54S260J 

Til 

DL 

LC05 

92- 68 


175 

74-283 

TTL 

SN74S283J 

Til 

DL 

LC15 

161- 29 

66 

74S260N 

TTL 

SN74LS260J 

MOTA 

DL 

LC05 

92- 90 


176 

74-283 

TTL 

SN74283J 

Til 

DL 

LC15 

161- 72 

67 

74S260N 

TTL 

SN74LS260N 

MOTA 

DL 

LC05 

92- 91 


177 

74-283 

TTL 

SN74283N 

Til 

DL 

LC15 

161- 73 

68 

74S260N 

TTL 

SN74S260J 

Til 

DL 

LC05 

92- 94 


178 

74-283 

TTL 

S54LS283F 

A 

DL 

LC15 

161- 54 

69 

74S260N 

TTL 

SN74S260N 

Til 

DL 

LC05 

92- 95 


179 

74-283 

TTL 

T74LS283B1 

SGAI 

DL 

LC15 

161- 78 

70 

74S260N 

TTL 

S54LS260F 

A 

DL 

LC05 

90- 35 


180 

74-283 

TTL 

54F283DM 

FSC 

DL 

LC15 

161- 15 

71 

74S260N 

TTL 

S54S260F 

A 

DL 

LC05 

92- 42 


181 

74-283 

TTL 

54LS283DM 

FSC 

° 

LC15 

160- 30 

72 

74S260N 

TTL 

54LS260DM 

FSC 

DL 

LC05 

89- 86 


182 

74-283 

TTL 

74F283DC 

FSC 

DL 

LC15 

161- 17 

73 

74S260N 

TTL 

54S260DM 

FSC 

DL 

LC05 

90- 52 


183 

74-283 

TTL 

74F283PC 

FSC 

° 

LC15 

161- 18 i 

74 

74S260N 

TTL 

74LS260DC 

FSC 

DL 

LC05 

90- 61 


184 

74-283 

TTL 

74LS283DC 

FSC 

DL 

LC15 

160- 34 

75 

74S260N 

TTL 

74LS260PC 

FSC 

DL 

LC05 

90- 62 


185 

74-283 

TTL 

74LS283PC 

FSC 

DL 

LC15 

160- 35 

76 

74LS261 

TTL 

N74LS261F 

A 

DL 

LC16 

163- 25 


186 

74-283 

TTL 

74283DC 

FSC 

DL 

LC15 

161- 38 

77 

74LS261 

TTL 

N74LS261N 

A 

DL 

LC16 

163- 26 


187 

74-283 

TTL 

74283PC 

FSC 

• 

LC15 

161- 39 

78 

74LS261 

TTL 

SN54LS261J 

Til 

DL 

LC16 

163- 29 


188 

74-284 

TTL 

SN54284J 

Til 

DL 

LC16 

163- 48 

79 

74LS261 

TTL 

SN74LS261J 

Til 

DL 

LC16 

163- 31 


189 

74-284 

TTL 

SN74284J 

Til 

DL 

LC16 

163- 52 

80 

74LS261 

TTL 

SN74LS261N 

Til 

DL 

LC16 

163- 32 


190 

74-284 

TTL 

SN74284N 

Til 

DL 

LC16 

163- 53 

81 

74LS261 

TTL 

S54LS261F 

A 

DL 

LC16 

163- 27 


191 

74-285 

TTL 

SN54285J 

Til 

DL 

LC16 

163- 50 

82 

74-265N 

MON 

SN54265J 

Til 

DL 

LC27 

182- 23 


192 

74-285 

TTL 

SN74285J 

Til 

DL 

LC16 

163- 54 

83 

74-265N 

MON 

SN74265J 

Til 

DL 

LC27 

182- 25 


193 

74-285 

TTL 

SN74285N 

Til 

DL 

LC16 

163- 55 

84 

74-265N 

MON 

SN74265N 

Til 

DL 

LC27 

182- 26 


194 

74-290 

TTL 

N74LS290N 

A 

DL 

LC11 

140- 42 

85 

74LS266 

CMS 

883/4077B 

SSS 

MO 

LC05 

65- 86 


195 

74-290N 

TTL 

JANM38510/32003BCB 

Til 

DL 

LC11 

151- 40 

86 

74LS266N 

CMS 

SCL4077B 

SSS 

MO 

LC05 

65- 89 


196 

74-290N 

TTL 

JANM38510/32003CCB 

none 

DL 

LC11 

151- 41 

87 

74LS266N 

CMS 

4077BDC 

FSC 

DL 

LC05 

65- 97 


197 

74-290N 

TTL 

M74LS290P 

MITJ 

DL 

LC11 

143- 76 

88 

74LS266N 

CMS 

4077BPC 

FSC 

DL 

LC05 

65-101 


198t 

74-290N 

TTL 

N74LS290D 

SIC 

DL 

LC11 

140- 41 

89 

74LS266N 

TTL 

JANM38510/30303BCA 

NSC 

DL 

LC05 

114- 90 


199 

74-290N 

TTL 

SN54LS290J 

A 

DL 

LC11 

143- 64 

90 

74LS266N 

TTL 

JANM38510/30303BCB 

A 

DL 

LC05 

114- 91 


200 

74-290N 

TTL 

SN54290J 

Til 

DL 

LC11 

143- 68 

91 

74LS266N 

TTL 

JANM38510/30303BCC 

NSC 

DL 

LC05 

114- 92 


201 

74-290N 

TTL 

SN74LS290J 

A 

DL 

LC11 

143- 66 

92 

74LS266N 

TTL 

JANM38510/30303CCA 

NSC 

DL 

LC05 

114- 95 


202 

74-290N 

TTL 

SN74LS290N 

A 

DL 

LC11 

143- 67 

93 

74LS266N 

TTL 

JANM38510/30303CCB 

NSC 

DL 

LC05 

114- 96 


203 

74-290N ! 

TTL 

SN74290J 

Til 

DL 

LC11 

143- 70 

94 

74LS266N 

TTL 

JANM38510/30303CCC 

NSC 

DL 

LC05 

114- 97 


204 

74-290N 

TTL 

SN74290N 

Til 

DL 

LC11 

143- 71 

95 

74LS266N 

TTL 

MB74LS266 

FCAJ 

DL 

LC05 

115- 12 


205 

74-290N 

TTL 

S54LS290F 

A 

DL 

LC11 

142- 26 

96 

74LS266N 

TTL 

MB74LS266M 

FCAJ 

DL 

LC05 

115- 13 


206 

74-290N 

TTL 

54LS290DM 

FSC 

DL 

LC11 

151- 71 

97 

74LS266N 

TTL 

N74LS266F 

A 

DL 

LC05 

115- 14 


207 

74-290N 

TTL 

74LS290DC 

FSC 

DL 

LC11 

151- 73 

98 

74LS266N 

TTL 

N74LS266N 

A 

DL 

LC05 

115- 15 


208 

74-290N 

TTL 

74LS290PC 

FSC 

DL 

LC11 

151- 74 

99 

74LS266N 

TTL 

SN54LS266J 

A 

DL 

LC05 

115- 2 


209 

74-290N 

TTL 

74290PC 

FSC 

DL 

LC11 

142- 83 

100 

74LS266N 

TTL 

SN74LS266J 

A 

DL 

LC05 

115- 16 


210 

74LS292 

TTL 

SN74LS292J 

Til 

DL 

LC13 

157-107 

101 

74LS266N 

TTL 

SN74LS266N 

A 

DL 

LC05 

115- 17 


211 

74LS292 

TTL 

SN74LS292N 

Til 

DL 

LC13 

157-108 

102 

74LS266N 

TTL 

S54LS266F 

A 

DL 

LC05 

114-100 


212 

74-293N 

TTL 

JANM38510/32004BCB 

Til 

DL 

LC11 

147- 70 

103 

74LS266N 

TTL 

54LS266DM 

FSC 

DL 

LC05 

114- 88 


213 

74-293N 

TTL 

JANM38510/32004CCB 

none 

DL 

LC11 

147- 71 

104 

74LS266N 

TTL 

74LS266DC 

FSC 

DL 

LC05 

115- 4 


214t 

74-293N 

TTL 

N74LS293D 

SIC 

DL 

LC11 

145- 55 

105 

74LS266N 

TTL 

74LS266PC 

FSC 

DL 

LC05 

115- 5 


215 

74-293N 

TTL 

N74LS293N 

A 

DL 

LC11 

145- 56 

106 

74-273N 

TTL 

M74LS273P 

MITJ 

DL 

LC04 

51- 77 


216 

74-293N 

TTL 

SN54LS293J 

A 

DL 

LC11 

150- 26 

107* 

74-273N 

TTL 

N74LS273D 

SIC 

DL 

LC04 

54- 36 


217 

74-293N 

TTL 

SN54293J 

Til 

DL 

LC11 

150- 30 

108 

74-273N 

TTL 

N74S273F 

A 

DL 

LC04 

54- 6 


218 

74-293N 

TTL 

SN74LS293J 

A 

DL 

LC11 

150- 28 

109 

74-273N 

TTL 

N74S273N 

A 

DL 

LC04 

54- 7 


219 

74-293N 

TTL 

SN74LS293N 

A 

DL 

LC11 

150- 29 

110 

74-273N 

TTL 

S54LS273F 

A 

DL 

LC04 

53- 43 


220 

74-293N 

TTL 

SN74293J 

Til 

DL 

LC11 

150- 32 


IN ORDER OF: (DFUNCTIONAL NO. (2) TECH 


F37 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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FUNCTIONAL EQUIVALENCE MASTER 


'7415534 
74LS534 
74LS534 
' 74LS534 
74LS534 
74LS534N 
' 74LS534N 
74LS534N 
74LS534N 
' 74LS534N 
74LS534N 
74LS534N 
74LS534N 
74LS534N 

74- 558 
' 74-558 

74LS563 
74LS563 
" 74LS563 
74LS563 
74LS563 
" 74LS563 
74LS563 
74LS563 
" 74LS563 
74LS563N 
74LS563N 
“ 74LS564N 
74LS568 
74LS568 
' 74LS568N 
74LS568N 
74LS568N 
" 74L$568N 
74LS568N 
74LS568N 
' 74LS569 
74LS569N 
74LS569N 
" 74LS569N 
74LS569N 
74LS569N 
" 74LS569N 
74LS569N 
74LS569N 
' 74LS569N 
74LS573 
74LS573 
" 74LS573 
74LS573 
74LS573 
" 74LS573 
74LS573 
74LS573 
" 74LS573 
74LS573N 
74LS573N 
~ 74LS573N 
74LS574N 
74LS574N 
“ 74LS574N 
74AS576 
74AS576 
‘ 74AS580 
74AS580 
74LS604 
" 74LS604 
74LS604 
74LS605 
" 74LS605 
74LS605 
74LS606 
" 74LS606 
74LS606 
74LS607 
' 74LS607 
74LS607 
74AS800 
" 74AS800 
74AS802 
74AS802 
"74AS804 
74AS804 
74AS808 
" 74AS808 
74AS832 
74AS832 
" 74AS885 
74C922 
74C922 
' 74C923 
74ALS1000 
74ALS1000 
74ALS1002 
74ALS1002 
74ALS1003 
' 74ALS1020 
74ALS1020 

75- 1 IN 
"75-1 IN 

75-1 IN 
75-1 IN 
"75-1 IN 
75-1 IN 
75-1 IN 
"75-1 IN 
75-1 IN 
75-12 
“75-12 
75-12 


ir~ 

TECH 

3J 

TYPE NUMBER 

■ 

TTL 

TTL 

SN74LS534J 

SN74LS534N 

MMI DL 
MMI DL 

TTL 

SN74S534J 

MMI DL 

TTL 

SN74S534N 

MMI DL 

TTL 

S54F534F 

A DL 

TTL 

54F534DM 

FSC DL 

TTL 

54LS534DM 

FSC DL 

TTL 

57S376J 

MMI DL 

TTL 

57S378J 

MMI DL 

TTL 

67LS376J 

MMI DL 

TTL 

74F534DC 

FSC DL 

TTL 

74F534PC 

FSC DL 

TTL 

74LS534DC 

FSC DL 

TTL 

74LS534PC 

FSC DL 

TTL 

AM25LS2516DC 

AMD DL 

TTL 

AM25LS2516DM 

AMD DL 

CMS 

54HCT563C 

STX DL 

CMS 

54HCT563D 

STX DL 

CMS 

74HCT563C 

STX DL 

CMS 

74HCT563D 

STX DL 

CMS 

74HCT563P 

STX DL 

CMS 

74SC563C 

STX DL 

CMS 

74SC563D 

STX DL 

CMS 

74SC563P 

STX DL 

TTL 

54LS563DC 

FSC DL 

TTL 

TTL 

54LS563DM 

54LS563PC 

FSC DL 
FSC DL 

TTL 

54LS564DM 

FSC DL 

TTL 

N74LS568AN 

SIC DL 

TTL 

S54LS568AF 

SIC DL 

TTL 

N74LS568F 

A DL 

TTL 

N74LS568N 

A DL 

TTL 

SN54LS568J 

MOTA DL 

TTL 

SN74LS568J 

MOTA DL 

TTL 

SN74LS568N 

MOTA DL 

TTL 

S54LS568F 

A DL 

TTL 

S54LS569AF 

5lC DL 

TTL 

AM25LS2569DC 

AMD DL 

TTL 

AM25LS2569DM 

AMD DL 

TTL 

AM25LS2569PC 

AMD DL 

TTL 

N74LS569F 

A DL 

TTL 

N74LS569N 

A DL 

TTL 

SN54LS569J 

MOTA DL 

TTL 

SN74LS569J 

MOTA DL 

TTL 

SN74LS569N 

MOTA DL 

TTL 

S54LS569F 

A DL 

CMS 

54HCT573C 

STX DL 

CMS 

54HCT573D 

STX DL 

CMS 

74HCT573C 

STX DL 

CMS 

74HCT573D 

STX DL 

CMS 

74HCT573P 

STX DL 

CMS 

74SC573C 

STX DL 

CMS 

74SC573D 

STX DL 

CMS 

74SC573P 

STX DL 

TTL 

S54S373F 

A DL 

TTL 

SN74ALS573J 

Til DL 

TTL 

SN74ALS573N 

Til DL 

TTL 

54LS573DM 

F5C DL 


SN74ALS574J 

Til DL 


SN74ALS574N 

Til DL 

TTL 

54LS574DM 

FSC DL 


SN74ALS576J 

Til DL 


SN74ALS576N 

Til DL 

TTL 

SN74ALS580J 

Til DL 

TTL 

SN74ALS580N 

Til DL 

TTL 

SN54LS604J 

Til DL 

TTL 

SN74LS604J 

Til DL 

TTL 

SN74LS604N 

Til DL 

TTL 

SN54LS605J 

Til DL 

TTL 

SN74LS605J 

Til DL 

TTL 

SN74LS605N 

Til DL 

TTL 

SN54LS606J 

Til DL 

TTL 

SN74LS606J 

Til DL 

TTL 

SN74LS606N 

Til DL 

TTL 

SN54LS607J 

Til DL 

TTL 

SN74LS607J 

Til DL 

TTL 

SN74LS607N 

Til DL 

TTL 

SN74AS800J 

Til DL 

TTL 

SN74AS800N 

Til DL 

TTL 

SN74AS802J 

Til DL 

TTL 

SN74AS802N 

Til DL 

TTL 

SN74AS804J 

Til DL 

TTL 

SN74AS804N 

Til DL 

TTL 

SN74AS808J 

Til DL 

TTL 

SN74AS808N 

Til DC 

TTL 

SN74AS832J 

Til DL 

TTL 

SN74AS832N 

Til DL 

TTL 

SN74AS885NT 

Til DL 


MM54C922N 

NSC 


MM74C922N 

NSC 


MM74C923N 

NSC 

TTL 

SN74ALS1000J 

Til DL 

TTL 

SN74ALS1000N 

Til DL 

TTL 

SN74ALS1002J 

Til DL 

TTL 

SN74ALS1002N 

Til DL 

TTL 

SN74ALS1003J 

Til DL 

TTL 

SN74ALS1020J 

Til DL 

TTL 

SN74ALS1020N 

Til DL 

TTL 

DM75L11D 

NSC DL 

TTL 

DM75L11F 

NSC FP 

TTL 

DM75L11N 

NSC DL 

TTL 

DM7511J 

NSC DL 

TTL 

DM751 IN 

NSC DL 

TTL 

DM7511W 

NSC FP 

TTL 

DM85L11D 

NSC DL 

TTL 

DM85L1 IF 1 

NSC FP 

TTL 

DM85L11N 

NSC DL 

TTL 

DM75L12F 

NSC FP 

TTL 

DM75L12J 

NSC DL 

TTL 

DM75L12N _ 

NSC DL 


PAGE 

LINE 

& 

No. 

LINE 


50- 8 

TTT“ 

50- 9 

112 

50- 25 

113 

50- 26 

114 

54- 21 

115 

51- 13 

116 

51- 19 

117 


INDEX 

- 

FUNCTIONAL 

NUMBER 


IN ORDER OF: (l)FUNCTIONAL NO. (2) TECH 
(3VTYPE NUMBER__ 


TYPE NUMBER 


75-12 

TTL 

DM7512J 

75-12 

TTL 

DM7512N 

75-12 

TTL 

DM7512W 

75-12 

TTL 

DM85L12F 

75-12 

TTL 

DM85L12J 

75-12 

TTL 

DM85L12N 

75-12 

TTL 

DM8512W 

75-52 

TTL 

DM75L52F 

75-52 

TTL 

DM75L52J 

75-52 

TTL 

DM75L52N 

75-52 

TTL 


75-52 

TTL 

DM85L52J 

75-52 

TTL 

DM85L52N 

75-52 

TTL 

DM8552J 

75-52 

TTL 

DM8552N 

75-52 

TTL 

DM8552W 

75-53N 

TTL 

DM7553J 

75-53N 

TTL 

DM7553W 

75-53N 

TTL 

DM8553J 

75-53N 

TTL 

DM8553N 

75-53N 

TTL 


75-54 

TTL 

DM75L54F 

75-54 

TTL 

DM75L54J 

75-54 

TTL 

DM75L54N 

75-54 

TTL 

DM7554W 

75-54 

TTL 

DM85L54F 

75-54 

TTL 

DM85L54J 

75-54 

TTL 

DM85L54N 

75-54 

TTL 

DM8554J 

75-54 

TTL 

DM8554N 

75-54 

TTL 

DM8554W 

75-55 

TTL 

DM7555N 

75-56 

TTL 

DM7555J#mil 

75-56 

TTL 

DM7555W#mil 

75-56 

TTL 

DM7556J#mil 

75-56 

TTL 

DM7556N 

75-56 

TTL 

DM7556W#mil 

75-56 

TTL 

DM8555N 

75-56 

TTL 

DM8556N 


MFR 

CODE 

PT 

KY 

GP 

E 

USE 

CODE 

NSC 

NSC 

DL 

DL 

LC04 

LC04 

NSC 

FP 

LC04 

NSC - 

FP 

LC04 

NSC 

DL 

LC04 

NSC 

DL 

LC04 

NSC 

FP 

LC04 

NSC 

FP 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

FP 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

FP 

LC11 

NSC 

DL 

LC26 

NSC 

FL 

LC26 

NSC 

DL 

LC26 

NSC 

DL 

LC26 

NSC 

FL 

LC26 

NSC 

FP 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

FP 

LC11 

NSC 

FP 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

ICTl 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC -H 

FP 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

FP 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

FP 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 

NSC 

DL 

LC11 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 













TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

11 MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


■a— 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

STCT26 


turn 

LC05 

’Digital 

l-L 

1 1 1 T 

54HCT563C 

74LS563 

CMS 

LC26 

Digital “ 

DL 

2 

6N127 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

112 ▼ 

54HCT563D 

74LS563 

CMS 

LC26 


DL 

3 

6N128 

54-01W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

1 13t 

54HCT573C 

74LS573 

CMS 

LC26 


DL 

4 

6N129 

54-1OW 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

1 14t 

54HCT573D 

74LS573 


LC26 

Digital 

DL 

5 

6N130 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

115 

54LS00DM 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

6 

6N131 

54-30W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

116 

54LS00FM 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

7 

6N132 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

117 

54LS02DM H 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

8 

6N133 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

118 

54LS02FM 

54S02W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

9 

54F00DM 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

119 

54LS03DM 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

54F00FM 

1. Mi i il 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

120 

54LS03FM 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

11 

54F02DM 


TTL 

LC05 

Digital 

DL 

121 

54LS08DM 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

12 

54F02FM 

54S02W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

122 

54LS08FM 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

13 

54F04DM 

74-04N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

123 

54LS09FM 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

14 

54F08DM 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

124 

54LS10DM 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15 

54F08FM 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

125 

54LS10FM 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL. 

16 

54F10DM 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

126 

54LS11DM 

74-11N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

17 

54F10FM 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

127 

54LS11FM 

54S11 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

18 

54F11DM 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

128 

54LS15FM 

54H15W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

19 

54F11FM 

54S11W 

TTL 

LC05 

Digital 

l-L 

129 

54LS20DM 

74-13N 

TTL 

LC05 


DL 

20 

54F20DM 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

130 

54LS20FM 

54-13W 

TTL 

LC05 


FL 

21 

54F20FM 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

131 

54LS21 DM 

74H21N 

TTL 

LC05 

(■iMLlfli 

DL 

22 

54F32DM 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

132 

54LS21FM 

54LS21W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

23 

54F32FM 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

133 

54LS22FM 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

24 

54F64DM 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

134 

54LS26DM 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

25 

54F64FM 

54S64W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

135 

54LS26FM 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

26 

54F74DM 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

136 

54LS27DM 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

54F74FM 

54-74W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FL 

137 

54LS27FM 

54-27W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

28 

54F109DM 

74-109 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

138 

54LS30DM 

74-30N 

TIL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

54F109FM 

74-109 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

139 

54LS30FM 

54S30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

30 

54F160DM 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

140 

54LS32DM 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

31 

54F160FM 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

141 

54LS32FM 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

32 

54F161DM 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

142 

54LS33FM 

54-33W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

33 

54F161FM 

54-161 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

143 

54LS42FM 

54LS42W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 

34 

54F162DM 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

144 

54LS51DM 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

35 

54F162FM 

54-162W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

145 

54LS51FM 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

36 

54F163DM 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

146 

54LS54DM 

74L54N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

54F163FM 

54-163W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

147 

54LS54FM 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

38 

54F175DM 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

148 

54LS55FM 

54LS55W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

39 

54F175FM 

54-175W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

149 

54LS74DM 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

40 

54F181DM 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital i 

DL 

150 

54LS74FM 

54S74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

41 

54F181FM 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 

151 

54LS76DM 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

42 

54F182DM 

74-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

DL 

152 

54LS76FM 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

43 

54F182FM 

54-182 

TTL 

LC19 

Digital 

FL 

153 

54LS78DM 

74L78N 

TTL 

LC04~ 

Digital 

DL 

44 

54F280DM 

74S280N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

154 

54LS78FM 

54L78T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

45 

54F280FM 

54S280W 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

155 

54LS83ADM 

74-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

46 

54F283DM 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

156 

54LS83AFM 

54-83 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

47 

54F283FM 

54-83 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

157 

54LS85DM 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

48 

54F373DM 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

158 

54LS85FM 

54-85 

TTL 

LC17 

Diaital 

Fl. 

49 

54F373FM 

54LS363W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

159 

54LS90FM 

54-90W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

50 

54F374FM 

54S374W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

160 

54LS92FM 

54-92W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

51 

54F533DM 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

161 

54LS93DM 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

52 

54F533FM 

54LS533W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

162 

54LS93FM 

54LS93 

TTL 

LC11 

Digital 

FL 

53 

54F534DM 

74LS534N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

163 

54 LSI 07 DM 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

54 

54F534FM 

54LS534W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

164 

54LS107FM 

54-107F 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

55 

54H00DM 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

165 

54LS109DM 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

56 

54H00FM 

54-00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

166 

54LS109FM 

54-109W 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

57 

54H01DM 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

167 

54LS112DM 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

58 

54H01FM 

54-01W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

168 

54LS112FM 

54S112W 

TTL 

LC04 

Digital 

[FL 

59 

54H08DM 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

169 

54LS113FM 

54S113W 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

60 

54H08FM 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

170 

54LS114FM 

54S114W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FL 

61 

54H10DM 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

mm 

54LS133DM 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

62 

54H10FM 

54-1 OW 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

mm 

54LS133FM 

54S133W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

63 

54H11DM 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


54LS136DM 

74-136N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

64 

54H11FM 

54H11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

mm 

54LS136FM 

54-136W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

65 

54H20DM 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


54LS160FM 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

66 

54H20FM 

54-20W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


54LS161DM 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

67 

54H21DM 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

vum 

54LS161FM 

54-161 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

68 

54H21FM 

54H21W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

B 

54LS162FM 

54-162W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

69 

54H22DM 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

EbUH 

54LS163DM 

74-163N 

TTL 

LC11 


DL 

70 

54H22FM 

54H22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


54LS163FM 

54-163W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

71 

54H30DM 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

(nfl 

54LS168DM 

74S168N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

72 

54H30FM 

54-30W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


54LS168FM 

54S168W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

73 

54H50DM 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

il&M 

54LS169DM 1 

74S169N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

74 

54H50FM 

54-50W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

H 

54LS169FM 

54S169W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

75 

54H51DM 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


54LS175DM 

74-175N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

76 

54H51FM 

54-51W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

UiH 

54LS175FM 

54-175W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

77 

54H52DM 

74H52N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

mm 

54LS181FM 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 

78 

54H52FM 

54H52W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


54LS190FM 

54-190W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

79 

54H53DM 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


54LS191 DM 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

80 

54H53FM 

54H53W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

190 

54LS191FM 

54-191W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

81 

54H54DM 

74H54N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

1191 

54LS192DM 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

82 

54H54FM 

54H54W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

nm 

54LS192FM 

54-192W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

83 

54H55FM 

54H55W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


54LS193DM 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

84 

54H60FM 

54-60W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

LB 

54LS193FM 

54-193W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

85 

54H61DM 

74H61N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

195 

54LS196FM 

54-176W 

Ttl 

LC11 

Digital 

FP 

86 

54H61FM 

54H61W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

196 

54LS256DM 

74LS256N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

87 

54H62FM 

54H62W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

197 

54LS256FM 

54LS256W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 

88 

54H71FM 

54H71W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

198 

54LS259DM 

74-259N 

TTL 

LC26 


DL 

89 

54H72DM 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

199 

54LS259FM 

54-259W 

TTL 

LC26 

» ' ''A 1 

FL 

90 

54H72FM 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

200 

54LS260DM 

74S260N 

TTL 

LC05 

■niff i-'*.' 

DL 

91 

54H73DM 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

201 

54LS260FM 

54S260W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

92 

54H73FM 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

202 

54LS266DM 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

93 

54H74DM 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

203 

54LS266FM 

54LS266W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

94 

54H74FM 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

204 

54LS273DM 

74-273N 

TTL ‘ 

LC04 


DL 

95 

54H76FM 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

205 

54LS273FM 

54LS273W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

96 

54H78FM 

54H78W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

206 

54LS279DM 

74-279N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

97 

54H87DM 

74H87N 

MON 

LC27 

Digital 

DL 

207 

54LS279FM 

74-279 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

98 

54H87FM 

54H87W 

MON 

LC27 

Digital 

FL 

208 

54LS283DM 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 


99 

54H101FM 

54H71W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

209 

54LS283FM 

54-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

FL 

100 

54H102FM 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

210 

54LS283W 

54-283 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

101 

54H103DM 

74H103 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

211 

54LS290DM 

74-290N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

102 

54H103FM 

54H103 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

212 

54LS290FM 

54-290W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FL 

103 

54H106DM 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

213 

54LS293DM 

74-293N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

104 

54H106FM 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

214 

54LS293FM 

54-293W 

TTL 

LC11 

Digital 

FL 

105 

54H108DM 

74H78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

215 

54LS373DM 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

106 

54H108FM 

54H78W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

216 

54LS373FM 

54LS363W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

107 

54H183FM 

54H183W 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

217 

54LS374DM 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

108* 

54HCT373C 

74LS373 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

218 

54LS374FM 

54S374W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

109v 

54HCT373D 

74LS373 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

\mm 

54LS375DM 

74LS375N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

HOT 

54HCT533C 

74LS533 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

1 m*!m 

54LS375FM 

54LS375W 

TTL 

LC26 

Pigjtaj_ 

FL 
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TYPE TO FUNCTIONA L EQUIVALENCE NUMBER 


LINE 

No. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

LINE 

No. 

D ~ 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

msmm 

74LS377KI 

TTT 

LC04 

Digital 

DL 

ill 

74F162DC ^ 

74-162N 

TTt 

LC 11 

Digital 

DL 

2 

54LS377FM 

54LS377W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

112 

74F162PC 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 


3 

54LS378FM 

54LS378W 

TTL 

ILC04 

Diaital 

FP 

113 

74F163DC 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

4 

54LS384DM 

74LS384 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 

114 

74F163PC 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

* 

5 

54LS384FM 

54LS384 

TTL 

LC16 

Digital 

FL 

115 

74F175DC 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

6 

54LS386DM 

74L86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

116 

74F175PC 

74-175N 

TTL 

LC04 

Diaital 

° 

7 

54LS386FM 

54LS386W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

117 

74F181DC 

74-181 

1 1L 

LC18 

Digital 

DL 

8 

54LS390DM 

74-390N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

118 

74F181PC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

9 

54LS390FM 

54-390 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

119 

74F182DC 

74-182 

TTL 

,LC19 

Diaital 

DL 

10 

54LS393DM 

74-393N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

120 

74F182PC 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 


11 

54LS393FM 

54-393W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

121 

74F280DC 

74S280N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

12 

54LS490DM 

74-490N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

122 

74F280PC 

74S280N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

13 

54LS490FM 

54-490W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

123 

74F283DC 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

14 

54LS533DM 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

124 

74F283PC 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

° 

15 

54LS533FM 

54LS533W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 

125 

74F373DC 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

16 

54LS534DM 1 

74LS534N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

126 

74F373PC 

74LS363N 

TTL 

LC26I 

^Digital 

DL 

17 

54LS534FM 

54LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

127 

74F374DC 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

18 

54LS563DC 

74LS563 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

128 

74F374PC 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

19 

54LS563DM 

74LS563N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

129 

74F533DC 

74LS533N 

TTL 

LC26 

'Digital 

DL 

20 

54LS563FM 

54LS563W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

130 

74F533PC 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

21 

54LS563PC 

74LS563N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

131 

74F534DC 

74LS534N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

22 

54LS564DM 

74LS564N 

TTL 

[LC04 

Digital 

DL 

132 

74F534PC 

74LS534N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

23 

54LS564FM 

54LS564W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

133 

74H00DC 

74-OON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

24 

54LS573DM 

74LS573N 

TIL 

LC26 

Diaital 

DL 

134 

74H00PC 

74-OON 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

25 

54LS573FM 

54LS573W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

135 

74H01DC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26 

54LS574DM 

74LS574N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

136 

74H01PC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

54L.S574FM 

54LS574W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

137 

74H10DC 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

54S00DM 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

138 

74H10PC 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

54S00FM 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

139 

74H11DC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30 

54S03DM 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

140 

74H11PC 

74-1 IN 

TTL_ 

LC05 

Diaital 

DL 

31 

54S09FM 

54S09W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

141 

74H20DC 

74-13N 

TTL -1 

LC05 

Digital 

DL 

32 

54S10DM 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

142 

74H20PC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

33 

54S10FM 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

143 

74H21DC 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

34 

54S11DM 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

144 

74H21PC 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

35 

54S11FM 

54S11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

145 

74H22DC 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

36 

54S15DM 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

146 

74H22PC 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

54S15FM 

54H15W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

147 

74H30DC 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38 

64S20DM 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

148 

74H30PC 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

39 

54S20FM 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

149 

74H50DC 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

40 

54S220M 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

150 

74H50FC 

54-50w 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

41 

54S22FM 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

151 

74H50PC 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

54S30DM 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

152 

74H51DC 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

43 

54S30FM 

54S30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

153 

74H51PC 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

54S32DM 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

154 

74H52PC 

74H52N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

54S32FM 

54-32W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

155 

74H53DC 

74H53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

54S51DM 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

156 

74H53PC 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

47 

54S51FM 

54S51W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

157 

74H54DC 

74H54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48 

.54S64DM 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

158 

74H54PC 

74H54N 

ttl_ 

LC05 

Diaital 

DL 

49 

fe4'S64FM 

54S64W 

TTL 

LC05 

Digital 

IFL 

159 

74H55PC 

74H55N 

TTL H 

LC05 

Digital 

DL. 

50 

54S65FM 

54S65W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

160 

74H61DC 

74H61N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

51 

54S74DM 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

161 

74H61PC 

74H61N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

52 

54S74FM 

54S74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

162 

74H62PC 

74H62N 

TTL 

LC05 1 

Digital 

DL 

53 

54S86DM 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

163 

74H72DC 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

54 

54S86FM 

54-86W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

164 

74H72PC 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital _ __ 

DL. 

55 

54S109DM 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

165 

74H73DC 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL ” 

56 

54S109FM 

54-109 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

166 

74H73PC 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

57 

54S112DM 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

167 

74H74DC 

74-74N 

TTL 

LC04 1 

Diaital 

DL 

58 

54S112FM 

54S112W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

168 

74H74PC 

74-74N 

TTL 

LC04 ; 

Digital 

DL 

59 

54S113FM 

54S113W 

TTL 

LG04 

Digital 

FP 

169 

74H87DC 

74H87N 

MON 

LC27 

Digital 

DL 

60 

54S114FM 

54S114W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

170 

74H87PC 

74H87N 

MON 

LC27 

Diaital 

DL 

61 

54ST33DM 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

171 

74H101PC 

74H71N 

TTL 

LC04 1 

Digital 

DL 

62 

54S133FM 

54S133W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

172 

74H103DC 

74H103 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

63 

54S134FM 

54S134W 

ITTL 

LC05 

Digital_ 

FL 

173 

74H103PC 

74H103 

TTL 

LC04 J 

Diaital_ 

DL 

64 - 

54S175DM 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

174 

74H106DC 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

65 

54S175FM 

54-175W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

175 

74H106PC 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

" 

66 

54S181DM 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

176 

74H108DC 

74H78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

67 

54S181FM 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 

177 

74H108PC 

74H78 

TTL 

LC04 

Digital 

tDL 

68 

54S182DM 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

178 

74H183PC 

74H183N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

69 

54S182F-M 

54-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

FL. 

179t 

74HCT373C 

74LS373 

CMS J 

LC26 

Diaital 

DL 

70 

54S260DM 

74S260N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

180 ▼ 

74HCT373D 

74LS373 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

71 

54S260FM 

54S260W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

181 v 

74HCT373P 

74LS373 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

72 

54S280DM 

74S280N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

182t 

74HCT533C 

74LS533 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

73 

54S280FM 

54S280W 

TTL 1 

LC25 

Digital 

FL” 

183t 

74HCT533D 

74LS533 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

74 

57S373J 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

184* 

74HCT533P 

74LS533 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

75 

57S374J 

74LS364N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

185* 

74HCT563C 

74LS563 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

"76." 

57S376J 

74LS534N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL” 

186y 

74HCT563D 

74LS563 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

77 

57S378J 

74LS534N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

187y 

74HCT563P 

74LS563 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

78 

573380J 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

188y 

74HCT573C 

74LS573 

CMS I 

LC26 

Diaital 

DL 

79 

157S382J 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

189t 

74HCT573D 

74LS573 

CMS | 

LC26 

Digital 

DL 

80 

67LS376J 

74LS534N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

190t 

74HCT573P 

74LS573 

CMS 

L.C26 

Digital 

DL 

81 

67LS380J 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

191 

74LS00DC 

74-OON 

hlJ 

LC05 

Diaital 

DL 

82 

67S373J 

74LS363N 

FTL 

LC26 

Digital 

DL” 

” 192 

74LS00PC 

74-OON 

TTL i 

LC05 

Digital 

DL 

83 

67S374J 

74LS364N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

193 

74LS02DC 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

84 

67S380J 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

194 

74LS02PC 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

85" 

74F00DC 

74-OON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

195 

74LS03DC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

86 

74F00PC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

196 

74LS03PC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

87 

74F02DC _ 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

197 

74LS08DC 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital_ 

DL 

88 

74F02PC 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

198 

74LS08PC 

74-08N 

TTL , 

LC05 

Digital 

DL 

89 

74F04DC 

74-04N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

199 

74LS09PC 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

90 

I74F04PC 

74-04N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

200 

74LS10DC 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

" 91 

T4F08DC 

74-08N 

TTL 

L.C05 

Digital 

DL 

201 

74LS10PC 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

92 

74F08PC 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

202 

74LS11DC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

93 

74F10DC 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

203 

74LS11PC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

94 

74F10PC 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

204 

74LS15PC 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

95 

74F11DC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

205 

74LS20DC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

96 

74F11 PC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

206 

74LS20PC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

97 

74F20DC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

207 

74LS21DC 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

98 

74F20PC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

208 

74LS21PC 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

99 

74F32DC 

74-32N 

TTL I 

LC05 

Diaital 

DL 

209 

74LS22PC 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

100 

74F32PC 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

210 

74LS26DC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

101 

74F64DC 

74S64N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

211 

74LS26PC 

74-C3N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

102 

74F64PC 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

212 

74LS27DC 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

103 

74F74DC 

74-74N 

TTL 

L.C04 

Digital 

DL 

213 

74LS27PC 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

104 

74F74PC 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

214 

74LS30DC 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

105 

74F109DC 

74-109 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

215 

74LS30PC 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

106 

74F109PC 

74-109 

TTL 

LC04 

Digital 

• 

216 

74LS32DC 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

107 

74F160DC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

217 

74LS32PC 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

108 

74F160PC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

* 

218 

74LS33PC 

74-33N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

109 

{74F161DC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

219 

74LS37DC 

74-OON 

TTL 

1LC05 

Digital 

DL 

110 

74F161PC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 


220 

74LS42DC 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


LINE 

No. 

^ MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

LINE 

No. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

74LS42PC 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

L)L 

Ill 

74S74DC 

74-74N ~~ t 

TTL 

LC04 

Digital 

L)L 

2 

74LS51DC 

74L51 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

112 

74S74PC 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

3 

74LS51 PC 

74L51 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

113 

74S86DC 

74-86N 

TTL 

I.C05 

Diaital 

DL 

4 

74LS54DC 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

114 

74S86PC 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5 

74LS54PC 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

115 

74S109DC 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

6 

74LS55PC 

74L55N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

116 

74S109PC 

74-109N 

TTL 

LC04 

Diaital 

° 

7 

74LS76DC 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

117 

74S112DC 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

8 

74LS76PC 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

• 

118 

74S112PC 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

° 

9 

74LS83ADC 

74-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

119 

74S113PC 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

10 

74LS83APC 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

• 

120 

74S133DC 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

11 

74LS85DC 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

121 

74S133PC 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

° 

12 

74LS85PC 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

• 

122 

74S175DC 

74-175N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

13 

74LS86DC 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

123 

74S175PC 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

# 

14 

74LS86PC 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

124 

74S181DC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

15 

74LS90DC 

74-90N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

125 

74S181PC 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

16 

74LS90PC 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

126 

74S182DC 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

17 

74LS92PC 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

127 

74S182PC 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

° 

18 

74LS93DC 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

128* 

74SC373C 

74LS373 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

19 

74LS93PC 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

129t 

74SC373D 

74LS373 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

20 

74LS109DC 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

130* 

74SC373P 

74LS373 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

21 

74LS109PC 

74-109N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

131 ▼ 

74SC533C 

74LS533 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

22 

74LS112DC 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

132t 

74SC533D 

74LS533 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

23 

74LS112PC 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

133t 

74SC533P 

74LS533 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

24 

74LS113PC 

74LS113 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

134t 

74SC563C 

74LS563 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

25 

74LS114PC 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

135t 

74SC563D 

74LS563 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

26 

74LS133DC 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

136t 

74SC563P 

74LS563 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

27 

74LS133PC 

74S133N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

137t 

74SC573C 

74LS573 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

28 

74LS136DC 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

138t 

74SC573D 

74LS573 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

29 

74LS136PC 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

139t 

74SC573P 

74LS573 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

30 

74LS160PC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

140 

93L08DC 

74-116N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

31 

74LS161DC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

141 

93L08DM 

74-116N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

32 

74LS161PC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

142 

93L08FM 

54-116W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

33 

74LS162PC 

74-162 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

143 

93L08PC 

74-116N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

34 

74LS163DC 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

144 

93L10DC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

35 

74LS163PC 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

145 

93L10DM 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

36 

74LS168DC 

74S168N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

146 

93L10FM 

54-160W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

37 

74LS168PC 

74S168N 

TTL 

LC11 

Digital 

° 

147 

93L10PC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

38 

74LS169DC 

74S169N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

148 

93L10PC# 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

39 

74LS169PC 

74S169N 

TTL 

LC11 

Diaital 

• 

149 

93L11PC 

74-154N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

40 

74LS175DC 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

150 

93L16DC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

41 

74LS175PC 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

° 

151 

93L16DM 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

42 

74LS181PC 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

152 

93L16FM 

54-161W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

43 

74LS190PC 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

153 

93L16PC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

44 

74LS191DC 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

154 

93L16PC# 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

45 

74LS191PC 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

155 

93L21PC 

74S139N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

46 

74LS192DC 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

156 

93L34DC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

47 

74LS192PC j 

74-192 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

157 

93L34DM 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

48 

74LS193DC 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

158 

93L34FM 

54-259W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 

49 

74LS193PC 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

159 

93L34PC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

° 

50 

74LS196PC 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

160 

93L41DC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

51 

74LS197DC 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

161 

93L41DM 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

52 

74LS197PC 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

162 

93L41FM 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 

53 

74LS256DC 

74LS256N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

163 

93L41PC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

54 

74LS259DC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

164 

93L60DC 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

55 

74LS259PC 

74-259N 

TTL 

rLC26 

Digital 

° 

165 

93L60DM 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

56 

74LS260DC 

74S260N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

166 

93L60FM 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

57 

74LS260PC 

74S260N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

167 

93L60PC 

54-192 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

58 

74LS266DC 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

168 

93L66DC 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

59 

74LS266PC 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

169 

93L66DM 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

60 

74LS273DC 

74-273N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

170 

93L66FM 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

61 

74LS273PC 

74-273N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

171 

93L66PC 

54-193W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

62 

74LS279DC 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

172 

93S10DC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

63 

74LS279PC 

74-279N 

TTL 

LC26 

Diaital 

° 

173 

93S10DM 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

64 

74LS283DC 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

174 

93S10FM 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

65 

74LS283PC 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

175 

93S10PC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

66 

74LS290DC 

74-290N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

176 

93S16DC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

67 

74LS290PC 

74-290N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

177 

93S16DC# 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

68 

74LS293DC 

74-293N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

178 

93S16DM 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

69 

74LS293PC 

74-293N I 

bnik_ 

LC11 

Diaital 

DL 

179 

93S16DM# 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

70 

74LS373DC 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

180 

93S16FM 

54-161W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

71 

74LS373PC 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

181 

93S16FM# 

54-161W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

72 

74LS375DC 

74LS375N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

182 

93S16PC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

73 

74LS375PC 

74LS375N 

TTL 

LC26 

Digital 

• 

183 

93S21DC 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

74 

74LS377DC 

74LS377N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

184 

93S21DM 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

75 

74LS377PC 

74LS377N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

185 

93S21FM 

54S139W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 

76 

74LS378DC 

74LS378N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

186 

93S21PC 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

77 

74LS378PC 

74LS378N 

TTL 

LC04 

Digital 

# 

187 

93S41DC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

78 

74LS390DC 

74-390N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL. 

188 

93S41DM 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

79 

74LS390PC 

74-390N 

TTL 

LC11 

Digital 

° 

189 

93S41FM 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 

80 

74LS393DC 

74-393N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

190 

93S41PC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

81 

74LS393PC 

74-393N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

191 

93S42DC 

74-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

DL 

82 

74LS490PC 

74-490N 

TTL 

LC11 

Digital 

° 

192 

93S42DM 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

83 

74LS533DC 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

193 

93S42FM 

54-182 

TTL 

LC19 

Digital 

FL 

84 

74LS533PC 

74LS533N 

TTL 

LC26_ 

Diaital 

DL 

194 

93S42PC 

74-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

* 

85 

74LS534DC 

74LS534N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

195 

96L02DC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

86 

74LS534PC 

74LS534N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

196 

96L02DM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

87 

74S00DC 

74-00 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

197 

96L02FM 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 

88 

74S00PC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

198 

96L02PC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

0 

89 

74S03DC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

199 

96LS02DC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

90 

74S03PC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

200 

96LS02DM 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

91 

74S08DC 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

201 

96LS02FM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

92 

74S08PC 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

202 

96LS02PC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

# 

93 

74S10DC 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

203 

96S02DC 

45-28 

TTL J 

LC10 

Diaital 

DL 

94 

74S10PC 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

204 

96S02PC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

• 

95 

74S11DC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

205 

883/4000B 

40-00 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

96 

74S11PC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

206 

883/4001B 

40-01 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

97 

74S15PC 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

207 

883/4001UB 

40-01 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

98 

74S20DC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

208 

883/4002B 

40-02 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

99 

74S20PC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

209 

883/4008B 

40-08 

CMS 

LC15 

Diaital 

MO 

100 

74S22DC 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

210 

883/401IB 

40-11 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

101 

74S22PC 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

211 

883/4011UB 

40-11 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

102 

74S30DC 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

212 

883/4012B 

40-12 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

103 

74S30PC 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

213 

883/4013B 

40-13 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

104 

74S32DC 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

214 

883/4017B 

40-17 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

105 

74S32PC 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

215 

883/4018B 

40-18 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

106 

74S51DC 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

216t 

883/4019BC 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

107 

74S51PC 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

217* 

883/4019BD 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

108 

74S64DC 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

218t 

883/4019BE 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital_ 

MO 

109 

74S64PC 

74S64N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

219v 

883/4019BF 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

110 

74S65PC 

74S65N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

220 t 

883/4019BH 

40-19 

CMS 

LC05 

Diaital 

CH 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

E 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

E 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

883/4O20B 

40-20 

CMS 

LCl 1 

Digital 

W) 


Ill 

4017BPC 

40-178 

CMS 

LCl 1 

Digital 

* 

2 

883/4022B 

40-22 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


112 

4018BDC 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

3 

883/4023B 

40-23 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


113 

4018BDM 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

4 

883/4024B 

40-24 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


114 

4018BFC 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

5 

883/4025B 

40-25 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


115 

4018BFM 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

6 

883/4027B 

40-27 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 


116 

4018BPC 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

° 

7 

883/4028B 

40-28 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 


117 

4020BDC 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

8 

883/4029B 

40-29 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


118 

4020BDM 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

9 

883/4030B 

74L86 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


119 

4020BFC 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

FP 

10 

883/4040B 

40-40 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


120 

4020BFM 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

11 

883/4042B 

40-42 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


121 

4020BPC 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

° 

12 

883/4043B 

40-43 

CMS 

LC26 

Diaital 

MO 


122 

4022BDC 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

13 

883/4044B 

40-44 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


123 

4022BDM 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

14 

883/4047B 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Digital 

DL 


124 

4022BFC 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

15 

883/4060B 

40-60 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 


125 

4022BFM 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

FP 

16 

883/4068B 

40-68 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


126 

4022BPC 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

• 

17 

883/4069UB 

74-03 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


127 

4023A 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

18 

883/4070B 

74L86 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


128 

4023BDC 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

19 

883/4071B 

40-71 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


129 

4023BDM 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

20 

883/4072B 

40-72 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


130 

4023BFC 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

21 

883/4073B 

40-73 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


131 

4023BFM 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

22 

883/4075B 

40-75 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


132 

4023BPC 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

23 

883/4076B 

74-173 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 


133 

4024BDC 

40-24B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

24 

883/4077B 

74LS266 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


134 

4024BDM 

40-24B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

25 

883/4078B 

40-78 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


135 

4024BFC 

40-24 B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

26 

883/4081B 

40-81 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


136 

4024BFM 

40-24B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

27 

883/4082B 

40-82 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


137 

4024BPC 

40-24B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

28 

883/4085B 

40-85 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


138 

4025A 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

29 

883/4086B 

40-86 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


139 

4025BDC 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

30 t 

883/4093BC 

40-11 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


140 

4025BDM 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

31 T 

883/4093BD 

40-11 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


141 

4025BFC 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

32 ▼ 

883/4093BE 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


142 

4025BFM 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

33 t 

883/4093BF 

40-11 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 


143 

4025BPC 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

34 ▼ 

883/4093BH 

40-11 

CMS 

LC05 

Digital 

CH 


144 

4027B 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

35 

883/4099B 

40-99 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


145 

4027BDC 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

36 

883/4160B 

74-160 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 


146 

4027BDM 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

37 

883/4161B 

74-161 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


147 

4027BFC 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

FP 

38 

883/4162B 

74-162 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


148 

4027BFM 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

FP 

39 

883/4163B 

74-163 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 


149 

4027BPC 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diqital 

* 

40 

883/4174B 

74-174 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 


150 

4028BDC 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

DL 

41 

883/4192B 

74-192 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


151 

4028BDM 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

DL 

42 

883/4193B 

74-193 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 


152 

4028BFC 

40-28B 

CMS 

LC06 

Diaital 

FL 

43 

883/4402B 

44-02 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


153 

4028BFM 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

FL 

44 

883/4404B 

44-04 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


154 

4028BPC 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

° 

45 

883/4412B 

44-12 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


155 

4029BDC 

40-29B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

46 

883/4428B 

44-28 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 


156 

4029BDM 

40-29B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

47 

883/4449UB 

40-09 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


157 

4029BFC 

40-29B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

48 

883/4508B 

45-08 

CMS 

LC26 

Diaital 

MO 


158 

4029BFM 

40-29B 

CMS 

LCl 1 

Diqital 

FP 

49 

883/451 OB 

45-10 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


159 

4029BPC 

40-29B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

° 

50 

883/4514B 

45-14 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 


160 

4030BDC 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

51 

883/4515B 

45-15 

CMS 

LC06 

Diaital 

MO 


161 

4030BDM 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

52 

883/4516B 

45-16 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


162 

4030BFC 

54L86T 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

53 

883/4518B 

45-18 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


163 

4030BFM 

54L86T 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

54 

883/4520B 

45-20 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 


164 

4030BPC 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diqital 

DL 

55 

883/4522B 

45-22 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


165 

4040BDC 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

56 

883/4526B 

45-26 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 


166 

4040BDM 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

57 

883/4528B 

45-28 

CMS 

LCl 2 

Diaital 

DL 


167 

4040BFC 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

FP 

^8 ! 

883/4531B 

45-31 

CMS 

LC25 

Digital 

MO 


168 

4040BFM 

40-40B 

CMS 

LCl 1 ~ 

Digital 

FP 

59 

883/4555B 

45-55 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 


169 

4040BPC 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

° 

60 

883/4556B 

74S139 

CMS 

LC06 

Diaital 

MO 


170 

4042BDC 

40-42B 

CMS 

LC26 

Diaital _ 

DL 

61 

883/4581B 

74-181 

CMS 

LCl 8 

Digital 

MO 


171 

4042BDM 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

62 

883/4582B 

74-182 

CMS 

LCl 9 

Digital 

MO 


172 

4042BFC 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

63 

883/4585B 

45-85 

CMS 

LCl 7 

Diaital 

MO 


173 

4042BFM 

40-42B 

CMS 

LC26 

Diaital 

FL 

64 

941 DM 

74-05N 

DTL 

LC10 

Digital 

DL 


174 

4042BPC 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

# 

65 

941FM 

54S05W 

DTL 

LC10 , 

Digital 

FL 


175 

4043BDC 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

66 

946DM 

74-00N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 


176 

4043BDM 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

67 

946FM 

54S00W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 


177 1 

4043BFC 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

68 

949DC 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


178 

4043BFM 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

69 

949DM 

7 4-00N 

DTL 

LC05 

Diqital 

DL 


179 

4044BDC 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diqital 

DL 

70 

949FM 

54S00w 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 


180 

4044BDM 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

71 

962DM 

74-1 ON 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


181 

4044BFC 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

72 

962FM 

54S10W 

DTL 

LC05 

Diaital 

FL 


182 

4044BFM 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diaital 

FL 

73 

963DC 

74-1 ON 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


183 

4044BPC 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

° 

74 

963DM 

74-ION 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


184 

4047BDC 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Digital 

DL 

75 

4001BDC 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


185 

4047BDM 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Diaital 

DL 

76 

4001BDM 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


186 

4047BFC 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Digital 

FL 

77 

4001BFC 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


187 

4047BFM 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Digital 

FL 

78 

4001BFM 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 


188 

4047BPC 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Diaital 

DL 

79 

4001BPC 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


189 

4068BDC 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

80 

4002A 

40-02 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


190 

4068BDM 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

81 

4002BDC 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


191 

4068BFC 

40-68B 

CMS 

LC05 

Diqital 

FL 

82 

4002BDM 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


192 

4068BFM 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

83 j 

4002BFC 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


193 

4068BPC 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

84 

4002BFM 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 


194 

4070BDC 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

85 

4002BPC 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


195 

4070BDM 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

86 

4008BDM 

40-08B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 


196 

4070BFC 

54L86T 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

87 

4008BFC 

40-08B 

CMS 

LCl 5 

Diqital 

FL 


197 

4070BFM 

54L86T 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

88 _i 

4008BFM 

40-08B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

FL 


198 

4070BPC 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

89 

4008BPC 

40-08B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

° 


199 

4071 BDC 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

90 

4011A 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


200 

4071 BDM 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

91 

4011 BDC 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


201 

4071 BFC 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

92 

4011 BDM 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


202 

4071 BFM 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

93 

4011 BFC 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 


203 

4071 BPC 

40-71B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

94 

4011 BFM 

40-1 IB 

CMS 

1C05 

Digital 

FL 


204 

4072BDC 

40-72B 

CMS 

LC05~^ 

Digital 

DL 

95 

4011BPC 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


205 

4072BDM 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

96 

4012A 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


206 

4072BFC 

40-72B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

97 

4012BDC 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


207 

4072BFM 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

98 

4012BDM 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


208 

4072BPC 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

99 

4012BFC 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 


209 

4073BDC 

40-73B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

100 

4012BFM 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


210 

4073BDM 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

101 

4012BPC 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


211 

4073BPC 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

102 

4013BDC 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 


212 

4075BDC 

40-75B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

103 

4013BDM 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


213 

4075BDM 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

104 

4013BFC 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

FP 


214 

4075BFC 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

105 

4013BFM 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

FP 


215 

4075BFM 

40-75B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

106 

4013BPC 

40-13B 

CMS 

iLC04~ 

Digital 

DL 


216 1 

4075BPC 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

107 

4017BDC 

40-17B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


217 

4077BDC 

74LS266N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

108 

4017BDM 

40-17B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 


218 

4077BFC 

54LS266W 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

109 

4017BFC 

40-17B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 


219 

4077BFM 

54LS266W 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

110 

4017BFM 

40-17B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

FP 


220 

4077BPC 

74L.S266N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


F43 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F43 












TYPE TO 

FUNCTIOI 

NAL 

EG 

IUIVALE 

NC 

IE NUMBER 

IN ORDER OF: (t) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

jj 

MANUFACTURER 

FUNCTIONAL 

TECH 

USE 

BOOK NAME 

PT 


LINE 

U MANUFACTURER 

FUNCTIONAL 

TECH 

USE 

BOOK NAME 

PT 

No. 


EQUIVALENCE 

FMLY 

CODE 


KY 


No. 


EQUIVALENCE 

FMLY 

CODE 


KY 


TYPE NUMBER 

NUMBER 




GP 

E 



TYPE NUMBER 

NUMBER 




GP 

E 

1 

4078BDC 

40-786 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


Ill 

54730M 

74-73N 

TIL 

rcsr 

Digital 

DL 

2 

4078BDM 

40-78B 

CMS 

LCQ5 

Digital 

DL 


112 

5473FM 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

3 

4078BFC 

40-78B 

CMS 

LC05 

Diaitai 

FL 


113 

5474DM 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaitai 

DL 

4 

4078BFM 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


114 

5474FM 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

5 

4078BPC 

40-78B 

CMS 

LC05 


DL 


115 

5475DM 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

6 

4081BDC 

40-81B 

CMS 

LC05 


DL 


116 

5475FM 

54-75W 

TTL 

LC26 

Diaitai 

FL 

7 

4081BDM 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


117 

5476DM 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

8 

4081BFC 

40-8 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


118 

5476FM 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

9 

4081BFM 

40-81B 

CMS 

LC05 

Diaitai 

FL 


119 

5477FM 

54-77W 

TTL 

LC26 

Diaitai 

FL 

10 

4081 BPC 

40-8 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


120 

5480FM 

54-80W 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

11 

4082BDC 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


121 

5482FM 

54-82W 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

12 

4082BDM 

40-82B 

CMS 

LC05 

Diaitai 

DL 


122 

5483ADM 

74-83 

TTL 

LC15 

Diaitai 

DL 

13 

4082BFC 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


123 

5483AFM 

54-83 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

14 

4082BFM 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


124 

5485DM 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

15 

4082BPC 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


125 

5485FM 

54-85W 

TTL 

LC17 

Diaitai 

FL 

16 

4085BDC 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


126 

5486DM 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

17 

4085BDM 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


127 

5486FM 

54-86W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

18 

4085BFC 

40-85B 

CMS 

LC05 

Diaitai 

FL 


128 

5490ADM 

74-90N 

TTL 

LCll 

Diaitai 

DL 

19 

4085BFM 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


129 

5490AFM 

54-90W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

20 

4085BPC 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


130 

5490DM 

74-90N 

TTL 

LCll 

Digital 

Dl 

21 

4086BDC 

40-86B 

CMS 

LC05 

Diaitai 

DL 


131 

5492ADM 

74-92N 

TTL 

LCll 

Diaitai 

DL 

22 

4086BDM 

40-86B 

CMS - 1 

LC05I 

Digital 

DL 


132 

5492AFM 

54-92W 

TTL 

LCll 

Digital 

FP 

23 

4086BFC 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


133 

5493ADM 

74LS93N 

TTL 

LCll 

Digital 

DL 

24 

4086BFM 

40-86B 

CMS 

LC05 

Diaitai 

FL 


134 

5493AFM 

54LS93 

TTL 

LCll 

Digital 

FP 

25 

4086BPC 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


135 

7400DC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26 

4510BDC 

45-1 OB 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


136 

7400PC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

4510BDM 

45-1 OB 

CMS 

LC11 

Diaitai 

DL 


137 

7401 DC 

74-0 IN 

TTL 

LC05 

Diaitai 

Dl 

28 

4510BFC 

45-1 OB 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


138 

7401 PC 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

4510BFM 

45-1 OB 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


139 

7402DC 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30 

4516BDC 

45-16B 

CMS 

LC11 

Diaitai 

DL 


140 

7402PC 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

31 

4516BDM 

45-16B 

CMS 

LCll 

Digital 

DL 


141 

7403DC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

32 

4516BFC 

45-16B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


142 

7403PC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

33 

4516BFM 

45-16B 

CMS 

LC11 

Diaitai 

FP 


143 

7408DC 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 

34 

^516BPC 

45-16B 

CMS 

LC11 

Digital 

• 


144 

7408PC “ 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

35 

4518BDC 

45-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


145 

7409DC 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

36 

4518BDM 

45-18B 

CMS 

LC11 

Diaitai 

DL 


146 

7409PC 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

Dl 

37 

4518BFC 

45-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


147 

741ODC 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38 

4518BFM 

45-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


148 

741OPC 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

39 

4518BPC 

45-18B 

CMS 

LC11 

Digital _ 

° 


149 

7411 DC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 

40 

4520BDC 

45-20B 

CMS 

LSrT 

Digital 

DL 


150 

7411 PC 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

41 

4520BDM 

45-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


151 

7412DC 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

4520BFC 

45-20B 

CMS 

LC11 

Diaitai 

FP 


152 

7420DC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

Dl 

43 

4520BFM 

45-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


153 

7420PC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

4520BPC 

45-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

0 


154 

7421 DC 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

4528BDC 

45-28 

CMS 

LC10 

Diaitai 

DL 


155 

7421 PC 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

Di 

46 

4528BDM 

45-28 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 


156 

7422DC 1 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

47 

4528BFC 

45-28 

CMS 

LC10 

Digital 

FL 


157 

7422PC 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48 

4528BFM 

45-28 

CMS 

LC10 

Digital 

FL 


158 

7423PC 

74-23N 

TTL 

LC05 

Digital 

° 

49 

4528BPC 

45-28 

CMS 

LC10 

Digital 

0 


159 

7425DC 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

50 

4531 BDC 

45-31B 

CMS 

LC25 

Digital 

DL 


160 

7425PC 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL. 

51 

4531 BDM 

45-31B 

CMS 

LC25 

Diaitai 

DL 


161 

7426DC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

52 

4531BFC 

45-31B 

CMS 

LC25 

Digital 

FL 


162 

7426PC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

53 

4531 BFM 

45-3 IB 

CMS 

LC25 

Digital 

FL 


163 

7427DC 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

54 

4531 BPC 

45-31B 

CMS 

LC25 

Diaitai 

* 


164 

7427PC 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 

55 

4582BFC 

54-182 

CMS 

LC19 

Digital 

FL 


165 

7430DC 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

56 

4582BFM 

54-182 

CMS 

LC19 

Digital 

FL 


166 

7430PC 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

57 

4582BPC 

74-182 

CMS 

LC19 

Digital 

• 


167 

7432DC 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 

58 

5400DM 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


168 

7432PC 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

59 

5400FM 

54-00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


169 

7437DC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

60 

5401 DM 

74-01N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 


170 

7437PC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

61 

5401FM 

54-01W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


171 

7438DC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

62 

5402DM 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


172 

7438PC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

63 

5402FM 

54-02W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


173 

7442ADC 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital_ 

DL 

64 

5403DM 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


174 

7442APC 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

• 

65 

5403FM 

54S03W 

TTL 

L.C05 

Digital 

FL 


175 

7445DC 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

66 

5408DM 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 


176 

7445PC 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital_ 

* 

67 

5408FM 

54S08W 

TTL 

LS65 

Digital 

FL 


177 

7450DC 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

68 

5409DM 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


178 

7450PC 

74-5QN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

69 

5409FM 

54S09W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


179 

7451 DC 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 

70 

541ODM 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


180 

7451 PC 

74-50N 

TTL 

LC05 “ 

Digital 

DL 

71 

541OFM 

54-10 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


181 

7453DC 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

72 

5411 DM 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


182 

7453PC 

74-53N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 

73 

5411FM 

54H11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


183 

7454DC 

74-53N 

TTL 

LC05 1 

Digital 

DL 

74 

5412DM 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


184 

7454PC 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

75 

5412FM 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


185 

7460DC 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

76 

5420DM H 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


186 

7460PC 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

77 

5420FM 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


187 

7470PC 

74-70N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

78 

5421 DM 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 


188 

7472DC 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital_ 

DL 

79 

5421 FM 

54H21W 

TTL 1 


Digital 

FL 


189 

7472PC 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital” 

DL 

80 

5422DM 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


190 

7473DC 

74-73 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

81 

5422FM 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


191 

7473PC 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaitai 

DL 

82 

[5423FM 

54-23W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


192 

7474DC 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DU" 

83 

5425DM 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


193 

7474PC 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

84 

5425FM 

54-25W 

TTL 

LC05 

Diaitai 

FL 


194 

7475DC 

74-75N 

TTL 

LC26 

Diaitai 

DL 

85 

5427DM 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

dl: 


195# 

7475PC 

74-75N 

TTL 

LC04 

Digital 

• 

86 

5427FM 

54-27W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


196 

7476DC 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

87 

5430DM 

74-30 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 


197 

7476PC 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaitai 


88 

5430FM 

54-30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


198 

7483ADC 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

89 

5432DM 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


199 

7483APC 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 


90 

5432FM 

54-32W 

TTL . 

LC05 

Digital 

FL 


200 

7486DC 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 

91 

5437DM 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


201 

7486PC 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

92 

5437FM 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


202 

7490ADC 

74-90N 

TTL 

LCll 

Digital 

DL 

93 

5442ADM 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

Di_ 


203 

7490APC 

74-90N 

TTL 

LCll 

Diaitai 

DL 

" 94 ‘ 

[5442AFM 

54LS42W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


204 1 

7492ADC 

74-92N 

TTL 

LCll 

Digital 

DL 

95 

5443AFM 

54-43W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


205 

7492APC 

74-92N 

TTL 

LCll 

Digital 

DL 

96 

5444AFM 

74-44N 

TTL 

LC06 

Diaitai 

° 


206 

7493ADC 

74LS93N 

TTL 

LCll 

Diaitai 

DL 

97 

5445DM 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


207 

7493APC 

74LS93N 

TTL 

LCll 

Digital 

DL 

98 

5450DM 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


208 

9001 DM 

74-105N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

99 

5450FM 

54-50W 

TTL 

LC05 

Digital_ 

FL 


209 

9001 FM 

54-104W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

100 

5451 DM 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


210 

9002DC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

101 

5451 FM 

54-51W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


211 

9002DM 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

102 

5453DM 

74-53N 

TTL 

LC05 

Diaitai 

DL 


212 

9002FM 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaitai 

FL 

103 

5453FM 

54-53W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


213 

9003DC 

74-ION 

TTL ”1 

LC05 

Digital 

DL 

104 

5454DM 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


214 

9003DM 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

105 

5454FM 

54-54W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


215 

9003FM 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaitai 

FL 

106 

5460DKT 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


216 

9004DC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

107 

5460FM 

54-60W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


217 

9004DM 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

108 

5470FM 

54-70W 

TTL 

LC04 

Diaitai 

FP 


218 

9004FM 

54-13W 

I TTL 

LC05 

Digital 

FL 

109 

5472DM 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


219 

9005DC 

74-50N 

TTL 

LC05~I 

Digital 

DL 

110 

5472FM 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaitai 

FP 


220 

9005DM 

74-50N 1 

TTL 

LC05 ! 

Diaitai 

DL 


F44 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) HFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

u 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

D 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

9006T5C 

74-60N 

nr 

LC05 

Digital 

DL 


Ill 

54161DM 

74-161N 

TTL 

LCll 

Digital 

L>L 

2 

9006DM 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


112 

54161 FM 

54-161W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

3 

9008DC 

74H53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


113 

54162FM 

54-162W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

4 

9008DM 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


114 

54163DM 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

5 

9008FM 

74H53 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


115 

54163FM 

54-163W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

6 

9012DC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


116 

54167FM 

54-167 

TTL 

LC13 

DIGITAL 

FL 

7 

9012DM 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


117 

54175DM 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

8 

9012FM 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


118 

54175FM 

54-175W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

9 

9024DC 

74-109N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


119 

54176DM 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

10 

9024DM 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


120 

54176FM 

54-176W 

TTL 

L.C11 

Digital 

FP 

11 

9024FM 

54-109W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


121 

54177DM 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

12 

9308DC 

74-116N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


122 

54177FM 

54-177W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

13 

9308DM 

74-116N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


123 

54180DM 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

14 

9308FM 

54-116W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 


124 

54180FM 

54-180W 

TTL 

LC25 

Digital 

FL 

15 

9308PC 

74-116N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


125 

54190FM 

54-190W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

16 

931ODC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


126 

54191 DM 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

17 

931ODM 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


127 

54191 FM 

54-191W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

18 

931OFM 

54-160W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


128 

54192DM 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

19 

931OPC 

74-160N 

TTL 

rcii 

Digital 

DL. 


129 

54192FM 

54-192W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

20 

9311 PC 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


130 

54193DM 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

21 

9315DC 

74-41N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


131 

54193FM 

54-193W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

22 

9315DM 

74-4 IN 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


132 

54196DM 

74-176 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

23 

9315FM 

54-41w 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


133 

54196FM 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

24 

9315PC 

74-4 IN 

TTL 

LC06 

Diaital 

* 


134 

54197DM 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

25 

93160C 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


135 

54197FM 

54-177W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

26 

9316DM 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


136 

74107DC 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

27 

9316FM 

54-161W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


137 

74107PC 

74-107N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

28 

9316PC 

74-161 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


138 

74121 DC 

74-121 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

29 

9334DC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


139 

74121 PC 

74-121 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

30 

9334DM 

74-259N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


140 

74122DC 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

31 

9334DM# 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


141 

74122PC 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

32 

9334FM 

54-259W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 


142 

74123DC 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

33 

9334FM# 

54-259W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 


143 

74123PC 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

• 

34 ^ 

9334PC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

° 


144 

74141 DC 

74-41N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

35 

9341 DC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 


145 

74145DC 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

36 

9341 DM 

54-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 


146 

74145PC 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

• 

37 

9341FM 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 


147 

74154DC 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

38 

9341 PC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 


148 

74154PC 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

39 

9342DC 

74-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

DL 


149 

74160DC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

40 

9342DM 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 


150 

74160PC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

O , 

41 

9342FM 

54-182 

TTL 

LC19 

Digital 

FL 


151 

74161DC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

42 

9342PC 

74-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

° 


152 

74161 PC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

• 

43 

9352FM 

54LS42W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


153 

74162PC 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

44 

9360DC 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


154 

74163DC 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

• 

45 

9360DM 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


155 

74163PC 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

# 

46 

9360FM 

54-192W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


156# 

74167PC 

74-167 

TTL 

LC11 

Digital 

* \ 

47 

9360PC 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


157 

74175DC 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

48 

9366DC 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


158 

74175PC 

74-175N 

TTL 

LC04 

Diaital 

° 

49 

9366DM 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


159 

74176DC 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

50 

9366FM 

54-193W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


160 

74176PC 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

51 

9366PC 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


161 

74177DC 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

52 

9602DC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


162 

74177PC 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

53 

9602DM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


163 

74180DC 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

54 

9602FM 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 


164 

74180PC 

74-180N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

55 

9602PC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

• 


165 

74181 DC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

56# 

9946BC 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


166 

74181PC 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

57# 

9946DC 

74-00N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 


167 

74190PC 

74-190N 

TTL 

LC11 

Diaital 

• 

58# ] 

9946DM 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


168 

74191 DC 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

59# 

9946FC 

54S00W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 


169 

74191 PC 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

• 

60# 

9946FM 

54S00W 

DTL 

LC05 

Diaital 

FL 


170 

74192DC 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

61# 

9962BC 

74-ION 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


171 

74192PC 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

° 

62# 

9962DC 

74-ION 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


172 

74193DC 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

63# 

9962DM 

74-ION 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 


173 

74193PC 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

• 

64# 

9962FC 

54S10W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 


174 

74196DC 

74-176 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

65# 

9962FM 

54S10W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 


175 

74196PC 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

66 

10181F 

54-181 

ECT 

LC18 

Diaital 

DL 


176 

74197DC 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

67 

40160BDC 

74-160N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


177 

74197PC 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

68 

40160BDM 

74-160N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


178 

74279PC 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

° 

69 

40160BFC 

54-160W 

CMS 

LC11 

Diaital 

FP 


179 

74283DC 

74-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

70 

40160BFM 

54-160W 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


180 

74283PC 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

° 

71 

40160BPC 

74-160N 

CMS 

LC11 

Digital 

* 


181 

74290PC 

74-290N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

72 

40161BDC 

74-161N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


182 

74293PC 

74-293N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

73 

40161BDM 

74-161N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


183 

AM25LS14DC 

74LS384 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 

74 

40161BFC 

54-161W 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


184 

AM25LS14DM 

74LS384 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 

75 

40161BFM 

54-161W 

CMS 

LC11 

Diaital 

FP 


185 

AM25LS14PC 

74LS384 

TTL 

LC16 

Diaital 

DL 

76 

40161BPC 

74-161N 

CMS 

LC11 

Digital 

• 


186 

AM25LS15DC 

74LS385N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

77 

40162BDC 

74-162N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


187 

AM25LS15DM 

74LS385N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

78 

40162BDM 

74-162N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


188 

AM25LS15FM 

54LS385W 

TTL 

LC15 

Diaital 

FL 

79 

40162BFC 

54-162W 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


189 

AM25LS15PC 

74LS385N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

80 

40162BFM 

54-162W 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


190 

AM25LS138DC 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

81 

40162BPC 

74-162N 

CMS 

LC11 

Diaital 

° 


191 

AM25LS138DM 

74S138N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

82 

40163BDC 

74-163N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


192 

AM25LS138FM 

54S138W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 

83 

40163BDM 

74-163N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


193 

AM25LS138PC 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

84 

40163BFC 

54-163W 

CMS 

LC11 

Diaital 

FP 


194 

AM25LS160DC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

85 

40163BFM 

54-163W 

CMS 

Lcir 

Digital 

FP 


195 

AM25LS160DM 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

86 

40163BPC 

74-163N 

CMS 

LC11 

Digital 

° 


196 

AM25LS160FM 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

87 

40192BDC 

74-192N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


197 

AM25LS160PC 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

88 

40192BDM 

74-192N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


198 

AM25LS161DC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

89 

40192BFC 

54-192W 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


199 

AM25LS161DM 

54-161W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

90 

40192BFM 

54-192W 

CMS 

LC11 

Diaital 

FP 


200 

AM25LS161FM 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

91 H 

40192BPC 

74-192N 

CMS 

LC11 

Digital 

• 


201 

AM25LS161PC 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

92 

40193BDC 

74-193 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


202 

AM25LS162DC 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

93 

40193BDM 

74-193 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


203 

AM25LS162DM 

54-162W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

94 

40193BFC 

54-193W 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


204 

AM25LS162FM 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

95 

40193BFM 

54-193W 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


205 

AM25LS162PC 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

96 

40193BPC 

74-193 

CMS 

LC11 

Diaital 

° 


206 

AM25LS163DC 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

97 

54107DM 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


207 

AM25LS163DM 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

98 

54107FM 

54-107F 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


208 

AM25LS163FM 

54-163W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

99 

54121 DM 

74-121 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 


209 

AM25LS163PC 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

100 

54121FM 

54-121 

TTL 

LCICT 

Digital 

FL 


210 

AM25LS181FM 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 

101 

54122DM 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


211 

AM25LS190DC 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

102 

54122FM 

54-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 


212 

AM25LS190DM 

74-190N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

103 

54123DM 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


213 

AM25LS190FM 

54-190W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

104 

54123FM 

54-123 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 


214 

AM25LS190PC 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

105 

54145DM 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


215 

AM25LS191DC 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

106 

54145FM 

54-45W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


216 

AM25LS191DM 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

107 

54154DM 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


217 

AM25LS191FM 

54-191W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

108 

54154FM 

54-154W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 


218 

AM25LS191PC 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

109 

54160DM 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


219 

AM25LS192DC 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

110 

54160FM 

54-160W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


220 

AM25LS192DM 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


F45 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F45 










TYPE TO 

FUNCTIONAL 

m 

D 

UIVALEI 

MCE Nl 

IMBER 

IN ORDER OF: (1) MFC TYPE NUMBER 


LINE 

1-1 MANUFACTURER 

FUNCTIONAL 

TECH 

H 


PT 

LINE 


FUNCTIONAL 

TECH 

USE 


PT 

No. 


EQUIVALENCE 

FMLY 

CODE 


KY 

No. 


EQUIVALENCE 

FMLY 

CODE 


KY 


TYPE NUMBER 

NUMBER 


■ 


GP 

E 



NUMBER 




GP 

E 

1 

AM25LS192FM 

54-1 §2w 

TTL 

[Mil 

Digital 

3m 

mmm 

TTiiT 1 'M— 

40-1 IB H 

CMS 

IC05 

Digital 

IBM 

2 

AM25LS192PC 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 


PIT ■ 

CD4011BCJ 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 


3 

AM25LS193DC 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

f®f 

ilH 

CD4011BCN 

40-1 IB 

lCMS 

LC05 

Diaital 

\Sm 

4 

AM25LS193DM 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

@9 

mm 

CD4011BD 

40-1 IB 

OMS^ 

LC05 

Digital 

MO 

5 

AM25LS193FM 

54-193W 

TTL 

LC11 


a 

il ■ 

CD4011BE 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

6 

AM25LS193PC ! 

74-193N 

TTL 

LC11 


til 

Ki» 

CD4011BF 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

7 

AM25LS373DC 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

m 

fsam 

CD4011BMJ 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

8 

AM25LS373DM 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

•a 


CD4011 BMW 

40-1 IB t 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

9 

AM25LS373FM 

54LS363W 

TTL 

LC26 

Digital 

Hi 

HM 

CD4011CJ 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

AM25LS373PC 

74LS363N 

TTL 

LC26 

iCTHl 

i*a 


CD4011CN 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

11 

AM25LS381DC 

74S381 

TTL 

LC18 

Digital 

aa 

121 

CD4011MJ 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

12 

AM25LS381DM 

74S381 

TTL 

LC18 

Diaital 

Si 

122 

CD4011MW 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

13 

AM25LS381FM * 

54LS381 

TTL 

LC18 

Digital 

HI 

123 

CD4011UBD 

40-1 IB 

CTO - 

LC05 

Digital 

MO 

14 

AM25LS381PC 

74S381 

TTL 

LC18 

Digital 


124 

CD4011UBE 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

15 

AM25LS533DC 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Digital 

tal 

125 

CD4011UBF 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

16 

AM25LS533DM 

74LS533N 1 

TTL 

LC26 

Digital 

@9 

126 

CD4012AD 

40-12B 

CMS 

LC05 


rxr»i 

17 

AM25LS533FM 

54LS533W 

TTL 

LC26 

Digital 

a 

127 

CD4012AE 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

[Vfj 

18 

AM25LS2516DC 

74-558 

TTL 

LC16 

Diaital 

til 

128 

CD4012AF 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

IXVI 

19 

AM25LS2516DM 

74-558 

TTL 

LC16 

Digital 

m 

129 

CD4012BD “1 

40-12B 

OM§~ 

LC05 

Digital 

MO 

20 

AM25LS2517DC 

74LS382 

TTL 

LC18 

Digital 


m 

CD4012BE 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

[•! 

21 

AM25LS2517DM 

74LS382 

TTL 

LC18 

Diaital 

m 

131 

CD4012BF 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

SHI 

22 

AM25LS2517FM 

54LS382 

TTL 

LCl8 


FL 

132 

CD4012CJ 1 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

jrn 

23 

AM25LS2517PC 

74LS382 

TTL 

LC18 


DL 

133 

CD4012CN 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

jftjl 

24 

AM25LS2568FM 

54LS568W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

134 

CD4012MJ 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 


25 

AM25LS2569DC 

74LS569N 

TTL 

LC11 

Digital 

•n 

135 

CD4012MW 

40-12B 

'CMS - 

LC05 

Digital 

FL 

26 

AM25LS2569DM 

74LS569N 

TTL 

LC11 

Digital 

§H 

136 

CD4012UBD 

40-12B 

CMS 

LC05 


MO 

27 

AM25LS2569FM 

54-569W 

TTL 

LC11 

Diaital 

aJ 

137 

CD4012UBE 

40-12B 

CMS 

LC05 


MO 

28 

AM25LS2569PC 

74LS569N 

TTL 

LC11 

Digital 

(99 

138 

CD4012UBF 

40-12B 

QMS - 

LC05 

Digital 

MO 

29 

AM26L02DC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

aa 

139 

CD4013AD 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

30 

AM26L02DM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

m 

140 

CD4013AE 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 

31 

AM26L02FM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

HI 


CD4013AF 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

RT*1 

32 

AM26L02PC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

5a 


CD4013BCJ 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

m 

33 

AM26S02DC 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

tn 


CD4013BCN 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

151 

34 

AM26S02DM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

(99 

144 

CD4013BD 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 


35 

AM26S02FM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

1 

145 

CD4013BE 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

y%l 

36 

AM26S02PC 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

151 

146 

CD4013BMJ 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

■in 

37 

AM54LS373J 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

(99 

147 

CD4013BMW 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

FP 

38 

AM54LS533J 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Digital 

99 

148 

CD4017AD 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

39 

AM54LS533W 

54LS533W 

TTL 

LC26 

Diaital 

til 

149 

CD4017AE 

40-17B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

40 

AM74LS373J 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

(99 

150 

CD4017AF 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

41 

AM74LS373N 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

99 

151 

CD4017BCJ 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

42 

AM74LS533J 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Diaital 

SI 

152 

CD4017BCN 

40-17B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

43 n 

AM74LS533N 

74LS533N 

TTL 

LC26 

Digital 

(99 

153 

CD4017BD 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

44 

AM93L34DC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

a 

154 

CD4017BE 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

45 

AM93L34DM 

74-259N 

TTL 

LC26 

Diaital 

SI 

155 

CD4017BF 

40-17B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

46 

AM93L34FM 

54-259W 

TTL 

LC26 

Digital 

HI 

156 

CD4017BMJ 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

47 

AM93L34PC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

99 

157 

CD4017BMW 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 

48 

AM2602DC 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

SI 

158 

CD4018AD 

40-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

49 

AM2602DM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

199 

warn 

CD4018AE 

40-18B 

CMS 

LC11 


RT#l 

50 

AM2602FM 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 


160 

CD4018AF 

40-18B 

CMS 

LC11 


iy%i 

51 

AM2602PC 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

SI 

161 

CD4018BCJ 

40-18B 

CMS 

lLCI 1 

Diaital 

ran 

52 

AM9334DC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

(99 

162 

CD4018BCN 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

53 

AM9334DM 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

99 

163 

CD4018BD 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

54 

AM9334FM 

54-259W 

TTL 

LC26 

Diaital 

SI 

164 

CD4018BE 

40-18B 

CMS 

[LC11 

Diaital 

MO 

55 

AM9334PC 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

(99 

165 

CD4018BF 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

RI*1 

56 

AM26123DC 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

39 

166 

CD4018BMJ 

40-18B 

CMS 

LC11 


@9 

57 

AM26123DM 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

SI 

mam 

CD4018BMW 

40-18B 

CMS 

LC11 


nm 

58 

AM26123FM 

54-123 

TTL 

LC10 

Digital 

HI 

168 

CD4019BC 

40-19B 

CMS 

LC05 

Digital 

mm 

59 

AM26123PC 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

39 

169 

CD4019BD 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital 


60 

AMZ8133 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Diaital 

SI 

170 

CD4019BE 

40-19 

CMS 

LC05 

Diaital 

HI 

61 

CD4000AD 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

171 

CD4019BF 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

62 

CD4000AE 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

172 

CD4019BM 

40-19B 

CMS 

LC05 

Digital 


63 

CD4000AF 

40-00B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

173 

CD4020AD 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

64 

CD4000BD 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

174 

CD4020AE 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 


65 

CD4000BE 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

175 

CD4020AF 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

RM 

66 

CD4000BF 

40-00B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

176 

CD4020BCJ 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

67 

OD4000CJ 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

177 

CD4020BCN 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

68 

CD4000CN 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

178 

CD4020BD 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

69 

CD4000MJ 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

179 

CD4020BE 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

70 

CD4000MW i 

40-00B 

CMS - 

LC05 


liii 

lEHi 

CD4020BF 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

71 

CD4000UBD 

40-00B 

CMS 

LC05 


CHS 

mm 

CD4020BMJ 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

72 

CD4000UBE 

40-00B 

CMS 

LC05 


ESI 


CD4020BMW 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

FP 

73 

CD4000UBF 

40-00B 

CMS 

LC05 

[iffTtTITM WM 

IZWI 

1183 

CD4022AD 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

to - 

74 

CD4001AD 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

184 

CD4022AE 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

75 

CD4001AE 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

insi 

CD4022AF 

40-22B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

76 

CD4001AF 

40-01B 

CMS~ 

LC05 

Digital 

MO 

186 

CD4022BCJ 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

77 

CD4001BCJ 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

187 

CD4022BCN 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

78 

CD4001BCN 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

188 

CD4022BD 

40-22B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

79 "1 

CD4001BD 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

\n$m 

CD4022BE 

40-22B 

CMS 

LC11 

niTfflTrnii 

MO 

80 

CD4001BMJ 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

190 

CD4022BF 

40-22B 

CMS 

LC11 


MO 

81 

CD4001BMW 

40-018 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

1 191 

CD4022BMJ 

40-22B 

CMS 

LC11 


DL 

82 

CD4001CJ 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


CD4022BMW 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 

83 

CD4001CN 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


CD4023AD 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

84 

CD4001MJ 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

\mm 

CD4023AE 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

85 

CD4001MW 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

195 

CD4023AF 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

86 

CD4001UBD 

40-01B 


LC05 

Digital 

MO 

196 

CD4023BCJ 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

87 

CD4001UBE 

40-01B 


LC05 

Digital 

MO 

197 

CD4023BCN 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

88 

CD4002AD 

40-02 

cm$t~ 

LC05 - 

Digital 

EHI 

198 

CD4023BD 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

89 

CD4002AE 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

EH 

199 

CD4023BE 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

90 

CD4002AF 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital_ 

EH1 

200 

CD4023BF 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

91 

CD4002BD 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

201 

CD4023BMJ 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

92 

CD4002BE 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

202 

CD4023BMW 

40-23B 

CMS 

LC05 


FL 

93 

CD4002BF 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

203 

CD4023CJ 

40-23B 

CMS 

LC05 


DL 

94 

CD4002CJ 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

204 

CD4023CN 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

95 

CD4002CN 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

205 

CD4023MJ 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

96 

CD4002MJ 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

206 

CD4023MW 

40-238 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

97 

CD4002MW 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

207 

CD4023UBD 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

98 

CD4002UBD 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

208 

CD4023UBE 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

99 

CD4002UBE 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

209 

CD4023UBF 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

100 

CD4002UBF 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

TO 

210 

CD4024AD 

40-24B 

CMS 

LOrT 

Digital 

MO 

101 

CD4008AD 

40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

MO 

211 

CD4024AE 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

102 

CD4008AE 

40-08B 

CMS 

LC15 

Diaital 

MO 

212 

CD4024AF 

40-24B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

[103 

CD4008AF 

40-08B 

CMS 

1015“ 

Digital 

MO 

213 

CD4024BCJ 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

104 

CD4008BCJ 

40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 

214 

CD4024BCN 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

105 

CD4008BCN 

40-08B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 

215 

CD4024BE 

40-24B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

106 

CD4008BD 

40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

TO 

216 

CD4024BF 

40-24B 

CMS 

LOll 

Digital 

MO 

107 

CD4008BE 

40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

MO 

217 

CD4024BMJ 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

108 

CD4008BF 

40-088 

CMS 

LC15 

Diaital 

MO 

218 

CD4024BMW 

40-24B 

CMS 

LC11 

Diaital_ 

FP 

109 

CD4011AD 

40-1 IB 

CMS 

LC05 


MO 


CD4025AD 

40-25B 

CMS 

LC05 


MO 

110 

CD4011AE 

40-1 IB 

CMS 

LC05 


MO 

\mm 

CD4025AF 

40-25B 

CMS 

LC05 


MO 
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IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


LINE 

No. 

D 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

n 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

CD4025BCJ 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

bl 


Ill 

Cb4044BF 

40-446 

CMS 

LC26 

Digital 


2 

CD4025BCN 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


112 

CD4044CJ 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

3 

CD4025BD 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


113 

CD4044CN 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

4 

CD4025BE 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


114 

CD4044MJ 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

5 

CD4025BF 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


115 

CD4044MW 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

6 

CD4025BMJ 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


116 

CD4045AD 

40-45 

CMS 

LC10 

Diaital 

MO 

7 

CD4025BMW 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


117 

CD4045AE 

40-45 

CMS 

LC10 

Digital 

MO 

8 

CD4025CJ 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


118 

CD4045AF 

40-45 

CMS 

LC10 

Digital 

MO 

9 

CD4025CN 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


119 

CD4045BD 

40-45 

CMS 

LC10 

Diaital 

MO 

10 

CD4025MJ 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

@9 


120 

CD4045BE 

40-45 

CMS 

LC10 

Digital 

MO 

11 

CD4025MW 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

Ea 


121 

CD4045BF 

40-45 

CMS 

LC10 

Digital 

MO 

12 

CD4025UBD 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

US 


122 

CD4045BH 

40-45 

CMS 

LC10 

Diaital 


13 

CD4025UBE 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


123 

CD4047AD 

40-47 

CMS 

LC12 

Digital 

DL 

14 

CD4025UBF 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


124 

CD4047AE 

40-47 

CMS 

LC12 

Digital 

DL 

15 

CD4026AD 

40-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


125 

CD4047AF 

40-47 

CMS 

LC12 

Diaital 

DL 

16 

CD4026AE 

40-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


126 

CD4047BCJ 

40-47 

CMS 

LC12 

Digital 

DL 

17 

CD4026AF 

40-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


127 

CD4047BCN 

40-47 

CMS 

LC12 

Digital 

DL 

18 

CD4026BD 

40-26B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 


128 

CD4047BE 

40-47 

CMS 

LC12 

Diaital 

DL 

19 

CD4026BE 

40-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


129 

CD4047BF 

40-47 

CMS 

LC12 

Digital 

DL 

20 

CD4026BF 

40-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


130 

CD4047BMJ 

40-47 

CMS 

LC12 

Digital 

DL 

21 

CD4026BH 

40-26 

CMS 

LC11 

Diaital 

CH 


131 

CD4047BMW 

40-47 

CMS 

LC12 

Diaital 

FL 

22 

CD4027AD 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 


132 

CD4048AD 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

MO 

23 

CD4027AE 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 


133 

CD4048AE 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

MO 

24 

CD4027AF 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 


134 

CD4048AF 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

MO 

25 

CD4027BCJ 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


135 

CD4048BCJ 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

26 

CD4027BCN 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


136 

CD4048BCN 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

27 

CD4027BD 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 


137 

CD4048BD 

40-48B 

MOS 

LC27 

Diaital 

MO 

28 

CD4027BE 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 


138 

CD4048BE 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

MO 

29 

CD4027BF 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 


139 

CD4048BF 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

MO 

30 

CD4027BMJ 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 


140 

CD4048BH 

40-48 

MOS 

LC27 

Digital 

CH 

31 

CD4027BMW 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

FP 


141 

CD4048BMJ 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

32 

CD4028AD 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 


142 

CD4048BMW 

40-48B 

MOS 

LC27 

Digital 

FL 

33 

CD4028AE 

40-28B 

CMS 

LC06 

Diaital 

MO 


143 

CD4060AD 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

34 

CD4028AF 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 


144 

CD4060AE 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

35 

CD4028BD 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 


145 

CD4060AF 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

36 

CD4028BE 

40-28B 

CMS 

LC06 

Diaital 

MO 


146 

CD4060BCJ 

40-60B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

37 

CD4028BF 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 


147 

CD4060BCN 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

38 

CD4029AD 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


148 

CD4060BD 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

39 

CD4029AE 

40-29B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 


149 

CD4060BE 

40-60B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

40 

CD4029AF 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


150 

CD4060BF 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

41 

CD4029BCJ 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


151 

CD4060BMJ 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

42 

CD4029BCN 

40-29B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


152 

CD4060BMW 

40-60B 

CMS 

LC11 

Diaital 

FP 

43 

CD4029BD 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


153 

CD4063BD 

40-63B 

CMS 

LC17 

Digital 

MO 

44 

CD4029BE 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


154 

CD4063BE 

40-63B 

CMS 

LC17 

Digital 

MO 

45 

CD4029BF 

40-29B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 


155 

CD4063BF 

40-63B 

CMS 

LC17 

Diaital 

MO 

46 

CD4029BMJ 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


156 

CD4068BD 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

47 

CD4029BMW 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


157 

CD4068BE 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

48 

CD4030AD 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


158 

CD4068BF 

40-68B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

49 

CD4030AE 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


159 

CD4069C 

74-04N 

CMS 

LC05^ 

Digital 

DL 

50 

CD4030AF 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 


160 

CD4069M 

74-04N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

51 

CD4030BD 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 


161 

CD4069UBD 

74-04N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

52 

CD4030BE 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

[JSj 


162 

CD4069UBE 

74-04N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

53 

CD4030BF 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 



163 

CD4069UBF 

74-04N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

54 

CD4030CJ 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 



164 

CD4070BCJ 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

55 

CD4030CN 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

isa 


165 

CD4070BCN 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

56 

CD4030MJ 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

m 


166 

CD4070BD 

74L86N 

CMS 

L.C05 

Digital 

MO 

57 

CD4030MW 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

HI 


167 

CD4070BE 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

58 

CD4032AD 

40-32B 

CMS 

LC15 

Digital 



168 

CD4070BF 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

59 

CD4032AE 

40-32B 

CMS 

LC15 

Digital 



169 

CD4070BMJ 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

60 

CD4032AF 

40-32B 

CMS 

LC15 

Diaital 

E0 


170 

CD4070BMW 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

61 

CD4032BD 

40-32B 

CMS 

LC15 

Digital 

rciii 


171 

CD4071BCJ 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

62 

CD4032BE 

40-32B 

CMS 

LC15 

Digital 

EH 


172 

CD4071BCN 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

63 

CD4032BF 

40-32B 

CMS 

LC15 

Diaital 

ES 


173 

CD4071BD 

40-71B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

64 

CD4033AD 

40-33B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


174 

CD4071BE 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

65 

CD4033AE 

40-33B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


175 

CD4071BF 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

66 

CD4033AF 

40-33B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 


176 

CD4071BMJ 

40-71B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

67 

CD4033BD 

40-33B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


177 

CD4071BMW 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

68 

CD4033BE 

40-33B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


178 

CD4072BD 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

69 

CD4033BF 

40-33B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 


179 

CD4072BE 

40-72B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

70 

CD4033BH 

40-33 

CMS 

LC11 

Digital 

CH 


180 

CD4072BF 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

71 

CD4038AD 

40-32B 

CMS 

LC15 

Digital 

MO 


181 

CD4073BCJ 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

72 

CD4038AE 

40-38B 

CMS 

LC15 

Diaital 

MO 


182 

CD4073BCN 

40-73B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

73 

CD4038AF 

40-38B 

CMS 

LC15 

Digital 

MO 


183 

CD4073BD 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

74 

CD4038BD 

40-38B 

CMS 

LC15 

Digital 

MO 


184 

CD4073BE 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

75 

CD4038BE 

40-38B 

CMS 

LC15 

Diaital 

MO 


185 

CD4073BF 

40-73B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

76 

CD4038BF 

40-38B 

CMS 

LC15 

Digital 

MO 


186 

CD4073BMJ 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

77 

CD4040AD 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


187 

CD4073BMW 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

78 

CD4040AE 

40-40B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 


188 

CD4075BCJ 

40-75B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

79 

CD4040AF 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 


189 

CD4075BCN 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

80 

CD4040BCJ 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


190 

CD4075BD 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

81 

CD4040BCN 

40-40B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


191 

CD4075BE 

40-75B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

82 

CD4040BD 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 



192 

CD4075BF 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

83 

CD4040BE 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 



193 

CD4075BMJ 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

84 

CD4040BMJ 

40-40B 

CMS 

LC11 

Diaital 

[Sn 


194 

CD4075BMW 

40-75B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

85 

CD4040BMW 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


195 

CD4076BC 

74-173N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

86 

CD4042AD 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


196 

CD4076BM 

74-173N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

87 

CD4042AE 

40-42B 

CMS 

LC26 

Diaital 

MO 


197 

CD4078BD 

40-78B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

88 

CD4042AF 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


198 

CD4078BE 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

89 

CD4042BCJ 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


199 

CD4078BF 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

90 

CD4042BCN 

40-42B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 


200 

CD4081BCJ 

40-8 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

91 

CD4042BD 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


201 

CD4081BCN 

40-8 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

92 

CD4042BE 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


202 

CD4081BD 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

93 

CD4042BF 

40-42B 

CMS 

LC26 

Diaital 

MO 


203 

CD4081 BE 

40-81B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

94 

CD4042BMJ 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


204 

CD4081BF 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

95 

CD4042BMW 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 


205 

CD4081BMJ 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

96 

CD4043AD 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

MO 


206 

CD4081 BMW 

40-81B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

97 

CD4043AE 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


207 

CD4082BD 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

98 

CD4043AF 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


208 

CD4082BE 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

99 

CD4043BD 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

MO 


209 

CD4082BF 

40-82B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

100 

CD4043BE 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 



210 

CD4085BD 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

101 

CD4043BF 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 



211 

CD4085BE 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

102 

CD4043CJ 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 



212 

CD4085BF 

40-85B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

103 

CD4043CN 1 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

99 


213 

CD4086BD 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

104 

CD4043MJ 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

99 


214 

CD4086BE 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

105 

CD4043MW 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

99 


215 

CD4086BF 

40-86B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

106 

CD4044AD 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

EM 


216 

CD4095BD 

40-95B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

107 

CD4044AE 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

MO 


217 

CD4095BE 

40-95B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

108 

CD4044AF 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diaital 

MO 


218 

CD4095BF 

40-95B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 

109 

CD4044BD 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 



219 

CD4096BD 

74-04N 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

110 

CD4044BE 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diaital 

Em 


220 

CD4096BE 

74-04N 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 


F47 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F47 







TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFC TYPE NUMBER 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 


1 

CD4096BF 

74-04N 

CMS 

LC04 

Digital 

2 

CD4098BD 

40-98 

CMS 

LC10 

Digital 

3 

CD4098BE 

40-98 

CMS 

LC10 

Diaital 

4 

CD4098BF 

40-98 

CMS 

LC10 

Digital 

5 

CD4099BCJ 

40-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

6 

CD4099BCN 

40-99B 

CMS 

LC26 

Diaital 

7 

CD4099BD 

40-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

8 

CD4099BE 

40-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

9 

CD4099BF 

40-99B 

CMS 

LC26 

Diaital 

10 

CD4099BMJ 

40-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

11 

CD4099BMW 

40-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

12 

:D4508BD 

45-08B 

CMS 

LC26 

Diaital 

13 

CD4508BE 

45-08B 

CMS 

LC26 

Digital 

14 

CD4508BF 

45-08B 

CMS 

LC26 

Digital 

15 

CD4510BCJ 

45-1 OB 

CMS 

LC11 

Diaital 

16 

CD4510BCN 

45-1 OB 

CMS 

LC11 

Digital 

17 

CD4510BD 

45-10B 

CMS 

LC11 

Digital 

18 

CD4510BE 

45-1 OB 

CMS 

LC11 

Diaital 

19 

CD4510BF 

45-1 OB 

CMS 

LC11 

Digital 

20 

CD4514BC 

45-14B 

CMS 

LC06 

Digital 

21 

CD4514BD 

45-14B 

CMS 

LC06 

Diaital 

22 

CD45146E 

45-14B 

CMS 

LC06 

Digital 

23 

CD4514BF 

45-14B 

CMS 

LC06 

Digital 

24 

CD4514BM 

45-14B 

CMS 

LC06 

Diaital 

25 

CD4515BC 

45-15B 

CMS 

LC06 

Digital 

26 

CD4515BD 

45-15B 

CMS 

LC06 

Digital 

27 

CD4515BE 

45-15B 

CMS 

LC06 

Diaital 

28 

CD4515BF 

45-15B 

CMS 

LC06 

Digital 

29 

CD4515BM 

45-15B 

CMS 

LC06 

Digital 

30 

CD4516BCJ 

45-16B 

CMS 

LC11 

Diaital 

31 

CD4516BCN 

45-16B 

CMS 

LC11 

Digital 

32 

CD4516BD 

45-16B 

CMS 

LC11 

Digital 

33 

CD4516BE 

45-16B 

CMS 

LC11 

Diaital 

34 

CD4516BF 

45-16B 

CMS 

LCll 

Digital 

35 

CD4516BMJ 

45-16B 

CMS 

LC11 

Digital 

36 

CD4516BMW 

45-16B 

CMS 

LC11 

Diaital 

37 

CD4518BCJ 

45-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

38 

CD4518BCN 

45-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

39 

CD4518BD 

45-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

40 

CD4518BE 

45-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

41 

CD4518BF 

45-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

42 

CD4518BMJ 

45-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

43 

CD4518BMW 

45-18B 

CMS 

LCll 

Digital 

44 

CD4519BC 

45-19B 

CMS 

LC05 

Digital 

45 

CD4520BCJ 

45-20B 

CMS 

LCll 

Diaital 

46 

CD4520BCN 

45-20B 

CMS 

LCll 

Digital 

47 

CD4520BD 

45-20B 

CMS 

LCll 

Digital 

48 

CD4520BE 

45-20B 

CMS 

LCll 

Diaital 

49 

CD4520BF 

45-20B 

CMS 

LCll 

Digital 

50 

CD4520BMJ 

45-20B 

CMS 

LCll 

Digital 

51 

CD4520BMW 

45-20B 

CMS 

LCll 

Diaital 

52 

CD4526BC 

45-26B 

CMS 

LCll 

Digital 

53 

CD4526BM 

45-26B 

CMS 

LCll 

Digital 

54 

CD4536BD 

45-36B 

CMS 

LC10 

Diaital 

55 

CD4536BE 

45-36B 

CMS 

LC10 

Digital 

56 

CD4536BF 

45-36B 

CMS 

LC10 

Digital 

57 

CD4541BD 

45-41 

CMS 

LC10 

Diaital 

58 

CD4541BE 

45-41 

CMS 

LC10 

Digital 

59 

CD4541BF 

45-41 

CMS 

LC10 

Digital 

60 

CD4541BH 

45-41 

CMS 

LC10 

Diaital 

61 

CD4556BD 

74S139N 

CMS 

LC06 

Digital 

62 

CD4556BE 

74S139N 

CMS 

LC06 

Digital 

63 

CD4556BF 

74S139N 

CMS 

LC06 

Diaital 

64 

CD4585BD 

45-85B 

CMS 

LC17 

Digital 

65 

CD4585BE 

45-85B 

CMS 

LC17 

Digital 

66 

CD4585BF 

45-85B 

CMS 

LC17 

Diaital 

67 

CD40101BD 

140-101B 

CMS 

LC25 

Digital 

68 

CD40101BE 

40-101B 

CMS 

LC25 

Digital 

69 

CD40101BF 

40-101B 

CMS 

LC25 

Diaital 

70 

CD40102BD 

40-102B 

CMS 

LCll 

Digital 

71 

CD40102BE 

40-102B 

CMS 

LCll 

Digital 

72 

CD40102BF 

40-102B 

CMS 

LCll 

Diaital 

73 

CD40103BE 

40-102 

CMS 

LCll 

Digital 

74 

CD40103BF 

40-102 

CMS 

LCll 

Digital 

75 

CD40160BCJ 

74-160N 

CMS 

LCll 

Diaital 

76 

CD40160BCN 

74-160N 

CMS 

LCll 

Digital 

77 

CD40160BD 

74-160N 

CMS 

LCll 

Digital 

78 

CD40160BE 

74-160N 

CMS 

LCll 

Diaital 

79 

CD40160BF 

74-160N 

CMS 

LCll 

Digital 

80 

CD40160BMJ 

74-160N 

CMS 

LCll 

Digital 

81 

CD40160BMW 

74-160N 

CMS 

LCll 

Diaital 

82 

CD40161BCJ 

74-161N 

CMS 

LCll 

Digital 

83 

CD40161BCN 

74-161N 

CMS 

LCll 

Digital 

84 

CD40161BD 

74-161N 

CMS 

LCll 

Diaital 

85 

CD40161BE 

74-161N 

CMS 

LCll 

Digital 

86 

CD40161BF 

74-161N 

CMS 

LCll 

Digital 

87 

CD40161BMJ 

74-161N 

CMS 

LCll 

Diaital 

88 

CD40161BMW 

74-161N 

CMS 

LCll 

Digital 

89 

CD40162BCJ 

74-162N 

CMS 

LCll 

Digital 

90 

CD40162BCN 

74-162N 

CMS 

LCll 

Diaital 

91 

CD40162BD 

74-162N 

CMS 

LCll 

Digital 

92 

CD40162BE 

74-162N 

CMS 

LCll 

Digital 

93 

CD40162BF 

74-162N 

CMS 

LCll 

Diaital 

94 

CD40162BMJ 

74-162N 

CMS 

LCll 

Digital 

95 

CD40162BMW 

54-162W 

CMS 

LCll 

Digital 

96 

CD40163BCJ 

74-163N 

CMS 

LCll 

Diaital 

97 

CD40163BCN 

74-163N 

CMS 

LCll 

Digital 

98 

CD40163BD 

74-163N 

CMS 

LCll 

Digital 

99 

CD40163BE 

74-163N 

CMS 

LCll 

Diaital 

100 

CD40163BF 

74-163N 

CMS 

LCll 

Digital 

101 

CD40163BMJ 

74-163N 

CMS 

LCll 

Digital 

102 

CD40163BMW 

54-163W 

CMS 

LCll 

Diaital 

103 

CD40174BC 

54-174 


LC04 

Digital 

104 

CD40174BD 

54-174 

CMS 

LC04 

Digital 

105 

CD40174BE 

54-174 

CMS 

LC04 

Diaital 

106 

CD40174BF 

54-174 

CMS 

LC04 1 

Digital 

107 

CD40174BM 

54-174 


LC04 

Digital 

108 

CD40175BC 

74-175N 


LC04 

Diaital 

109 

CD40175BD 

74-175 

CMS 

LC04 

Digital 

110 

CD40175BE 

74-175 

CMS 

LC04 

Digital 




MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 


USE BOOK 
CODE 


M 

CD4Q181BD 

CD40181BF 

CD40182BD 

CD40182BE 

CD40182BF 

CD40192BCJ 

CD40192BCN 

CD40192BD 

CD40192BE 




CD40193BD 
CD40193BE 
CD40193BF 
CD40193BMJ 
CD40193BMW 
CM4000AD 
CM4000AE 
CM4001AD 
CM4001AE 
CM4002AD 
' CM4002AE 
CM4008AD 
CM4008AE 
CM4011AD 
CM4011AE 
CM4012AD 
CM4012AE 
CM4013AD 
CM4013AE 
CM4017AD 
CM4017AE 




CM4026AE 

CM4027AD 

CM4027AE 

CM4028AD 

CM4028AE 

CM4029AD 


D.A.T.A. 


CM4030AD 74L86N 

CM4030AE _ 74L86N 

‘ CM4032AD 40-32 

CM4032AE 40-32 

CM4033AD _ 40-33B 

‘ CM4033AE 40-33B 

CM4037AD 40-37A 

CM4037AE _ 40-37A 

' CM4038AD 40-32 

CM4038AE 40-38B 

CM4040AD _ 40-40B 

CM4040AE 40-40B 

CM4048AD 40-48B 

CM4048AE _ 40-48B 

D3205 74S 1381 s 

DM54H00J 74-00N 

DM54H01J _ 74-03N 

' DM54H08J 74-08N 

DM54H10J 74-ION 

DM54H11J _ 74-1 IN 

‘ DM54H20J 74-13N 

DM54H21J 74H21N 

DM54H30J _ 74-30N 

‘ DM54H40J 74-13N 

DM54H50J 74-50N 

DM54H62J _ 74H62N 

' DM54H74J 74-74N 

DM 54 LOO J 74-OON 

DM54L02J _ 74-02N 

" DM54L03J 74-03N 

DM54L10J 74-ION 

DM54L20J _ 74-13N 

" DM54L30J 74-30N 

DM54L42AJ 74-42N 

DM54L51J _ 74L51N 

" DM54L54J 74L54N 

DM54L55J 74L55N 

DM54L55W#mil _ 54L55 

DM54L71J 74L71N 

DM54L72J 74L71N 

DM54L73J _ 74-73N 

DM54L74J 74-74N 

DM54L78J 74L78N 

DM54L85J _ 74L85N 

DM54L86J 74L86N 

DM54L90J 74-90N 

DM54L93J _74L93N 

“DM54L154AF 54M54w 

DM54L192J 74-192N 

DM54L193J _ 74-193N 

" DM54LSl74J#mil 54-174 

DM54LSl74W#mil _ 154-174 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


74-175 

CMS 

LCU4 

74-175 

CMS 

LC04 

74-175N 


LC04 

74^181 

CMS 

LC18 

74-181 

CMS 

LC18 

74-182 

CMS 

LC19 

74-182 

CMS 

LC19 

74-182 

CMS 

LC19 

74-192N 

CMS 

LCll 

74-192N 

CMS 

LCll 

74-192N 

CMS 

LCll 

74-192N 

CMS 

LCll 

74-192N 

3MS 

LCll 

74-192N 

CMS 

LCll 

54-192W 

CMS 

LCll 

74-193N 

CMS 

LCll 

74-193N 

CMS 

LCll 

74-193N 

CMS 

LCll 

74-193N 

CMS 

LCll 

74-193N 

CMS 

LCll 

74-193N 

CMS 

LCll 

54-193W 

CMS 

LCll 

40-00B 


LC05 

40-00B 


LC05 

40-01B 


LC05 

40-01B 


LC05 

40-02B ! 


LC05 

40-02B 


LC05 

40-08B 

CMS 

LC15 

40-08B 

CMS 

LC15 

40-11B 


LC05 

40-11B 


LC05 

40-12B 


LC05 

40-12B 


LC05 

40-13B 


LC04 

40-13B 


LC04 

40-17B 


LCll 

40-17B 


LCll 

40-18B 


LCll 

40-18B 


LCll 

40-19B 


LC05 

40-19B 


LC05 

40-22B 


LCll 

40-22B 


LCll 

40-23B 


LC05 

40-23B 


LC05 

40-24B 


LCll 

40-24B 


LCll 

40-25B 


LC05 

40-25B 


LC05 

40-26B 


LCll 

40-26B 


LCll 

40-27B 


LC04 

40-27B 


LC04 

40-28B 

CMS 

LC06 

40-28B 

CMS 

LC06 

40-29B 


LCll 

40-29B 


LCll 

74L86N 


LC05 

74L86N 


LC05 

40-32 

CMS - 

LC15 

40-32 

CMS 

LC15 

40-33B 


LCll 

40-33B 


LCll 

40-37A 

CMS 

LC05 

40-37A 

CMS 

LC05 

40-32 

CMS 

LC15 

40-38B 

CMS 

LC15 

40-40B 


LCll 

40-40B 


LCll 

40-48B 

MOS 

LC27 

40-48B 

MOS 

LC27 

74S138N 

TTL 

LC06 

74-OON 

TTL 

LC05 

74-03N 

TTL 

LC05 

74-08N 

TTL 

LC05 

74-ION 

TTL 

LC05 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

74-13N 

TTL 

LC05 

74H21N 

TTL 

LC05 

74-30N 

TTL 

,LC05 

74-13N 

TTL 

LC05 

74-50N 

TTL 

LC05 

74H62N 

TTL 

LC05 

74-74N 

TTL 

LC04 

74-OON 

TTL 

LC05 

74-02N 

TTL 

LC05 

74-03N 

TTL 

LC05 

74-ION 

TTL 

LC05 

74-13N 

TTL 

LC05 

74-30N 

TTL 

LC05 

74-42N 

TTL 

LC06 

74L51N 

TTL 

LC05 

74L54N 

TTL 

LC05 

74L55N 

TTL 

LC05 

54L55 

TTL 

LC05 

74L71N 

TTL 

LC04 

74L71N 

TTL 

LC04 

74-73N 

TTL 

LC04 

74-74N 

TTL 

LC04 

74L78N 

TTL 

LC04 

74L85N 

TTL 

LC17 

74L86N 

TTL 

LC05 

74-90N 

TTL 

LCll 

74L93N 

TTL 

LCll 

54-154w 

TTL 

LC06 

74-192N 

TTL 

LCll 

74-193N 

TTL 

LCll 

54-174 

TTL 

LC04 

54-174 

TTL 

LC04 


NAME PT 
KY 
GP 
E 































TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCI 


E NU 


LINE 

No. 

D 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

LINE 

No. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

DM54S174J#mil 

54-174 

tth 

LC04 

Digital 

L)L 

Ill 

DM5427W 

54-27W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

2 

DM54S174W#mil 

54-174 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

112 

DM54303 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3 

DM74H00N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

113 

DM5430W 

54-30W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

4 

DM74H01J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

114 

DM54323 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5 

DM74H01N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

115 

DM5432W 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

6 

DM74H08N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

116 

DM54373 

74-OON 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

7 

DM74H10N 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

117 

DM5437W 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

8 

DM74H11N 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

118 

DM54383 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

9 

DM74H20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

119 

DM5438W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

10 

DM74H21N 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

120 

DM54403 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

11 

DM74H22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

121 

DM5440W 

54-40W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

12 

DM74H30N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

122 

DM5441 A3 

74-41N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

13 

DM74H40N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

123 

DM5441 AW 

54-41W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 

14 

DM74H50N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

124 

DM54423 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

15 

DM74H51N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

125 

DM5442W 

54LS42W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 

16 

DM74H62N 

74H62N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

126 

DM54453 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

17 

DM74H74N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

127 

DM5445W 

54-45W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 

18 

DM74L00N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

128 

DM54503 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

19 

DM74L02N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

129 

DM5450W 

54-50W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

20 

DM74L03N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

130 

DM54513 

54-51W 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

21 

DM74L10N 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

131 

DM5451W 

54-51W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

22 

DM74L20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

132 

DM54533 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

23 

DM74L30N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

133 

DM5453W 

54-53W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

24 

DM74L42AN 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

134 

DM54543 

74-53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

25 

DM74L51N 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

135 

DM5454W 

54-54W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

26 

DM74L54N 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

136 

DM54603 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

DM74L55N 

74L55N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

137 

DM54703 

74-70N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

28 

DM74L71N 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

138 

DM5470W 

54-70W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

29 

DM74L72N 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

139 

DM54723 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

30 

DM74L733 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

140 

DM5472W 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

31 

DM74L73N 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

141 

DM54733 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

32 

DM74L74N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

142 

DM5473W 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

33 

DM74L78N 

74L78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

143 

DM54743 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

34 

DM74L85N 

74LS85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

144 

DM5474W 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

35 

DM74L86N 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

145 

DM54753 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

36 

DM74L90N 

74-90N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

146 

DM5475W 

54-75W 

TTL 

LC28 

Diaital 

FL 

37 

DM74L93N 

74L93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

147 

DM54763 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

38 

DM74L123N 

74-123 

TIL 

LC10 

Digital 

DL 

148 

DM5476W 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

39 

DM74L154AN 

74-154N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

149 

DM54833 

74-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

40 

DM74L192N 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

150 

DM5483W 

54-83 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

41 

DM74L193N 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

151 

DM5486J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

DM74LS174N 

54-174 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

152 

DM5486W 

54-86W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

43 

DM74S00N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

153 

DM54903 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

44 

DM74S03N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

154 

DM5490W 

54-90W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

45 

DM74S10N 

74-10 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

155 

DM54923 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

46 

DM74S11N 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

156 

DM5492W 

54-92W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

47 

DM74S15N 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

157 

DM54933 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

48 

DM74S20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

158 

DM5493W 

54LS93 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

49 

DM74S22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

159 

DM72803 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

50 

DM74S40N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

160 

DM7280W 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

51 

DM74S64N 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

161 

DM72813 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

52 

DM74S65N 

74S65N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

162 

DM7281W 

54-177W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

53 

DM74S74N 

74-74 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

163 

DM7400N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

54 

DM74S86N 

74-86 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

164 

DM7401N 

74-01N 

TTL ( 

LC05 

Diaital 

DL 

55 

DM74S112N 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

165 

DM7402N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

56 

DM74S113N 

74LS113 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

166 

DM7403N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

57 

DM74S114N 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

167 

DM7408N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

58 

DM74S135N 

74S135N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

168 

DM7409N 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

59 

DM74S140N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

169 

DM741 ON 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

60 

DM74S174N 

54-174 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

170 

DM741 IN 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

61 

DM75L11D 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

171 

DM7420N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

62 

DM75L1 IF 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

172 

DM7423N 

74-23N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

63 

DM75L11N 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

173 

DM7425N 

74-25N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

64 

DM75L12F 

75-12 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

174 

DM7427N 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

65 

DM75L12J 

75-12 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

175 

DM7430N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

66 1 

DM75L12N 

75-12 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

176 

DM7432N 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

67 

DM75L52F 

75-52 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

177 

DM7437N 

74-OON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

68 

DM75L52J 

75-52 

TTL | 

LC11 

Digital 

DL 

178 

DM7438N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

69 

DM75L52N 

75-52 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

179 

DM7440N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

70 

DM75L54F 

75-54 

TTL | 

LC11 

Digital 

FP 

180 

DM7441 AN 

74-41N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

71 

DM75L54J 

75-54 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

181 

DM7442N 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

72 

DM75L54N 

75-54 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

182 

DM7445N 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

73 

DM76L93F 

54L93T 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

183 

DM7450N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

74 

DM76L93J 

74L93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

184 

DM7451N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

75 

DM76L93N 

74L93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

185 

DM7453N 

74-53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

76 

DM85L1 ID 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

186 

DM7454N 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

77 

DM85L1 IF 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

187 

DM7460N 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

78 

DM85L11N 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

188 

DM7470N 

74-70N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

79 1 

DM85L12F 

75-12 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

189 

DM7472N 

74L71N 

TTL 

LC04" 

Digital 

DL 

80 

DM85L12J 

75-12 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

190 

DM7473N 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

81 

DM85L12N 

75-12 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

191 

DM7474N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

82 

DM85L52F 

75-52 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

192 

DM7475N 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

83 

DM85L52J 

75-52 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

193 

DM7476N 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

84 

DM85L52N 

75-52 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

194 

DM7483N 

74-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

85 

DM85L54F 

75-54 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

195 

DM7485N 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

86 

DM85L54J 

75-54 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

196 

DM7486N 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

87 

DM85L54N 

75-54 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

197 

DM7490N 

74-90N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

88 

DM86L93F 

54L93T 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

198 

DM7492N 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

89 

DM86L93J 

74L93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

199 

DM7493N 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

90 

DM86L93N 

74L93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

200 

DM75113 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

91 

DM5400J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

201 

DM751 IN 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

92 

DM5400W 

54-00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

202 

DM7511W 

75-1 IN 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

93 

DM5401J 

74-01 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

203 

DM75123 

75-12 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

94 

DM5401W 

54-01W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

204 

DM7512N 

75-12 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

95 

DM5402J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

205 

DM7512W 

75-12 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

96 

DM5402W 

54-02W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

206 

DM75533 

75-53N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

97 

DM5408J 

74-08N 

TTL 

LC05 I 

Digital 

DL 

207 

DM7553W 

75-53N 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

98 

DM5408W 

54S08 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

208 

DM7554W 

75-54 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

99 

DM5409J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

209 

DM75553# mil 

75-56 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

100 

DM5409W 

54S09W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

210 

DM7555N 

75-55 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

101 

DM541OJ 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

211 

DM7555W#mil 

75-56 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

102 

DM541OW 

54-1 OW 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

212 

DM75563#mil 

75-56 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

103 

DM5411J 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

213 

DM7556N 

75-56 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

104 

DM5420J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

214 

DM7556W#mil 

75-56 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

105 

DM5420W 

54-20W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

215 

DM75603 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

106 

DM54233 

74-23N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

216 

DM7560W 

54-192W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

107 

DM5423W 

54-23W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

217 

DM75633 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

108 

DM54253 

74-25N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

218 

DM7563W 

54-193W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

109 

DM5425W 

54-25W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

219 

DM7819J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

110 

DM54273 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

220 

DM7819N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 
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PT 

KY 

GP 
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1 

DM7819W ^ 

54S08W ' 

TTL 

LC05 

Digital ~ 

f-L 


ill 

DM74197N 

74-177N 

TTL 

Lcil 

Digital 

L)l_ 

2 

DM7853J 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


112 

DS7819J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3 

DM7853W 

54-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 


113 

DS7819W 

54S09W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

4 

DM8280J 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


114 

DS8819J | 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5 

DM8280N 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


115 

DS8819N 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

6 

DM8280W 

54-176W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


116# 

E302D2 

54S00W 

DTL 

LC05 

Diaital 

FL 

7 

DM8281J 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


117# 

E302D7 

54S00W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

8 

DM8281N 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


118# 

E302F2 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

9 

DM8281W 

54-177W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


119# 

E302F7 

74-00N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

DM8334J 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


120# 

E303D2 

54S10W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

11 

DM8334N 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


121# 

E303D7 

54S10W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

12 

DM8334W 

54-259W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 


122#... 

E303F2 

74-ION 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

13 

DM8512W 

75-12 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


123# 

E303F7 

74-ION 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

14 

DM8552J 

75-52 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


124# 

FJH101-7430 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15 

DM8552N 

75-52 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


125# 

FJH111-7420 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

16 

DM8552W 

75-52 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


126# 

FJH121-7410 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

OL 

17 

DM8553J 

75-53N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


127# 

FJH131-7400 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

18 

DM8553N 

75-53N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


128# 

FJH141-7440 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

19 

DM8553W 

75-53N 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 


129# 

FJH151-7450 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

20 

DM8554J 

75-54 

TTL 

iLCII 

Digital 

DL 


130# 

FJH161-7451 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

21 

DM8554N 

75-54 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


131# 

FJH171-7453 

74-53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

22 

DM8554W 

75-54 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


132# 

FJH181-7454 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

23 

DM8555N 

75-56 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


133# 

FJH221-7402 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

24 

DM8556N 

75-56 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


134# 

FJH231-7401 

74-01 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

25 

DM8560J 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


135# 

FJH261-7442 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

26 

DM8560N 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


136# 

FJH291-7403 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

DM8563J 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


137# 

FJH301-7426 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

DM8563N 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


138# 

FJH311-7401 1 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

DM8602J 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


139# 

FJH311-7401S1 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30 

DM8602N 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 


140# 

FJJ111-7472 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

31 

DM8602W 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 


141# 

FJJ121-7473 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

32 

DM881 ON 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


142# 

FJJ131-7474 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

33 

DM881 IN 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


143# 

FJJ141-7490 

74H89P 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

34 

DM8819J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital i 

DL 


144# 

FJJ191-7476 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

35 

DM8819N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


145# 

FJJ211-7493 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

36 

DM8819W 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


146# 

FJJ251-7492 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

37 

DM8853J 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


147# 

FJJ261-74107 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

38 

DM8853N 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


148# 

FJK101-74121 

74-121 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

39 

DM8853W 

54-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 


149# 

FZL101 

74-45N 

DTL 

LC06 

Diaital 

DL 

40 

DM9002CJ 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


150# 

FZL105 

74-42N 

DTL 

LC06 

Digital 

DL 

41 

DM9002CN 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


151# 

H112D1 

74-04N 

HNL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

DM9003CJ 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital ! 

DL 


152# 

H112D6 

74-04N 

HNL 

LC05 

Diaital 

DL 

43 

DM9003CN 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


153# 

H118D1 

74-04N 

HNL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

DM9004CJ 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


154# 

H118D6 

74-04N 

HNL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

DM9004CN 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


155# 

H122D1 

74-00N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

DM9005CJ 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


156# 

H122D2 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

47 

DM9005CN 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


157# 

H122D6 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

48 

DM9006CJ 

74-60N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


158# 

H158D1 

74-42N 

DTL 

LC06 

Diaital 

DL 

49 

DM9006CN 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


159# 

H158D2 

74-42N 

DTL 

LC06 

Digital 

DL 

50 

DM9008CJ 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160# 

H158D6 

74-42N 

DTL 

LC06 

Digital 

DL 

51 

DM9008CN 

74H53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


161# 

H222B1 

74-00N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

52 

DM9009CJ 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162# 

H258B1 

74-42N 

DTL 

LC06 

Digital 

DL 

53 

DM9009CN 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


163# 

HBC4000AD 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

54 

DM9012CJ 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


164# 

HBC4000AF 

40-00B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

55 

DM9012CN 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


165# 

HBC4000AK 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

56 

DM9334J 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


166# 

HBC4001AD 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

57 

DM9334W 

54-259W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 


167# 

HBC4001AF 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

58 

DM9602J 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


168# 

HBC4001AK 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

59 

DM9602N 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


169# 

HBC4002AD 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

60 

DM9602W 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 


170# 

HBC4002AF 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

61 

DM54121J 

74-121 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


171# 

HBC4002AK 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

62 

DM54121W 

54-121 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 


172# 

HBC4008AD 

40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

MO 

63 

DM54174J# mil 

54-174 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


173# 

HBC4008AF 

40-08B 

CMS 

LC15 

Diaital 

MO 

64 

DM54174W#mil 

54-174 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


174# 

HBC4008AK 

40-08B 

CMS 

NLCT5 

Digital 

MO 

65 

DM54182J 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 


175# 

HBC4011AD 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

66 

DM54192W 

54-192W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


176# 

HBC4011AF 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

67 

DM54193W 

54-193W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


177# 

HBC4011AK 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

68 

DM54196J 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


178# 

HBC4012AD 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

69 

DM54197J 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


179# 

HBC4012AF 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

70 

DM74107J 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


180# 

HBC4012AK 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

71 

DM74107N 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


181# 

HBC4013AD 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

72 

DM74121J 

74-121 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 


182# 

HBC4013AF 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 

73 

DM74121N 

74-121 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


183# 

HBC4013AK 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

74 

DM74123N 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


184# 

HBC4017AD 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

75 

DM74141J 

74-41N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


185# 

HBC4017AF 

40-17B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

76 

DM74141N 

74-41N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


186# 

HBC4017AK 

40-17B 

CMS 

ILCII 

Digital 

MO 

77 

DM74141W 

54-141W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


187# 

HBC4018AD 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

78 

DM74145J 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


188# 

HBC4018AF 

40-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

79 

DM74145N 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


189# 

HBC4018AK 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

80 

DM74145W 

54-45W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


190# 

HBC4020AD 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

81 

DM74154F 

54-154W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 


191# 

HBC4020AF 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

82 

DM74154J 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


192# 

HBC4020AK 

40-20B 

CMS 

LC11 ' 

Digital 

MO 

83 

DM74154N 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


193# 

HBC4022AD 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

84 

DM74160N 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


194# 

HBC4022AF 

40-22B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

85 

DM74161N 

74-161 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


195# 

HBC4022AK 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

86 

DM74162N 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


196# 

HBC4023AD 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

87 

DM74163N 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


197# 

HBC4023AF 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

88 

DM74174N 

54-174 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


198# 

HBC4023AK 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

89 

DM74176J 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


199# 

HBC4024AD 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

90 

DM74176N 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


200# 

HBC4024AF 

40-24B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

91 

DM74176W 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


201# 

HBC4024AK 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

92 

DM74177J 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


202# 

HBC4025AD 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

93 

DM74177N 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


203# 

HBC4025AF 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

94 

DM74177W 

54-177W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


204# 

HBC4025AK 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

iyio 

95 

DM74180J 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 


205# 

HBC4026AD 

40-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

96 

DM74180N 

74-180N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 


206# 

HBC4026AF 

40-26B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

97 

DM74180W 

54-180W 

TTL 

LC25 

Digital 

FL 


207# 

HBC4026AK 

40-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

98 

DM74181J 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 


208# 

HBC4027AD 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

99 

DM74181N 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 


209# 

HBC4027AF 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 

100 

DM74190J 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


210# 

HBC4027AK 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

101 

DM74190N 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


211# 

HBC4028AD 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 

102 

DM74190W 

54-190W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


212# 

HBC4028AF 

40-28B 

CMS 

LC06 

Diaital 

MO 

103 

DM74191J 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


213# 

HBC4028AK 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 

104 

DM74191N 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


214# 

HBC4029AD 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

105 

DM74191W 

54-191W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


215# 

HBC4029AF 

40-29B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

106 

DM74192J 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


216# 

HBC4029AK 

40-29B 

CMS - ] 

LC11 

Digital 

MO 

107 

DM74192N 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


217# 

HBC4030AD 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

108 

DM74193J 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


218# 

HBC4030AF 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

109 

DM74193N 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

~ 

219# 

HBC4030AK 

54L86T 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

110 

DM74196N 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


220# 

HBC4032AD 

40-32B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 
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LINE 

No. 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

LINE 

No. 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1# 

TJBC4632AF — 

46-326 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 

m# 

-ICC4013BK 

46-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

FP 

2# 

HBC4032AK 

40-32B 

CMS 

LC15 

Digital 

FL 

112# 

HCC4017BD 

40-17B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

3# 

HBC4033AD 

40-33B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

113# 

HCC4017BF 

40-17B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

4# 

HBC4033AF 

40-33B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

114# 

HCC4017BK 

40-17B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

5# 

HBC4033AK 

40-33B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

115# 

HCC4018BD 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

6# 

HBC4037AD 

40-37A 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

116# 

HCC4018BF 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

7# 

HBC4037AF 

40-37A 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

117# 

HCC4018BK ^ 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 

8# 

HBC4037AK 

40-37A 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

118# 

HCC4019BD 

40-19B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

9# 

HBC4038AD 

40-38B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 

119# 

HCC4019BF 

40-19B 

CMS 

LC05 

Diaital 

• 

10# 

HBC4038AF 

40-38B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 

120# 

HCC4019BK 

40-19B 

CMS 

LC05^ 

Digital 

FL 

11# 

HBC4038AK 

40-38B 

CMS 

LC15 

Digital 

FL 

121# 

HCC4020BD 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

12# 

HBC4040AD 

40-40B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

122# 

HCC4020BF 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

FP 

13# 

HBC4040AF 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

123# 

HCC4020BK 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 

14# 

HBC4040AK 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

124# 

HCC4022BD 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

15# 

HBC4043AD 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

125# 

HCC4022BF 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

16# 

HBC4043AF 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

126# 

HCC4022BK 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

17# 

HBC4043AK 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

127# 

HCC4023BD 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

18# 

HBC4044AD 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

128# 

HCC4023BF 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

19# 

HBC4044AF 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

129# 

HCC4023BK 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

20# 

HBC4044AK 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

130# 

HCC4025BD 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

21# 

HBC4045AD 

40-45 

CMS 

LC10 

Diaital 

DL 

131# 

HCC4025BF 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

22# 

HBC4045AF 

40-45 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 

132# 

HCC4025BK 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

23# 

HBC4045AK 

40-45 

CMS 

LC10 

Digital 

FL 

133# 

HCC4026BD 

40-26B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

24# 

HBC4047AD 

40-47 

CMS 

LC12 

Diaital 

DL 

134# 

HCC4026BF 

40-26B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

25# 

HBC4047AK 

40-47 

CMS 

LC12 

Digital 

MO 

135# 

HCC4026BK 

40-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 

26# 

HBC4048AD 

40-48 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

136# 

HCC4027BD 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

27# 

HBC4048AF 

40-48 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 

137# 

HCC4027BF 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

28# 

HBC4048AK 

40-48 

MOS 

LC27 

Digital 

FL 

138# 

HCC4027BK 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

FP 

29# 

HBC4060AD 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

139# 

HCC4028BD 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

DL 

30# 

HBC4060AF 

40-60B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

140# 

HCC4028BF 

40-28B 

CMS 

LC06 

Diaital 

DL 

31# 

HBC4060AK 

40-60B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 

141# 

HCC4028BK 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

FL 

32# 

HBF4000AE 

40-OOB 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

142# 

HCC4029BD 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

33# 

HBF4000AF 

40-OOB 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

143# 

HCC4029BF 

40-29B 

CMS 

LCl 1 

Diqital 

DL 

34# 

HBF4001AE 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

144# 

HCC4029BK 

40-29B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

35# 

HBF4001AF 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

145# 

HCC4030BD 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

36# 

HBF4002AE 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

146# 

-ICC4030BF 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

37# 

HBF4002AF 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

147# 

HCC4030BK 

54L86T 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

38# 

HBF4008AE 

40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

MO 

148# 

HCC4032BD 

40-32B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 

39# 

HBF4008AF 

40-08B 

CMS 

LC15 

Diaital 

MO 

149# 

HCC4032BF 

40-32B 

CMS 

LCl 5 

Diaital 

DL 

40# 

HBF4011AE 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

150# 

HCC4032BK 

40-32B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

FL 

41# 

HBF4011AF 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

151# 

HCC4033BD 

40-33B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

42# 

HBF4012AE 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

152# 

HCC4033BF 

40-33B 

CMS , 

LCl 1 

Diaital 

DL 

43# 

HBF4012AF 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

153# 

HCC4033BK 

40-33B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

44# 

HBF4013AE 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

154# 

HCC4038BD 

40-38B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 

45# 

HBF4013AF 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 

155# 

-ICC4038BF 

40-38B 

CMS 

LCl 5 

Diaital 

DL 

46# 

HBF4017AE 

40-17B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

156# 

HCC4038BK 

40-38B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

FL 

47# 

HBF4017AF 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

157# 

HCC4040BD 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

48# 

HBF4018AE 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 

158# 

HCC4040BF 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

49# 

HBF4018AF 

40-18B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

159# 

-ICC4040BK 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

50# 

HBF4020AE 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

160# 

HCC4042BD 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

51# 

HBF4020AF 

40-20B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 

161# 

HCC4042BF 

40-42B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

52# 

HBF4022AE 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

162# 

HCC4042BK 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

53# 

HBF4022AF 

40-22B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

163# 

HCC4043BD 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

54# 

HBF4023AE 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

164# 

HCC4043BF 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

55# 

HBF4023AF 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

165# 

HCC4043BK 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

56# 

HBF4024AE 

40-24B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

166# 

HCC4044BD 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

57# 

HBF4024AF 

40-24B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

167# 

HCC4044BF 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

58# 

HBF4025AE 

40-25B 

CMS 

LC05^ 

Digital 

MO 

168# 

HCC4044BK 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

FL 

59# 

HBF4025AF 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

169# 

HCC4045BD 

40-45 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

60# 

HBF4026AE 

40-26B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 

170# 

HCC4045BF 

40-45 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

• 

61# 

HBF4026AF 

40-26B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

171# 

HCC4045BK 

40-45 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

62# 

HBF4027AE 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

172# 

HCC4047BD 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Digital 

DL 

63# 

HBF4027AF 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 

173# 

HCC4047BF 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Diaital 

DL 

64# 

HBF4028AE 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 

174# 

HCC4047BK 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Digital 

FL 

65# 

HBF4028AF 

40-28B 

CMS 

LC06 

Digital 

MO 

175# 

HCC4048BD 

40-48B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

66# 

HBF4029AE 

40-29B 

CMS 

LC11 

Diaital 

MO 

176# 

HCC4048BF 

40-48B 

CMS 

LC05 

Diaital 

° 

67# 

HBF4029AF 

40-29B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

177# 

HCC4048BK 

40-48B 

CMS - " 

LC05 

Digital 

FL 

68# 

HBF4030AE 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

178# 

HCC4060BD 

40-60B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

69# 

HBF4030AF 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

179# 

HCC4060BF 

40-60B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

70# 

HBF4032AE 

40-32B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 

180# 

HCC4060BK 

40-60B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 

71# 

HBF4032AF 

40-32B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 

181# 

HCC4063BD 

40-63B 

CMS 

LCl 7 

Digital 

DL 

72# 

HBF4033AE 

40-33B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 

182# 

HCC4063BF 

40-63B 

CMS 

LCl 7 

Diaital 

DL 

73# 

HBF4033AF 

40-33B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

183# 

HCC4063BK 

40-63B 

CMS 

LCl 7 

Digital 

FL 

74# 

HBF4037AE 

40-37A 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

184# 

HCC4068BD 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

75# 

HBF4037AF 

40-37A 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

185# 

HCC4068BF 

40-68B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

76# 

HBF4038AE 

40-38B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 

186# 

HCC4068BK 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

77# 

HBF4038AF 

40-38B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 

187# 

HCC4070BD 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

78# 

HBF4040AE 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

MO 

188# 

HCC4070BF 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

79# 

HBF4040AF 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

MO 

189# 

HCC4070BK 

54L86T 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

80# 

HBF4043AE 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

190# 

HCC4071BF 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

81# 

HBF4043AF 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

191# 

HCC4071BK 

40-71B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

82# 

HBF4044AE 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

192# 

HCC4072BD 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

83# 

HBF4044AF 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

193# 

HCC4073BD 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

84# 

HBF4045AE 

40-45 

CMS 

LC10 

Diaital 

DL 

194# 

HCC4073BF 

40-73B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

85# 

HBF4045AF 

40-45 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 

195# 

HCC4073BK 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

86# 

HBF4047AE 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Digital 

DL 

196# 

HCC4075BD 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

87# 

HBF4048AE 

40-48 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 

197# 

HCC4075BF 

40-75B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

88# 

HBF4048AF 

40-48 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

198# 

HCC4075BK 

40-75B 

|CMS~ 

LC05 

Digital 

MO 

89# 

HBF4060AE 

40-60B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

199# 

HCC4078BD 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

90# 

HBF4060AF 

40-60B 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

200# 

HCC4078BK 

40-78B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

91# 

HCC4000BD 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

201# 

HCC4081BD 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

92# 

HCC4000BF 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

202# 

HCC4081BF 

40-8 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

93#— 

HCC4000BK 

40-00B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

203# 

HCC4081BK 

40-81B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

94# 

HCC4001BD 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

204# 

HCC4082BD 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

95# 

HCC4001BF 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

205# 

HCC4082BF 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

96# 

HCC4001BK 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

206# 

HCC4082BK 

40-82B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

97# 

HCC4002BD 

40-02 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

207# 

HCC4085BD 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

98# 

HCC4002BF 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

208# 

HCC4085BF 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

99# 

HCC4002BK 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

209# 

HCC4085BK 

40-85B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

100# 

HCC4008BD 

40-08B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 

210# 

HCC4086BD 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

101# 

HCC4008BF 

40-08B 

CMS 

LCl 5 

Digital 

DL 

211# 

HCC4086BF 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

MO 

102# 

HCC4008BK 

40-08B 

CMS 

LCl 5 

Diaital 

FL 

212# 

HCC4086BK 

40-86B 

CMS 

LC05 

Diaital 

MO 

103# 

HCC4011BD 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

213# 

HCC4095BD 

40-95B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

104# 

HCC4011BF 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

214# 

HCC4095BF 

40-95B 

CMS 

LC04 

Digital 

MO 

105# 

HCC4011BK 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

215# 

HCC4095BK 

40-95B 

CMS 

LC04 

Diaital 

MO 

106# 

h HCC4012BD 

40-12B 

ICMS 

LC05 

Digital 

DL 

216# 

HCC4098BD 

40-98 

CMS 

LC10 

Digital 

MO 

107# 

HCC4012BF 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

217# 

HCC4098BF 

40-98 

CMS 

LC10 

Digital 

MO 

108# 

HCC4012BK 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 

218# 

HCC4098BK 

40-98 

CMS 

LC10 

Diaital 

MO 

109# 

HOC4013BD 

40-13B 

W§~ 

LC04 

Digital 

DL 

219# 

HCC4099BD 

40-99B 


! LC26 

Digital 

DL 

110# 

HCC4013BF 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

220# 

HCC4099BF 

40-99B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 


F51 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F51 


TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFC TYPE NUMBER 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


1# 

2# 

3# 

HCC4099BK 

HCC4508BD 

HCC4508BK 

40-99B 

45-08B 

45-08B 

4# 

5# 

6# 

HCC4510BD 

HCC4510BF 

HCC4510BK 

45-10B 
45-1 OB 
45-1 OB 

7# 

HCC4514BD 

45-14B 

8# 

HCC4515BD 

45-15B 

9# 

HCC4516BD 

45-16B 

10# 

HCC4516BF 

45-16B 

11# 

HCC4516BK 

45-16B 

12# 

HCC4518BD 

45-18B 

13# 

HCC4518BF 

45-18B 

14# 

HCC4518BK 

45-18B 

15# 

HCC4520BD 

45-20B 

16# 

HCC4520BF 

45-20B 

17# 

HCC4520BK 

45-20B 

18# 

HCC4555BD 

45-55B 

19# 

HCC4555BF 

45-55B 

20# 

HCC4555BK 

45-55B 

21# 

HCC4556BK 

54S139W 

22# 

HCC40101BD 

40-101B 

23# 

HCC40101BF 

40-101B 

24# 

HCC40101BK 

40-101B 

25# 

HCC40102BD 

40-102B 

26# 

HCC40102BF 

40-102B 

27# 

HCC40102BK 

40-102B 

28# 

HCC40103BD 

40-102 

29# 

HCC40103BF 

40-102 

30# 

HCC40103BK 

40-102 

31# 

HCC40160BD 

74-160N 

32# 

HCC40160BF 

74-160N 

33# 

HCC40160BK 

54-160W 

34# 

HCC40161BD 

74-161N 

35# 

HCC40161BF 

74-161N 

36# 

HCC40161BK 

54-161W 

3/# 

HCC40162BD 

74-162N 

38# 

HCC40162BF 

74-162N 

39# 

HCC40162BK 

54-162W 

40# 

HCC40163BD 

74-163N 

41# 

HCC40163BF 

74-163N 

42# 

HCC40163BK 

54-163W 

43# 

HCC40174BD 

54-174 

44# 

HCC40174BF 

54-174 

45# 

HCC40174BK 

54-174 

46# 

HCF4000BE 

40-00B 

47# 

HCF4000BF 

40-00B 

48# 

HCF4001 BE 

40-01B 

49# 

HCF4001BF 

40-01B 

50# 

HCF4002BE 

40-02B 

51# 

HCF4002BF 

40-02B 

52# 

HCF4008BF 

40-08B 

53# 

HCF4011 BE 

40-1 IB 

54# 

HCF4011BF 

40-1 IB 

55# 

HCF4012BE 

40-12B 

56# 

HCF4012BF 

40-12B 

57# 

HCF4013BE 

40-13B 

58# 

HCF4013BF 

40-13B 

59# 

HCF4017BE 

40-17B 

60# 

HCF4017BF 

40-102 

61# 

HCF4018BE 

40-18B 

62# 

HCF4018BF 

40-18B 

63# 

HCF4019BE 

40-19B 

64# 

HCF4019BF 

40-19B 

65# 

HCF4022BE 

40-22B 

66# 

HCF4022BF 

40-22B 

67# 

HCF4023BE 

40-23B 

68# 

HCF4023BF 

40-23B 

69# 

HCF4025BE 

40-25B 

70# 

HCF4025BF 

40-25B 

71# 

HCF4026BE 

40-26B 

72# 

HCF4026BF 

40-26B 

73# 

HCF4027BE 

40-27B 

74# 

HCF4027BF 

40-27B 

75# 

HCF4028BE 

40-28B 

76# 

HCF4028BF 

40-28B 

77# 

HCF4029BF 

40-29BF 

_78# 

HCF4030BE 

74L86N 

79# 

HCF4030BF 

74L86N 

80# 

HCF4032BE 

40-32B 

-81# 

HCF4032BF 

40-32B 

82# 

HCF4033BE 

40-33B 

83# 

HCF4033BF 

40-33B 

84# 

HCF4038BE 

40-38B 

85# 

HCF4038BF 

40-08B 

86# 

HCF4040BE 

40-40B 

87# 

HCF4040BF 

40-40B 

88# 

HCF4042BE 

40-42B 

89# 

HCF4042BF 

40-42B 

90# 

HCF4043BE 

40-43B 

91# 

HCF4043BF 

40-43B 

92# 

HCF4044BE 

40-44B 

93# 

HCF4044BF 

40-44B 

94# 

HCF4045BE 

40-45 

95# 

HCF4045BF 

40-45 

96# 

HCF4047BE 

40-47 

97# 

HCF4047BF 

40-47 

98# 

HCF4048BE 

40-48B 

99# 

HCF4048BF 

40-48B 


HCF4060BE 

40-60B 

101# 

HCF4060BF 

40-60B 

102# 

HCF4063BE 

40-63B 

103# 

HCF4063BF 

40-63B 

104# 

HCF4068BE 

40-68B 

105# 

HCF4068BF 

40-68B 

106# 

HCF4070BE 

74L86N 

107# 

HCF4070BF 

74L86N 

108# 

HCF4071BE 

40-71B 

109# 

HCF4071BF 

40-71B 

no# 

HCF4072BE 

40-72B 


FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 


CM5^IC26 
CMS LC26 
CMS LC26 
~ CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
" CMS LC06 
CMS LC06 
CMS LC11 
'CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
" CMS LCTTl 
CMS LC11 
CMS LC11 
"CMS LCTTl 
CMS LC11 
CMS LC06 
" CMS LC06 
CMS LC06 
CMS LC06 
" CMS LC25 
CMS LC25 
CMS LC25 
"CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
" CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
"CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
"CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
' CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
' CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC04 
CMS LC04 
CMS LC04 
" CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC15 
CMS LC05 
CMS LC05 
' CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC04 
' CMS LC04 ' 
CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC05 
" CMS LC05 
CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC04 
CMS LC04 
CMS LC06 
' CMS LC06 
CMS LC11 
CMS LC05 
' CMS LC05 
CMS LC15 
CMS LC15 
" CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC15 
"CMS LC15 
CMS LC11 
CMS LC11 
" CMS LC26 
CMS LC26 
CMS LC26 
" CMS LC26 
CMS LC26 
CMS LC26 
"CMS LC11 
CMS LC11 
CMS LC12 
CMS LC12 
CMS LC05 
CMS LC05 
~ CMS ~ LCl 1 
CMS LC11 
CMS LC17 
"CMS LC17 
CMS LC05 
CMS LC05 
~ CMS LC05 
CMS LC05 
CMS LC05 
" CMS LC05 
CMS 1LC05 


PT 

KY 

GP 

E 

LINE 

No. 

FT 

DL 

FL 

Ill# 

112# 

113# 

DL 

DL 

FP 

114# 

115# 

116# 

DL 

DL 

DL 

117# 

118# 

119# 

DL 

FP 

DL 

120# 

121# 

122# 

DL 

FP 

DL 

123# 

124# 

125# 

DL 

FP 

MO 

126# 

127# 

128# 

MO 

MO 

MO 

129# 

130# 

131# 

DL 

DL 

FI 

132# 

133# 

134# 

DL 

DL 

FP 

135# 

136# 

137# 

DL 

DL 

FP 

138# 

139# 

140# 

DL 

DL 

FP 

141# 

142# 

143# 

DL 

DL 

FP 

144# 

145# 

.146# 

DL 

DL 

FP 

147# 

148# 

149# 

DL 

DL 

FP 

150# 

151# 

152# 

DL 

DL 

FP 

153# 

154# 

155# 

DL 

DL 

m 

156# 

157# 

158# 

DL 

DL 

DL 

159# 

160# 

161# 

DL 

DL 

DL 

162# 

163# 

164# 

DL 

DL 

DL 

165# 

166# 

167# 

DL 

DL 

DL 

168# 

169# 

170# 

DL 

DL 

DL 

171# 

172# 

173# 

DL 

DL 

174# 

175# 

176# 

DL 

DL 

DL 

177# 
178# 
179#_ 

DL 

N 

DL 

180# 

181# 

182v 

DL 

DL 

DL 

183t 

184t 

185# 

DL 

DL 

DL 

186# 

187# 

188# 

DL 

DL 

DL 

189# 

190# 

191# 

DL 

DL 

DL 

192# 

193# 

194# 

DL 

DL 

DL 

195# 

196# 

197# 

DL 

DL 

DL 

198# 

199# 

200# 

DL 

DL 

DL 

201# 

202# 

203# 

DL 

DL 

204# 

205# 

206# 

DL 

DL 

207# 

208 t 

209 ▼ 

DL 

DL 

DL 

210t 

211# 

212# 

DL 

DL 

DL 

213# 

214# 

215#L_ 

DL 

DL 

MO 

216# 

217# 

218# 

MO 

MO 

219# 

220# 


D.A.T.A. 


| MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

HCF4072BF- 

HCF4073BE 

HCF4073BF _ 

HCF4075BE 

HCF4075BF 

HCF4078BE _ 

HCF4078BF 

HCF4081BE 

HCF4081BF _ 

HCF4082BE 

HCF4082BF 

HCF4085BE _ 

HCF4085BF 

HCF4086BE 

HCF4086BF 

HCF4095BE 

HCF4095BF 

HCF4098BE _ 

HCF4098BF 

HCF4099BE 

HCF4099BF _ 

HCF4508BD 

HCF4508BE 

HCF4510BE _ 

HCF4510BF 

HCF4514BE 

HCF4515BD _ 

HCF4515BE 

HCF4516BE 

HCF4516BF _ 

HCF4518BE 

HCF4518BF 

HCF4520BE 

HCF4520BF 

HCF4555BE 

HCF4555BF _ 

HCF40101BE 

HCF40101BF 

HCF40102BE _ 

HCF40102BF 

HCF40103BE 

HCF40103BF _ 

HCF40160BE 

HCF40160BF 

HCF40161BE _ 

HCF40161BF 

HCF40162BE 

HCF40162BF _ 

HCF40163BE 

HCF40163BF 

HCF40174BE _ 

HCF40174BF 

HD74LS181 

HD74LS181P _ 

HD14002B 

HD14032B 

HD14038B _ 

HD14501UB 

HD14506B 

HD14530B _ 

HD14534B 

HD14536B 

HD14553B _ 

HD14554B 

HD14572UB 

HEF4000 _ 

HEF4000B 

HEF4001 

HEF4001P _ 

HEF4001U 

HEF4002 

HEF4002BDF _ 

HEF4002BPN 

HEF4002BTD 

HEF4002P _ 

HEF4008 

HEF4008B 

HEF4008P _ 

HEF4011 
HEF401 IP 

HEF4011U _ 

HEF4012 

HEF4012P 

HEF4013P _ 

HEF4017 

HEF4017P 

HEF4018 _ 

HEF4018P 

HEF4020 

HEF4020P _ 

HEF4022 

HEF4022P 

HEF4023 _ 

HEF4023BD 

HEF4023BP 

HEF4023P _ 

HEF4024 

HEF4024BDF 

HEF4024BPN _ 

HEF4024BTD 

HEF4024P 

HEF4025 _ 

HEF4025P 

HEF4027P 

HEF4028 _ 

HEF4028B 

HEF4028P#1 

HEF4028P#2 _ 

HEF4029 

HEF4029B_ 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 


BOOK NAME 











TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

1J 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE- 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1# 

HEF4629P 

40-205 

CMS 

LCl 1 

Digital 

T 5 T 


in*# 

M74ALS20AP 

74-1 ON 

TTL 

IC0T" 

Digital 

T 5 T“ 

2# 

HEF4030P 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


112*# 

M74ALS21P 

74-21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3# 

HEF4040 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


113*_# 

M74ALS22AP 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

4# 

HEF4040P 

40-40B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


114*# 

M74ALS27P 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5# 

HEF4042 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


115*# 

M74ALS30P 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

6# 

HEF4042P 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

PL. 


116*# 

M74ALS32P 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

7# 

HEF4043 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


117*# 

M74ALS33P 

74-33N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

8# 

HEF4043P 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


118*# 

M74ALS40P 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

9#_ 

HEF4044 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


119*.# 

M74ALS74P 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

10# 

HEF4044B 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


120*# 

M74ALS112AP 

74LS112N 

TTL 

• 

# 

DL 

11# 

HEF4044P 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


121*# 

M74ALSI13AP 

74L.S113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

12# 

HEF4047B 

40-47 

CMS 

LCl 2 

Digital 

DL 


122*# 

M74ALS114AP 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

13# 

HEF4068 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


123*# 

M74ALS1008P 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

14# 

HEF4068P 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


124*# 

M74ALS1020P 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15* 

HEF4069UBDF 

40-69 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


125# 

M74LS00P 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

16* 

HEF4069UBPN 

40-69 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


126# 

M74LJ§02P 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

17* 

HEF4069UBTD 

40-69 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


127# 

M74LS03P 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

18# 

HEF4070 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


128# 

M74LS04P 

74-04N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

19# 

HEF4070P 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


129# 

M74LS05P 

74-05N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

20# 

HEF4071 

40-7 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


130# 

M74LS08P 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

21# 

HEF4071P 

40-7 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


131# 

M74LS09P 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

22# 

HEF4072 

40-72B 

CMS 

LC05" 1 

Digital 

DL 


132# 

M74LS10P 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

23# 

HEF4072P 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


133# 

M74LS1 IP 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

24# 

HEF4073 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL^ 


134# 

M74LS12P 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

25# 

HEF4073B 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


135# 

M74LS15P 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26# 

HEF4073P 

40-73B 

CMS 

L.C05 

Digital 

DL 


136# 

M74LS20P 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27# 

HEF4075 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


137# 

M74LS22P 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

28# 

HEF4075B 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


138# 

M74LS27P 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29# 

HEF4078 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


139# 

M74LS30P 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30# 

HEF4078P 

4078B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


140# 

M74LS32P 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

31# 

HEF4081 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


141# 

M74LS37P 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

32# 

HEF4081P 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


142# 

M74LS38P 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

33# 

HEF4082P 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL_ 


143# 

M74LS40P 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

34# 

HEF4085 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


144# 

M74LS42P 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

35# 

HEF4085P 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


145# 

M74LS47P 

74-46N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

36# 

HEF4086B 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


146# 

M74LS48P 

74-48N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

37# 

HEF4086P 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


147# 

M74LS51P 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38# 

HEF4508 

45-08B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


148# 

M74LS73AP 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

39# 

HEF4510 

45-1 OB 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


149# 

M74LS74AP 

74-74 

TTL 

LC04 

Diqital 

DL 

40# 

HEF4510B 

45-1 OB 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


150# 

M74LS75P 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

41* 

HEF4510BDF 

45-10 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


151# 

M74LS76AP 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

42* 

HEF4510BPN 

45-10 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


152# 

M74LS83AP 

74-83 

TTL 

LCl 5 

Digital 

DL 

43* 

HEF4510BTD 

45-10 

CMS I 

LCl 1 

Digital 

FP 


153# 

M74LS85P 

74-85N 

TTL 

LCl 7 

Digital 

DL 

44# 

HEF4516 

45-16 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


154# 

M74LS86P 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45# 

HEF4516B 

45-16B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


155# 

M74LS90P 

74-90N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL. 

46# 

HEF4518 

45-18B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


156# 

M74LS92P 

74-92 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

47# 

HEF4518P 

45-18B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


157# 

M74LS93P 

74LS93N 

TTL 

LCl 1 

Diqital 

DL 

48# 

HEF4520 

45-20B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

M° 


158# 

M74LS107AP 

74-107N 

TTL 

LC04 

Diqital 

DL 

49# 

HEF4520P 

45-20B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

_ 

159# 

M74LS109AP 

74-109 

TTL 

LC04 

Digital 


50# 

HEF4522 

45-22B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


160# 

M74LS112AP 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

51# 

HEF4526 

45-26B 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


161# 

M74LS113AP 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Diqital 

DL 

52# 

HEF4528B 

45-28 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 


162# 

M74LS114AP 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Diqital 

DL 

53# 

HEF4531 

45-31B 

CMS 

LC25 

Digital 

DL 


163# 

M74LS122P 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

54# 

HEF4531B 

45-31B 

CMS 

LC25 

Digital 

DL 


164# 

M74LS123P 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

55# 

HEF4534 H 

45-34B 

CMS] 

LC11 

Digital 

DL 


165# 

M74LS133P 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

56 t 

HEF4541BDF 

45-41 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 


166# 

M74LS136P 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

57* 

HEF4541BPN 

45-41 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 


167# 

M74LS138P 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

58* 

HEF4541BTD 

45-41 

CMS 

LC10 

Digital 

FL 


168# 

M74LS139P 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

59# 

HEF4585 

45-85B 

CMS 

LCl 7 

Digital 

DL 


169# 

M74LS145P 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

60# 

HEF40160 

74-160N 

CMS 

LCl 1 

[Digital 

[DL. 


170# 

M74LS155P 

74-155N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

61* 

HEF40160BDF 

74-160N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

tet 


171# 

M74LS156P 

74-156N 

TTL J 

LC06 

Digital 

DL 

62* 

HEF40160BPN 

74-160N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


172# 

M74LS161AP 

74-161N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

63* 

HEF40160BTD 

74-160 

CMS 

LC11 

Diqital 

[EEL 


173# 

M74LS162AP 

74-162 

TTL J 

LC11 

Digital 

DL 

64# ' 

HEF40161 

74-161N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

tei 


174# 

M74LS163AP 

74-163N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL ~ 

65# 

HEF40161B 

74-161N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


175# 

M74LS173AP 

74-173N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

66* 

HEF40161BDF 

74-161N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


1.76# 

M74LS175P 

54-174 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

67* 

HEF40161BPN 

74-161N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


177# 

M74LS190P 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

68* 

HEF40161BTD 

74-161 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 


178# 

M74LS191P 

74-191N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

69# 

HEF40162 

74-162N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

iDL 


179# 

M74LS192P 

74-193N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

70# 

HEF40162B 

74-162N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


180# 

M74LS193P 

74-193N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

71* 

HEF40162BDF 

74-162N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


181# 

M74LS221P 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

72* 

HEF40162BPN 

74-162N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


182# 

M74LS247P 

74-246 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

73* 

HEF40162BTD 

74-162 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP“ 


183# 

M74LS248P 

74-248N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

74# 

HEF40163 

74-163N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


184# 

M74LS259P 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

75# 

HEF40163B 

74-163N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


185# 

M74LS273P 

74-273N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

76* 

HEF40163BDF 

74-163N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


186# 

M74LS279P 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

77* 

HEF40163BPN 

74-163N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


187# 

M74LS280P 

74S280N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

78* 

HEF40163BTD 

74-163 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 


188# 

M74LS290P 

74-290N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

79# 

HEF40174P 

o4-174 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


189# 

M74LS293P 

74LS93N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

80* 

HEF40175BDF 

74-175N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


190# 

M74LS365AP 

74-365N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

81* 

HEF40175BPN 

74-175N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


191# 

M74LS366AP 

74-366N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

82* 

HEF40175BTD 

74-175 

CMS 

LC04 

Digital 

tep 


192# " 

M74LS367AP 

74-367N 

TtL 

L.C05 

Digital 

DL 

83# 

HEF40175P 

74-175N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


193# 

M74LS368AP 

74-368N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

84# 

HEF40192 

74-192N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


194# 

M74LS377P 

74LS377N 

TTL 

L.C04 

Digital 

DL 

85* 

HEF40192BDF 

74-192N 

CMS 

LCl 1 ' 

'Digital 

DC 


195# 

M74LS390P 

74-390N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

86* 

HEF40192BPN 

74-192N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


196# 

M74LS393P 

74-393N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

87* 

HEF40192BTD 

74-192 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 


197# , 

M74LS490P 

74-490 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

88# 

HEF40192P 

74-192N 

CMS “ 

LC11 

Digital 

DL 


198# 

M4002BP 

40-02 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

89# 

HEF40193 

74-193N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


199*# 

M4017BP 

40-17 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

90* 

HEF40193BDF 

74-193N 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


200*# 

M4018BP 

40-18 

CMS 

LCl 1 

Diqital_J 

DL 

91* 

HEF40193BPN 

74-193N 

[CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 


201*# 

M4019BP 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

92* 

HEF40193BTD 

74-193 

CMS 

LCl 1 

Digital 

FP 


202## 

M4020BP 

40-20 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

93# 

HEF40193P 

74-193N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


203*# 

M4022BP 

40-22 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

94 

HEF40373B(A) 

40-373 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


204*# 

M4029BP 

40-29 


LCl 1 

Digital 

DL 

95 

HEF40374B(A) 

40-374 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


205 ♦ # 

M4040BP 

40-40 

CMS 

LCl 1 

Digital 

DL 

96# 

K155SE8 

54-167 

TTL 

LCl 3 

DIGITAL 



206*# 

M4063BP 

74-85 

CMS 

LCl 7 

Diaital 

DL 

97# 

K155IP3 

54-181 

TTL 

LCl 8 

Digital 



207*#' 

M4072BP 

40-172 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

98# 

LC4013B 

40-13 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


208*# 

M4508BP 

45-08 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

99# 

LC4019B 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


209 ♦ # 

M4516BP 

45-16 

CMS 

LCl 1 

Diaital 

DL 

100*# 

M74ALS00AP 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


210»# 

M4520BP 

45-20 

QMS' 

LC11 

Digital 

DL 

101*# 

M74ALS02P 

74-02n 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


211*# 

M4528BP 

45-28 

CMS 

LCl 2 

Digital 

DL 

102*# 

M74ALS03AP 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


212*# 

M4538BP 

45-28 

CMS 

LCl 2 

Diaital 

DL 

103*# 

M74ALS04P 

74-04N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL" 


213*# 

M4585BP 

74L85 

QMS 

TC17 

Digital 

tei 

104*# 

M74ALS05P 

74-05N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


214 

JANM38510/00101 BAA 

54-30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

105*# 

M74ALS08P 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


215 

JANM38510/00101 BAB 

54-30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

106*# 

M74ALS09P 

74-09N 

TTL 

TC05 

Digital 

DL 


216 

JANM38510/00101BAC 

54-30W 

TTL 

LC05 j 

Digital 

FL 

107*# 

M74ALS10P 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


217 

JANM38510/00101BCA 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

108*# 

M74ALS11P 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


218 

JANM38510/00101BCB 

74-30N 

TTL 

LCQ5 

Diaital 

DL 

109*# 

M74ALS12P 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


219 

JANM38510/00101BDA 

54-30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

110*# 

M74ALS15P 

74-15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


220 

JANM38510/00101BDB 

54-30W 

TTL J 

LC05 

Digital 

FL 


F53 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F53 

























MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 




JANM38510/00101 CDB 

54-30W 


JANM38510/00102BAA 

54-20W 


JANM38510/00102BAB 

54-20W r 


JANM38510/00102BDA 
JANM38510/00102BDB 
JANM38510/00102CAA 


JANM38510/00102CAB 
JANM38510/00102CAC 


JANM38510/00102CCB 
JANM38510/00102CDA 
JANM38510/00102CDB 

74-13N 
54-20W 
54-20W 

JANM38510/00103BAA 
JANM38510/00103BAB 
JANM38510/00103BAC 

54-10W 
54-10W 
54-1OW 

JANM38510/00103BCA 
JANM38510/00103BCB 
JANM38510/00103BDA 

74-1 ON 
74-1 ON 
54-10W 

JANM38510/00103BDB 
JANM38510/00103CAA j 

JANM38510/00103CAB 

54-1 OW 
54-1 OW 
54-1 OW 


JANM38510/00103CCA 
JANM38510/00103CCB 


JANM38510/00103CDA 
JANM38510/00103CDB 
JANM38510/00104BAA 



JANM38510/00104BAB 
JANM38510/00104BAC 
JANM38510/00104BCA 

54-00W 

54-00W 

74-00N 


JANM38510/00104BCB j 

74-00N 


JANM38510/00104BDA 

54-00W 


JANM38510/00104BDB 

54-00W 


JANM38510/00104CAA 

54-00W 


JANM38510/00104CAB 

54-00W 


JANM38510/00104CAC 

54-00W 


JANM38510/00104CCA 
JANM38510/00104CCB 
JANM38510/00104CDA 


JANM38510/00104CDB 
JANM38510/00106BCB 
JANM38510/00107BAA 


JANM38510/00107BAB 
JANM38510/00107BAC 
JANM38510/00107BCA 


JANM38510/00107BCB 
JANM38510/00107BDA 
JANM38510/00107BDB 


H 


54-01W 
54-01W 

lynyi 


54-01W 

gf 


74-01N 
74-0 IN 
54-01W 



54-01W 



74-03N 
74-03N 

JANM38510/00109CCA 
JANM38510/00109CCB 
JANM38510/00201 BAA 

74-03N 

74-03N 

54L71T 

JANM38510/00201BAC 
JANM38510/00201BCA 
JANM38510/00201BCB 

54L71T 

74L71N 

74L71N 


JANM38510/00201BDA 
JANM38510/00201BDB 
JANM38510/00201CAA 


i JANM38510/00201CAC 

54L71T 

JANM38510/00201 CCA 

74L71N 

JANM38510/00201CCB 

74L71N 


JANM38510/00201CDA 
JANM38510/00201CDB 


n 

\2 

J3 

)4 

JANM38510/00202BAB 
JANM38510/00202BAC 
JANM38510/00202BCA 

54-73W 

54-73W 

74-73N 

i 

■1 

JANM38510/00202BCB 1 

JANM38510/00202BDA 
JANM38510/00202BDB 

74-73N 

54-73W 

54-73W 


JANM38510/00202CAA 
JANM38510/00202CAB 
JANM38510/00202CAC 


JANM38510/00202CCA 
JANM38510/00202CCB 
JANM38510/00202CDA 



JANM38510/00204BEB 
JANM38510/00204BFA 
JANM38510/00204BFB 



. J ANM38510/00205BCC 

[110 1JANM38S10/00205BDA 



74LS76N 

74LS76N 

54LS76W 


54LS76W 

74-74N 

74-74N 

74-74N 

54-74W 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






















































































































































































































































































































TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 


BOOK NAME PT 
KY 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL TECH 
EQUIVALENCE FMLY 
NUMBER 


BOOK NAME PT 
KY 


1 JANM38510/00504BDA 

2 JANM38510/00504BDB 

_3_ JANM38510/00504CAA 

4 JANM38510/00504CAB 

5 JANM38510/00504CAC 

_6_ JANM38510/00504CCA 

7 JANM38510/00504CCB 

8 JANM38510/00504CDA 
JANM38510/00504CDB 


JANM38510/00601 BAA 
JANM38510/00601 BAB 
JANM38510/00601BCA 




TTL 

TTL 

TTL 

LC05 

LC05 

LC05 

Digital 

Digital 

Diaital 

FL 

FL 

FL 

111 

112 

113 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

114 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

115 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

116 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

117 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

118 

TTL 

LC05 

HKi 

FL 

119 


" JANM365io/6l2()3chA 
JANM38510/01203CFB 
JANM38510/01205BEA 
JANM38510/01205BEB 
JANM38510/01205BFA 
JANM38510/01205BFB 
‘ JANM38510/01205CEA 
JANM38510/01205CEB 


54-133 

54-123 

45-28 

TTL 

TTL 

TTL 

ICnT 

LC10 

LC10 

Digital 

Digital 

Diaital 

FL 

FL 

DL 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

II 1 II WM Iii"iS 

TTL 



FL 



JANM38510/01203BEB 
JANM38510/01203BFA 
JANM38510/01203BFB 


1109 JANM38510/01203CEA 

1110 1JANM38510/01203CEB 


D.A.T.A. 


| JANM38510/01502CAA 
JANM38510/01502CAB _ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






























































































































































































































































































TYPE TO FUNCTIOI 

MAL 

hi 

IUIVALE 

NC 

51 

E NUMBER 

IN ORDER OF; (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 


■ 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 



I] 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 




wm 

LC26 

Digital 



um 

JANM06510/021 OibDA “ 

54L71T 

pm 


Digital 

FP 

H 

JANM38510/01502CCB 

74LS77N 

fin 

LC26 

Digital 

39 



JANM38510/02101 BDB 

54L71T 

Bn 


Digital 

FP 

mm 

JANM38510/01502CDA 

54-77W 

CM 

LC26 

Diaital 

m 


nrm 

JANM38510/02101 CAA 

54L71T 

Bn 


Diaital 

FP 


JANM38510/01502CDB 

1 p AiiVMi.. iiMIi’i 1 

TTL 


Digital 



atm 

JANM38510/02101 CAC 

54L71T 

pm 


Digital 

FP 


JANM38510/01601 BAA 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 



n 

JANM38510/02101 CCA 

74L71N 

Bn 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01601 BAB 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

ai 


Eim 

JANM38510/02101 CCB 

74L71N 

sn 

LC04 

Diaital 

DL 


JANM38510/01601BCA 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

fm 


um 

JANM38510/02101 CDA 

54L71T 

pm 


Digital 

FP 

H 

JANM38510/01601BCB 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

ini 


mm 

JANM38510/02101 CDB 

54L71T 

pn 


Digital 

FP 


JANM38510/01601BDA 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

al 


n 

JANM38510/02102BAA 

54L71T 

Bn 


Diaital 

FP 


JANM38510/01601BDB 


TTL 


l » 1 In 1 IM'il i'i i 



iKjni 

JANM38510/02102BAC 

54L71T 

pm 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01601CAA 

54S08W 

TTL 

LC05 


39 


(Hi 

JANM38510/02102BCA 

74L71N 

fim 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01601 CAB 

54S08W 

TTL 

LC05 

mm 

3 


mm 

JANM38510/02102BCB 

74L71N 

Bn 

LC04 

Diaital 

DL 


JANM38510/01601 CCA 

74-08N 

TTL 


Digital 

•a 


mm 

JANM38510/02102BDA 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01601CCB 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



JANM38510/02102BDB 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01601CDA 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


eTTMI 

JANM38510/02102CAA 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


JANM38510/01601CDB 

54S08W 

an 


Digital 




JANM38510/02102CAC 

54L71T 

TTL 

imm 

Digital 

FP 


JANM38510/01602BAA 

54S09W 

1 


Digital 

59 


E^m 

JANM38510/02102CCA 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01602BAB 

54S09W 

tin 


Diaital 



rem 

JANM38510/02102CCB 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 



74-09N 

an 

LC05 

Digital 



mm 

JANM38510/02102CDA 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 



74-09N 

Em 

LC05 

Digital 

m 



JANM38510/02102CDB 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 



54S09W 

tin 

LC05 

Diaital 

13 


KEM 

JANM38510/02103BAA 

54-73W 

TTL 

iron 

Diaital 

FP 


JANM38510/01602BDB 


lin 


Digital 

m 


n&m 

JANM38510/02103BAC 

54-73W 

TTL 

mm 

Digital 

FP 


JANM38510/01602CAA 

54S09W 

an 

LC05 

Digital 

59 


Em 

JANM38510/02103BCA 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01602CAB 

54S09W 

tin 

LC05 

Digital 

13 


Eem 

JANM38510/02103BCB 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

Dl 


JANM38510/01602CCA 

74-09N 

TTL 

LC05 


pa 


mm 

JANM38510/02103BDA 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01602CCB 


TTL 

LC05 


59 



JANM38510/02103BDB 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01602CDA 

54S09W 

TTL 

LC05 


13 


tEsm 

JANM38510/02103CAA 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01602CDB 


pm 

LC05 

Digital 

FL 


138 

JANM38510/02103CAC 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01701BEA 


an 

LC04 

Digital 

DL 


139 

JANM38510/02103CCA 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01701BEB 

rTfizTnHi 

tin 

LC04 

Diaital 

DL 


140 

JANM38510/02103CCB 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

Dl 


JANM38510/01701BFA 


pm 

LC04 

Digital 

FP 



JANM38510/02103CDA 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01701BFB 


pm 

LC04 

Digital 

FP 



JANM38510/02103CDB 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01701CEA 


tin 

LC04 

Diaital 

DL 



JANM38510/02104BAA 

54L78T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


JANM38510/01701 CEB 

74-174N 

pm 

LC04 

Digital 

DL 


144 

JANM38510/02104BAC 

54L78T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01701CFA 

54-174W 

an 

LC04 

Digital 

FP 


145 

JANM38510/02104BCA 

74L78N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01701CFB 

54-174W 

tin 

LC04 

Diaital 

FP 


146 

JANM38510/02104BCB 

74L78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

Dl 


JANM38510/01702BEA 

74-175N 

pm 



IslH 


147 

JANM38510/02104BDA 

54L78T 

sm 

fTjBjU 

Digital 

FP 


JANM38510/01702BEB 

74-175N 

Em 



Mi 


148 

JANM38510/02104BDB 

54L78T 

sn 


Digital 

FP 


JANM38510/01702BFA 

54-175W 

tin 



la j 


149 

JANM38510/02104CAA 

54L78T 

BH 

[ffr'lf 1 

Diaital 

FP 


JANM38510/01702BFB 


pm 

LC04 

Digital 

FP 



JANM38510/02104CCA 

74L78N 

pm 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01702CEA 

rZ a 

t&m 

LC04 

Digital 

DL 



JANM38510/02104CCB 

74L78N 

5m 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/01702CEB 

rZ 8 Vk\ 'mIM 

tin 

LC04 

Diaital 

DL 



JANM38510/02104CDA 

54L78T 

sn 

mm 

Digital 

FP 


JANM38510/01702CFA 1 


pm 

LC04 

Digital 




JANM38510/02104CDB 

54L78T 

pm 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01702CFB 


an 

LC04 

Digital 

5a 



JANM38510/02105BAA 

54-74W 

sn 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/01901 BAA 


tin 

LC25 

Diaital 

13 



JANM38510/02105BAC 

54-74W 

sn 

LC04 

Diaital 

FP 

46 

JANM38510/01901 BAB 

54-180W 

pm 

LC25 

Digital 

FL 


156 

JANM38510/02105BCA 

74-74N 

TTL 


Digital 

DL 

47 


74-180N 

pm 

LC25 

Digital 

DL 


157 

JANM38510/02105BCB 

74-74N 

TTL 

liVVfi 

Digital 

DL 



74-180N 

tin 

1-C25 

Diaital 

DL 


158 

JANM38510/02105BDA 

54-74W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 



54-180W 

pm 

LC25 

Digital 

FL 


159 

JANM38510/02105BDB 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

K«Ki 


54-180W 

sn 

LC25 

Digital 

FL 



JANM38510/02105CAA 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

Em 


54-180W 

tin 

LC25 

Digital 

FL 


161 

JANM38510/02105CAC 

54-74W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 



54-180W 

pm 

LC25 

Digital 

FL 


162 

JANM38510/02105CCA 1 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 



74-180N 

pm 

LC25 

Digital 

DL 


163 

JANM38510/02105CCB 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 



74-180N 

rh 

LC25 

Diaital 

lDL 


164 

JANM38510/02105CDA 

54-74W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 



54-180W 

pm 


fifiCTHM ■■ 

SI 


165 

JANM38510/02105CDB 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 



54-180W 

pm 



59 


166 

JANM38510/02201 BAA 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/02001 BAA 

54-30W 

tin 


gum 

13 


167 

JANM38510/02201 BAB 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

58 


54-30W 

pm 

n>:*n 

Digital 

FL 


168 

JANM38510/02201 BCA 

74L71N 

TTL 

mm 

Digital 

DL 

59 


74-30N 

an 

LC05 

Digital 

DL 


169 

JANM38510/02201 BCB 

74L71N 

TTL 


Digital 

DL 

60 

r y? X t: IfTiHi 'JiTiT : • 

74-30N 

tin 

LC05 

Diaital 

DL 


170 

JANM38510/02201 BDA 

54L71T 

TTL 


Diaital 

FP 

61 


54-30W 

pm 

LC05 

Digital 

glB 


171 

JANM38510/02201 BDB 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

62 


54-30W 

pm 

LC05 

Digital 

gl 


172 

JANM38510/02201 CAA 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

63 


54-30W 

rh 

LC05 

Diaital 

ai 


173 

JANM38510/02201 CAB 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


JANM38510/02001CAC 

54-30W 

pm 

LC05 

Digital 

B9 


174 

JANM38510/02201 CCA 

74L71N 

TTL 


Digital 

DL 


JANM38510/02001 CCA 

74-30N 

Bn 

LC05 

Digital 

39 


175 

JANM38510/02201 CCB 

74L71N 

TTL 

|lf»V!l 

Digital 

DL 


JANM38510/02001 CCB ! 

74-30N 

tin 

LC05 

Diaital 

Bl 


176 

JANM38510/02201 CDA 

54L71T 

TTL 


Diaital 

FP 



54-30W 

pm 

LC05 

Digital 

on 


um 

JANM38510/02201 CDB 

54L71T 

TTL 


Digital 

FP 



54-30W 

an 

LC05 

Digital 

FL 


mm 

JAN M38510/02202B AA 

54-73W 

TTL 


Digital 

FP 



54-20W 

tin 

LC05 

Diaital 

FL 


uzm 

JANM38510/02202BAB 

54-73W 

TTL 


Diaital 

FP 


JANM38510/02002BAC 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


CFiTiMB 

J ANM38510/02202BCA 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/02002BCA 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


rrt^n 

JANM38510/02202BCB 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/02002BCB 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



JANM38510/02202BDA 

54-73W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 



54-20W 

pm 

l_C05 


FL 


(EiM 

JANM38510/02202BDB 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 



54-20W 

pm 

LC05 


FL 


184 

JANM38510/02202CAA 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 




tin 

|LC05 

iMtSiHmss 

FL 


185 

J AN M38510/02202CAB 

54-73W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 



54-20W 

pm 

LC05 


EM 


186 

JANM38510/02202CCA 

74-73N 


LC04 

Digital 

Idl 



74-13N 

pm 

LC05 

Digital 

DL 


187 

JANM38510/02202CCB 

74-73N 


LC04 

Digital 

DL 



74-13N 

tin 

LC05 

Diaital 

DL 


188 

JANM38510/02202CDA 

54-73W 


LC04 

Diaital 

FP 



54-20W 

pm 

LC05 

Digital 

13 


189 

JANM38510/02202CDB 

54-73W 


LC04 

Digital 

FP 



54-20W 

Pm 

LC05 

Digital 

59 


190 

JANM38510/02203BCA 

74-74N 


LC04 

Digital 

DL 



54-10W 

tin 

LC05 

Diaital 

(3 


191 

J AN M38510/02203BCB 

74-74N 


LC04 

Diaital 

DL 



54- 10W 

pm 

LC05 

mmmmm 

FL 


|M 

JANM38510/02203BDA 

54-74W 


1C04“ 

Digital 

FP 



74-1 ON 

pm 

LC05 


DL 



J AN M38510/02203BDB 

54-74W 


LC04 

Digital 

FP 


Dy" X c: .TKT7J '7»c:# 

74-ION 

tin 

LC05 

kB 

DL 


m 

JAN M38510/02203CCA 

74-74N 


LC04 

Diaital 

DL 



54-1OW 

pm 

LC05 

nmi 

FL 



JANM38510/02203CCB 

74-74N 



Digital 

DL 



54-1OW 

an 

LC05 


FL 


Em 

JANM38510/02203CDA 

54-74W 


M?»fi 

Digital 

FP 



54- 10W 

tsn 

LC05 

mm 

FL 


mm 

JAN M38510/02203CDB 

54-74W 


j 

Diaital 

FP 




TTL 

LC05 

BMsmm 

3 




74LS76N 


mm 

Digital 

DL 




niWP- 

LC05 


39 


Em 

JANM38510/02204BEB 

74LS76N 


LC04 

Digital 

DL 


jm£& 

578 1 


LC05 

Hi 




JANM38510/02204BFA 

54LS76W 


LC04 

Diaital 

FP 

91 

JANM38510/02003CDA 



LC05 

um 

13 



JANM38510/02204BFB 

54LS76W 1 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

92 



Ilf^H 

LC05 


3 


■ 

J ANM38510/02204CEA 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

93 



snn 

LC05 

iiMmn 

13 


tzism 

JANM38510/02204CEB 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

94 



im 


mm u 



m 

JANM38510/02204CFA 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

95 



sn 

LC05 


DL 


205 

JANM38510/02204CFB 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


[ i! * X«i [ sU mm 


sn 

LC05 

Him 

DL 


206 

JANM38510/02205BAA 

54H71W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


JANM38510/02004BDA 

54-00W 

m 



3 


207 

JANM38510/02205BAB 

54H71W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


JANM38510/02004BDB 

54-00W 

sn 

ggn 


3 


208 

JANM38510/02205BCA 

74H71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


JANM38510/02004CAA 

54-OOW 

sn 

LC05 

rvmi 

3 


209 

JANM38510/02205BCB 

74H71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

iDL 

100 

JANM38510/02004CAC 

54-00W 

am 


rani 



H 

JANM38510/02205BDA 

54H71W 

TTL 


Digital 

FP 

101 

JANM38510/02004CCA 

74-00N 

sn 

LC05 


ai 



JANM38510/02205BDB 

54H71W 

TTL 


Digital 

FP 

102 

JANM38510/02004CCB 

74-00N 

sn 

LC05 


ai 


sm 

JANM38510/02205CAA 

54H71W 

TTL 

srlf I 

Diaital 

FP 



54-OOW 

TTL 


Digital 



KjRjm 

JANM38510/02205CAB 

54H71W 

TTL 

mm 


FP 



54-OOW 

TTL 

LC05 

Digital 




JANM38510/02205CCA 

74H71N 

TTL 

LC04 


DL 



74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

ai 


rwmm 

JANM38510/02205CCB 

74H71N 

TTL 

LC04 

mm 

DL 

106 

JANM38510/02006CCB 

BMMB 

pm 

ism 

Digital- 

•a 


Frn 

JANM38510/02205CDA 

54H71W 

TTL 

LC04 

rsTO^M 

FP~~ 

107 

PW1 hi Mill mV 1 1 * 


um 


Digital 

FP 


■ 

JANM38510/02205CDB 

54H71W 

TTL 

LC04 


FP 

108 

ELV17 fclli 11711^1111 

I 'mil 

tin 


Diaital 

FP 



JANM38510/02206BAA 

54H103 

TTL 

LC04 


FP 

109 

J ANM38510/02101 BCA 


pm 

frrnm 

Digital 

13 



JANM38510/02206BAB 

54H103 

pm 

rr»Tni 

[Vkiisn ii 

FP 

110 

JANM38510/02101 BCB 


tin 

w!I 

Digital_ 

09 



JANM38510/02206BCA 

74H103 

fin 

mm 


DL 


F56 


F56 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




















































































































































































































































































TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE MANUFACTURER 
No. 

TYPE NUMBER 

1 JANM38510/02206BCB 

2 JANM38510/02206BDA 

_3 _ JANM38510/02206BDB 

4 JANM38510/02206CAA 

5 JANM38510/02206CAB 

6 JANM38510/02206CCA 

7 JANM38510/02206CCB 

8 JANM38510/02206CDA 

9 JANM38510/02206CD B 

10 JANM38510/02301BAA 

11 JANM38510/02301 BAB 

12 J ANM38510/02301BAC 

13 JANM38510/02301BCA 

14 JANM38510/02301BCB 

15 JANM38510/02301BDA 

16 JANM38510/02301CAA 

17 JANM38510/02301 CAB 

18 JANM38510/02301CAC 

19 JANM38510/02301 CCA 

20 JANM38510/02301CCB 












FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 


NAME PT 
KY 
GP 
E 


TTL 

LC04 

Digital 

TTL 

LC04 

Digital 

TTL 

LC04 

Diaital 

TTL 

LC04 

Digital 

TTL 

LC04 

Digital 

TTL 

LC04 

Diaital 

TTL 

LC04 

Digital 

TTL 

LC04 

Digital 

TTL 

LC04 

Diaital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Diaital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Diaital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Diaital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

Dma 

mmm 


MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

JANM38516/030O4BAC ' 
JANM38510/03004BCB 
JANM38510/03004CAB 
JANM38510/03004CAC 
JANM38510/03004CC3 
JANM38510/03005BAB 
JANM38510/03005BAC 
JANM38510/03005BCB 
JAN M38510/03005CAB 
J AN M38510/03005CAC 
JANM38510/03005CCB 
JA NM38510/04001 BAA 
JANM38510/04001 BAB 
J AN M38510/04001BC A 
JANM38510/04001BCB 
J AN M38510/04001BDA 
JANM38510/04001BDB 
JANM38510/04001CAA 
JANM38510/04001 CAB 
JANM38510/04001 CCA 
JANM38510/04001CCB 




FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 


USE BOOK 
CODE 


NAME PT 
KY 
GP 
E 


























































































































































































































TYPE TO FUNCTIONAL 


EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

TJ 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 


PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

Em 

lljiVliTikjJUf. . 

40-136 

CMS 

IffrTtTI 

sui 

DL 


Ill 


riifl i 1 .. j 

CMS 

mu 

Digital 

DL 

n 


40-13B 

CMS 

Im-NiI 


FP 


112 


40-22B 

CMS 

mu 

Digital 

FP 

Hi 


40-27B 

CMS 

ImN* 1 


DL 


113 


40-24B 

CMS 

mil 

Diaital 

DL 



40-27B 

CMS 


Emmmm 

kb 


114 

JANM38510/05605ADA 

40-24B 

CMS 

mu 

Digital 

DL 



40-27B 

CMS 

LC04 


@9 


115 

JANM38510/05605BCA 

40-24B 

CMS 

mu 

Digital 

DL 


JANM38510/05102BFA 

40-27B 

CMS 

LC04 

sbM ImBH 

FP 


116 

JANM38510/05605BCB 

40-24B 

CMS 

Mil 

Diaital 

DL 

7 

JANM38510/05102BFC 

40-27B 

CMS~1 



FP 


117 

JANM38510/05605BCC 

40-24B 

CMS 

mu 

Fair, n muffin 


8 

JANM38510/05102CEB 

40-27B 

CMS 

LC04 


DL 


118 

JANM38510/05605BDA 

40-24B 

CMS 

mu 

»M|H 


9 

JANM38510/05102CFA 

40-27B 

CMS 

LC04 

■ffitetmH 

FP 


119 

JANM38510/05605CCA 

40-24B 

CMS 

mu 

•MsH 

fm 

10 


40-27B 

CMS 

LC04 

•sbi 

gj 


120 

JANM38510/05605CCB 

ETjjKjTmi 

mm 

mu 


DL 

11 


40-27B 

CMS 

LC04 

mEMsPK 



121 

JANM38510/05605CCC 


CMS 

mu 


DL 

12 


40-00B 

CMS 

LC05 


DL 


122 

JANM38510/05605CDA 

40-24B 

CMS 

wn 

iMiHHi 

FP 

13 

JANM38510/05201BCA 

40-00B 

CMS 

LC05 


DL 


123 

JANM38510/07001 BAB 

54S00W 

TTL 

LC05 


FL 

14 


40-00B 

CMS 

LC05 

IHi?. 

DL 


124 

JANM38510/07001BAC 

54S00W 

TTL 

LC05 


FL 

15 


40-00B 

CMS 

LC05 


DL 


125 

JANM38510/07001 BCA 

74-00N 

TTL 

LC04 

tiMiHHi 

Dl 

16 


40-00B 

CMS 

LC05 


DL 


126 

JANM38510/07001BCB 


TTL 



DL 

17 


40-OOB 

CMS 

LC05 


DL 


127 

JANM38510/07001BDA 


TTL 

1 

Digital 

FP 

18 


40-01B 

CMS 

LC05 

H 

FL 


128 

JANM38510/07001BDB 


TTL 


Diaital 

FP 

19 

JANM38510/05202BAC 

40-01B 

CMS 

LC05 


FL 


129 

JANM38510/07001 CAB 


TTL 

isa 

Digital 

FL 

20 


40-0 IB 

CMS 

LC05 


DL 


130 

JANM38510/07001CAC 


TTL 

LC05 

Digital 

FL 

21 


40-0 IB 

CMS 

LC05 


DL 


131 

JANM38510/07001 CCA 


TTL 

LC04 

Diaital 

Dl 

22 


40-0 IB 

CMS - 

LC05 

SUM 

DL 


132 


74-00N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

23 


40-01B 

CMS 

LC05 


FL 


133 


54S00W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

24 


40-0 IB 

CMS 


•M"HEBI 

FL 


134 

P 5 * X e: ."l »11/i •!*? wi 

54S00W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

25 

JANM38510/05202CAC 

40-0 IB 

CMS - 

LC05 

■KHHI 

FL 


135 


74-03N 

TTL 

LC05 


DL 

26 

JANM38510/05202CCA 

40-01B 

CMS 

LC05 


DL 


136 


74-03N 

TTL 

LC05 


DL 

27 

JANM38510/05202CCB 

40-01B 

CMS 

LC05 

•M“HEH 

KB 


137 


54S03W 

TTL 

LC05 

-MinHH 

FI 

28 

JANM38510/05202CDA 

40-01B 

CMS 

LC05 

SHI 

HB 


138 

JANM38510/07002BDB 

54S03W 

TTL 

LC05 


FL 

29 

J AN M38510/05203ACA 

40-02B 

CMS 

LC05 


DL 


139 

JANM38510/07002CCA 

74-03N 

TTL 

LC05 


DL 

30 

JANM38510/05203ADA 

n i »1 11 mnWWW 

CMS 


HHI 

FL 


140 

JANM38510/07002CCB 

74-03N 

TTL 

LC05 

^tHHH 

Dl 

31 

JANM38510/05203BAA 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


141 


54S03W 

TTL 

LC05 


FL 

32 

JANM38510/05203BAC 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


142 


54S03W 

TTL 

LC05 

HB 

FL 

33 

JANM38510/05203BCA 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

KB 


143 


54S10W 

TTL 

LC05 


FI 

34 


40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


144 

JANM38510/07005BAC 


TTL 

LC05 

Digital 

FL 

35 


40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


145 

JANM38510/07005BCA 

ttSHBraim' 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

36 


40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 


146 

JANM38510/07005BCB 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Diaital 

Dl 

37 

JANM38510/05203CAA 

40-02B 

CMC - 

LC05 

Digital 

FL 


147 

JANM38510/07005BDA 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

38 

JANM38510/05203CAC 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


148 

JANM38510/07005BDB 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

39 

J AN M38510/05203CCA 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

KB 


149 

JANM38510/07005CAB 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FI 

40 

JANM38510/05203CCB 

40-02B 

CMC - 

ImSEB 


KB 


150 

■ u i i *1! !*• ««• 

54S10W 

TTL 

IT»TTai 

Digital 

FL 

41 

JANM38510/05203CDA 

40-02B 

CMS 

LC05 


DL 


151 


74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

JANM38510/05204ACA 

40-25B 

CMS 

LC05 

HHI 

DL 


152 


74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

Dl 


JANM38510/05204ADA 

40-25B 

CMC - 


SHI 

FL 


153 


54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


JANM38510/05204BAC 

40-25B 

CMS 



FL 


154 


54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


JANM38510/05204BCA 

40-25B 

CMS 


ilHi 

KB 


155 


54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FI 




CMS 

LC05 

Digital 

DL 


156 

JANM38510/07006BAC 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 



40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


157 


74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

FL 


158 


74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

Dl 

49 

JANM38510/05204CAC 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


159 


54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

50 

JANM38510/05204CCA 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


160 


54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

51 

JANM38510/05204CCB 

40-25B 

ESEE 

LC05 

Diaital 

DL 


161 


54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FI 

52 

JANM38510/05204CDA 

40-25B 

WXpjJI 

LC05 




162 

JANM38510/07006CAC 

54-13W 

TTL 

LC05 


FL 

53 


40-19B 


LC05 


FL 


163 

JANM38510/07006CCA 

74-13N 

TTL 

LC05 


DL 

54 


40-19B 



nHI 

KB 


164 

JANM38510/07006CCB 

74-13N 

TTL 

LC05 


Dl 

55 

JANM38510/05302BEB 

40-19B 

CMS 

LC05 

nu 

KB 


165 


54-13W 

TTL 

LC05 


FL 

56 

JANM38510/05302BEC 

40-19B 

CMS 

LC05 


KB 


166 


54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

57 

JANM38510/05302BFA 

40-19B 

CMS 

LC05 

emSHHI 

FL 


167 

JANM38510/07007BCA 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

Dl 


JANM38510/05302CEB 

40-19B 


LC05 


DL 


168 

JANM38510/07007BCB 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


JANM38510/05302CFA 

40-19 

riWrfl 

LC05 


FL 


169 

JANM38510/07007BDA 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


JANM38510/05303BAA 

54L86T 



BMft— § 

FL 


170 

JANM38510/07007BDB 

54-22W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FI 



54L86T 

[ 

LC05 

Digital 

FL 


171 

JANM38510/07007CCA 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



54L86T 

W“feE 

LC05 

Digital 

FL 


172 

JANM38510/07007CCB 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



74L86N 

mm 

LC05 

Diaital 

KB 


173 

JANM38510/07007CDA 

54-22W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FI 

64 

JANM38510/05303BCB 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


174 



TTL 

LC05 

Digital 

FL 

65 

JANM38510/05303BCC 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


175 



TTL 

LC05 

Digital 

FL 

66 

JANM38510/05303CAA 

54L86T 

CMS 

LC05 

Diaital ! 

FL 


176 



TTL 

LC05 

Diaital 

FI 



54L86T 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


177 

JANM38510/07008BCB 


TTL 

LC05 

Digital 

DL 



54L86T 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 


178 

JANM38510/07008CAB 


TTL 

LC05 

Digital 

FL 


JANM38510/05303CCA 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


179 

JANM38510/07008CAC 

ii iiH H 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 



74L86N 

CMC - 

LC05 

Digital 

DL 


180 

JANM38510/07008CCB 


TTL 

LC05 

Digital 

DL 



40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

99 


181 

JANM38510/07009BEA 

H 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



40-08B 

CMS 

LC15 

Diaital 

•S 


182 

JANM38510/07009BEB 


TTL 

LC05 

Diaital 

DL 



40-08B 

CMC - 

[KM 


SB 


183 

JANM38510/07009BFA 

54S133W 

TTL 

LC05 


FL 



40-08B 

CMS 

liHn 


39 


184 

JANM38510/07009BFB 

54S133W 

TTL 

LC05 


FL 



40-08B 

CMS 

IOhI 

kSHH 

DL 


185 

JANM38510/07009CEA 

74S133N 

TTL 

LC05 


DL 

76 

JANM38510/05401CFA 

40-08B 

CMS 

LC15 

nuu 

FL 


186 

JANM38510/07009CEB 



LC05 

Digital 

DL 

77 

JANM38510/05401CFC 

40-08B 

CMS 

LC15 


FL 


187 

JANM38510/07009CFA 



LC05 

Digital 

FL 

78 

JANM38510/05601AFA 

40-17B 

CMS 

LC11 

gMSH 

23 


188 

JANM38510/07009CFB 



LC05 

Diaital 

FL 


JANM38510/05601BEA 

40-17B 

CMC - 

LC11 

iiuu 



189 

JANM38510/07010BEA 

74S134N 

TTL 


Digital 

DL 


JANM38510/05601BEB 

40-17B 

CMS 

LC11 




190 

JANM38510/07010BEB 

74S134N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

EH 

JANM38510/05601BEC 

40-17B 

CMS 

wm 

hUH 

7B 


191 

JANM38510/07010BFA 

54S134W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


JANM38510/05601BFA 

40-17B 

CMC - 

WIB 

Digital 

jj 


192 

ITOfflXRTICntHiRftCTtl 1 MiIMMMBli 


mi 

LC05 

Digital 

FL 


JANM38510/05601CEA 

40-17B 

CMS 

ran 

Digital 



193 



SJH 

LC05 

Digital 

DL 


JANM38510/05601 CEB 

40-17B 

CMS 

So 

Diaital 

7B 


194 

91 y (ilHUM: "'H 


iStH 

H»iVB 

Diaital 

DL 

85 

JANM38510/05601CEC 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


195 

JANM38510/07010CFA 

54S134W 

lijT 



FL 

86 

JANM38510/05601 CFA 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


196 

JANM38510/07010CFB 

54S134W 

SJH 



FL 

87 

JANM38510/05602AEA 

40-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

KB 


197 

JANM38510/07101 BAB 

54S74W 

Bil1 


•MiHHi 

FP 

88 

JANM38510/05602AFA 

40-18B 

CMS 

LC11 


El 


198 


74-74N 

nn 

lf»T»TM 

igmwmmm 

DL 

89 

JANM38510/05602BEA 

40-18B 

CMS 

LC11 

rTrJJlKgipl? 

DL 


199 


74-74N 

S3 

LC04 


DL 

90 

JANM38510/05602BEB 

40-18B 

CMS 

LC11 


DL 


200 

ISeZIes •!• s • l : i^HBS 

54S74W 

iSiH 

LC04 


FP 


JANM38510/05602BFA 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 


201 

JANM38510/07101 CAB 

54S74W 

QuOi 

nr^B 


FP 


EH i 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


202 

JANM38510/07101 CCA 

74-74N 

S3 

LC04 

Digital 

DL 


FfiliJ 17, fcI:M 

40-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


203 

JANM38510/07101CCB 

74-74N 

Sn 

LC04 

Diaital 

DL 


JANM38510/05602CFA 

40-18B 

CMS 

mu 

Digital 

(42 


204 

JANM38510/07101CDA 

54S74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 



40-20B 

CMS 

mn 

Digital 

DL 


205 

JANM38510/07105BEB 

54-174 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


nr_vi 7Ki:«ri"/iWA)cW /WHi 

40-20B 

CMS 

iBM 

Diaital 

FP 


206 

JANM38510/07105BFB 

54-174 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


JANM38510/05603BEA 

40-20B 

CMS 


Digital 

DL 


207 


54-174 

TTL 

LC04 

sMIHHH 

DL 


JANM38510/05603BEB 

40-20B 

CMS 


Digital 

DL 


208 


54-174 

TTL 

LC04 

H 

FP 


JANM38510/05603BFA 

40-20B 

CMS 


Diaital 

El 


209 


74-02N 

TTL 

LC05 


DL 


JANM38510/05603CEA 

40-20B 

CMC 

mu 

Digital 

DL 


210 

f» ’.Ik ciiMH/j c • i|s: • -■Wtiii 

74-02N 

TTL 

LC05 

KHi 

DL 


JANM38510/05603CEB 

40-20B 

CMS 



DL 


211 

S3 I T: a AH 

54S02W 

TTL 

HXH.-1 

H 

FL 


JANM38510/05603CFA 

40-20B 

CMS 

ranI 


23 


212 

P 9 ! y ctJ?nT Sell: a :^9L:*T/. 

54S02W 

TTL 

LC05 

kHH 

FL 


J ANM38510/05604AEA 

40-22B 

CMS 

mu 

T J?? ■MW 



213 

JANM38510/07301 CCA “1 

54S02W 

TTL 

LC05 


FL 


JANM38510/05604AFA 

40-22B 

CMS 

T« 

* t IS 



214 

JANM38510/07301 CCB 

74-02N 

TTL 

LC05 


DL 


JANM38510/05604BEA 

40-22B 

CMS 

mu 


51 


215 

JANM38510/07301 CDA 

54S02W 

TTL 

H»!iM 

m ■ 

FL 


JANM38510/05604BEB 

40-22B 

CMS 

mu 

Digital 

KB 


216 

JANM38510/07301CDB 


TTL 

LC05 

[SUU 

FL 


JANM38510/05604BEC 

40-22B 

CMS 

mu 

Digital 

DL 


217 

JANM38510/07401 BCA 

74-50N 

TTL 

LC05 


DL 


JANM38510/05604BFA 

40-22B 

CMS 

mil 

Diaital 

FP 


218 

JANM38510/07401 BCB 

74-50N 

TTL 

LC05 

iMmUHE 

DL 

1109 

JANM38510/05604CEA 

40-22B 


mu 


KB 


219 

PMJ mtoUflMUUiMiWmmm 

54S51W 

iU 


MEU 

FL 

1110 

JANM38510/05604CEB 

40-22B 

\mm 

IWil 


DL 


220 


54S51W 

BHi 

Iwll 

h^H 

FL 
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D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

D 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

D 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

JANM38510/07461 CCA 

?4-50N 

TTL" 

LC65 

Digital 

L)L 


Ill 

JANM38510/17003BCC 

40-73B 

CMS 

LCOS 

Digital 

DL 

2 

JANM38510/07401CCB 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


112 

JANM38510/17103BCA 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

3 

JANM38510/07401CDA 

54S51W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


113 

J ANM38510/17103BCC 

40-75B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

4 

JANM38510/07401CDB 

54S51W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


114 

JANM38510/17103CCA 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

5 

JANM38510/07402BCA 

74S64N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


115 

JANM38510/17103CCC 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

6 

JANM38510/07402BCB 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


116 

JANM38510/17202BCA 

40-86B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

7 

JANM38510/07402BDA 

54S64W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


117 

JANM38510/17202BCC 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

8 

JANM38510/07402BDB 

54S64W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


118 

JANM38510/17202CCA 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

9 

JANM38510/07402CCA 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


119 

JANM38510/17202CCC 

40-86B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

JANM38510/07402CCB 

74S64N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


120 

JANM38510/30001 BAA 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

11 

JANM38510/07402CDA 

54S64W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


121 

JANM38510/30001 BAB 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

12 

JANM38510/07402CDB 

54S64W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


122 

JANM38510/30001 BAC 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

13 

JANM38510/07501BCA 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


123 

JANM38510/30001 BCA 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

14 

JANM38510/07501 BCB 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


124 

JANM38510/30001BCC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15 

JANM38510/07501BDA 

54-86W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


125 

JANM38510/30001 BDA 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

16 

JANM38510/07501BDB 

54-86W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


126 

JANM38510/30001BDB 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

17 

JANM38510/07501 CCA 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


127 

JANM38510/30001BDC 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

18 

JANM38510/07501 CCB 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


128 

JANM38510/30001CAA 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

19 

JANM38510/07501 CDA 

54-86W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


129 

JANM38510/30001 CAB 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

20 

JANM38510/07501 CDB 

54-86W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


130 

JANM38510/30001 CAC 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

21 

JANM38510/07801BJB 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 


131 

JANM38510/30001 CCA 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

22 

JANM38510/07801CJB 

74-181 

TTL 

ICl8 

Digital 

DL 


132 

JANM38510/30001CCC 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

23 

JANM38510/08001 BAB 

54S11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


133 

JANM38510/30001CDA 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

24 

JANM38510/08001BAC 

54S11W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


134 

JANM38510/30001 CDB 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

25 

JANM38510/08001 BCA 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


135 

JANM38510/30001CDC 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

26 

JANM38510/08001 BCB 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


136 

JANM38510/30002BAA 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

27 

JANM38510/08001 BDA 

54S11W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


137 

JANM38510/30002BAB 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

28 

JANM38510/08001 BDB 

54S11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


138 

JANM38510/30002BAC 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

29 

JANM38510/08001 CAB 

54S11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


139 

JANM38510/30002BCA 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30 

JANM38510/08001CAC 

54S11W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


140 

JANM38510/30002BCB 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

31 

JANM38510/08001 CCA 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


141 

JANM38510/30002BCC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

32 

JANM38510/08001 CCB 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


142 

JANM38510/30002BDA 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

33 

JANM38510/08001 CDA 

54S11W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


143 

JANM38510/30002BDB 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

34 

JANM38510/08001 CDB 

54S11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


144 

JANM38510/30002BDC 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

35 

JANM38510/08002BCA 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


145 

JANM38510/30002CAB 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

36 

JANM38510/08002BCB 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


146 

JANM38510/30002CAC 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

37 

JANM38510/08002BDA 

54H15W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


147 

JANM38510/30002CCA 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38 

JANM38510/08002BDB 

54H15W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


148 

JANM38510/30002CCB 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

39 

JANM38510/080C2CCA 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


149 

JANM38510/30002CCC 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

40 

JANM38510/08002CCB 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


150 

JANM38510/30002CDA 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

41 

JANM38510/08002CDA 

54H15W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


151 

JANM38510/30002CDC 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

42 

JANM38510/08002CDB 

54H15W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


152 

JANM38510/30005BAA 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

43 

JANM38510/08003BAB 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


153 

JANM38510/30005BAB 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

44 

JANM38510/08003BAC 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


154 

JANM38510/30005BAC 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

45 

JANM38510/08003BCA 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


155 

JANM38510/30005BCA 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

JANM38510/08003BCB 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


156 

JANM38510/30005BCB 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

47 

JANM38510/08003BDA 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


157 

JANM38510/30005BCC 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48 

JANM38510/08003BDB 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


158 

JANM38510/30005BDA 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

49 

JANM38510/08003CAB 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


159 

JANM38510/30005BDB 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

50 

JANM38510/08003CAC 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


160 

JANM38510/30005CAA 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

51 

JANM38510/08003CCA 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


161 

JANM38510/30005CAB 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

52 

JANM38510/08003CCB 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162 

JANM38510/30005CAC 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

53 

JANM38510/08003CDA 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


163 

JANM38510/30005CCA 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

54 

JANM38510/08003CDB 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


164 

JANM38510/30005CCB 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

55 

JANM38510/08201BEA 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


165 

JANM38510/30005CCC 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

56 

JANM38510/08201BEB 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


166 

JANM38510/30005CDA 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

57 

JANM38510/08201CEA 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 


167 

JANM38510/30005CDB 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

58 

JANM38510/08201 CEB 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


168 

JANM38510/30006BAA 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

59 

JANM38510/15001 BEA 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


169 

JANM38510/30006BAB 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

60 

JANM38510/15001 BEB 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 


170 

JANM38510/30006BAC 

54-12W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

61 

JANM38510/15001BFA 

54-85W 

TTL 

LC17 

Digital 

FL 


171 

JANM38510/30006BCA 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

62 

JANM38510/15001BFB 

54-85W 

TTL 

LC17 

Digital 

FL 


172 

JANM38510/30006BCB 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

63 

JANM38510/15001CEA 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 


173 

JANM38510/30006BCC 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

64 

JANM38510/15001 CEB 

P74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


174 

JANM38510/30006BDA 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

65 

JANM38510/15001CFA 

54-85W 

TTL 

LC17 

Digital 

FL 


175 

JANM38510/30006BDC 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

66 

JANM38510/15001CFB 

54-85W 

TTL 

LC17 

Diaital 

FL 


176 

JANM38510/30006CAA 

54-12W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

67 

JANM38510/15202BEA 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


177 

JANM38510/30006CAB 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

68 

JANM38510/15202BEB 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


178 

JANM38510/30006CAC 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

69 

JANM38510/15202BFA 

54-155W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 


179 

JANM38510/30006CCA 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

70 

JANM38510/15202BFB 

54-155W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


180 

JANM38510/30006CCB 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

71 

JANM38510/15202CEA 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


181 

JANM38510/30006CCC 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

72 

JANM38510/15202CEB 

74-156N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


182 

JANM38510/30006CDA 

54-12W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

73 

JANM38510/15202CFA 

54-155W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


183 

JANM38510/30006CDC 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

74 

JANM38510/15202CFB 

54-155W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


184 

JANM38510/30007BAA 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

75 

JANM38510/15203BEA 

74-156N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


185 

JANM38510/30007BAB 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

76 

JANM38510/15203BEB 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


186 

JANM38510/30007BAC 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

77 

JANM38510/15203BFA 

54-156W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


187 

JANM38510/30007BCA 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

78 

JANM38510/15203BFB 

54-156W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 


188 

JANM38510/30007BCC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

79 

JANM38510/15203CEA 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


189 

JANM38510/30007BDA 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

80 

JANM38510/15203CEB 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


190 

JANM38510/30007BDB 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

81 

JANM38510/15203CFA 

54-156W 

TTL 

LC06 

Diaital 

£l_ 


191 

JANM38510/30007BDC 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

82 

JANM38510/15203CFB 

54-156W 

TTL 

LC06 

Digital 

FT 


192 

JANM38510/30007CAA 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

83 

JANM38510/15501 BCA 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


193 

JANM38510/30007CAB 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

84 

JANM38510/15501 BCB 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


194 

JANM38510/30007CAC 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

85 

JANM38510/15501CCA 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


195 

JANM38510/30007CCA 

74-13N 

TTL 

LC05 

1 Digital 

DL 

86 

JANM38510/15501 CCB 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


196 

JANM38510/30007CCC 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

87 

JANM38510/15502BCA 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


197 

JANM38510/30007CDA 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

88 

JANM38510/15502BCB 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


198 

JANM38510/30007CDB 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

89 

JAN M38510/15502CCA 

74-11N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


199 

JANM38510/30007CDC 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

90 

JANM38510/15502CCB 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


200 

JANM38510/30008BAA 

54-22W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

91 

JANM38510/15503BCA 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


201 

JANM38510/30008BAB 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

92 

JANM38510/15503BCB 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


202 

JANM38510/30008BAC 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

93 

JANM38510/15503CCA 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


203 

JANM38510/30008BCA 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

94 

JANM38510/15503CCB 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


204 

JANM38510/30008BCB 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

95 

JANM38510/15504BAA 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


205 

JANM38510/30008BCC 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

96 

JANM38510/15504BAB 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


206 

JANM38510/30008BDA 

54-22W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

97 

JANM38510/15504CAA 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


207 

JANM38510/30008BDC 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

98 

JANM38510/15504CAB 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


208 

J AN M38510/30008CAA 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

99 

JANM38510/16101 BCA 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


209 

JANM38510/30008CAB 

54-22W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

100 

JANM38510/16101 BCB 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


210 

JANM38510/30008CAC 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

101 

JANM38510/16101 BDA 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


211 

J AN M38510/30008CCA 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

102 

JANM38510/16101BDB 

54-32W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


212 

J AN M38510/30008CCB 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

103 

JANM38510/16101 CCA 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


213 

JANM38510/30008CCC 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

104 

JANM38510/16101 CCB 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


214 

JANM38510/30008CDA 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

105 

JANM38510/16101CDA 

54-32W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


215 

JANM38510/30008CDC 

54-22W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

106 

JANM38510/16101 CDB 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


216 

JANM38510/30009BAA 

54S30W 1 

TTL 

IC05 

Digital 

FL 

107 

JANM38510/17001 BCA 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


217 

JANM38510/30009BAB 

54S30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

108 

JANM38510/17002BCA 

40-82B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


218 

JANM38510/30009BAC 

54S30W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

109 

JANM38510/17002BCC 1 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


219 

JANM38510/30009BC A 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

110 

JANM38510/17003BCA 

40-73B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


220 

JANM38510/30009BCB 

74-30N 

ittl,_ - 

LC05 

Diaital 

DL 


F59 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F59 



TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 



FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 


BOOK NAME PT 
KY 
GP 
E 



D.A.T.A. 


JANM38510/31001 BAA 
JANM38510/31001 BAB 
JANM38510/31001BAC 


JANM38510/31001BCA 
JANM38510/31001BCB 
JANM38510/31001BCC 


JANM38510/31001BDA 
JANM38510/31001BDB 
JANM38510/31001BDC 


JANM38510/31001CAA 
JANM38510/31001 CAB 
JANM38510/31001CAC 


JANM38510/31001 CCA 
JANM38510/31001CCB 
JANM38510/31001CCC 


JANM38510/31001CDA 
JANM38510/31001CDB 
JANM38510/31001 CPC 


J ANM38510/31002BAA 
JANM38510/31002BAB 
J ANM38510/31002BAC 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






































































































































































































































































































































































TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

' JANMaesiO/^KXteBCC 
JANM38510/31002BDA 
JANM38510/31002BDB 
‘ JANM38510/31002BDC 
JANM38510/31002CAA 
JAN M38510/31002CAB 


JANM38510/31002CAC 

JANM38510/31002CCA 

J ANM38510/31002CCB _ 

JANM38510/31002CG5 
J ANM38510/31002CDA 


FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 


BOOK NAME PT LINE 
KY No. 


MANUFACTURER 
TYPE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL TECH USE BOOK NAME PT 

EQUIVALENCE FMLY CODE KY 

NUMBER GP 



TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Diaital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Diaital 

TTL 

LC05 

Digital 

TTL 

LC05 

Digital 


JANM38510/31002CDC 
JANM38510/31003BAA 
JANM38510/31003BAB 

54H15W 

54LS21W 

54LS21W 

JANM38510/31003BAC 

JANM38510/31003BCA 

J ANM38510/31003BCC 

54LS21W 

74H21N 

74H21N 

JANM38510/31003BDA 
JANM38510/31003BDB 
JANM38510/31003BDC 

54LS21W 

54LS21W 

54LS21W 


JANM38510/31003CCA 
JANM38510/31003CCC 
JANM38510/31003CDA 


JANM38510/31004BDC 
JANM38510/31004CAA 
JANM38510/31004CAB 


JANM38510/31004CAC 
JANM38510/31004CCA 
JANM38510/31004CCC 


JANM38510/31004CDA 
JANM38510/31004CDB 
JANM38510/31004CDC 


JANM38510/31101BEA 
JANM38510/31101BEB 
JANM38510/31 101BFA 


JANM38510/31101CEA 
JANM38510/31101CEB 
JANM38510/31201 BEA 


JANM38510/31201BEB 
JANM38510/31201 BFA 


JANM38510/31502BCA 
J ANM38510/31502BCB 
JANM38510/31502BDA 


J ANM38510/31502CCA 
JANM38510/31502CCB 
J ANM38510/31502CDA 


JANM38510/31504BFB 
JANM38510/31504CEB 
JANM38510/31504CFB 


JANM38510/31508BEB 
JANM38510/31508CEB 
JANM38510/31509BEB 


JANM38510/31511BEB 
JANM38510/31511 CEB 
JANM38510/31512BEB 




54LS21W 

54LS21W 

54S08W 


I74-08N 


54S08W 

54S08W 

54S08W 


74-85N 

74-85N 

54-85W 


74-85N 

74-85N 

74-83 


74-83 

54-83 


64 

65 

66 

JANM38510/31202CEB 

JANM38510/31202CFA 
JANM38510/31401 BEA 

74-283 

54-283 

74-123 

67 

68 

69 

JANM38510/31401 BEB 

J ANM38510/31401 BFA 
JANM38510/31401 CEA 

74-123 

54-123 

74-123 


J ANM38510/31402CEB 
JANM38510/31403BAA 
JANM38510/31403BAB 

74-221 

54-122 

54-122 

JANM38510/31403BCA 

JANM38510/314038CB 

JANM38510/31403CAA 

74-122 

74-122 

54-122 



T5T" 111t# M40161BP 

FL 112▼ # M40162BP 

FL 113v# M40163BP 

FL 1144# M40174BP 

FL 115# M53200P 

116# M53201P 




TTL LC05 
TTL LC05 
TTL ILC05 



LC05 



TTL LC17 
TTL LC17 
TTL LC17 


TTL LC17 
TTL LC17 
TTL LC15 


TTL LC15 
TTL LC15 


55 

JANM38510/31201 CEA 

74-83 

TTL 

56 

JANM38510/31201 CEB 

74-83 

TTL 

57 

JANM38510/31201CFA 

54-83 

TTL 



61 

JANM38510/31202BFA 

54-283 

TTL 

LC15 

Digital 

62 

JANM38510/31202BFB 

54-283 

TTL 

LC15 

Digital 

63 

JANM38510/31202CEA 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 



CMS 

CMS 

ECTT" 

LC11 

LC11 

Digita 

Digita 

Diqita 

CMS 

TTL 

TTL 

LC04 

LC05 

LC05 

Digital 

Digital 

Diaital 














































































































































































































































TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE MANUFACTURER 
No. 

TYPE NUMBER 


2# 

MB74LS76AM 

3# 

MB74LS78 

4# 

MB74LS78AM 

5# 

MB74LS83A 

6# 

MB74LS83AM 

7# 

MB74LS85 

8# 

MB74LS85M 

9# 

MB74LS86 

10# 

MB74LS86M 

11# 

MB74LS107 

12# 

MB74LS107A 

13# 

MB74LS107AM 

14# 

MB74LS107M 

15# 

MB74LS109A 

16# 

MB74LS109AM 

17# 

MB74LS112A 

18# 

MB74LS112AM 

19# 

MB74LS113A 

20# 

MB74LS113AM 

21# 

MB74LS114A 

22# 

MB74LS114AM 

23# 

MB74LS122 

24# 

MB74LS122M 

25# 

MB74LS123 

26# 

27# 

MB74LS123M 

MB74LS136 

28# 

MB74LS136M 

29# 

MB74LS138 

30# 

MB74LS138M 

31# 

MB74LS139 

32# 

MB74LS139M 

33# 

MB74LS145 

34# 

MB74LS145M 

35# 

MB74LS155 

36# 

MB74LS155M 

37# 

MB74LS156 

38# 

MB74LS156M 

39# 

MB74LS160A 

40# 

MB74LS160AM 

41# 

MB74LS161A 

42# 

MB74LS161AM 

43# 

MB74LS162A 

44# 

MB74LS162AM 

45# 

MB74LS163A 

46# 

MB74LS163AM 

47# 

MB74LS174 

48# 

MB74LS174M 

49# 

MB74LS175 

50# 

MB74LS175M 

.51# 

MB74LS181 

52# 

MB74LS181M 

53# 

MB74LS183 

54# 

MB74LS183M 

55# 

MB74LS190 

56# 

MB74LS190M 

-5I#_ 

MB74LS191 

58# 

MB74LS192 

59# 

MB74LS192M 

60# 

MB74LS193 

61# 

MB74LS193M 

62# 

MB74LS221 

63# 

MB74LS221M 

64# 

MB74LS266 

65# 

MB74LS266M 

66# 

MB74LS280 

67# 

MB74LS280M 

68# 

MB74LS283 

69# 

MB74LS283M 

70# 

MB74LS386 

71# 

MB74LS386M 

72# 

MB400 

73# 

MB400M 

74# 

MB401 

75# 

MB401M 

76# 

MB402 

77# 

MB402M 

78# 

MB403 

79# 

MB403M 

80# 

MB404 

81# 

MB404M 

82# 

MB405 

83# 

MB405M 

84# 

MB407 

85# 

MB407M 

86# 

MB408 

_8Z&_ 

MB408M 

88# 

MB410 

89# 

MB410M 

90# 

MB411 

91# 

MB411M 

92# 

MB416 

93# 

MB416M 

94# 

MB430 

95# 

MB430M 

96# 

MB431 

97# 

MB431M 

98# 

MB433 

99# 

MB433M 

100# 

MB435 

101# 

MB435M 

,102# 

MB440 

103# 

MB440M 

104# 

MB442 

105# 

MB442M 

106# 

MB443 

107# 

MB443M 

108# 

MB447 

109# 

MB447M 

110# 

MB448 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

LINE 

No. 

74LS76 

74LS76 

TTL 

TTL 

LC04 

LC04 

Digital 

Digital 

L)L 

DL 

TUW 

112# 

74H78 

TTL 

LC04 

Diaital 

m 

113# 

74H78 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

114# 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

115# 

74-83 

TTI 

LC15 

Diaital 

Dl 

116# 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

117# 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

118# 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

119# 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

120# 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

121# 

74-107 

TTL 

LC04 

Diaital 

Dl 

122# 

74-107 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

123# 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

124# 

74LS109 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

125# 

74LS109 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

126# 

74LS112 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

127# 

74LS112 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

128# 

74LS113 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

129# 

74LS113 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

130# 

74LS114 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

131# 

74LS114 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

132# 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

133# 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

\DL_ 

134# 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

135# 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

Diaital 

DL 

136# 

74-136N 

TTL 

LC05 

Dl 

137# 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

138# 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

139# 

74S138N 

TTI 

LC06 

Diaital 

Dl 

140# 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

141# 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

142# 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

143 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

144 

74-155N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

145 

74-155N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

146 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

147 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

148 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

149 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

150 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

151 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

152 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

153 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

154 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

155 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

156 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

157 

74-174N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

158 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

159 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

160 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

161 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

162 

74H183N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

163 

74H183N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

164 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

165 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

166 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

167 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

168 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

169 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

170 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

171 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

172 

74-221 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

173 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

174 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

175 

74S280N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

176 

74S280N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

177 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

178 

74-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

179 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

180 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

181 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

182 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

183 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

184 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

185 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

186 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

187 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

188 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

189 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

190 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

191 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

192 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

193 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

194 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

195 

74-80N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

196 

74-80N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

197 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

198 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

199 

74-53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

200 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

201 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

202 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

203 

74LS77N 


LC26 

Digital 

DL 

204 

74LS77N 


LC26 

Digital 

DL 

205 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

206 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

207 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

208 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

209 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

210 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

211 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

212 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

213 

74-42N 


LC06 

Digital 

DL 

214 

74-42N 


LC06 

Diaital 

DL 

215 

74-45N 


LC06 

Digital 

DL 

216 

74-45N 


LC06 

Digital 

DL 

217 

74-180N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

218 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

Diaital 

DL 

219 

74L85N 

TTL 

LC17 

DL 

220 


MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

~ MB448M- 

MB449 

MB449M _ 

~ MB450 
MB450M 

MB451 _ 

‘ MB451M 
MB456 

MB456M _ 

' MB457 
MB457M 

MB458 _ 

' MB458M 
MB459 

MB459M _ 

' MB601 
MB602 

MB603 _ 

' MB604 
MB605 

MB606 _ 

' MB607 
MB609 

MB614 _ 

MB618 

MB84002B 


FUNCTIONAL TECH USE 
EQUIVALENCE FMLY CODE 
NUMBER 


BOOK NAME 


" MB84072B 
MB84072BM 
MC54F64J(A) 


MC54F86N(A) 

MC54F109JIA) 

" MC54F109N(A) 
MC54F175J(A) 
MC54F175N(A) 
MC54F181 J(A) 
MC54F181N(A) 
MC54F182J(A) 

' MC54F182N(A) 
MC54F190J(A) 
MC54F190N(A) 

“ MC54F191J(A) 
MC54F191N(A) 

MC54F283J(A) _ 

MC54F283N(A) 

MC54F374J(A) 

MC54F374N(A) 

' MC54F521 J(A) 
MC54F521 N(A) 
MC54F533J(A) 

“ MC54F533N(A) 
MC54HC27J(A) 
MC54HC73J(A) 

" MC54HC75J(A) 
MC54HC76J(A) 
MC54HC85J(A) 
MC54HC107J(A) 
MC54HC112J(A) 
MC54HC390J(A) 

" MC54HC393J (A) 
MC74F64J(A) 
MC74F64N(A) 

" MC74F74J(A) 
MC74F74N(A) 
MC74F86JIA) 

' MC74F86N(A) 
MC74F109J(A) 
MC74F109N(A1 
‘ MC74F175J(A) 
MC74F175N(A) 
MC74F181J(A) 

" MC74F181N(A) 
MC74F182J(A) 
MC74F182N(A) 

“ MC74F190J(A) 
MC74F190N(A) 
MC74F191J(A) 

‘ MC74F191N(A) 
MC74F283J(A) 
MC74F283N(A) 

" MC74F374J(A) 
MC74F374N(A) 
MC74F521JIA) 
MC74F521N(A) 
MC74F533J(A) 
MC74F533N(A) 
MC74HC27J(A) 
MC74HC27N(A) 
MC74HC73J(A) 
MC74HC73N(A) 
MC74HC75J(A) 

_ MC74HC75Nj(Al_ 
MC74HC76J(A) 
MC74HC76N(A) 
MC74HC85J(A) 
MC74HC85N(A) 
MC74HC107J(A) 
MC74HC107NIA) 
MC74HC112J(A) 
MC74HC112N(A) 
MC74HC390J(A) 
MC74HC390N(A) 
MC74HC393JIA) 


74L85N 

TTL 

LC17 

Digital 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

74-190N 

TTL 

LC11 

Diaital 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

74-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaital 

74H78N 

TTL 

LC04 

Digital 

40-02 

CMS 

LC05 

Digital 

40-02 

CMS 

LC05 

Diaital 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

74L86 

CMS 

LC05 

Digital 

74L86 

CMS 

LC05 

Diaital 

40-172 

CMS 

LC05 

Digital 

40-172 

CMS 

LC05 

Digital 

74S64 

TTL 

LC05 

Diaital 

74S64 

TTL 

LC05 

Digital 

74-74 

TTL 

LC04 

Digital 

74-74 

TTL 

LC04 

Diaital 

74-86 

TTL 

LC05 

Digital 

74-86 

TTL 

LC05 

Digital 

74-109 

TTL 

LC04 

Diaital 

74-109 

TTL 

LC04 

Digital 

74-175 

TTL 

LC04 

Digital 

74-175 

TTL 

LC04 

Diaital 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

74-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

74-190 

TTL 

LC11 

Digital 

74-190 

TTL 

LC11 

Diaital 

74-191 

TTL 

LC11 

Digital 

74-191 

TTL 

LC11 

Digital 

74-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

74LS364 

TTL 

LC04 

Digital 

74LS364 

TTL 

LC04 

Diaital 

74ALS521 

TTL 

LC17 

Digital 

74ALS521 

TTL 

LC17 

Digital 

74LS533 

TTL 

LC26 

Diaital 

74LS533 

TTL 

LC26 

Digital 

74-27 

CMS 

LC05 

Digital 

74-73 

CMS 

LC04 

Diaital 

74-75 

CMS 

LC26 

Digital 

74LS76 

CMS 

LC04 

Digital 

74-85 

CMS 

LC17 

Diaital 

74-107 

CMS 

LC04 

Digital 

74LS112 

CMS 

LC04 

Digital 

74-390 

CMS 

LC11 

Diaital 

74-393 

CMS 

LC11 

Digital 

74S64 

TTL 

LC05 

Digital 

74S64 

TTL 

LC05 

Diaital 

74-74 

TTL 

LC04 

Digital 

74-74 

TTL 

LC04 

Digital 

74-86 

TTL 

LC05 

Diaital 

74-86 

TTL 

LC05 

Digital 

74-109 

TTL 

LC04 

Digital 

74-109 

TTL 

LC04 

Diaital 

74-175 

TTL 

LC04 

Digital 

74-175 

TTL 

LC04 

Digital 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

74-182 

TTL 

LC19 

Diaital 

74-190 

TTL 

LC11 

Digital 

74-190 

TTL 

LC11 

Digital 

74-191 

TTL 

LC11 

Diaital 

74-191 

TTL 

LC11 

Digital 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

74-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

74LS364 

TTL 

LC04 

Digital 

74LS364 

TTL 

LC04 

Digital 

74ALS521 

TTL 

LC17 

Diaital 

74ALS521 

TTL 

LC17 

Digital 

74LS533 

TTL 

LC26 

Digital 

74LS533 

TTL 

LC26 

Diaital 

74-27 

CMS 

LC05 

Digital 

74-27 

CMS 

LC05 

Digital 

74-73 

CMS 

LC04 

Diaital 

74-73 

CMS 

LC04 

Digital 

74-75 

CMS 

LC26 

Digital 

74-75 

CMS 

LC26 

Diaital 

74LS76 

CMS 

LC04 

Digital 

74LS76 

CMS 

LC04 

Digital 

74-85 

CMS 

LC17 

Diaital 

74-85 

CMS 

LC17 

Digital 

74-107 

CMS 

LC04 

Digital 

74-107 

CMS 

LC04 

Diaital 

74LS112 

CMS 

LC04 

Digital 

74LS112 

CMS 

LC04 

Digital 

74-390 

CMS 

LC11 

Diaital 

74-390 

CMS 

LC11 

Digital 

74-393 

CMS 

LC11 

Diaital_ 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 











TYPE TO FUNCTIONAL 


EQUIVALENCE NUMBER 


LINE 

No. 

jU 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

B - 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

MC/4HC3S5N(A) - 

74-393 

CMS 

Ecrr 

Digital 

DL 


ill 

MC14028BCP 

40-28B ~| 

CMS 

LC66 

Digital 

DL 

2 

MC846L,P% 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


112 

MC14029BAL 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

3 

MC862L.P% 

74-ION 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 


113 

MC14029BCL 

40-29B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

4 

MC863L,P% 

74-ION 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


HOB 

MC14029BCP 

40-29B 

CM5~ 

LC11 

Digital 

DL 

5 

MC946L 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 



MC14032BAL 

40-32B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 

6 

MC962L 

74-1 ON 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 


tUSH 

MC14032BCL ! 

40-32B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 

7 

MC963L 

74-1 ON 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


117 

MC14032BCP 

40-32B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 

8 

MC1807L,P% 

74-08N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


118 

MC14038BAL 

40-38B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 

9 

MC1808L.P% 

74-32N 

DTL 

LC05 

Diaital 

PL 


119 

MC14038BCL 

40-32 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 

10 

MC1809L,P% 

74-32N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


120 

MC14038BCP 

40-38B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 

11 

MC1818L,P% 

74-03N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


121 

MC14040BAL 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

12_ 

MC1906F 

54S08w 

DTL 

LC05 

Diaital 

FL 


122 

MC14040BCL 

40-40B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

13 

MC1906L 

74-08N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


123 

MC14040BCP 

40-406 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

14 

MC1907F 

54S08w 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 


124 

MC14042BAL 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

15 

MC1907L 

74-08N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 


125 

MC14042BCL 

40-42B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

16 

MC1908F 

54-32W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 


126 

MC14042BCP 

40-42B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

17 

MC1908L 

74-32N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


127 

MCI 4043BAL 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

18 

MC1909F 

54-32W 

DTL 

LC05 

Diaital 

FL 


128 

MC14043BCL 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

19 

MC1909L 

74-32N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 



MC14043BCP 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

20 

MC1912F 

54-86W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 



MC14044BAL 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

21 

MC1912L 

74-86N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 


im 

MC14044BCL 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

22 

MC1918F 

54S03W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 


132 

MC14044BCP 

40-44B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

23 

MC1918L 

74-03N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 


133 

MC14068BAL 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

24 

MC3001 L.P% 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


mmm 

MC14068BCL 

40-68B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

25 

MC3025L,P% 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


135 

MC14068BCP 

40-68B 

CMS - 

LC05 

Digital 

DL 

26 

MC3026L,P% 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


136 

MC14069UBCL 

74-04N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

27 

MC3101F 

54S09W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


137 

MC14069UBCP 

74-04N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

MC3101L 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



MC14070BAL 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

29 

MC3102F 

54S02W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 



MC14070BCL 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

30 

MC3102L 

74H02P 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 



MC14070BCP 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

31 

MC3121F 

54-86w 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 



MC14071 BAL 

40-71B 

CMS - 

LC05 

Digital 

DL 

32 

MC3121L 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



MCI 4071 BCL 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

33 

MC3122L 

74H89P 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 



MCI 4071 BCP 

40-71B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

34 

MC3126F 

74H21 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


144 

MC14072BAL 

40-172B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

35 

MC3126L 

74H21 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


145 

MC14072BCL 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

36 

MC3160L 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


146 

MC14072BCP 

40-72B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

MC3161L 

74H119P 

TTL 

LC04 


DL 


147 

MC14073BAL 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

38 

MC3162L 

74LS113N 

TTL 

LC04 


DL 


148 

MC14073BCL 

40-73B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

39 

MC4006L.P% 

74-406 

TTL 

LC06 


DL 


149 

MC14073BCP 

40-73B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

40 

MC4008L 

74-408P 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 


150 

MC14075BAL 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

41 

MC4008P 

74-408P 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 


151 

MC14075BCL 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

42 

MC4015L 

74-415N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


152 

MC14075BCP 

40-75B 


LC05 

Diaital 

DL 

43 

MC4015P 

74-415N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 



MC14078BAL 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

44 

MC4021P 

74-421 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


154 

MC14078BCL 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

45 

MC4022P 

74-422 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 


155 

MC14078BCP 

40-78B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

MC4042L,P% 

74LS442N 


LC27 

Digital 

DL 


156 

MC14081BAL 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

47 

MC4050L 

74-450 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


157 

MCI 4081 BCL 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

48 

MC4050P 

74-450 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


158 

MCI 4081 BCP 

40-81B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

49 

MC4306F 

54-406 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


159 

MC14082BAL 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

50 

MC4306L 

74-406 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


160 

MC14082BCL 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

51 

MC4308F 

54-408W 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 


161 

MC14099BAL 

40-99B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

52 

MC4308L 

74-408P 

TTL 

LC25 


DL 


162 

MC14099BCL 

40-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

53 

MC14000UBAL 

40-00B 

CMS 

LC05 


DL 


163 

MC14099BCP 

40-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

54 

MC14000UBCL 

40-00B 

CMS 

LC05 


DL 


164 

MC14160BAL 

74-160N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

55 

MC14000UBCP 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 



MC14160BCL 

74-160N 

CMS - 

LC11 

Digital 

DL 

56 

MCI 4001BAL 

40-0 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 



MC14160BCP 

74-160N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

57 

MCI4001BCL 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 



MCI 4161 BAL 

74-161N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

58 

MCI 4001BCP 

40-01B 

CMS - 

LC05 

Digital 

DL 


168 

MCI 4161 BCL 

74-161N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

59 

MCI 4001UBAL 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


169 

MC14161BCP 

74-161N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

60 

MCI 4001UBCL 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


170 

MC14162BAL 

74-162N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

61 

MCI 4001UBCP 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


171 

MC14162BCL 

74-162N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

62 

MC14002BAL 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


172 

MC14162BCP 

74-162N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

63 

MC14002BCL 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


173 

MC14163BAL 

74-163N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

64 

MC14002BCP 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


174 

MC14163BCL 

74-163N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

65 

MC14002UBAL 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


175 

MC14163BCP 

74-163N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

66 

MC14002UBCL 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


176 

MC14408L 

44-08 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 

67 

MC14002UBCP 1 

40-02 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


177 

MC14408P 

44-08 

Era* 

LC27 

Digital 

DL 

68 

MC14008BAL 

40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 


178 

MC14409L 

44-09 

•9 

LC27 

Digital 

DL 

69 

MC14008BCL 

40-08B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 


179 

MC14409P 

44-09 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 

70 

MC14008BCP 

40-08B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 


niitHi 

MCI 4411L 

44-11 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

71 

MC14011BAL 

40-1 IB 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


n 

MCI 441 IP 

44-11 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

72 

MCI 4011 BCL 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


EEm 

MC14415EFL 

45-15P 

CMS 

LC10 

Diaital 

DL 

73 

MCI 4011 BCP 

40-1 IB 

CMS - 

LC05 

Digital 

DL 


EMeBM 

MC14415EVL 

45-15 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 

74 

MC14011UBAL 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


H 

MC14415FL 

45-15P 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 

75 

MC14011UBCL 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


n 

MC14415FP 

45-15P 

CMS 

LC10 

Diaital 

DL 

76 

MC14011UBCP 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 



MC14415VL 

45-15P 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 

77 

MC14012BAL 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


MM 

MC14415VP 

45-15P 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 

78 

MC14012BCL 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


tESM 

MCI 4419L 

44-19P 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 

79 

MC14012BCP 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


EI*M 

MCI 4419P 

44-19P 1 


LC27 

Digital 

DL 

80 

MC14012UBCL 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


190 

MC14490EFL 

44-90P 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

81 

MC14012UBCP 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


191 

MC14490EVL 

44-90P 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 

82 

MC14013BAL 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 



MC14490FL 

44-90P 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

83 

MC14013BCL 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


n 

MC14490FP 

44-90P 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

84 

MC14013BCP 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 


MM 

MCI 4490VL 

44-90P 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 

85 

MC14018BAL 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


195 

MCI 4490VP 

44-90P 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

86 

MC14018BCL 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


196 

MCI 4501 UBAL 

45-01A 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

87 

MC14018BCP 

40-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


197 

MCI 4501 UBCL 

45-01A 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

88 

MC14020BAL 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


198 

MCI 4501 UBCP 

45-01A 


LC05 

Digital 

DL 

89 

MC14020BCL 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


199 

MC14506BAL 

45-06B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

90 

MC14020BCP 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


200 

MC14506BCL 

45-06B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

91 

MC14022BAL 

40-22B 

CMS 

LCTTI 

Digital 

DL 


201 

MC14506BCP 

45-06B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

92 

MC14022BCL 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


202 

MC14510BAL 

45-1 OB 

CMS 

LC11 


DL 

93 

MC14022BCP 

40-22B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


203 

MC14510BCP 

45-1 OB 

CMS 

LC11 


DL 

94 

MC14023BAL 

40-23B 

CMS 

LC05 | 

Digital 

DL 


204 

MC14516BAL 

45-16B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

95 

MC14023BCL 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


205 

MC14516BCL 

45-16B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

96 

MC14023BCP 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


206 

MC14516BCP 

45-16B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

97 

MC14023UBAL 

40-23B 

CMS - 

LC05 

Digital 

DL 


207 

MC14518BAL 

45-18B 


LC11 

repTtn i&agjg&Mifef 

DL 

98 

MC14023UBCL 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


208 

MC14518BCL 

45-18B 

CMS 

LC11 


DL 

99 

MC14023UBCP 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


209 

MC14518BCP 

45-18B 

CMS 

LC11 


DL 

100 

MC14024BAL 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


210 

MC14520BAL 

45-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

101 

MC14024BCL 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


211 

MC14520BCL 

45-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

102 

MC14025BAL 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


212 

MC14520BCP 

45-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

103 

MC14025BCL 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


213 

MC14522BAL 

45-22B 

CMS 

LPlI 

Digital 

DL 

104 

MC14025BCP 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


214 

MC14522BCL 

45-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

105 

MC14025UBAL 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


215 

MC14522BCP 

45-22B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

106 

MC14025UBCL 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


216 

MC14526BAL 

45-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

107 

MC14025UBCP 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


217 

MCI 4526BCL 

45-26B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

108 

MC14027BAL 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 


218 

MC14526BCP 

45-26B 

CMS 

LC11 

Diaital 

P_L— 

109 

MC14027BCL 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


219 

MC14528BAL 

45-28 

CMS 

LC10 


dT 

110 

MC14028BCL 

40-28B 

CMS 

LC06 

Diaital 

DL 

_ 

220 

MC14528BCL 

45-28 

CMS 

LC10 

hHH 

DL 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 
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TYPE TO 


FUNCTIONAL 


EQUIVALENCE NUMBER 


LINE 

No. 

^ MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 


USE 

CODE 


PT 

KY 

GP 

E 



D - 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 



BOOK NAME 


1 

mi n i l i»i^— ■ 

45-28 


LC10 

Digital 

DL 


111 

Ii'iI'iH \*\ Hli— 

fEMEm HI 


LC26 


DL 

2 

MC14530BAL 

45-30B 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 


112 

MM74C922N 

74C922 


LC27 

Digital 


3 

MC14530BCL 

45-30B 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 


113 

MM74C923N 

74C923 

mm 

LC27 

Diaital 


4 

MC14530BCP 

45-30B 

MOS 


Digital 

DL 


114 

MM74HCOOJ(A) 

74-00 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

5 

MC14531BAL 

45-31B 

CMS 

\tmm 

Digital 

DL 


115 

MM74HC00N 

74-00 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

6 

MCI 4531BCL 

45-31B 

CMS 

LC25 

Diaital 

DL 


116 

MM74HC10J 

74-10 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

7 

MC14531BCP 

45-31B 

CMS 

LC25 

Digital 

DL 


117 

MM74HC10N(A) 

74-10 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

8 

MC14534BAL 

45-34B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


118 

MM74HC20J 

74H20 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

9 

MC14534BCL 

45-34B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


119 

MM74HC20N(A) 

74H20 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

MC14534BCP ] 

45-34B 

CMS 

LC11 


DL 


120 

MM74HC30J 

74-30 

mem 

LC05 

Digital 

DL 

11 

MC14536BAL 

45-36B 

CMS 

LC10 


DL 


121 

MM74HC30N(A) 

74-30 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

12 

MCI 4536BCL 

45-36B 

CMS 

LC10 

Diaital 

DL 


122 

MM74HC133J 

74-133 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

13 

MCI 4536BCP 

45-36B 

QMS - 

LC10 

Digital 

DL 


123 

MM74HC133N(A) 

74-133 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

14 

MC14538BAL 

45-28 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 


124 

MM74PC00J 

74-00 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

15 

MC14538BCL 

45-28 

CMS 

LC10 

Diaital 

DL 


125 

MM74PC00JI 

74-00 

PCH 

LC05 

Diaital 

DL 

16 

MC14538BCP 

45-28 


LC10 

Digital 

DL 


126 

MM74PC00N 

74-00 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

17 

MCI 4541BAL 

45-41B 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 


127 

MM74PC00N! 

74-00 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

18 

MCI 4541 BCL 

45-41B 

CMS 

LC10 

Diaital 

DL 


128 

MM74PC02J 

74-02 

PCH 

LC05 

Diaital 

DL 

19 

MCI 4541BCP 

45-41B 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 


129 

MM74PC02JI 

74-02 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

20 

MC14553BAL 

45-53B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


130 

MM74PC02N 

74-02 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

21 

MC14553BCL 

45-53B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


131 

MM74PC02NI 

74-02 

PCH 

LC05 

Diaital 

DL 

22 

MCI 4553BCP 

45-53B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


132 

MM74PC04J 

74-04 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

23 

MC14554BAL 

45-54B 

CMS 

LC16 

Digital 

DL 


133 

MM74PC04JI 

74-04 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

24 

MC14554BCL 

45-54B 

CMS 

LC16 

Diaital 

DL 


134 

MM74PC04N 

74-04 

PCH 

LC05 

Diaital 

DL 

25 

MC14554BCP 

45-54 

CMS 

LC16 

Digital 

DL 


135 

MM74PC04NI 

74-04 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

26 

MC14560BAL 

45-60B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 


136 

MM74PC08J 

74-08 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

27 

MCI 4560BCL 

45-60B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 


137 

MM74PC08JI 

74-08 

PCH 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

MC14560BCP 

45-60B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 


138 

MM74PC08N 

74-08 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

29 

MCI 4566BAL 

45-66 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 


139 

MM74PC08NI 

74-08 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

30 

MC14566BCL 

45-66 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 


140 

MM74PC32J 

74-32 

PCH 

LC05 

Diaital 

DL 

31 

MCI 4566BCP 

45-66 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 


141 

MM74PC32JI 

74-32 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

32 

MC14572UBAL 

45-72U 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 


142 

MM74PC32N 

74-32 

PCH 

LC05 

Digital 

DL 

33 

MC14572UBCL 

45-72U 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 


143 

MM74PC32NI 

74-32 

PCH 

LC05 

Diaital 

DL 

34 

MC14572UBCP 

45-72 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 


144 

MM4601AD 

40-01B 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

35 

MCI 4581 BAL 

74-181 

CMS 

LC18 

Digital 

DL 


145 

MM4602AD 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

36 

MCI 4581 BCL 

74-181 

CMS 

LC18 

Diaital 

DL 


146 

MM4602AF 

40-02B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

MCI 4581 BCP 

74-181 ! 

CMS 

LC18 

Digital 

DL 


147 

MM4611AD 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

38 

MC14582BAL 

74-182 

CMS 

LC19 

Digital 

DL 


148 

MM4611AF 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

39 

MC14582BCL 

74-182 

CMS 

LC19 

Diaital 

DL 


149 

MM4612AD 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

40 

MC14582BCP 

74-182 

CMS 

LC19 

Digital 

DL 


150 

MM4612AF 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

41 

MC14585BAL 

45-85B 

CMS 

LC17 

Digital 

DL 


151 

MM4613AD 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

42 

MC14585BCL 

45-85B 

CMS 

iLC17 

Diaital 

DL 


152 

MM4613AF 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

FP 

43 

MC14585BCP 

45-85B 

CMS 

LC17 

Digital 

DL 


153 

MM4617AD 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

44 

MC14597BAL 

45-97B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


154 

MM4617AF 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 

45 

MC14597BCL 

45-97B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 


155 

MM4619AD 

40-19B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

MC14597BCP 

45-97B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


156 

MM4619AF 

40-19B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

47 

MC14598BAL 

45-98B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


157 

MM4620AD 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

48 

MC14598BCL 

45-98B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 


158 

MM4620AF 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

FP 

49 

MC14598BCP 

45-98B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


159 

MM4622AD 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

50 

MC14599BAL 

45-99B 1 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


160 

MM4622AF 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

FP 

51 

MC14599BCL 

45-99B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 


161 

MM4623AD 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

52 

MC14599BCP 

45-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 


162 

MM4623AF 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

53 

MCI 45000 

45-000 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 


163 

MM4624AD 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

54 

MCI 45001 

45-001 

MOS 

LC27 

Diaital 

DL 


164 

MM4624AF 

40-24B 

CMS 

LC11 

Diaital 

FP 

55 

MM54C00D 

74-00N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


165 

MM4625AF 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

56 

MM54C02D 

74-02N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


166 

MM4627AD 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

57 

MM54C08D 

74-08N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


167 

MM4627AF 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

FP 

58 

MM54C10D 

74-ION 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


168 

MM4630AD 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

59 

MM54C20D 

74-13N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


169 

MM4630AF 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

FL 

60 

MM54C30D 

74-30N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


170 

MM5601AN 

40-01B 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

61 

MM54C32D 

74-32N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


171 

MM5602AN 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

62 

MM54C42D 

74-42N 

CMS 

LC06 

Digital 

DL 


172 

MM5611AN 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

63 

MM54C48D 

74-48 

CMS 

LC06 

Diaital 

DL 


173 

MM5612AN 

40-12B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

64 

MM54C73D 

74-73N 


LC04 

Digital 

DL 


174 

MM5613AN 

40-13B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

65 

MM54C74D 

74-74 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


175 

MM5617AN 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

66 

MM54C76D 

74LS76N 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 


176 

MM5619AN 

40-19B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

67 

MM54C83D 

74-83 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 


177 

MM5620AN 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

68 

MM54C86D 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


178 

MM5622AN 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

69 

MM54C90D 

74-90N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


179 

MM5623AN 

40-23B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

70 

MM54C93D 

74L93N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


180 

MM5624AN 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

71 

MM54C107D 

74-107N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


181 

MM5625AN 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

72 

MM54C173D 

74-173N 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 


182 

MM5627AN 

40-27B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

73 

MM54C174D 

74-174N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


183# 

MSM500 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

74 

MM54C175D 

74-175N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


184# 

MSM505 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

75 

MM54C192D 

74-192N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


185# 

MSM4001 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

76 

MM54C193D 

74-193N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


186# 

MSM4002 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

77 

MM54C221D 

74-221 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 


187# 

MSM4002RS 

40-02 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

78 

MM54C922N 

74C922 


LC27 

Diaital 



188# 

MSM4008 

40-08B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 

79 

MM54HC00J(A) 

74-00 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


189# 

MSM4011 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

80 

MM54HC10J(A) 

74-10 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


190# 

MSM4012 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

81 

MM54HC20J(A) 

74H20 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


191# 

MSM4013 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

82 

MM54HC30J(A) 

74-30 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


192# 

MSM4017 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

83 

MM54HC133J(A) 

74-133 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


193# 

MSM4019 

40-19 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

84 

MM74C00N 

74-00N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


194# 

MSM4020 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

85 

MM74C02N 

74-02 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


195# 

MSM4023 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

86 

MM74C08N 

74-08N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


196# 

MSM4027 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

87 

MM74C10N 

74-ION 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


197# 

MSM4028 

40-28B 

CMS 

LC06 

Diaital 

DL 

88 

MM74C20N 

74-13N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


198# 

MSM4040 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

89 

MM74C30N 

74-30N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 


199# 

MSM4043 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

90 

MM74C32N 

74-32N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 


200# 

MSM4044 

40-44B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

91 

MM74C42N 

74-42N 

CMS 

LC06 

Digital 

DL 


201# 

MSM4068 

40-68B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

92 

MM74C48N 

74-48N 

CMS 

LC06 

Digital 

DL 


202# 

MSM4069RS 

74-04N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

93 

MM74C73N 

74-73 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 


203# 

MSM4071 

40-71B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

94 

MM74C74N 

74-74N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


204# 

MSM4072 

40-72B 

I CMS 

LC05 

Digital 

DL 

95 

MM74C76N 

74LS76 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


205# 

MSM4072RS 

40-172 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

96 

MM74C83N 

74-83 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 


206# 

MSM4075 

40-75B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

97 

MM74C85N 

74L85N 

CMS 

LC17 

Digital 

DL 


207# 

MSM4078 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

98 

MM74C90N 

74-90N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


208# 

MSM4081 

40-81B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

99 

MM74C93N 

74L93N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


209# 

MSM4082 

40-82B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

100 

MM74C107N 

74-107N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


210# 

MSM4085 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

101 

MM74C160N 

74-160N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


211# 

MSM4086 

40-86B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

102 

MM74C161N 

74-161N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


212# 

MSM4518 

45-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

103 

MM74C162N 

74-162N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


213# 

MSM4520 

45-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

104 

MM74C163N 

74-163N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


214# 

MSM5538 

74LS93N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

105 

MM74C173N 

74-173N 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 


215# 

MSM40192 

74-192N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

106 

MM74C174N 

74-174N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


216# 

MSM40193 

74-193N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

107 

MM74C175N 

74-175N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 


217 

N8H16A 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

108 

MM74C192N' 

74-192 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 


218 

N8H16F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

109 

MM74C193N 

74-193N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 


219 

N8H16J 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

110 

MM74C221N 

74-122 

CMS 

LC10 

Diaital 

DL 


220 

N8H70A 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


IN ORDER Of: (1) MFG TYPE NUMBER 
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LINE 

No. 

n 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

3J 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

N8H70J 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

PL 


ill 

N74LS11N 

74-lTN 

TTL 

LC65 

Digital 

L)L 

2 

N8H80A 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


112 

N74LS12F 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3 

N8H80J 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 


113 

N74LS12N 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

4 

N8T22A 

74-122 

TTL -i 

LC10 

Digital 

DL 


114 

N74LS15F 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5 

N8T22F 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


115 

N74LS15N 

74H15N 

TTL 

L.C05 

Digital 

DL 

6 

N8T22N 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 


116* _j 

N74LS20D 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

7* # 

N74F00F 

74-00 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


117 H 

N74LS20N 

74"-13 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

8* 

N74F00N 

74-00 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


118* 

N74LS21D 

74-21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

9* 

N74F02F 

74-02 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


119 

N74LS21N 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

10* 

N74F02N 

74-02 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


120 

N74LS22F 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

11*# 

N74F04F 

74-04 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


121 

N74LS22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

12*# 

N74F04N 

74-04 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


122* 

N74LS26D 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

13*# 

N74F08N 

74-08 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


123 

N74LS26N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

14*# 

N74F10F 

74-10 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


124 

N74LS27F 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15*# 

N74F10N 

74-10 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


125 

N74LS27N 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

16t# 

N74F11F 

74-11 

TTL 

•LC05 

Digital 

DL 


126* 

N74LS30D 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

17*# 

N74F11N 

74-11 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


127 

N74LS30N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

18* 

N74F20F 

74H20 

TI L _ 

LC05 

Diaital 

DL 


128* 

N74LS32D 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

19* 

N74F20N 

74H20 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


129 

N74LS32N 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

20* 

N74F32N 

74-32 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


130* 

N74LS42D 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

21*# 

N74F64F 

74S64 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


131 

N74LS42N 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

22*# 

N74F64N 

74S64 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 1 


132* 

N74LS51D 

74L51N 

TTL 

iLC05 

Digital 

DL 

23*# 

N74F74F 

74-74 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


133 

N74LS51N 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

24*# 

N74F74N 

74-74 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


134* 

N74LS54D 

74L54N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

25*# 

N74F86F 

74-86 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


135 

N74LS54N 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26*# 

N74F86N 

74-86 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


136 

N74LS55F 

74L55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27*# 

N74F109F 

74-109 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


137 

N74LS55N 

74L55N 

TTL 

L.C05 

Diqital 

DL 

28*# 

N74F109N 

74-109 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


138 

N74LS73F 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

29* 

N74F280AN 

74S280 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 


139 

N74LS73N 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

30*# 

N74F374F 

74-374 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


140 

N74LS74AF 

74-74 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

31*# 

N74F374N 

74-374 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


141 

N74LS74AN 

54-74 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

32*# 

N74F521F 

74LS521 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


142 

N74LS75F 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

33*#, 

N74F521N 

74LS521 

TTL 

LC17 

Diqital 

DL 


143 

N74LS75N 

74-75N 

TTL 

LC26 

Diqital 

DL 

34 *# 1 

N74F534F 

74LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


144 

"N74LS76F 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

35t# 

N74F534N 

74LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


145 

N74LS76N 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

36 

N74H00A 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


146 

N74LS78F 

74L78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

37 

N74HOON 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


147 

N74LS78N 

74L78N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

38 

N74H01F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


148 

N74LS83AF 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

39 

N74H01N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


149 

N74LS83AN 

74-83 

TTL 

LC15 

Diqital 

DL 

40 

N74H08F 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


150 

N74LS83F 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

41 

N74H08N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


151 

N74LS85F 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

42 -4 

N74H10F 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


152 

N74LS85N 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 

"43 ^ 

N74H10N 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


153 

N74LS86F 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

N74H11F 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


154 

N74LS86N 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

N74H11N 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


155 

N74LS90F 

54-90 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

46 

N74H20F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


156 

N74LS90N 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

47 

N74H20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


157 

N74LS92F 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

48 

N74H21F 

54H21W 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


158 

N74LS92N 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

49 

N74H21N 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


159 

N74LS93F 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

50 

N74H22F 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160 

N74LS93N 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

51 

N74H22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


161 

N74LS107F 

74-107N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

52 

N74H30F 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162 

N74LS107N 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

53 

N74H30N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


163 

N74LS109AF 

54-109 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

54 

N74H30W 

54S30W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


164 

N74LS109AN 

54-109 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

' 55 

N74H50F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


165 

N74LS109F 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

56 

N74H50N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


166 

N74LS109N 

54-109 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

57 

N74H51F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


167 

N74LS112F 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

58 

N74H51N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


168 

N74LS112N 

74LS112N 

TTL 

IC04 

Digital 

DL 

59 

N74H52F 

74H52N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


169 

N74LS113F 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

60 

N74H52N 

74H52N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


170 

N74LS113N 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

61 

N74H53F 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


171 

N74LS114F 

74LS114N 

TTL 

LC04 " 

Digital 

DL 

62 

N74H53N 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


172 

N74LS114N 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

63 

N74H54F 

74H54N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


173 

N74LS123AF 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

64 

N74H54N 

74H54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


174 

N74LS123AN 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

65 

N74H55F 

74H55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


175 

N74LS136F 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

66 

N74H55N 

74H55N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


176 

N74LS136N 

74-136N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

67 

N74H60F 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


177 # 

N74LS138F 

74S138N 

TTL 

LC06H 

Digital 

DL 

68 

N74H60N 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


178# 

N74LS138N 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

69 

N74H61F 

74H61N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


179# 

N74LS156N 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

" 70. 

N74H61N 

74H61N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


180# 

N74LS156W 

54-156W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 

71 

N74H62F 

74H62N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


181 

N74LS160AF 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

72 

N74H62N 

74H62N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


182 

N74LS160AN 

74-160 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

73 

N74H71F 

74H71N 

TTL ~ 

LC04 

Digital 

DL 


183* 

N74LS161AD 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

74 

N74H71N 

74H71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


184 

N74LS161AN 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

75 

N74H72F 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


185 

N74LS162AF 

74-162N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

76 

N74H72N 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


186 

N74LS162AN 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

77 

N74H73F 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


187* 

N74LS163AD 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

78 

N74H73N 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


188 

N74LS163AN 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

79 

N74H74N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


189 

N74LS168AF 

74S168N 

TTL ' 

LC11 ‘ 

Digital 

DL 

80 

N74H76F 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


190 

N74LS168AN 

74S168N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

81 

N74H76N 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


191 

N74LS169AF 

74S169N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

82 

TJ74H101F 

74H71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


192”'“' 

N74LS169AN 

74S169N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

83 

N74H101N 

74H71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


193# 

N74LS173F 

74-173 

ITTL 

LC04 

Digital 

DL 

84 

N74H102F 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


194# 

N74LS173N 

74-173 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

35 

N74H102N 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


195# 

N74LS174F 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

86 

N74H103F 

74H103 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


196# 

N74LS174N 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

87 

N74H103N 

74H103 

TTL 

LC04 

Diaital _ 

DL 


197# 

N74LS175F 

74-175N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

88 

"N74H106F 

74LS76N " 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


198# 

N74L§175N 1 

74-175N 

\tvl 

LC04 

Digital 

DL 

89 

N74H106N 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


199 

N74LS181F 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

90 

N74H108F 

74H78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


200 

N74LS181N 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

91 

N74H108N 

74H78N 

TTL' 

LCQ4 

Digital 

DL 


201 

N74LS190F 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL " 

92* 

N74LS00D 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


202 

N74LS190N 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

93 

N74LS00N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


203* 

N74LS191D 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

94 

N74LSCI1F 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


204 

N74LS191N 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

95 

N74LS01N 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


205 

N74LS192F 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

96* 

N74LS02D 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


206 

N74LS192N 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

97 

IN74LS02N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


207* 

N74LS193D 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

98 

N74LS03F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


208 

N74LS193N 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

99 

N74LS03N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


209 

N74LS196F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

100 

'N74LS04F 

74-04N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


210 

N74LS196N 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

101# 

N74LS04N 

74-04N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


211* 

N74LS197D 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

102# 

[N74LS05F 

74-05N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


212 

N74LS197N 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

103# 

N74LS05N 

74-05N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


213 

N74LS221F 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

104* 

N74LS08D 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


214 

N74LS221N 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

105 

N74LS08N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


215 

N74LS256F 

74LS256N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

106 

N74LS09F 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


216 

N74LS256N 

74LS256N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

107 

N74LS09N 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


217 

N74LS259F 

74-259 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

108* 

N74LS10D 

74-ION 

TTL 

LCQ5 

Diaital 

DL 


218 

N74LS259N 

74-259N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

109"“ 

N74LS10N 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


219* 

N74LS260D 

74S260N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

110* 

N74LS11D 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


220 

N74LS260N 

74S260N 

TTL 

LOO 5 

Difiital__1 

DL 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NU 


LINE 

No, 

B 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

B 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 


PT 

KY 

GP 

E 

1 

N74LS261F 

74LS261 

TTL 

LC16 

Digital 

L)L 


Ill 

N74S260N H 

74S260N 

TTL 

LC05 

Digital 


2 

N74LS261N 

74LS261 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 


112 

N74S273F 

74-273N 

TTL 

LC04 

Digital 

Mm 

3 

N74LS266F 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


113 

N74S273N 

74-273N 

TTL 

LC04 

Diaital 

eh 

4 

N74LS266N 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


114 

N74S280F 

74S280N 

mm 

LC25 

Digital 

DL 

5v 

N74LS273D 

74-273N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


115 

N74S280N 

74S280N 

S9 

LC25 

Digital 

DL 

6 

N74LS279F ! 

74-279N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


116# 

N74S373F 

74LS363 

mm 

LC26 

Diaital 

DL 

7 

N74LS279N 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


117# 

N74S373N 

74LS363 

mm 

LC26 

Digital 

DL 

8t 

N74LS283D 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


118 

N82S41F 

74L86N 

1 

LC05 

Digital 

DL 

9 

N74LS283N 

74-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 


119 

N82S41N 

74L86N 

mm 

LC05 

Diaital 

DL 

10* 

N74LS290D 

74-290N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


120 

N82S62A 

40-101B 

un 

LC25 

[>T7«TfnHEy£gS| 

DL 

11 

N74LS290N 

74-290 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


121 

N82S62F 

40-101B 


LC25 


DL 

12t 

N74LS293D 

74-293N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


122 

N82S62N 

40-101B 

Bui 

LC25 


DL 

13 

N74LS293N 

74-293N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


123 

N82S90F 

74-176N 

mm 

LC11 

Digital 

DL 

14 

N74LS363F 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


124 

N82S90N 

74-176N 


LC11 

Digital 

DL 

15 

N74LS363N 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


125 

N82S91F 

74-177N 

mm 

LC11 

Diaital 

DL 

16 

N74LS364F 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


126 

N82S91N 

74-177N 

U« 

LC11 

Digital 

DL 

17 

N74LS364N 

74LS364 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


127 

N7400F 

74-00N 

mm 

LC05 

Digital 

DL 

18v 

N74LS373D 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


128 

N7400N 

74-00N 

till 

LC05 

Diaital 

DL 

19 

N74LS373N 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


129 

N7401F “> 

74-01N 

mm 

LC05 

Digital 

DL 

20 ▼ 

N74LS374D 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


130 

N7401N 

74-01N 


LC05 

Digital 

DL 

21 

N74LS374N 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


131 

N7402F 

74-02N 

mm 1 

LC05 

Diaital 

DL 

22 

N74LS375F 

74LS375N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


132 

N7402N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

23 

N74LS375N 

74LS375N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


133 

N7403F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

24 ▼ 

N74LS377D 

74LS377N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


134 

N7403N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

25 

N74LS377N 

74LS377N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


135 

N7404F 

74-04N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26# 

N74LS378F 

74LS378N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


136# 

N7404N 

74-04N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27# 

N74LS378N 

74LS378N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


137# 

N7405F 

74-05N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

N74LS386F 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


138# 

N7405N 

74-05N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

N74LS386N 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


139# 

N7406N 

74-06 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30 ▼ 

N74LS390D 

74-390N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


140 

N7408F 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

31 

N74LS390N 

74-390N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


141 

N7408N 

74-08 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

32 ▼ 

N74LS393D 

74-393N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


142 

N7409F 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

33 

N74LS393N 

74-393N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


143 

N7409N 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

34 

N74LS490F 

74-490N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


144 

N7410F 

74-ION 

TTL 

LC05 


DL 

35 

N74LS490N 

74-490N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


145 

N7410N 

74-1 ON 

TTL 

LC05 


DL 

36 ▼ 

N74LS568AN 

74LS568 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


146 

N7411F 

74-1 IN 

TTL 

LC05 


DL 

37 

N74LS568F 

74LS568N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


147 

N7411N 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38 

N74LS568N 

74LS568N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


148 

N7412F 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

39 

N74LS569F 

74LS569N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


149 

N7412N 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

40 

N74LS569N 

74LS569N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


150t# 

N7416F 

74-16 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

41 ▼ 

N74S00D 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


151# 

N7416N 

74-16 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

N74S00N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


152 

N7420F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

43 ▼ 

N74S02D 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


153 

N7420N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

T5L 

44 

N74S02N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


154 

N7421F 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

N74S03F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


155 

N7421N 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

N74S03N 

74-03 N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


156 

N7423F 

74-23N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

47 

N74S04F 

74-04N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


157 

N7423N 

74-23N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48# 

N74S04N 

74-04N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


158 

N7425F 

74-25N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

49# 

N74S05F 

74-05N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


159 

N7425N 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

50# 

N74S05N 

74-05N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160 

N7426F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

51 

N74S08F 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


161 

N7426N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

52 

N74S08N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162 

N7427F 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

53 

N74S09F 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


163 

N7427N 

74-27N 1 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

54 

N74S09N 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


164 

N7430F 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

55 ▼ 

N74S10D 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


165 

N7430N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

56 

N74S10N 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


166 

N7432F 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

57 ▼ 

N74S11D 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


167 

N7432N 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

58 

N74S11N 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


168 

N7442F 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

59 

N74S15F 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


169 

N7442N 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

60 

N74S15N 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


170 

N7443F 

74-43N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

61 ▼ 

N74S20D 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


171 

N7443N 

74-43N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

62 

N74S20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


172 

N7444F 

74-44N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

63 

N74S22F 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


173 

N7444N 

74-44N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

64 

N74S22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


174 

N7450F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

65 t 

N74S32D 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


175 

N7450N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

66 

N74S32N 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


176 

N7451F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

67 t 

N74S51D 

74-50N 

rtTL 

LC05 

Digital 

DL 


177 

N7451N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

68 

N74S51N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


178 

N7453F 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

69 

N74S64F 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


179 

N7453N 

74-53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

70 

N74S64N 

74S64N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


180 

N7454F 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

71 

N74S65F 

74S65N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


181 

N7454N 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

72 

N74S65N 

74S65N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


182 

N7460F 

74-60N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

73 ▼ 

N74S74D 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


183 

N7460N 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

74 

N74S74N 

74-74 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


184 

N7470F 

74-70N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

75t 

N74S85D 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 


185 

N7470N 

74-70N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

76 

N74S85N 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


186 

N7472F 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

77 ▼ 

N74S86D 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


187 

N7472N 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

78 

N74S86N 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


188 

N7473F 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

79 

N74S86W 

54-86W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


189 

N7473N 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

80 ▼ 

N74S112D 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


190 

N7474F 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

81 

N74S112N 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


191 

N7474N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

82 

N74S113F 

74LS113 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


192 

N7475F 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

83 

N74S113N 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


193 

N7475N 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

84 

N74S114F 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


194 

N7476F 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

85 

N74S114N 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


195 

N7476N 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

86 

N74S133F 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


196 

N7480F 

74-80N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

87 

N74S133N 

74S133N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


197 

N7480N 

74-80N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

88 

N74S133W 

54S133W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


198 

N7483F 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

89 

N74S134F 

74S134N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


199 

N7483N 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

90 

N74S134N 

74S134N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


200 

N7485F 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 

91 

N74S134W 

54S134W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


201 

N7485N 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

92 

N74S135F 

74S135N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


202 

N7486F 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

93 

N74S135N 

74S135N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


203 

N7486N 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

94# 

N74S138F 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


204 

N7490F 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

95# 

N74S138N 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


205 

N7490N 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

96 

N74S168F 

74S168 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


206 

N7492F 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

97# 

N74S168N 

74S168 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


207 

N7492N 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

98 

N74S169F 

74S169 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


208 

N7493F 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

99# 

N74S169N 

74S169 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


209 

N7493N 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

100# 

N74S174F 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


210 

N8241F 

54L86 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

101# 

N74S174N 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


211 

N8241N 

54L86 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

1Q2# 

N74S175F 

74-175N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


212 

N8241Q 

54L86T 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

103# 

N74S175N 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


213 

N8262F 

40-101B 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

104 

N74S181F 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 


214 

N8262N 

40-101B 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

105 

N74S181N 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 


215 

N8268F 

74-80N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

106 

N74S181W 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 


216 

N8268W 

54-80W 

TTL 

LC15 1 

Digital 

FL 

107 

N74S182N 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 


217 

N8280F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

108 

N74S196F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


218 

N8280N 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL_ 

109 

N74S197F 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


219 

N8280Q 

54-176W 

TTL - ! 

LCTI^ 

Digital 

FL 

110v 

N74S260D 

74-260N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


220 

IN8281F 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital_ 

DL 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


LINE 

No. 

u 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

LINE 

No. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

N8281N 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

L)L 

Ill 

N74T82F 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

2 

N8281Q 

54-177W 

TTL 

LC11 

Digital 

FL 

112 

N74182N 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

3 

N8288F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

113 

N74190F 

74-190N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

4 

N8288Q 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

FIT 

114 

N74190N 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

5 

N8290F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

115 

N74190W 

54-190W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

6 

N8290N 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

116 

N74191F 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

7 

N8290Q 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

FL 

117 

N74191N 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

8 

N8291F 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

118 

N74191W 

54-191W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

9 

N8291N 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

119 

N74192F 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

10 

N8292F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

120 

N74192N 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

11 

N8292Q 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

FL 

121 

N74193F 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

12 

N8293F 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

122 

N74193N 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

13 

N8293N 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

123 

N74221F 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

14 

N8415A 

74-22N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

124 

N74221N 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

15 

N8415F 

74-22N 

DTL 

LC05 

Diqital 

DL 

125 

N74279F 

74-279N 

TTL 

LC26 

Diqital 

DL 

16 

N8415J 

74-22N 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

126 

N74279N 

74-279N 

TTL 

"LC26 

Digital 

DL 

17 

N8455A 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

127 

RG110CJ 

54H55W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

18 

N8455F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

128 

RG110CK 

54H55W 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

19 

N8455J 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

129 

RG111CJ 

54H55W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

20 

N8470A 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

130 

RG111CK 

54H55W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

21 

N8470F 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

131 

RG112CJ 

54H55W 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

22 

N8470J 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

132 

RG112CK 

54H55W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

23 

N8471A 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

133 

RG113CJ 

54H55W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

24 

N8471J 

54-12W 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

134 

RG113CK 

54H55W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

25 

N8480A 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

135 

S8H16A 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26 

N8480F 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

136 

S8H16F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

N8480J 

74-00 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

137 

S8H16J 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

28 

N8481A 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

138 

S8H70A 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

N8481F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

139 

S8H70J 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

30 

N8481J 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

140 

S8H80A 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

31 

N8806A 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

141 

S8H80J 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

32 

N8806F 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

142 

S8T22F 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

33 

N8806J 

74-60 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

143 

S8T22N 

74-122 

TTL 

LC10 

Diqital 

DL 

34 

N8808A 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

144t# 

S54FOOF 

74-00 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

35 

N8808J 

54S30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

145y# 

S54F00W 

54-00 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

36 

N8815A 

74-25N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

146y 

S54F02F 

74-02 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

N8815N 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

147 ▼ 

S54F02W 

54S02 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

38 

N8824B 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

148y# 

S54F04F 

74-04 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

39 

N8825A 

74-70N 

TTL 

LC04 

Diqital 

DL 

149y# 

S54F08F 

74-08 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

40 

N8825F 

74-70N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

150 y # 

S54F08W 

54S08 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

41 

N8825J 

54-70W 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

151 ▼# 

S54F10F 

74-10 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

N8828A 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

J 52 ▼_#_ 

S54F10W 

54-10 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

43 

N8828F 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

1 53 ▼ # 

S54F11F 

74-11 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

N8828J 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

154y# 

S54F11W 

54S11 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

45 

N8829A 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diqital 

DL 

1 55t # 

S54F20F 

74-13 

TTL. 

LC05 

Diqital 

DL 

46 

N8829F 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

156t# 

S54F20W 

54-20 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

47 

N8829J 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

157y # 

S54F32F 

74-32 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48 

N8840A 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

158t#_ 

S54F32W 

54-32 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

49 

N8840F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

159 y # 

S54F64F 

74S64 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

50 

N8840J 

54-50W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

160y# 

S54F64W 

54S64 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

51 

N8848A 

74H53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

161 y 

S54F74F 

74-175 

CMS 

LC04 

Diqital 

FP 

52 

N8848F 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

162 y # 

S54F74W 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

53 

N8848J 

54H53W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

163y 

S54F86F 

74-86 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

54 

N8855A 

54-20 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

164y# 

S54F86W 

54-86 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

55 

N8855F 

54-20 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

165y 

S54F109F 

74-109 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

56 

N8855J 

54-20 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

166 y 

S54F109W 

54-109 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

57 

N8870A 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

167y 

S54F280AF 

54S280 

TTL 

LC25 

Diqital 

FL 

58 

N8870F 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

168y 

S54F280AW 

74S280 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

59 

N8870J 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

169y# 

S54F374F 

74-374 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

60 

N8875A 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

170 y # 

S54F521F 

74LS521 

TTL 1 

LC17 

Diaital 

DL 

61 

N8875F 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

171 Y # 

S54F521W 

54-521 

TTL 

LC17 

Digital 

FL 

62 

N8880A 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL. 

172y# 

S54F534F 

74LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

63 

N8880F 

74-0 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

_ 173 y# 

S54F534W 

54LS534 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

64 

N8880J 

74-0 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

174 

S54H00F 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

65 

N8881F 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

175 

S54H00W 

54-00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

66 

N8881J 

74-01N 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

176 

S54H01F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

67 

N8881N 

74-0 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

177 

S54H01W 

54-01W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

68 

N9308F 

74-116N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

178 

S54H08F 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

69 

N9308N 

74-116N 

TTL 

LC26 

Diqital 

DL 

179 

S54H08W 

54S08 

TTL 

LC05 

Diqital 

FL 

70 

N9334F 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

180 

S54H10F 

74-ION 

fTL 

LC05 

Digital 

DL 

71 

N9334N 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

181 

S54H10W 

54-1OW 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

72 

N9602B 

45-28 

TTL 

LC10 

Diqital 

DL 

182 

S54H11F 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

73 

N9602F 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

183 

S54H11W 

54H11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

74 

N9602W 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

184 

S54H20F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

75 

N74100F 

74-100N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

185 

S54H20W 

54-20W 

TTL 

LC05 

Diqital _ 

FL 

76 

N74100N 

74-1OON 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

186 

S54H21F 

74H21N 

TTL i 

LC05 

Digital 

DL 

77 

N74107F 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

187 

S54H21W 

54H21W 

TTL 

L.C05 

Digital 

FL 

78 

N74107N 

74-107 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

188 

S54H22F 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diqital_ 

DL 

79 

N74109F 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

' 189 

S54H22W 

54-22 

TTL" 

LC05 

Digital 

FL 

80 

N74109N 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

190 

S54H30F 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

81 

N74109W 

54-109W 

TTL 

LC04 

Diqital 

FP 

191 

S54H30W 

54-30W 

1TL 

LC05 

Diqital_ 

FL 

82 

N74116F 

74-116N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

192 

S54H50F 

74-50N 

TTL 

LC05 ~ 

Digital 

DL 

83 

N74116N 

74-116N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

193 

S54H50W 

54-50W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

84 

N74121F 

74-121 

TTL 

LC10 

Diqital 

DL 

194 

S54H51F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

85 

N74121N 

74-121 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

195 

S54H51W 

54-51W 

TTL 

LC05 

"Digital 

FL 

86 

N74121W 

54-121 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

196 

S54H52F 

74H52N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

87 

N74122F 

74-122 

TTL 

LC10 

Diqital 

DL 

197 

S54H52W 

54H52W 

TTL 

LC05_^ 

Diqital_ 

FL 

88 

N74122N 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

198 

S54H53F 

74H53N 

TTL -1 

LC05 

Digital 

DL 

89 

N74123F 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

199 

S54H53W 

54H53W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

90 

N74123N 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital_ 

DL 

200 

S54H54F 

74H54N 

TTL 

LC05 , 

Diaital 

DL 

91# 

N74156F 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

201 

S54H54W 

54H54W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

92# 

N74156N 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

202 

S54H55F 

74H55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

93 

N74160F 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

203 

S54H55W 

54H55W 

TTL ' 

ILC05 

Diaital 

FL 

94 

N74160N 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

204 

S54H60F 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

95 

N74161F 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

205 

S54H60W 

54-60W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

96 

N74161N 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

206 

S54H61F 

74H61N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

97 

N74162F 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

207 

S54H61W 

54H61W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

98 

N74162N 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

208 

S54H62F 

74HS2N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

99 

N74163F 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

209 

S54H62W 

54H62W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

100 

N74163N 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

210 

S54H71F 

74H71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

101# 

N74173F 

74-173 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

211 

S54H71W 

54H71W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

102# 

N74173N 

74-173 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

212 

S54H72F 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

103# 

N74174F 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

213 

S54H72W 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

104# 

N74174N 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

214 

S54H73F 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

105# 

N74175F 

74-175N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

215 

S54H73W 

54-73W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

106# 

N74175N 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

216 

S54H74F 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

107 

N74180F 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

217 

S54H74W 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

108 

N74180N 

74-180N 

TTL 

LC25 

Diqital 

DL 

218 

S54H76F 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diqital 

DL 

109 

N74181F 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

219 

S54H76W 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

r FP 

110 

N74181N 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

220 

S54H101F 

74H71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 
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EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

I ] 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

I] 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

S54H101W 

54H71W — 

TTL 

LC04 

Digital 

FP" 


Ill 

S54LS174F 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

2 

S54H102F 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


112 

S54LS174W 

54-174W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

3 

S54H102W 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


113 

S54LS175F 

74-175 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

4 

S54H103F 

74H103 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


114 

S54LS175W 

54-175W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

5 

S54H103W 

54H103 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


115 

S54LS181F 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

6 

S54H106F 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


116 

S54LS181N 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

7 

S54H106W i 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


117 

S54LS181Q 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 

8 

S54H108F 

74H78 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


118 

S54LS181W 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 

9 

S54H108W 

54H78W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


119 

S54LS190F 

74-190N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

10 

S54LS00F 

74-OON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


120 

S54LS190W 

54-190W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

11 

S54LS00W 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


121 

S54LS191F 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

12 

S54LS01F 

74-01N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


122 

S54LS191W 

54-191W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

13 

S54LS01W 

54LS01W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


123 

S54LS192F 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

14 

S54LS02F 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


124 

S54LS192W 

54-192W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

15_ 

S54LS02W 

54S02W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


125 

S54LS193F 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

16 

S54LS03F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


126 

S54LS193W 

54-193W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

17 

S54LS03W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


127 

S54LS196F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

18 

S54LS04F 

74-04N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


128 

S54LS196W 

54-176W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

19 

S54LS04W 

54S04W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


129 

S54LS197F 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

20 

S54LS08F 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


130 

S54LS197W 

54-177W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

21 

S54LS08W 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


131 

S54LS221F 

74-221 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

22 

S54LS09F 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


132 

S54LS221W 

54-221 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

23 

S54LS09W 

54S09W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


133 

S54LS256F 1 

74LS256N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

24 

S54LS1OF i 

74-10 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


134 

S54LS256W 

54LS256W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 

25 

S54LS10W 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


135 

S54LS259F j 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

26 

S54LS11F 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


136 

S54LS259W 

54-259W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

27 

S54LS11W 

54S11W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


137 

S54LS260F 

74S260N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

{■j54LS1 2F 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


138 

S54LS260W 

54S260W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

29 

S54LS12W 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


139 

S54LS261F 

74LS261 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 

30 

S54LS15F 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


140 

S54LS261W 

54LS261 

TTL 

LC16 

Diaital 

FL 

31 

S54LS15W 

54H15W" 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


141 

S54LS266F 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

32 

S54LS20F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


142 

S54LS266W 

54L.S266W 

TTL 

ILC05 

Digital 

FL 

33 

S54LS20W 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


143 

S54LS273F 

74-273N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

34 

S54LS21F 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


144 

S54LS279F 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

35 

S54LS21W 

54LS21W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


145 

S54LS279W 

54-279W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

36 

S54LS22F 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


146 

S54LS283F 

74-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

37 

S54LS22W 

54-22W 

TTL 

IC05 

Digital 

FL 


147 

S54LS283W 

54-283 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 

38 

S54LS26F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


148 

S54LS290F 

74-290N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

39 

S54LS26W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


149 

S54LS290W 

54-290W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

40 

S54LS27F 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


150 

S54LS293F 

74-293N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

41 

S54LS27W 

54-27W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


151 

S54LS293W 

54-293W 

m 

LC11 

Digital 

FP 

42 

S54LS30F 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


152 

S54LS363F 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

43 

S54LS30W 

54S30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


153 

S54LS364F 

74LS364N 

TTL 

IC04 

Digital 

DL 

44 

S54LS32F 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


154 

S54LS373F 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

45 

S54LS32W 

54-32W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


155 

S54LS374F 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

46 

S54LS42F 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


156 

S54LS375F 

74LS375N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

47 

S54LS42W 

54LS42W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


157 

S54LS375W 

54LS375W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

48 

S54LS51F 

74L51N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


158 

S54LS377F 

74LS377N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

49 

S54LS51W 

54LS51W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


159 

S54LS378F 

74LS378N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

50 

S54LS54F 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160 

S54LS378W 

54LS378W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

51 

S54LS54W 

54LS54W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


161 

S54LS386F 

74L86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL. 

52 

S54LS55F 

74L55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162 

S54LS386W 

54LS386W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

53 

S54LS55W 

54LS55W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL. 


163 

S54LS390F 

74-390 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

54 

S54LS73F 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


164 

S54LS390W 

54-390W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 

55 

S54LS73W 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


165 

S54LS393F 

74-393N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

56 

S54LS74AF 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


166 

S54LS393W 

54-393W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

57 

S54LS74AW 

54S74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


167 

S54LS490F 

74-490 

TTL 

LC11 

m 

DL 

58 

S54LS74F 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


168 

S54LS490W 

r 54-490W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

59 

S54LS74W 

54S74W 

TTL 

LCQ4 

Digital 

FP 


169t 

S54LS568AF 

74LS568 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

60 

S54LS75F 

74-75N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


170 

S54LS568F 

74LS568N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

61 

S54LS75W 

54-75W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 


171 T 

S54LS569AF 

74LS569 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

62 

S54LS76F 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


172 

S54LS569F 

74LS569N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

63 

S54LS76W 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


173 

S54S00F 

74-OON 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL_ 

64 

S54LS77W 

54-77W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 


174 ~ 

S54S00W 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

!fl 

65 

S54LS78F 

74H78 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


175 

S54S02F 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

66 

S54LS78W 

54L78T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


176 

S54S02W 

54S02W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

67 

S54LS83AF 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


177 

S54S03F 

74-03N 1 

TTL 

LC05 

Digital 

[DL 

68 

S54LS83W 

54-83 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 


178 

S54S03W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

69 

S54LS85F 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 


179 

S54S04F 

74-04N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

70 

S54LS85W 

54-85W 

TTL 

LC17 

Digital 

FL 


180 

S54S04W 

54S04W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

71 

S54LS86F 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


181 

S54S08F 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

72 

S54LS86W 

54-86w 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


182 

S54S08W 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

73 

S54LS90F 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


183 

S54S09F 

74-09N 

TTL 

tC05 

Digital 

DL 

74 

S54LS90W 

54-90W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


184 

S54S09W 

54S09W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

75 

S54LS92F 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


185 

S54S10F 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

76 

S54LS92W 

54-92W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


186 

S54S10W 

54S1QW 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

77 

S54LS93F 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


187 

S54S11F 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

78 

S54LS93W 

54LS93 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


188 

S54S11W 

54S11W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL. 

79 ' 

S54LS107F 

[74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


189 

S54S15F 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

80 

S54LS107W 

54-107F 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


190 

S54S15W 

54H15W 

TTL 

L.C05 

Digital 

FL 

81 

S54LS109F 

74-109N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


191 

S54S20F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

jDL 

82 

S54LS109W 

54-109W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


192 

S54S20W 

54-13W 

TTL 

tC05 

Digital 

FL 

83 

S54LS112F 

74L.S112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


193 

S54S22F 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

84 

S54LS112W 

54S112W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


194 

S54S22W 

54-22W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

85 

S54LS113F 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


195 

S54S32F 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

Dt 

86 

S54LS113W 

54S113W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


196 

S54S32W 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

87 

S54LS114F 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


197 

S54S51F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

88 

S54LS114W 

54S114W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


198 

S54S51W 

54S51W 

TTL" 

LC05 

Digital 

FL 

89 

S54LS123AF 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


199 

S54S64F 

54S65W 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

90 

S54LS123AW 

54-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 


200 

S54S64W 

54S64W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

91 

S54LS136F 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


201 


74S65N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

92 

S54LS136VV 

54-136W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


202 

S54S65W 

54S65W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

_ 93# 

S54LS138F 

74S138 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


203 


74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

94# 

S54LS138W 

54S138W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


204 

S54S74W 

54S74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

95# 

S54LS156F 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


205 


74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

_ 96#_ 

S54LS156W 

54-156W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 


206 

S54S85W 

54-85W 

TTL 

LC17 

Diaital 

FL 

97 

S54LS160AF 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


207 


74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

98 

S54LS160AW 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


208 

S54S86W 

54-86W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

99 

S54LS161AF 

54-161W 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


209 

S54S112F 

74LS112 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

100 

S54LS161AW 

54-161W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


210 

S54S112W 

54S112W 

TTL 

LC04 | 

Digital 

FP 

101 

S54LS162AF 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


211 

S54S113F 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

102 

S54LS162AW 

54-162W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


212 

S54S113W 

54S113W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

103 

S54LS163AF 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


213 

S54S114F 

74LS114 

TTL 

LC04 

Digital 


104 

S54LS163AW 

54-163W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


214 

S54S114W 

54S114W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

105 

S54LS168AF 

74S168N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


215 

S54S133F 

74S133N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

106 

S54LS168AW 

54S168W 

TTL 

[LCTT 

Digital 

FP 


216 

S54S133W 

54S133W 

tttH 

LC05 

Digital 

FL 

107 

S54LS169AF 

74S169N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


217 

S54S134F 

74S134N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

108 

S54LS169AW 

54S169W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


218 

S54S134W 

54S134W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

109# 

S54LS173F 

74-173 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 1 


219 

S54S135F 

74S135N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


S54LS173W 

54-173 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP | 


220 

S54S135W 

54S135W 

TTL 

LC05 

Diaital_ 

FL 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

D 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

— 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1# 

5S4ST38F 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


Ill 

S8293F ~ 

74-177N 

nr 

LCl 1 

Digital 

DL 

2# 

S54S138W 

54S138W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


112 

S8415A 

74-22N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

3 

S54S140A 

74-13 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


113 

S8415F 

74-22N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

4 

S54S168F 

74S168 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


114 

S8415J 

54-22W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

5# 

S54S169F 

74S169 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


115 

S8455A 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

6 

S54S174F 

74-174 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


116 

S8455F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

7 

S54S174W 

54-174 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


117 

S8455J 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

8 

S54S181F 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 


118 

S8470A 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

9 

S54S181N 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 


119 

S8470F 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

S54S181W 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 


120 

S8470J 

54S10W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

11 

S54S182F 

54-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 


121 

S8471A 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

12 

S54S260F 

74S260N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


122 

S8471J 

54-12W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

13 

S54S260W 

54S260W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


123 

S8481A 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

14 

S54S280F 

74S280 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 


124 

S8481F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15 

S54S280W 

54S280W 

TTL 

LC25 

Diaital 

FL 


125 

S8481J 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

16 

S54S373F 

74LS573 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


126 

S8806A 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

17 

S82S62A 

40-101B 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 


127 

S8806F 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

18 

S82S62F 

40-101B 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 


128 

S8806J 

54-60W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

19 

S5400F 

74-OON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


129 

S8808A 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

20 

S5400W 

54-00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


130 

S8808J 

54S30W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

21 

S5401F 

74-01N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


131 

S8815A 

74-25N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

22 

S5401W 

54-01W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


132 

S8815J 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

23 

S5402F 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


133 

S8824B 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

24 

S5402W 

54-02W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


134 

S8825A 

74-70N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

25 

S5403F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


135 

S8825F 

74-70N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

26 

S5403W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


136 

S8825J 

54-70W 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

27 

S5404F 

74-04N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


137 

S8828A 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

28 

S5404W 

54-04W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


138 

S8828F 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

29 

S5408F 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


139 

S8828J 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

30 

S5408W 

54S08W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


140 

S8829A 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

31 

S5409F 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


141 

S8829F 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

32 

S5409W 

54S09W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


142 

S8829J 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FL 

33 

S5410F 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


143 

S8840A 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

34 

S5410W 

54-1OW 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


144 

S8840F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

35 

S5411F 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


145 

S8840J 

54-50W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

36 

S5411W 

54H11W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


146 

S8848A 

74H53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

S5412F 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


147 

S8848F 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38 

S5412W 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


148 

S8848J 

54H53W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

39 

S5420F 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


149 

S8855J 

54-20W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

40 

S5420W 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


150 

S8870A 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

41 

S5421F 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


151 

S8870F 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

S5421W 

54H21W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


152 

S8870J 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

43 

S5423F 

74-23N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


153 

S8875A 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

S5423W 

54-23W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


154 

S8880A 

74-0 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

S5425F 

74-25N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


155 

S8880F 

74-01N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

S5425W 

54-25W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


156 

S8880J 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

47 

S5426F 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


157 

S8881A 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48 

S5427F 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


158 

S8881F 

74-01N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

49 

S5427W 

54-27W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


159 

S8881J 

54-01W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

50 

S5430F 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160 

S9308F 

74-116N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

51 

S5430W 

54-30W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


161 

S9308Q 

54-116W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 

52 

S5432F 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162 

S9334F 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

53 

S5432W 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


163 

S9334W 

54-259W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

54 

S5442F 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


164 

S9602B 

45-28 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

55 

S5442W 

54LS42W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


165 

S9602F 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

56 

S5443F 

74-43 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


166 

S9602W 

45-28 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

57 

S5443W 

54-43W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 


167 

S54100F 

74-1OON 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

58 

S5444F 

74-44N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


168 

S54100Q 

54-1OOW 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

59 

S5444W 

54-44W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


169 

S54100W 

54-100W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

60 

S5445F 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


170 

S54107F 

74-107N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

61 

S5445W 

54-45W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 


171 

S54107W 

54-107F 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

62 

S5450F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


172 

S54109F 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

63 

S5450W 

54-50W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


173 

S54109W 

54-109W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 

64 

S5451F 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


174 

S54116F 

74-116N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

65 

S5451W 

54-51W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


175 

S54116W 

54-116W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 

66 

S5453F 

74-53 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


176 

S54121F 

74-121 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

67 

S5453W 

54H53W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


177 

S54121Q 

54-121 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

68 

S5454F 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


178 

S54121W 

54-121 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

69 

S5454W 

54H54W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


179 

S54122F 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

70 

S5460F 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


180 

S54122Q 

54-122 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

71 

S5460W 

54-60W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


181 

S54122W 

54-122 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

72 

S5470F 

74-70N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


182 

S54123E 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

73 

S5470W 

54-70W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


183 

S54123F 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

74 

S5472F 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


184 

S54123W 

54-123 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 

75 

S5472W 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


185 

S54145E 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

76 

S5473F 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


186 

S54145F 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

77 

S5473W 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


187 

S54145R 

54-45W 

TTL 

LC06 

Digital 

FL 

78 

S5474F 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


188 

S54145W 

54-45W 

TTL 

LC06 

Diaital 

FL 

79 

S5474W 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


189 

S54160F 

74-160N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

80 

S5475F 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


190 

S54160W 

54-160W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

FP 

81 

S5475W 

54-75W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 


191 

S54161F 

74-161N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

82 

S5476F 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


192 

S54161W 

54-161W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

FP 

83 

S5476W 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


193 

S54162E 

74-162N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

84 

S5477W 

54-77W 

TTL 

LC26 

Diaital 

FL 


194 

S54162F 

74-162N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

‘ 85 

S5480F 

74-80N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


195 

S54163E 

74-163N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

86 

S5480W 

54-80W 

TTL 

LC15 

Digital 

FL 


196 

S54163R 

54-163W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

FP 

87 

S5483W 

54-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

FL 


197 

S54163W 

54-163W 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

FP 

88 

S5485F 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


198 

S54174F 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

89 

S5485W 

54-85W 

TTL 

LC17 

Digital 

FL 


199 

S54174W 

54-174W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

90 

S5486F 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


200 

S54175F 

74-175 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

91 

S5486W 

54-86W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


201 

S54175W 

54-175W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 

92 

S5490F 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


202 

S54180F 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

93 

S5490W 

54-90W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


203 

S54180W 

54-180W 

TTL 

LC25 

Diaital 

FL 

94 

S5492F 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


204 

S54181F 

74-181 

TTL 

LCl 8 

Digital 

DL 

95 

S5492W 

54-92W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


205 

S54181N 

74-181 

TTL 

LCl 8 

Digital 

DL 

96 

S5493F 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


206 

S54181Q 

54-181 

TTL 

LCl 8 

Diaital 

FL 

97 

S5493W 

54LS93 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


207 

S54182F 

54-182 

TTL 

LCl 9 

Digital 

DL 

98 

S8241F 

54L86 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


208 

S54182W 

54-182 

TTL 

LCl 9 

Digital 

FL 

99 

S8241W 

54L86T 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


209 

S54190F 

74-190N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

100 

S8242W 

54LS266 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


210 

S54190W 

54-190W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

FP 

101 

S8262F 

40-101B 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 


211 

S54191F 

74-191N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

102 

S8280F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


212 

S54191W 

54-191 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

103 

S8280W 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


213 

S54192E 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

104 

S8281F 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


214 

S54192F 

74-192N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

105 

S8281W 

54-177W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


215 

S54192R 

54-192W 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

FP 

106 

S8290F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


216 

S54192W 

54-192 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

107 

S8290W 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


217 

S54193E 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

108 

S8291F 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


218 

S54193F 

74-193N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

109 

S8292F 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


219 

S54193R 

54-193W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 

110 

S8292W 

54-176W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


220 

S54193W 

54-193 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 
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SYMBOLS AND CODES 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


”1— 

S5422TF- 

2 

S54221W 

3 

S54279F 

4 

S54279W 

5 

SCL4000B 

6 

SCL4001B 

7 

SCL4001UB 

8 

SCL4002B 

9 

SCL4008B 

10 

SCL4011B 

11 

SCL4011UB 

12 

SCL4012B 

13 

SCL4017B 

14 

SCL4018B 

15t 

SCL4019BC 

16v 

SCL4019BD 

17* 

SCL4019BE 

18* 

SCL4019BF 

19t 

SCL4019BH 

20 

SCL4020B 

21 

SCL4022B 

22 

SCL4023B 

23 

SCL4024B 

24 

SCL4025B 

25 

SCL4027B 

26 

SCL4028B 

27 

SCL4029B 

28 

SCL4030B 

29 

SCL4042B 

30 

SCL4043B 

31 

SCL4044B 

32 

SCL4047B 

33 

SCL4068B 

34 

SCL4069UB 

35 

SCL4070B 

36 

SCL4071B 

37 

SCL4072B 

38 

SCL4073B 

39 

SCL4075B 

40 

SCL4076B 

41 

SCL4077B 

42 

SCL4078B 

43 

SCL4081B 

44 

SCL4082B 

45 

SCL4085B 

46 

SCL4086B 

47 ▼ 

SCL4093BC 

48 ▼ 

SCL4093BD 

49 ▼ 

SCL4093BE 

50 t 

SCL4093BF 

51 ▼ 

SCL4093BH 

52 

SCL4099B 

53 

SCL4160B 

54 

SCL4161B 

55 

SCL4162B 

56 

SCL4163B 

57 

SCL4174B 

58 

SCL4192B 

59 

SCL4193B 

60 

SCL4402B 

61 

SCL4412B 

62 

SCL4428B 

63 

SCL4449UB 

64 

SCL4508B 

65 

SCL4510B 

66 

SCL4514B 

67 

SCL4516B 

68 

SCL4518B 

69 

SCL4520B 

70 

SCL4522B 

71 

SCL4526B 

72 

SCL4531B 

73 

SCL4555B 

74 

SCL4556B 

75 

SCL4581B 

76 

SCL4582B 

77 

SCL4585B 

78# 

SFC400E 

79# 

SFC400EM 

80# 

SFC400ET 

81#,,,., 

SFC400HE 

82# 

SFC400HEM 

83# 

SFC400HJM 

84# 

SFC400HKM 

85# 

SFC400HPM 

86# 

SFC400JM 

87# 

SFC400KM 

88# 

SFC400LE 

89# 

SFC400LEM 

90# 

SFC400LJM 

91# 

SFC400LKM 

92# 

SFC400LPM 

93# 

SFC400LSE 

94# 

SFC400LSEM 

95# 

SFC400PM 

96# 

SFC400SE 

97# 

SFC400SJM 

98# 

SFC400SKM 

99# J 

SFC401AE 


SFC401E 

SFC401EM 

SFC401ET 

SFC401 HE 

SFC401 HEM 

SFC401HJM 

SFC401HKM 

SFC401HPM 

SFC401JM 

SFC401KM 

SFC401LSE 


74^Tl 
54-221 
74-279N 
"54-279 
40-00B 
40-01B 
" 40-01B 
40-02B 
40-08B 
'40-1 IB 
40-1 IB 
40-12B 
40-17B 
40-18B 
40-19 
"40-19 
40-19 
40-19 
"40-19 
40-20B 
40-22B 
" 40-23B 
40-24B 
40-25B 
40-27B 
40-28B 
40-29B 
" 74L86N 
40-42B 
40-43B 
‘ 40-44B 
40-47B 
40-68B 
" 74-03N 
74L86N 
40-71B 
" 40-72B 
40-73B 
40-75B 
"74-173N 
74LS266N 
40-78B 
" 40-81B 
40-82B 
40-85B 
" 40-86B 
40-1 IB 
40-1 IB 
"40-1 IB 
40-1 IB 
40-1 IB 
" 40-99 
74-160N 
74-161 
"74-162 
74-163 
74-174N 
"74-192 
74-193 
44-02B 
"44-12B 

44- 28B 
40-09A 

' 45-08B 

45- 1 OB 
45-14B 

' 45-16B 
45-18B 
45-20B 
' 45-22B 
45-26B 
45-31B 
" 45-55B 
74S139N 
74-181N 
74-182N 
45-85B 
74-00N 
" 74-00N 
74-00N 
74-00N 
" 74-00N 
74-00N 
74-00N 
" 54-00W 
74-00N 
74-00N 
' 74-00N 
74-00N 
74-00N 
' 74-00N 
54-00W 
74-00N 
“ 74-00N 
54-00W 
74-00N 
" 74-00N 
74-00N 

74-03N _ 

‘ 74-01N 
74-01N 
74-01N 
‘ 74-03N 
74-03N 
74-03N 
" 74-03N 
54-01W 
74-01N 
" 74-01N 
74-01N 





111 # 

112# ISFC401PM 
1 .13# 

114# 

115# 

U 6#. 

117# 

118# ISFC402PM 
119# 

120 # 

121 # 

122 # 

123# 

124# 

12 5 # 

126# ISFC408EV 
127# 

128# ISFC408PM 
129# 

130# ISFC409EM 

111 # 

132# 

133# 

134# 

135# 

136# ISFC410EM 
137# 

138# SFC410HE 
139# SFC410HEM 
140# SFC410HP 
141# SFC410HPM 
142# SFC410LE 
1 43# SFC410LEM 
144# SFC410LPM 
145# SFC410PM 
146# SFC411 HE 
147# SFC411HEM 
148# SFC411HP 
149# SFC411HPM 
150# SFC420E 
151# SFC420EM 
152# SFC420ET 
153# SFC420HE 
154# SFC420HEM 
155# SFC420LE 
156# SFC420LEM 
157# SFC420PM 
158# SFC430E 
159# SFC430EM 
160# SFC430ET 
161# SFC430HE 
162# SFC430LE 
163# SFC430LEM 
164# SFC437E 
165# SFC437EM 
166# SFC437ET 
167# SFC438E 
168# SFC438EM 
169# SFC438ET 
170# SFC440E 
171# SFC440EM 
172# SFC440ET 
173# SFC440HE 
174# SFC440HEM 
175# SFC442E 
176# SFC442EM 
177# SFC442ET 
178# SFC450EM 
179# SFC451EM 
180# SFC451ET 
181# SFC451HE 
182# SFC451HEM 
183# SFC451HPM 
184# SFC451LE 
185# SFC451LEM 
186# SFC453E 
187# SFC453EM 
188# SFC453ET 
189# SFC454E 
190# SFC454EM 
191# S FC454HE 
" 192# SFC454HEM 
193# SFC454HPM 
194# SFC454LE 
" 195# SFC454LEM 
196# SFC460EM 
197# SFC460ET 
'198# SFC460PM 
199# SFC472E 
200# SFC472EM 
"201# SFC472ET 
202# SFC472LE 
203# SFC472LEM 
" 204# SFC473E 
205# SFC473EM 
206# SFC473ET 
" 207# SFC473LE 
208# SFC473LEM 
209# SFC473PM 
' 210# SFC474E 
211# SFC474EM 
212# SFC474ET 
" 213# SFC474HE 
214# SFC474HEM 
215# SFC474HPM 
" 216# SFC474LE 
217# SFC474LEM 
218# SFC474PM 
' 219# SFC475E 
220# ISFC475EM 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL TECH USE BOOK 
EQUIVALENCE FMLY 
NUMBER 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


LINE 

No. 

^ MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

LINE 

No. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

UF~ 

SFC475ET 

74-75N 

ur 

LC26 

Digital 

L)L 

Ill 

SN54ALS08J# 

74455 " 

TTH 

LC05 

Digital 

L)L 

2# 

SFC475JM 

74-75 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

112 

SN54ALS08J#mil 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3# 

SFC475KM 

74-75N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

113 

SN54ALS08N 

74-08 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

4# 

SFC476E 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

114 

SN54ALS09J 

74-09 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5# 

SFC476EM 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

115 

SN54ALS09J# 

74-09 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

6# 

SFC476ET 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

116 

SN54ALS09N 

74-09 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

7# 

SFC483ALSE 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

117 

SN54ALS10J# 

74-10 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

8# 

SFC483ALSEM 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

118 

SN54ALSlOJ#mil 

54-12 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

9# 

SFC483E 

74-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

119 

SN54ALS10N 

74-10 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

10# 

SFC483EM 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

120 

SN54ALS11J# 

74-11 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

11# 

SFC483ET 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

121 

SN54ALS11 J#mil 

74-11 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

12# 

SFC483JM 

74-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

122 

SN54ALS11N 

74-11 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

13# 

SFC483KM 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

123 

SN54ALS12J 

74-12 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

14# 

SFC485E 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

124 

SN54ALS12N 

74-12 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15# 

SFC485EM 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 

125 

SN54ALS15J 

74H15 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

16# 

SFC485ET 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

126 

SN54ALS15J# 

74-15 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

17# 

SFC485JM 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

127 

SN54ALS15N 

74-15 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

18# 

SFC485KM 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 

128 

SN54ALS20J# 

74-20 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

19# 

SFC486E 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

129 

SN54ALS20N 

74-20 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

20# 

SFC486EM 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

130 

SN54ALS21J# 

74-21 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

21# 

SFC486ET 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

131 

SN54ALS22J# 

74-22 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

22# 

SFC486PM 

54-86W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 

132 

SN54ALS22J#mil 

74-22 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

23# 

SFC490E 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

133 

SN54ALS27J 

74-27 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

24# 

SFC490EM 

74-90N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

134 

SN54ALS27N 

74-27 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

25# 

SFC490ET 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

135 

SN54ALS33J#mil 

74-33 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26# 

SFC490PM 

54-90W 

TTL 

LC11 

Digital 

FL 

136 

SN54ALS74J 

74-74 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

27# 

SFC492E 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

137 

SN54ALS74J#mil 

74-74 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

28# 

SFC492EM 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

138 

SN54ALS74N 

74-74 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

29# 

SFC492ET 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

139 

SN54ALS74W 

54S74W 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

30# 

SFC492PM 

54-92 

TTL 

LC11 

Diaital 

FL 

140 

SN54ALS109J#mil 

74-109 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

31# 

SFC493E 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

141 

SN54ALS160J 

74-160 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

32# 

SFC493EM 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

142 

SN54ALS160N 

74-160 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

33# 

SFC493ET 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

143 

SN54ALS161J 

74-161 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

34# 

SFC493LE 

74L93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

144 

SN54ALS161N 

74-161 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

35# 

SFC493LEM 

74L93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

145 

SN54ALS162J 

74-162 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

36# 

SFC493PM 

54LS93 

TTL 

LC11 

Diaital 

FL 

146 

SN54ALS162N 

74-162 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

37 

SFC946E 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

147 

SN54ALS163J 

74-163 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

38 

SFC962E 

74-1 ON 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

148 

SN54ALS163N 

74-163 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

39# 

SFC4107E 

74-107N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

149 

SN54ALS190J 

74-190 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

40# 

SFC4107EM 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

150 

SN54ALS190N 

74-190 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

41# 

SFC4107ET 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

151 

SN54ALS191J 

74-191 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

42# 

SFC4122E 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

152 

SN54ALS191N 

74-191 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

43# 

SFC4122EM 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

153 

SN54ALS192J 

74-192 

TTL 

LC11 

Diqital 

DL 

44# 

SFC4122ET 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

154 

SN54ALS192N 

74-192 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

45# 

SFC4122PM 

54-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 

155 

SN54ALS193J 

74-193 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

46# 

SFC4123E 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

156 

SN54ALS193N 

74-193 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

47# 

SFC4123EM 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

157 

SN54ALS1020J # mil 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48# 

SFC4123ET 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

158 

SN54AS882JT(A) 

74AS882 

TTL 

LC19 

Diaital 

DL 

49# 

SFC4141E 

74-41N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

159 

SN54AS882NT(A) 

74AS882 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

50# 

SFC4154E 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

160 

SN54H00J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

51# 

SFC4154EM 

74-154N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

161 

SN54H00W 

54-00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

52# 

SFC4154ET 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

162 

SN54H01J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

53# 

SFC4155E 

74-155N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

163 

SN54H01W 

54-01W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

54# 

SFC4155EM 

74-155N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

164 

SN54H10J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

55# 

SFC4155ET 

74-155N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

165 

SN54H10W 

54-1OW 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

56# 

SFC4156E 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

166 

SN54H11J 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

57# 

SFC4156EM 

74-156N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

167 

SN54H11W 

54H11W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

58# 

SFC4156ET 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

168 

SN54H15J 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

59# 

SFC4180E 

74-1 SON 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

169 

SN54H15W 

54H15W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

60# 

SFC4180EM 

74-180N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

170 

SN54H20J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

61# 

SFC4180ET 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

171 

SN54H20W 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

62# 

SFC4180JM 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

172 

SN54H21J 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

63# 

SFC4180KM 

74-180N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

173 

SN54H21W 

54H21W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

64# 

SFC4180PM 

54-180W 

TTL 

LC25 

Digital 

FL 

174 

SN54H22J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

65# 

SFC4181E 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

175 

SN54H22W 

54H22W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

66# 

SFC4181EM 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

176 

SN54H30J 

74-30N 

TTL j 

LC05 

Diaital 

DL 

67# 1 

SFC4181ET 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

177 

SN54H30W 

54-30W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

68# 

SFC4181JM 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

178 

SN54H40J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

69# 

SFC4181KM 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

179 

SN54H40W 

54-40W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

70# 

SFC4192E 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

180 

SN54H50J 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

71# 

SFC4192EM 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

181 

SN54H50W 

54-50W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

72# 

SFC4192ET 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

182 

SN54H51J 

74L51 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

73# 

SFC4193E 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

183 

SN54H51W 

54-51W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

74# 

SFC4193EM 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

184 

SN54H52J 

74H52N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

75# 

SFC4193ET 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

185 

SN54H52W 

54H52W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

76# 

SFC4283LSE 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

186 

SN54H53J 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

77# 

SFC4283LSEM 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

187 

SN54H53W 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

78# 

SFF24000AEV 

40-00B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

188 

SN54H54J 

74H54N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

79# 

SFF24000AKM 

40-00B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

189 

SN54H54W 

54H54W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

80# 

SFF24001AEV 

40-01B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

190 

SN54H55J 

74H55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

81# 

SFF24001AKM 

40-01B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

191 

SN54H55W 

54H55W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

~^ 2#1 

SFF24002AKM 

40-02B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

192 

SN54H60J 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

83# 

SFF24011AEV 

40-11B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

193 

SN54H60W 

54-60W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

84# 

SFF24011AKM 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

194 

SN54H61J 

74H61 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

85# 

SFF24012AEV 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 


195 

SN54H61W 

54H61W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

86# 

SFF24012AKM 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

196 

SN54H62J 

74H62N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

87# 

SFF24017AEV 

40-17B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

197 

SN54H62W 

54H62W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

88# 

SFF24017AKM 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

198 

SN54H71J 

74H71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

89# 

SFF24018AEV 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

199 

SN54H71W 

54H71W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

90# 

SFF24018AKM 

40-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

200 

SN54H72J 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

91# 

SFF24023AEV 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

201 

SN54H72W 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

92# 

SFF24023AKM 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

202 

SN54H73J 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

93# 

SFF24024AEV 

40-24B 

MOS 

LC11 

Diaital 

DL 

203 

SN54H73W 

54-73W 

TTL 

LC04 

Diaital 

MO 

94# 

SFF24024AKM 

40-24B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

204 

SN54H74J 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

95# 

SFF24025AEV 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

205 

SN54H74W 

54-74W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

96# 

SFF24025AKM 

40-25B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

206 

SN54H76J 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

97# 

SFF24027AEV 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

207 

SN54H76W 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

98# 

SFF24027AKM 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

208 

SN54H78J 

74H78N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

99# 

SFF24029AEV 

40-29B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

209 1 

SN54H78W 

54H78W 

TTL 

LC04 

Diaital 

MO 

100# 

SFF24029AKM 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

210 

SN54H87J 

74H87N 

MON 

LC27 

Digital 

DL 

101# 

SFF24030AEV 

74L86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

211 

SN54H87W 

54H87W 

MON 

LC27 

Digital 

MO 

102# 

SFF24030AKM 

74L86N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

212 

SN54H101J 

74H71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

103 

SN54ALS00J# 

74-00 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

213 

SN54H101W 

54H71W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO“ 

104 

SN54ALS00N 

74-00 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

214 

SN54H102J 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

105 

SN54ALS02J# 

74-02 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

215 

SN54H102W 

54L71T 

TTL 

LC04 

Diaital 

MO 

106 

SN54ALS02N 

74-02 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

216 

SN54H103J 

74H103 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

107 

SN54ALS03J# 

74-03 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

217 

SN54H103W 

54H103 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

108 

SN54ALS03N 

74-03 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

218 

SN54H106J 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

109 

SN54ALS05J# 

74-05 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

219 

SN54H106W 

54LS76W 

[TTL 

LC04 

Digital 

MO 

110 

SN54ALS05N 

74-05 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

220 

SN54H108J 

74H78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 
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1 

SN54H108W 

54H78W 

TTL 

IC04” 

Digital ' 

MO 


Ill 

SN54LS75W 

54-75W 

TTL 

IC2S“ 

■j—— r— 1_ 

Digital 

MO 

2 

SN54H183J 

74H183N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


112 

SN54LS76AJ 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

3 

SN54H183W 

54H183W 

TTL 

LC15 

Diaital 

MO 


113 

SN54LS76AW 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Diaital 

MO 

4 

SN54L00J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


114 

SN54LS77J 

74LS77N ~] 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

5 

SN54L00W 

54-00W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


115 

SN54LS77W 

54-77W 

TTL 

LC26 

Digital 

MO 

6 

SN54L01W 

54-01W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


116 

SN54LS78AJ 

74L78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

7 

SN54L02J 1 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


117 

SN54LS78AW 

54L78T 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

8 

SN54L02W 

54-02W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


118 

SN54LS83AJ 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

9 

SN54L03J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


119 

SN54LS83AW 

54-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

MO 

10 

SN54L10J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


120 

SN54LS85J 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

11 

SN54L10W 

54-1OW 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


121 

SN54LS85W 

54-85W 

TTL 

LC17 

Digital 

MO 

12 

SN54L20J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


122 

SN54LS86J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

13 

SN54L20W 

54-20W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


123 

SN54LS86W 

54-86 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

14 

SN54L30J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


124 

SN54LS90J 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

15 

SN54L30W 

54S30W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


125 

SN54LS90W 

54-90W 

TTL 

LC11 

Diaital 

MO 

16 

SN54L42J 1 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


126 

SN54LS92J 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

17 

SN54L51J 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


127 

SN54LS92W 

54-92W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 

18 

SN54L51W 

54L51T 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


128 

SN54LS93J 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

19 

SN54L54J 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


129 

SN54LS93W 

54LS93 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 

20 

SN54L54W 

54L54T 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


130 

SN54LS107AJ 

74-107 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

21 

SN54L55J 

74L55N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


131 

SN54LS107AW 

54-107F 

TTL 

LC04 

Diaital 

MO 

22 

SN54L55W 

54L55T 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


132 

SN54LS109AJ 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

23 

SN54L71J 

74L71 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


133 

SN54LS109AW 

54-109W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

24 

SN54L71W 

54L71 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


134 

SN54LS112AJ 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

25 

SN54L72J 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


135 

SN54LS112AW 

54S112W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

26 

SN54L72W 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


136 

SN54LS113AJ 

74LS1I3N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

27 

SN54L73J 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


137 

SN54LS113AW 

54S113W 

TTL 

LC04 

Diaital 

MO 

28 

SN54L73W 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


138 

SN54LS114AJ 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

29 

SN54L74J 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


139 

SN54LS114AW 

54S114W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

30 

SN54L74W 

54-74W 

TTL 

LC04 

Diaital 

FP 


140 

SN54LS122J 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

31 

SN54L75J 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


141 

SN54LS122W 

54-122 

TTL 

LC10 

Digital 

MO 

32 

SN54L77W 

54-77W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 


142 

SN54LS123J 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

33 

SN54L78J 

74L78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


143 

SN54LS123W 

54-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

MO 

34 

SN54L85J 

74L85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


144 

SN54LS124J 

74LS124 

TTL 

LC12 

Digital 

DL 

35 

SN54L86J 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


145 

SN54LS124W 

54LS124 

TTL 

LC12 

Digital 

MO 

36 

SN54L86W 

54L86T 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


146 

SN54LS133J 

74S133N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

SN54L86W# 

54L86T 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


147 

SN54LS136J 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38 

SN54L90J 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


148 

SN54LS136W 

54-136W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

39 

SN54L90W 

54-90W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


149 

SN54LS138J 

74S138N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

40 

SN54L93J 

74L93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


150 

SN54LS138W 

54S138W 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 

41 

SN54L93W 

54L93T 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


151 

SN54LS139J 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

42 

SN54L121J 

74-121 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 


152 ! 

SN54LS139W 

54S139W 

TTL 

LC06 

Diaital 

MO 

43 

SN54L121W 

54-121 

TTL 

LC10 

Digital 

FL 


153 

SN54LS160AJ 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

44 

SN54L122J 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


154 

SN54LS160AW 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 

45 

SN54L122W 

54-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

FL 


155 

SN54LS160J 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

46 

SN54L123J 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 


156 

SN54LS160W 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 

47 

SN54L154J 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 


157 

SN54LS161AJ 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

48 

SN54L192J 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


158 

SN54LS161AW 

54-161W 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

MO 

49 

SN54L193J 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


159 

SN54LS161J 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

50 

SN54LSOOJ 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160 

SN54LS161W 

54-161W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

MO 

51 

SN54LS00W 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


161 

SN54LS162AJ 

74-162N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

52 

SN54LS01J 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162 

SN54LS162AW 

54-162W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

MO 

53 

SN54LS01W 

54LS01W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


163 

SN54LS162J 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

54 

SN54LS02J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


164 

SN54LS162W 

54-162W 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

MO 

55 

SN54LS02W 

54S02W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


165 

SN54LS163AJ 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

56 

SN54LS03J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


166 

SN54LS163AW 

54-163W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

MO 

57 

SN54LS03W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


167 

SN54LS163J 

74-163N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

58 

SN54LS08J 

74-08 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


168 

SN54LS163W 

54-163W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 

59 

SN54LS08W 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


169 

SN54LS168J 

74S168N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

60 

SN54LS09J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


170 

SN54LS169J 

74S169N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

61 

SN54LS09W 

54S09W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


171 

SN54LS173AJ 

74-173N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

62 

SN54LS10J 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


172 

SN54LS173AW 

54-173 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

63 

SN54LS10W 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


173 

SN54LS181J 

74-181 

TTL 

LCl 8 

Diaital 

MO 

64 

SN54LS11J 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


174 

SN54LS181W 

54-181 

TTL 

LCl 8 

Digital 

MO 

65 

SN54LS11W 

54S11W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


175 

SN54LS182J 

74-182 

TTL 

LCl 9 

Digital 

DL 

66 

SN54LS12J 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


176 

SN54LS183J 

74H183N 

TTL 

LCl 5 

Diaital 

DL 

67 

SN54LS12W 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


177 

SN54LS183W 

54H183W 

TTL 

LCl 5 

Digital 

MO 

68 

SN54LS15J 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


178 

SN54LS190J 

74-190N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

69 

SN54LS15W 

54H15W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


179 

SN54LS190W 

54-190W 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

MO 

70 

SN54LS18J#mil 

54-18 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


180 

SN54LS191J 

74-191N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

71 

SN54LS18W#mil 

54-18 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


181 

SN54LS191W 

54-191W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

MO 

72 

SN54LS19J#mil 

54LS19 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


182 

SN54LS192J 

74-192N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

73 

SN54LS19W#mil 

54LS19 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


183 

SN54LS192W 

54-192W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

M(5~ 

74 

SN54LS20J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


184 

SN54LS193J 

74-193N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

75 

SN54LS20W 

54-20W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


185 

SN54LS193W 

54-193W 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

76 

SN54LS21J 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


186 

SN54LS196W 

54-176W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

MO 

77 

SN54LS21W 

54LS21W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


187 

SN54LS197J 

74-177N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

78 

SN54LS22J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


188 

SN54LS197W 

54-177W 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

MO 

79 

SN54LS22W 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


189 

SN54LS221J 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

80 

SN54LS26J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


190 

SN54LS221W 

54-221 

TTL 

LC10 

Digital 

MO 

81 

SN54LS26W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


191 

SN54LS240J 

74S240N 

PCH 

LC06 

Diaital 

DL 

82 

SN54LS27J 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


192 

SN54LS241J 

74S241N 1 

PCH 

LC06 

Digital 

DL 

83 

SN54LS27W 

54-27W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


193 

SN54LS256J 

74LS256N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

84 

SN54LS28J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


194 

SN54LS259J 

74-259N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

85 

SN54LS28W 

54S02W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


195 

SN54LS259W 

54-259W 

TTL 

LC26 

Digital 

MO 

86 

SN54LS30J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


196 

SN54LS260J 

74S260N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

87 

SN54LS30W 

54S30W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


197 

SN54LS261J 

74LS261 

TTL 

LCl 6 

Diaital 

DL 

88 

SN54LS32J 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


198 

SN54LS261W 

54LS261 

TTL 

LCl 6 

Digital 

MO 

89 

SN54LS32W 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


199 

SN54LS266J 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

90 

SN54LS33J 

74-33N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


200 

SN54LS266W 

54LS266W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

91 

SN54LS33W 

54-33W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


201 

SN54LS275J 

745275 

MON 

LC27 

Digital 

DL 

92 

SN54LS37J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


202 

SN54LS279J 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

93 

SN54LS37W 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


203 

SN54LS279W , 

54-279W 

TTL 

LC26 

Diaital 

MO 

94 

SN54LS38J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


204 

SN54LS280J 

74S280N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

95 

SN54LS38W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


205 

SN54LS280W 

54S280W 

TTL 

LC25 

Digital 

MO 

96 

SN54LS40J ! 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


206 

SN54LS283J 

74-283 

TTL 

LCl 5 

Diaital 

DL 

97 

SN54LS40W 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


207 

SN54LS283W 

54-283 

TTL 

LCl 5 

Digital 

MO 

98 

SN54LS42J 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


208 

SN54LS290J 

74-290N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

99 

SN54LS42W 

54LS42W 

TTL 

LC06 

Diaital 

MO 


209 

SN54LS290W 

54-290W 

TTL 

LCl 1 

Digital 

MO 

100 

SN54LS51J 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


210 

SN54LS292W#mil 

54LS292 

TTL 

LCl 3 

DIGITAL 

FL 

101 

SN54LS51W 

54LS51W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


211 

SN54LS293J 

74-293N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

102 

SN54LS54J 

74L54N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


212 

SN54LS293W 

54-293W 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

MO 

103 

SN54LS54W 

54LS54W 

TTL 

LC05 

Digital 

FL 


213 

SN54LS294W#mil 

54LS294 

TTL 

LCl 3 

DIGITAL 

FL 

104 

SN54LS55J 

74L55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


214 

SN54LS320J 

74LS320 

TTL 

LCl 2 

Digital 

DL 

105 

SN54LS55W 

54LS55W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 


215 

SN54LS320W 

54LS320 

TTL 

LCl 2 

Diaital 

MO 

106 

SN54LS73AJ 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


216 

SN54LS321J 

74LS321 

TTL 

LCl 2 

Digital 

DL 

107 

SN54LS73AW 

54-73W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 


217 

SN54LS321W 

54LS321 

TTL 

LCl 2 

Digital 

MO 

108 

SN54LS74AJ 

74-74 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


218 

SN54LS324J 

74LS324 

TTL 

LCl 2 

Diaital 

DL 

109 

SN54LS74AW 

54S74W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


219 

SN54LS324W 

54LS324 

TTL 

LCl 2 

Digital 

FL 

110 

SN54LS75J 

74-75N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


220 

SN54LS325J 

74LS325 

TTL 

LCl 2 

Diaital 

DL 
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1 

SN5'4lI'S325W 

54LS325 

TTC 

LC12 

Digital 

MO 


ill 

SN54S175W 

54-175W 1 

TTL 

IC04 

Digital 

W 

2 

SN54LS326J 

74LS326 

TTL 

LC12 

Digital 

DL 


112 

SN54S181J 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

MO 

3 

SN54LS326W 

54LS326 

TTL 

LC12 

Diaital 

MO 


113 

SN54S181W 

54-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

MO 

4 

SN54LS327J 

74LS327 

TTL 

LC12 

Digital 

DL 


114 

SN54S182J 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

5 

SN54LS327W 

54LS327 

TTL 

LC12 

Digital 

MO 


115 

SN54S182W 

54-182 

TTL 

LC19 

Digital 

MO 

6 

SN54LS373J 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


116 

SN54S196J 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

7 

SN54LS374J 

74LS364N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


117 

SN54S196W 

54-176 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 

8 

SN54LS374J# 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


118 

SN54S197J 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

9 

SN54LS375W 

54LS375W 

TTL 

LC26 

Diaital 

MO 


119 

SN54S197W 

54-177W 

TTL 

LC11 

Diaital 

MO 

10 

SN54LS381J 

74S381 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 


120 

SN54S240J 

74S240N 

PCH 

LC06 

Digital 

DL 

11 

SN54LS381W 

54LS381 

TTL 

LC18 

Digital 

FL 


121 

SN54S241J 

74S241 

PCH 

LC06 

Digital 

DL 

12 

SN54LS382J 

74LS382 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 


122 

SN54S244J 

74LS244 

PCH 

LC06, 

Diaital 

DL 

13 

SN54LS384J 

74LS384 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 


123 

SN54S260J 

74S260N 

TTL 

LC05^ 

Digital 

DL 

14 

SN54LS384W 

54LS384 

TTL 

LC16 

Digital 

MO 


124 

SN54S260W 

54S260W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

15 

SN54LS385J 

74LS385N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 


125 

SN54S280J 

74S280N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

16 

SN54LS386J 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


126 

SN54S280W 

54S280W 

TTL 

LC25 

Digital 

MO 

17 

SN54LS386W 

54LS386W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


127 

SN54S283J 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

18 

SN54LS390J 

74-390N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


128 

SN54S373J 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

19 

SN54LS390W 

54-390W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


129 

SN54S374J 

74LS364N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

20 

SN54LS393J 

74-393N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


130 

SN54S374J# 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

21 

SN54LS393W 

54-393W 

TTL 

LC11 

Diaital 

MO 


131 

SN54S381J 

74S381 

TTL 

LC18 

Digital 

DL 

22 

SN54LS422J 

74-422 

TTL 

LC12 

Digital 

DL 


132 

SN74ALS00J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

23 

SN54LS490J 

74-490N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


133 

SN74ALS00J# 

74-00 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

24 

SN54LS490W 

54-490W 

TTL 

LC11 

Diaital 

MO 


134 

SN74ALS00N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

25 

SN54LS533J 

74LS533 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


135 

SN74ALS00N# 

74-00 

TTL 

h LC05 

Digital 

DL 

26 

SN54LS534J 

74LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


136 

SN74ALS01J 

74-0 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

SN54LS568J 

74LS568N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


137 

SN74ALS01N 

74-01N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

SN54LS569J 

74LS569N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


138 

SN74ALS02J 1 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

SN54LS604J 

74LS604 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


139t 

SN74ALS02J# 

74-02 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30 

SN54LS605J 

74LS605 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


140 

SN74ALS02N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

31 

SN54LS606J 

74LS606 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


141 

SN74ALS02N# 

74-02 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

32 

SN54LS607J 

74LS607 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


142 

SN74ALS03J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

33 

SN54LS668W 

54S168w 

TTL_ 

LC11 

Diaital 

MO 


143 

SN74ALS03J# 

74-03 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

34 

SN54LS669W 

54S169W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


144 

SN74ALS03N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

35 

SN54S00J 

74-00N 

TTL 

LCQ5 

Digital 

DL 


145 

SN74ALS03N# 

74-03 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

36 

SN54SOOW 

54S00W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


146 

SN74AI.S05J 

74-05N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

SN54S02W 

54S02W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


147 

SN74ALS05J# 

74-05 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38 

SN54S03J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


148 

SN74ALS05N 

74-05N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

39 

SN54S03W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


149 

SN74ALS05N# 

74-05 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

40 

SN54S08J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


150 

SN74ALS08J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

41 

SN54S08W 

54S08W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


151 

SN74ALS08J# 

74-08 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

SN54S09J 

74-09N 

TTL 

I.C05 

Diaital 

DL 


152 

SN74ALS08N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

43 

SN54S09W 

54S09W 

TTL ^ 

LC05 

Digital 

MO 


153 

SN74ALS08N# 

74-08 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

SN54S10J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


154 

SN74ALS09J 

74-09 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

SN54S10W 

54S10W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


155 

SN74ALS09N 

74-09 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

SN54S11J 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


156 

SN74ALS10J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

47 

SN54S11W 

54S11W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


157 

SN74ALS10J# 

74-10 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48 

SN54S15J 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


158 

SN74ALS10N 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

49 

SN54S15W 

74H15N 

'TTL 

LC05 

Digital 

MO 


159 

SN74ALS10N# 

74-10 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

50 

SN54S20J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160 

SN74ALS11J 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

51 

SN54S20W 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


161 

SN74ALS11J# 

74-11 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

52 

SN54S22J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162 

SN74ALS1IN 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

53 

SN54S22W 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


163 

SN74ALS1 IN# 

74-11 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

54 

SN54S30J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


164 

SN74ALS12J 

74-12 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL. 

55 

SN54S30W 

54S30W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


165 

SN74ALS12N 

74-12 

TTL 

LC05 

Digital 

DL " 

56 

SN54S32J 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


166 

SN74ALS15J 

74-15 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

57 

SN54S32W 

54-32W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


167 

SN74ALS15N 

74-15 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

58 

SN54S37J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


168 

SN74ALS20J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

59 

SN54S37W 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


169 

SN74ALS20J# 

74-20 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

60 

SN54S38J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


170 

SN74ALS20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

61 

SN54S38W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


171 

SN74ALS20N# 

74-20 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

62 

SN54S40J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


172 

SN74ALS21J 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

63 

SN54S40W 

54-13W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


173 

SN74ALS21J# 

74-21 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

64 

SN54S51J 

74-50 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


174 

SN74ALS21N 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

65 

SN54S51W 

54S51W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


175t 

SN74ALS21N# 

74-21 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

66 _ 

SN54S64J 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


176 

SN74ALS22J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

67 

SN54S64W 

54S64W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


177t 

SN74ALS22J# 

74-22 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

68 

SN54S65J 

74S65N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


178 

SN74ALS22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

69 

SN54S65W 

54S65W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


179 ▼ 

SN74ALS22N# 

74-22 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

70 

SN54S74J 

54S74W 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


180 

SN74ALS27J 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

71 

SN54S74W 

54S74W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 


181 

SN74ALS27N 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

72 

SN54S85J 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 


182 

SN74ALS30J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

73 

SN54S85W 

54-85W 

TTL 

LC17 

Digital 

MO 


183 

SN74ALS30N 

74-30N 

TTL 

LCOo 

Digital 

DL' 

74 

SN54S86J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


184 

SN74ALS32J 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

75 

SN54S86W 

54-86W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


185 

SN74ALS33J 

74-33N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

76 

SN54S112J 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


186 

SN74ALS33N 

74-33N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

77 

SN54S112W 

54S112W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 


187 

SN74ALS38J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

78 

SN54S113J 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


188 

SN74ALS38N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

79 

SN54S113W 

54S113W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 


189 

SN74ALS74J 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

80 

SN54S114J 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


190 

SN74ALS74J# 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

81 

SN54S114W 

54S114W 

TTL 

LC04 

Diaital 

MO 


191 

SN74ALS74N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital_ 

DL 

82 

SN54S124J 

74LS124 

TTL 

LC12 

Digital 

DL 


192' 

SN74ALS74N# 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

83 

SN54S124W 

54LS124 

TFL 

LC12 

Digital 

MO 


193 

SN74ALS109J 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

84 

SN54S133J 

74S133N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


194 

SN74ALS109N 

74-109N 

TTL 

LC04, 

Diaital 

DL 

85 

SN54S133W 

54S133W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


195 

SN74ALS112J 

74LS112N 


LC04 

Digital 

DL 

86 

SN54S134J 

74S134N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


196 

SN74ALS112N 

74LS112N 


LC04 

Digital 

DL 

87 

SN54S134W 

54S134W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


197 

SN74ALS113J 

74LS113N 


LC04 

Diaital 

DL 

88 

SN54S135J 

74S135N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


198 

SN74ALS113N 

74LS113N 


LC04 1 

Digital 

DL 

89 

SN54S135W 

54S135W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


199 

SN74ALS114J 

74LS114N 


LC04 

Digital 

DL 

90 

SN54S138J 

74S138 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


200 

SN74ALS114N 

74LS114N 


LC04 

Diaital 

DL 

91 

SN54S138W 

54S138W 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 


201 

SN74ALS133J 

74S133N 

TTl“~ 

LC05 

Digital 

DL 

92 

SN54S139J 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


202 

SN74ALS133N 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

93 

SN54S139W 

54S139W 

TTL 

LC06 

Diaital 

MO 


203 

SN74ALS160J 

74-160 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL. 

94 

SN54S140J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


204 

SN74ALS160N 

74-160 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

95 

SN54S140W 

54-13W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


205 

SN74ALS161J 

74-161 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

96 

SN54S160J 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


206 

SN74ALS161N 

74-161 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

97 

SN54S160W 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

FP 


207 

SN74ALS162J 1 

74-162 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

98 

SN54S161J 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


208 

SN74ALS162N 

74-162 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

99 

SN54S161W 

54-161 

TTL 

LC11 

Diaital 

FP 


209 

SN74ALS163J 

74-163 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

100 

SN54S162J 

74-162 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


210 

SN74AL$163N 

74-163 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

101 

SN54S162W 

54-162W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


211 

SN74ALS190J 

74-190 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

102 

SN54S163J 

74-163 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


212 

SN74ALS190N 

74-190 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

103 

SN54S163W 

54-163W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


213 

SN74ALS191J 

74-191 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

104 

SN54S168J 

74S168N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


214 

SN74ALS191N 

74-191 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

105 

SN54S168W 

54S168W 

TTL 

LC11 

Diaital 

MO 


215 

SN74ALS192J 

74-192 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

106 

SN54S169J 

74S169N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


216 

SN74ALS192N 

74-192 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

107 

SN54S169W 

54S169W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


217 

SN74ALS193J 

74-193 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

108 

SN54S174J 

74-174N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


218 

SN74ALS193N 

74-193 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

109 

SN54S174W 

54-174W 

TTL 

LC04 

Digital 

FP 


219 

SN74ALS573J 

74LS573N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

110 

SN54S175J 

74-175N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


220 

SN74ALS573N 

74LS573N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


MBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 
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D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

^ MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

D 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

SN74ALS574J 

74LS574N 


LC04 

Digital 

DL 



SN74LS15N * 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

L>L 

2 

SN74ALS574N 

74LS574N 


LC04 

Digital 

DL 



SN74LS18J 

74LS18 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3 

SN74ALS576J 

74AS576 


LC04 

Diqital 

DL 



SN74LS18N 

74LS18 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

4 

SN74ALS576N 

74AS576 


LC04 

Digital 

DL 



SN74LS19J 

74LS19 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5 

SN74ALS580J 

74AS580 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 



SN74LS19N 

74LS19 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

6 

SN74ALS580N 

74AS580 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 



SN74LS20J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

7 

SN74ALS1000J 

74ALS1000 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74LS20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

8 

SN74ALS1000N 

74ALS1000 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74LS21J 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

9 

SN74ALS1002J 

74ALS1002 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 



SN74LS21N 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

SN74ALS1002N 

74ALS1002 

TTL 

LCOf> 

Digital 

DL 


120 

SN74LS22J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

11 

SN74ALS1003J 

74ALS1003 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


121 

SN74LS22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

12 

SN74ALS1020J 

74ALS1020 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


122 

SN74LS24J 

74LS24 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

13 

SN74ALS1020N 

74ALS1020 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


123 

SN74LS24N 

74LS24 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

14 

SN74AS800J 

74AS800 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


124 

SN74LS26J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15 

SN74AS800N 

74AS800 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


125 

SN74LS26N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

16 

SN74AS802J 

74AS802 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


126 

SN74LS27J 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

17 

SN74AS802N 

74AS802 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


127 

SN74LS27N 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

18 

SN74AS804J 

74AS804 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


128 

SN74LS28J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

19 

SN74AS804N 

74AS804 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


129 

SN74LS28N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

20 

SN74AS808J 

74AS808 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


130 

SN74LS30J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

21 

SN74AS808N 

74AS808 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


131 

SN74LS30N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

22 

SN74AS832J 

74AS832 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


132 

SN74LS32J 

74-32N 

TTL 


Digital 

DL 

23 

SN74AS832N 

74AS832 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


133 

SN74LS32N 

74-32N 

TTL 


Digital 

DL 

24 

SN74AS882JT (A) 

74AS882 

TTL 

LC19 

Diaital 

DL 



SN74LS33J 

74-33N 

TTL 

LC05 

Diqital 

DL 

25 

SN74AS882NT (A) 

74AS882N 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 


135 

SN74LS33N 

74-33N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26 

SN74AS885NT 

74AS885 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 


136 

SN74LS37J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

SN74H00J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


137 

SN74LS37N 

74-OON 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

SN74HOON 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


138 

SN74LS38J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

SN74H01J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


139 

SN74LS38N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30 

SN74H01N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


140 

SN74LS40J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

31 

SN74H10J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74LS40N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

32 

SN74H10N 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74LS42J 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

33 

SN74H11J 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 



SN74LS42N 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

Dl 

34 

SN74H1IN 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74LS47J 

74-46N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

35 

SN74H15J 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74LS47N 

74-46N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

36 

SN74H15N 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 



SN74LS48J 

74-48N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

37 

SN74H20J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


147 

SN74LS48N 

74-48N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

38 

SN74H20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


148 

SN74LS49J 

74LS49N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

39 

SN74H21J 

74H21N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


149 

SN74LS49N 

74LS49N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

40 

SN74H21N 

74H21N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


150 

SN74LS51J 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

41 

SN74H22J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


151 

SN74LS51N 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42 

SN74H22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


152 

SN74LS54J 

74L54N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

43 

SN74H30J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


153 

SN74LS54N 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

SN74H30N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


154 

SN74LS55J 

74L55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

SN74H40J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


155 

SN74LS55N 

74L55N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

SN74H40N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


156 

SN74LS73AJ 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

47 

SN74H50J 

74-50 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


157 

SN74LS73AN 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

48 

SN74H50N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


158 

SN74LS74AJ 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

Dl 

49 

SN74H51J 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


159 

SN74LS74AN 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

50 

SN74H51N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160 

SN74LS75J 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

51 

SN74H52J 

74H52N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


161 

SN74LS75N 

74-75N 

TTL 

LC26 

Diaital 

Dl 

52 

SN74H52N 

74H52N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


162 

SN74LS76AJ 

74LS76N 1 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

53 

SN74H53J 

74H53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


163 

SN74LS76AN 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

54 

SN74H53N 

54H53W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


164 

SN74LS77J 

74LS77N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

55 

SN74H54J 

74H54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


165 

SN74LS77N 

74LS77N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

56 

SN74H54N 

74H54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


166 

SN74LS78AJ 

74L78N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

57 

SN74H55J 

74H55N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


167 

SN74LS78AN 

74L78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

58 

SN74H55N 

74H55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


168 

SN74LS83AJ 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

59 

SN74H60J 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


169 

SN74LS83AN 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

60 

SN74H60N 

74-60N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


170 

SN74LS85J 

74-85 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 

61 

SN74H61J 

74H61N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


171 

SN74LS85N 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

62 

SN74H61N 

74H61N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


172 

SN74LS86J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

63 

SN74H62J 

74H62N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


173 

SN74LS86N 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

64 

SN74H62N 

74H62N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74LS90J 1 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

65 

SN74H71J 

74H71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


IS 

SN74LS90N 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

66 

SN74H71N 

74H71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 



SN74LS92J 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

67 

SN74H72J 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


177 

SN74LS92N 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

68 

SN74H72N 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


178 

SN74LS93J 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

69 

SN74H73J 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


179 

SN74LS93N 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

70 

SN74H73N 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


1 ‘I'H 

SN74LS107AJ 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

71 

SN74H74J 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 



SN74LS107AN 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

72 

SN74H74N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 



SN74LS109AJ 

74-109N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

73 

SN74H76J 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


183 

SN74LS109AN 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

74 

SN74H76N 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


184 

SN74LS112AJ 

74LS112 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

75 

SN74H78J 

74H78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


185 

SN74LS112AN 

74LS112 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

76 

SN74H78N 

74H78N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


EH 

SN74LS113AJ 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

77 

SN74H87J 

74H87N 

MON 

LC27 

Digital 

DL 



SN74LS113AN 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

78 

SN74H87N 

74H87N 

MON 

LC27 

Diaital 

DL 


Ini 

SN74LS114AJ 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

79 

SN74H101J 1 

74H71 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


nim 

SN74LS114AN 

54S114W 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

80 

SN74H101N 

74H71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


190 

SN74LS122J 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

81 

SN74H102J 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


191 

SN74LS122N 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

82 

SN74H102N 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


192 

SN74LS123J 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

83 

SN74H103J 

74H103 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


193 

SN74LS123N 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

84 

SN74H103N 

74H103 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


194 

SN74LS124J 

74LS124 

TTL 

LC12 

Diaital 

DL 

85 

SN74H106J 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


195 

SN74LS124N 

74LS124 

TTL 

LC12 

Digital 

DL 

86 

SN74H106N 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


196 

SN74LS133J 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

87 

SN74H108J 

74H78N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


197 

SN74LS133N 

74S133N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

88 

SN74H108N 

74H78N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


198 

SN74LS136J 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

89 

SN74H183J 

74H183N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


199 

SN74LS136N 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

90 

SN74H183N 

74H183N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 


200 

SN74LS138J 

74S138N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

91 

SN74L77W 

54-77W 

TTL 

LC26 

Digital 

FL 


201 

SN74LS138N 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

92 

SN74LS00J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


202 

SN74LS139J 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

93 

SN74LS00N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


203 

SN74LS139N 

74S139N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

94 

SN74LS01J 

74-0 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


204 

SN74LS160AJ 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

95 

SN74LS01N 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


205 

SN74LS160AN 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

96 

SN74LS02J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


206 

SN74LS160J 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

97 

SN74LS02N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


207 

SN74LS160N 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

98 

SN74LS03J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


208 

SN74LS161AJ 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

99 

SN74LS03N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


209 

SN74LS161AN 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

100 

SN74LS08J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


210 

SN74LS161J 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

101 

SN74LS08N 

74-08 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


211 

SN74LS161N 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

102 

SN74LS09J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


212 

SN74LS162AJ 

74-162N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

103 

SN74LS09N 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


213 

SN74LS162AN 

74-162N 

TTL 

L.C11 

Digital 

DL 

104 

SN74LS10J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


214 

SN74LS162J 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

105 

SN74LS10N 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


215 

SN74LS162N 

74-162N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

106 

SN74LS11J 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


216 

SN74LS163AJ 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

107 

SN74LS11N 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


217 

SN74LS163AN 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

108 

SN74LS12J 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


218 

SN74LS163J 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

109 

SN74LS12N 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74LS163N 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

110 

SN74LS15J 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 



SN74LS168J 

74S168N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 
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TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


LINE 

No. 

□ 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

B 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

SN74LS168N 

74§i68N “ 

ttH 

LCll 

Digital 

DL 


Ill 

SN74S09N 

74-09 N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

2 

SN74LS169AJ 

74S169N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


112 

SN74S10J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3 

SN74LS169AN 

74S169N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


113 

SN74S10N 

74-10 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

4 

SN74LS169J 

74S169N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


114 

SN74SliJ 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5 

SN74LS169N 

74S169N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


115 

SN74S11N 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

6 

SN74LS173AJ 

74-173N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


116 

SN74S15J 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

7 

SN74LS173AN 

74-173N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


117 

SN74S15N 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

8 

SN74LS181J 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

MO 


118 

SN74S20J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

9 

SN74LS181N 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 


119 

SN74S20N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

SN74LS182J 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 


120 

SN74S22J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

11 

SN74LS182N 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 


121 

SN74S22N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

12 

SN74LS183J 

74H183N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 


122 

SN74S30J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

13 

SN74LS183N 

74H183N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


123 

SN74S30N 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

14 

SN74LS190J 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


124 

SN74S32J 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15 

SN74LS190N 

74-190N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


125 

SN74S32N 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

16 

SN74LS191J 

74-191N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


126 

SN74S37J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

17 

SN74LS191N 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


127 

SN74S37N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

18 

SN74LS192J 

74-192N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 


128 

SN74S38J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

19 

SN74LS192N 

74-192N 

TTL 

LOTT' 

Digital 

MO 



SN74S38N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

20 

SN74LS193J 

74-193N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 



SN74S40J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

21 

SN74LS193N 

74-193N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 



SN74S40N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

22 

SN74LS196J 

74-176 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


132 

SN74S51J 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

23 

SN74LS196N 

74-176 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


133 

SN74S51N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

24 

SN74LS197J 

74-177N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 


134 

SN74S64J 

74S64N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

25 

SN74L&197N 

74-177N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 



^N74S64N 

74S64N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26 

SN74LS221J 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 



SN74S65J 

74S65N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

SN74LS221N 

74-221 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 



SN74S65N 

74S65N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

28 

SN74LS240J 

74S240N 

PCH 

LC06 

Digital 

DL 


138 

SN74S74J 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

29 

SN74LS241J 

74S241N 

PCH 

LC06 

Digital 

DL 


139 

SN74S74N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

30 

SN74LS244J 

74LS244N 

PCH 

LC06 

Diaital 

DL 


140 

SN74S85J 

74-85N 

TTL 

LCl 7 

Diaital 

DL 

31 

SN74LS256J 

74LS256N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 



SN74S85N 

74-85N 

TTL 

LCl 7 

Digital 

DL 

32 

SN74LS256N 

74LS256N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 



SN74S86J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

33 

SN74LS259J 

74-259N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 



SN74S86N 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

34 

SN74LS259N 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


144 

SN74S112J 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

35 

SN74LS260J 

74S260N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


145 

SN74S112N 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

36 

SN74LS260N 

74S260N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


146 

SN74S113J 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

37 

SN74LS261J 

74LS261 

TTL 

LCl 6 

Digital 

DL 


147 

SN74S113N 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

38 

SN74LS261N 

74LS261 

TTL 

LCl 6 

Digital 

DL 


148 

SN74S114J 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

39 

SN74LS266J 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


149 

SN74S114N 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL. 

40 

SN74LS266N 

74LS266N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


150 

SN74S124J 

74LS124 

TTL 

LCl 2 

Digital 

DL 

41 

SN74LS275J 

74S275 

MON 

LC27 

Digital 

DL 


151 

SN74S124N 

74LS124 

TTL 

LCl 2 

Digital 

DL 

42 

SN74LS275N 

74S275 

MON 

LC27 

Diaital 

DL 


152 

SN74S133J 

74S133N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

43 

SN74LS279J 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


153 

SN74S133N 

74S133N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44 

SN74LS279N 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


154 

SN74S134J 

74S134N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45 

SN74LS280J 

74S280N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 


155 

SN74S134N 

74S134N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46 

SN74LS280N 

74S280N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 



SN74S135J 

74S135N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

47 

SN74LS283J 

74-283 

TTL 

LCl 5 

Digital 

DL 



SN74S135N 

74S135N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48 

SN74LS283N 

74-283 

TTL 

LCl 5 

Diaital 

DL 



SN74S138J 

74S138N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

49 

SN74LS290J 

74-290N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 



SN74S138N 

74S138N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

50 

SN74LS290N 

74-290N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 



SN74S139J 

74S139N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

51 

SN74LS292J 

74LS292 

TTL 

LCl 3 

DIGITAL 

DL 



SN74S139N 

74S139N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

52 

SN74LS292N 

74LS292 

TTL 

LCl 3 

DIGITAL 

DL 


162 

SN74S140J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

53 

SN74LS293J 

74-293N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


163 

SN74S140N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

54 

SN74LS293N 

74-293N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 


164 

SN74S160J 

74-160N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

55 

SN74LS294J 

74LS294 

TTL 

LCl 3 

DIGITAL 

DL 


165 

SN74S160N 

74-160N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

56 

SN74LS294N 

74LS294 

TTL 

LCl 3 

DIGITAL 

DL 


166 

SN74S161J 

74-161N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

57 

SN74LS320J 

74LS320 

TTL 

LCl 2 

Diaital 

DL 


167 

SN74S161N 

74-161N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

58 

SN74LS320N 

74LS320 

TTL 

LCl 2 

Digital 

DL 


168 

SN74S162J 

74-162N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

59 

SN74LS321J 

74LS321 

TTL 

LCl 2 

Digital 

DL 


169 

SN74S162N 

74-162N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

60 

SN74LS321N 

74LS321 

TTL 

LCl 2 

Diaital 

DL 


170 

SN74S163J 

74-163N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

61 

SN74LS373J 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


171 

SN74S163N 

74-163N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

62 

SN74LS373N 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


172 

SN74S168J 

74S168N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

63 

SN74LS374J 

74LS364N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


173 

SN74S168N 

74S168N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 

64 

SN74LS374J# 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


174 

SN74S169J 

74S169N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

65 

SN74LS374N 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


175 

SN74S169N 

74S169N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

66 

SN74LS375J 

74LS375N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


nnam 

SN74S174J 

74-174N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

67 

SN74LS375N 

74LS375N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


1 mm 

SN74S174N 

74-174N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

68 

SN74LS381J 

74S381 

TTL 

LCl 8 

Digital 

DL 


IBM 

SN74S175J 

74-175N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

69 

SN74LS381N 

74S381 

TTL 

LCl 8 

Diaital 

DL 



SN74S175N 

74-175 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

70 

SN74LS382J 

74LS382 

TTL 

LCl 8 

Digital 

DL 



SN74S181J 

74-181 

TTL 

LCl 8 

Digital 

MO 

71 

SN74LS382N 

74LS382 

TTL 

LCl 8 

Digital 

DL 



SN74S181N 

74-181 

TTL 

LCl 8 

Digital 

DL 

72 

SN74LS384J 

74LS384 

TTL 

LCl 6 

Diaital 

DL 


182 

SN74S182J 

74-182 

TTL 

LCl 9 | 

Diaital 1 

DL 

73 

SN74LS384N 

74LS384 

TTL 

LCl 6 

Digital 

DL 


183 

SN74S182N 

74-182 

TTL 

LCi 9 

Digital 

DL 

74 

SN74LS385J 

74LS385N 

TTL 

LCl 5 

Digital 

DL 


184 

SN74S196J 

74-176N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

75 

SN74LS385N 

74LS385N 

TTL 

LCl 5 

Diaital 

DL 


185 

SN74S196N 

74-176N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

76 

SN74LS386J 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74S197J 

74-177N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

77 

SN74LS386N 

74L86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN74S197N 

74-177N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 

78 

SN74LS390J 

74-390N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 



SN74S240J 

74S240N 

PCH 

LC06 

Diaital 

DL 

79 

SN74LS390N 

74-390N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


Ef:L‘HHHi 

SN74S240N 

74S240N 

TTL 

LC05 

Digital 


80 

SN74LS393J 

74-393N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


190 

SN74S241J 

74S241N 

PCH 

LC06 

Digital 

DL 

81 

SN74LS393N 

74-393N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 


191 

SN74S241N 

74S241N 

TTL 

LC05 

Diaital 


82 

SN74LS424J 

74LS424 

TTL 

LCl 2 

Digital 

DL 


192 

SN74S244J 

74LS244 

PCH 

LC06 

Digital 

DL 

83 

SN74LS424N 

74LS424 

TTL 

LCl 2 

Digital 

DL 


193 

SN74S260J 

74S260N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

84 

SN74LS490J 

74-490N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 


194 

SN74S260N 

74S260N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

85 

SN74LS490N 

74-490N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


195 

SN74S274J 

74S274 

TTL 

LCl 6 

Digital 

DL 

86 

SN74LS533J 

74LS533 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


196 

SN74S274N 

74S274 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 

87 

SN74LS533N 

74LS533 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


197 

SN74S275J 

74S275 

MON 

LC27 

Diaital 

DL 

88 

SN74LS534J 

74LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


198 

SN74S275N 1 

74S275 

MON 

LC27 

Digital 

DL 

89 

SN74LS534N 

74LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


199 

SN74S280J 

74S280N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

90 

SN74LS568J 

74LS568N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 


200 

SN74S280N 

74S280N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL. 

91 

SN74LS568N 

74LS568N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


201 

SN74S283J 

74-283 

TTL 

LCl 5 

Digital 

DL 

92 

SN74LS569J 

74LS569N 

TTL 

LCl 1 

Digital 

DL 


202 

SN74S373J 

74LS363N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

93 

SN74LS569N 

74LS569N 

TTL 

LCl 1 

Diaital 

DL 


203 

SN74S374J 

74LS364N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

94 

SN74LS604J 

74LS604 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


204 

SN74S374J# 1 

74LS364N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

95 

SN74LS604N 

74LS604 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


205 

SN74S381J 

74S381 

TTL 

LCl 8 

Digital 

DL 

96 

SN74LS605J 

74LS605 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


206 

SN74S381N 

74S381 

TTL 

LCl 8 

Diaital 

DL 

97 

SN74LS605N 

74LS605 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


207 

SN74S412J 

74S412N 

TTL 

LC26 

Digital 

MO 

98 

SN74LS606J 

74LS606 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


208 

SN74S412N 

74S412N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

99 

SN74LS606N 

74LS606 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


209 

SN74S533N 

74LS533 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

100 

SN74LS607J 

74LS607 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


210 

SN74S534J 

74LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

101 

SN74LS607N 

74LS607 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


211 

SN74S534N 

74LS534 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

102 

SN74S00J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


212 

SN5400J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

103 

SN74S00N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


213 

SN5400W 

54-00W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

104 

SN74S02J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


214 

SN5401J 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

105 

SN74S02N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


215 

SN5401W 

54-01W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 

106 

SN74S03J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


216 

SN5402J 

74-02N 

TTL 

LC05“ 

Digital 

DL 

107 

SN74S03N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


217 

SN5402W 

54-02 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

108 

SN74S08J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


218 

SN5403J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

109 

SN74S08N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 



SN5403W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 

110 

SN74S09J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 



SN5408J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 
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SYMBOLS AND CODES 
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F75 








TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OR (1) MFG TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 

SN5408W 

54$08W 

TTL 

LC05 

Digital 

W5 


Ill 

SN7428J 

74-02N 

TTL 

CC05 

Digital “ 

DL 

2 

SN5409J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


112 

SN7428N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3 

SN5409W 

54S09W 

TTL 

LC05 

Diqital 

MO 


113 

SN7430J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

4 

SN5410J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


114 

SN7430N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

5 

SN5410W 

54-10W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


115 

SN7432J 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

6 

SN5412J 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


116 

SN7432N 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

7 

SN5412W 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


117 

SN7433J 

74-33N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

8 

SN5420J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


118 

SN7433N 

74-33N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

9 

SN5420W 

54-20W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


119 

SN7437J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

10 

SN5422J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


120 

SN7437N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

11 

SN5422W 

54-22W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


121 

SN7438J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

12 

SN5423J 

74-23N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


122 

SN7438N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

13 

SN5423W 

54-23W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


123 

SN7440J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

14 

SN5425J 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


124 

SN7440N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

15 

SN5425W 

54-25W 

TTL 

L.C05 

Diaital 

MO 


125 

SN7442AJ 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

16 

SN5426J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


126 

SN7442AN 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

17 

SN5426W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


127 

SN7443AJ 

74-43N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

18 

SN5427J 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


128 

SN7443AN 

74-43 

TTL 

LC06 

Diaital 

MO 

19 

SN5427W 

54-27W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


129 

SN7444AJ 

74-44N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

20 

SN5428J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


130 

SN7444AN 

74-44N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

21 

SN5428W 

54S02W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


131 

SN7445J 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

22 

SN5430J 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


132 

SN7445N 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

23 

SN5430W 

54-30W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


133 

SN7447J 

74-46N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

24 

SN5432J 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


134 

SN7447N 

74-46N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

25 

SN5432W 

54-32W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


135 

SN7450J 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

26 

SN5433J 

74-33N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


136 

SN7450N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

27 

SN5433W 

54-33W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


137 

SN7451 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

28 

SN5437J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


138 

SN7451J 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

29 

SN5437W 

54S00W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


139 

SN7451N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

30 

SN5438J 

74-03N 

TTL 

ILC05 

Diaital 

DL 


140 

SN7453 

54-53W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

31 

SN5438W 

54S03W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


141 

SN7453J 

74-53N 

TTL 

tC05~ 

Digital 

DL 

32 

SN5440J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


142 

SN7453N 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

33 

SN5440W 

54-40W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


143 

SN7454 

54-54W 

TTL 

LC05 

Diaital 

FL 

34 

SN5442AJ 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


144 

SN7454J 

74-53N 

TTL 

IC05 

Digital 

DL 

35 

SN5442AW 

54LS42W 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 


145 

SN7454N 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

36 

SN5443AJ 

74-43 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 


146 

SN7460J 

74-60N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

37 

SN5443AW 

54-43W 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 


147 

SN7460N 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38 

SN5444AJ 

74-44N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


148 

SN7470J 

74-70N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

39 

SN5444AW 

54-44W 

TTL 

LC06 

Diaital 

MO 


149 

SN7470N 

74-70N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

40 

SN5445J 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


150 

SN7472J 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

41 

SN5445W 

54-45W 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 


151 

SN7472N 

74L71N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

42 

SN5450J 

74-50N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


152 

SN7473J 

74-73N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

43 

SN5450W 

54-50W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


153 

SN7473N 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

44 

SN5451J 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


154 

SN7474J 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

45 

SN5451W 

54-51W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


155 

SN7474N 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

46 

SN5453J 

74-53N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


156 

SN7475J 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

47 

SN5453W 

54-53W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


157 

SN7475N 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

48 

SN5454J 

74-53N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


158 

SN7476J 

74LS76 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

49 

SN5454W 

54-54W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


159 . 

SN7476N 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 

50 

SN5460J 

74-60N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


160 

SN7480J 

74-80N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

51 

SN5460W 

54-60W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


161 

SN7480N 

74-80N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

52 

SN5470J 

74-70N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


162 

SN7482J 

74-82N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

53 

SN5470W 

54-70W 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 


163 

SN7482N 

74-82N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

54 

SN5472J 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


164 

SN7483AJ 

74-83 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

55 

SN5472W 

54L71T 

TTL 

LC04 

Digital 

MO 


165 

SN7483AN 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

56 

SN5473J 

74-73N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


166 

SN7485J 

74-85N 

TTL 

LC17 

Digital 

DL 

57 

SN5473W 

54-73W 

TTL 

LC04 

Diaital 

MO 


167 

SN7485N 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 

58 

SN5475J 

74-75N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 


168 

SN7486J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

59 

SN5475W 

54-75W 

TTL 

LC26 

Digital 

MO 


169# 

SN7486N 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

60 

SN5476J 

74LS76N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


170 

SN7490AJ 

74-90N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

61 

SN5476W 

54LS76W 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


171 

SN7490AN 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

62 

SN5477W 

54-77W 

TTL 

LC26 

Digital 

MO 


172 

SN7492AJ 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

63 

SN5480J 

74-80N 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 


173 

SN7492AN 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

64 

SN5480W 

54-80W 

TTL 

LC15 

Digital 

MO 


174 

SN7493AJ 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

65 

SN5482J 

74-82N 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


175 

SN7493AN 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

66 

SN5482W 

54-82W 

TTL 

LC15 

Diaital 

MO 


176 

SN7497J 

74-97N 

TTL 

LC13 

DIGITAL 

DL 

67 

SN5483AJ 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


177 

SN7497N 

74-97N 

TTL 

LC13 

DIGITAL 

DL 

68 

SN5483AW 

54-83 

TTL 

LC15 

Digital 

MO 


178 

SN15846 

54S00W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

69 

SN5485J 

74-85N 

TTL 

LC17 

Diaital 

DL 


179 

SN15846N 

74-00N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

70 

SN5485W 

54-85W 

TTL 

LC17 

Digital 

MO 


180 

SN15849F.R 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

71 

SN5486J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


181 

SN15849N 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

72 

SN5486W 

54-86W 

TTL 

LC05 

Diaital 

MO 


182 

SN15862 1 

74-ION 

DTL 

LC05 

Diaital 

FL 

73 

SN5490AJ 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


183 

SN15862N 

74-1 ON 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

74 

SN5490AW 

54-90W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


184 

SN15863F.R 

54S10W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

75 

SN5490N 

74-90 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


185 

SN15863J 

74-ION 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

76 

SN5492AJ 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


186 

SN15863N 

74-ION 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

77 

SN5492AW 

54-92W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


187 

SN15946 

54SOOW 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

78 

SN5493AJ 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


188 

SN15946N 

74-00N 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

79 

SN5493AW 

54LS93 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


189 

SN15949J 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

80 

SN5497J 

74-97N 

TTL 

LC13 

DIGITAL 

DL 


190 

SN15949N 

74-00N 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

81 

SN5497W 

54-97 

TTL 

LC13 

DIGITAL 

MO 


191 

SN15962 

74-ION 

DTL 

LC05 

Diaital 

FL 

82 

SN7400J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


192 

SN15962N 

74-1 ON 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

83 

SN7400N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


193 

SN15963F.R 

54S10W 

DTL 

LC05 

Digital 

FL 

84 

SN7401J 

74-01N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


194 

SN15963J 

74-10 

DTL 

LC05 

Diaital 

DL 

85 

SN7401N 

74-01N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


195 

SN15963N 

74-1 ON 

DTL 

LC05 

Digital 

DL 

86 

SN7402J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


196 

SN29000J 

74-104N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

87 

SN7402N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


197 

SN29000N 

74-109N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

88 

SN7403J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


198 

SN29002J 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

89 

SN7403N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


199 

SN29002N 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

90 

SN7408J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


200 

SN29003J 

74-ION 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

91 

SN7408N 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


201 

SN29003N 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

92 

SN7409J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


202 

SN29004J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

93 

SN7409N 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


203 

SN29004N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

94 

SN7410J 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


204 

SN29005J 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

95 

SN7410N 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


205 

SN29005N 

74-50N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

96 

SN7412J 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


206 

SN29009J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

97 

SN7412N 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


207 

SN29009N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

98 

SN7412W 

54-12W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


208 

SN29012J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

99 

SN7420J 

74-13N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


209 

SN29012N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

100 

SN7420N 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


210 

SN29024J 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

101 

SN7422J 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


211 

SN29024N 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

102 

SN7422N 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


212 

SN29301J 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

103 

SN7423J 

74-23N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


213 

SN29301N 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

104 

SN7423N 

74-23N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


214 

SN29310J 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

105 

SN7425J 

74-25N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


215 

SN29310N 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

106 

SN7425N 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


216 

SN29316J 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

107 

SN7426J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 


217 

SN29316N 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

108 

SN7426N 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


218 

SN39301J 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

109 

SN7427J 

74-27N 

TTT” 

LC05 

Digital 

DL 


219 

SN39310J 

74-160N 

TTL 

1LC11 

Digital 

DL 

110 

SN7427N 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 


220 

SN39316J 

74-161N 

TTL 

ILC11 

Diaital 

DL 
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TYPE TO 


FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


IN ORDER OF: (1) MFC TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

^ MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 


LINE 

No. 

D- 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1 ♦ 

SN54100J 

74-166 

TtL 

LC26 

Digital 

DL 


ill 

SN74136J 

74-136N 

TTL 

LC65 

Digital “ 

L>L 

2 

SN54100W 

54-100W 

TTL 

LC26 

Digital 

MO 


112 

SN74136N 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

3 

SN54107J 

74-107N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


113 

SN74141J 

74-41N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

4 

SN54109J 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


114 

SN74141N 

74-41N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

5 

SN54109W 

54-109W 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


115 

SN74145J 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

6 

SN54110J 

74L71N 

TTL 

LC04 

Diqital 

DL 


116 

SN74145N 

74-45N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

7 

SN54110W 

54-110W 

TTL 

LC04 

iT’tfmmaai 

[Jli] 


117 

SN74154J 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 

8 

SN54111J 

74-11 IN 

TTL 

LC04 

•iW! f! 

I>jU 


118 

SN74154N 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

9 

SN54111W 

54-111W 

TTL 

LC04 




119 

SN74155J 

74-155N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

10 

SN54116J 

74-116N 

TTL 

LC26 


ixw 


120 

SN74155N 

74-155N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

11 

SN54116W 

54-116W 

TTL 

LC26 

Mm 

\m 


121 

SN74156J 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

12 

SN54122J 

74-122 

TTL 

LC10 


i>ji 


122 

SN74156N 

74-156N 

TTL 

LC06J 

Diaital 

DL 

13 

SN54122W 

54-122 

TTL 

LC10 


ixw 


123 

SN74160J 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

14 

SN54123J 

74-123 

TTL 

LC10 


IbjU 


124 

SN74160N 

74-160N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

15 

SN54123W 

54-123 

TTL 

LC10 




125 

SN74161J 

74-161N 

JTL^ 

LC11 

Diaital 

DL 

16 

SN54128J 

74-02N 

TTL 

LC05 

flj? ■MHfB 



126 

SN74161N 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

t)L 

17 

SN54128W 

54S02W 

TTL 

LC05 

•J ;jff WtR? 1 * £v./iS 

SM 


127 

SN74162J 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

18 

SN54136J 

74-136N 

TTL 

LC05 

SiTtf 

liia 


128 

SN74162N 

74-162N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

19 

SN54136W 

54-136W 

TTL 

LC05 

Digital 

MO 


129 

SN74163J 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

bL 

20 

SN54145J 

74-45N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


130 

SN74163N 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

21 

SN54154J 

74-154N 

TTL 

LC06 

Diaital 

MO 


131 

SN74167J 

74-167 

TTL 

LC13 

DIGITAL 

DL 

22 

SN54154W 

54-154W 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 


132 

SN74167N 

74-167 

TTL 

LCT3“ 

DIGITAL 

DL 

23 

SN54155J 

74-155N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


133 

SN74176J 

74-176 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

24 

SN54155W 

54-155W 

TTL 

LC06 

Diaital 

MO 


134 

SN74176N 

74-176 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

25 

SN54156J 

74-156N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 


135 

SN74177J 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

26 

SN54156W 

54-156W 

TTL 

LC06 

Digital 

MO 


136 

SN74177N 

74-177 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

27 

SN54160J 

74-160N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


137 

SN74180J 

74-180N 

TTL 

LC25 

Diaital 

DL 

28 

SN54160W 

54-160W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


138 

SN74180N 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 

29 

SN54161J 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


139 

SN74181J 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

MO 

30 

SN54161W 

54-161W 

TTL 

LC11 

Diaital 

MO 


140 

SN74181N 

74-181 

TTL 

LC18 

Diaital 

DL 

31 

SN54162J 

74-162N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


141 

SN74182J 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

32 

SN54162W 

54-162 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


142 

SN74182N 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 

33 

SN541S3J 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


143 

SN74190J 

74-190N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

34 

SN54163W 

54-163W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


144 

SN74190N 

74-190N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

35 

SN54167J 

74-167 

TTL 

LC13 

DIGITAL 

DL 


145 

SN74191J 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

36 

SN54167W 

54-167 

TTL 

LC13 

DIGITAL 

MO 


146 

SN74191N 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

37 

SN54176J 

74-176N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


147 

SN74192J 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

38 

SN54176W 

54-176W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


148 

SN74192N 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

39 

SN541 77J 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


149 

SN74193J 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

40 

SN54177W 

54-177W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


150 

SN74193N 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

41 

SN54180J 

74-180N 

TTL 

LC25 

Digital 

DL 


151 

SN74196J 

74-176 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

42 

SN54180W 

54-180W 

TTL 

LC25 

Diaital 

MO 


152 

SN74196N 

74-176 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

43 

SN54181J 

74-181 

TTL 

LC18 

Digital 

MO 


153 

SN74197J 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

44 

SN54181W 

54-181 

TTL 

LC18 

Digital 

MO 


154 

SN74197N 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

45 

SN54182J 

74-182 

TTL 

LC19 

Digital 

DL 


155 

SN74221J 

74-221 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

46 

SN54182W 

54-182 

TTL 

LC19 

l»ll Ill M . 

k 7M 


156 

SN74221N 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

4/ 

SN54190J 

74-190N 

TTL 

LC11 

1 iifTt! n 

ill 


157 

SN74259J 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

48 

SN54190W 

54-190W 

TTL 

LC11 


M 


158 

SN74259N 

74-259N 

TTL 

LC26 

Diqital 

DL 

49 

SN54191J 

74-191N 

TTL 

LC11 


•]■ 


159 

SN74265J 

74-265N 

MON 

LC27 

Digital 

DL 

50 

SN54191W 

54-191W 

TTL 

LC11 


MW 


160 

SN74265N 

74-265N 

MON 

LC27 

Digital 

DL 

51 

SN54192J 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

l]U 


161# 

SN74276J 

74-276N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

52 

SN54192W 

54-192W 

TTL 

LC11 

mrnmamm 

MO 


162# 

SN74276N 

74-276N 

TTL 

LC04~ 

Digital 

DL 

53 

SN54193J 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


163 

SN74279J 

74-279N 

TTL 

LC26 

Digital 

DL 

54 

SN54193W 

54-193 

TTL 

LC11 


MO 


164 

SN74279N 

74-279N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 

55 

SN54196J 

74-176 

TTL 

LC11 

liTCm HOUMA 

DL 


165 

SN74283J 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

56 

SN54196W 

54-176W 

TTL 

LC11 

ItjrinfT^^^^ESs 

MO 


166 

SN74283N 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

57 

SN54197J 1 

74-177N 

TTL 

LC11 


DL 


167 

SN74284J 

74-284 

TTL 

LC16 

Diaital 

DL 

58 

SN54197W 

54-177 

TTL 

LC11 

Digital 

ITS] 


168 

SN74284N 

74-284 j 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 

59 

SN54221J 

74-221 

TTL 

LC10 

Digital 

|£U 


169 

SN74285J 

74-285 

TTL 

LC16 

Digital 

DL 

60 

SN54221W 

54-221 

TTL 

LC10 

Diaital 



170 

SN74285N 

74-285 

TTL 

LC16 

Diaital 

DL 

61 

SN54259J 

74-259N 

TTL 

LC26 

Digital 

mu 


171 

SN74290J 

74-290N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

62 

SN54259W 

54-259W 

TTL 

LC26 

Digital 



172 

SN74290N 

74-290N 1 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

63 

SN54265J 

74-265N 

MON 

LC27 

Diaital 

m 


173 

SN74293J 

74-293N 

TTL 

LC11 

Digital_ l 

DL 

64 

SN54265W 

54-265W 

MON 

LC27 

Digital 

cw 


174 

SN74293N 

74-293N 

TTL 

LC11 

Digital i 

DL 

65# 

SN54276J 

74-276N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


175 

SN74376J 

74-376N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

66 

SM54279J 

74-279N 

TTL 

LC26 

Diaital 

DL 


176 

SN74390J 

74-390N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

67 

SN54279W 

54-279W 

TTL 

LC26 

Digital 

MO 


177 

SN74390N 

74-390N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

68 

SN54283J 

74-283 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 


178 

SN74393J 

74-393N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

69 

SN54283W 

54-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

MO 


179 

SN74393N 

74-393N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

70 

SN54284J 

74-284 

TTL 

LC16 

Digital 



180 

SN74490J 

74-490N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

71 

SN54284W 

54-284 

TTL 

LC16 

Digital 



181 

SN74490N 

74-490N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

72 

SN54285J 

74-285 

TTL 

LC16 

Diaital 

|»]ii 


182 

SN158093J 

54-73W 

DTL 

LC04 

Diaital 

DL 

73 

SN54285W 

54-285 

TTL 

LC16 

Digital 

MO 


183 

SN153093N 

74-73N 

DTL 

LC04 

Digital 

DL 

74 

SN54290J 

74-290N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


184 

SN158093R 

54-73w 

DTL 

LC04 

Digital 

FL 

75 

SN54290W 

54-290W 

TTL 

LC11 

Diaital 

MO 


185 

SN158094J 

74-73N 

DTL 

LC04 

Diaital 

DL 

76' 

SN54293J 

74-293N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


186 

SN158094N 

74-73N 

DTL 

LC04 

Digital 

DL 

77 

SN54293W 

54-293W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


187 

SN158094R 

54-73W 

DTL 

LC04 

Digital 

FL 

78 

SN54376J 

74-376N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


188 

SN159093F 

54-73 

DTL 

LC04 

Diaital 

FL 

79 

SN54376W 

54-376W 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


189 

SN159093J 

74-73N 

DTL 

LC04 

Digital 

DL 

80 

SN54390J 

74-390N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


190 

SN159093N 

74-73N 

DTL 

LC04 

Digital 

DL 

81 

SN54390W 

54-390W 

TTL 

LC11 

Diaital 

MO 


191 

SN159093R 

54-73W 

DTL 

LC04 

Diaital 

FL 

82 

SN54393J 

74-393N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


192 

SN159094F 

54-73W 

DTL 

LC04 

Digital 

FL 

83 

SN54393W 

54-393W 

TTL 

LC11 

Digital 

MO 


193 

SN159094J 

54-73W 

DTL 

LC04 

Digital 

DL 

84 

SN54490J 

74-490N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 


194 

SN159094N 

74-73N 

DTL 

LC04 

Diaital 

DL 

85 

SN54490W 

54-490W 

TTL 

LC11 

1 itfTTiff 

rjM 


195 

SN159094R 

54-73W 

DTL 

LC04 

Digital 

FL 

86# 

SN64107N 

74-107N 

TTL 

LC04 

1 ■jV! H 

ThH 


196# 

T54LS00D2 

74-00N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

87 

SN74100J 

74-1OON 

TTL 

LC26 


ItW] 


197#. : 

T54LS02D2 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

88 

SN74100N 

74-1OON 

TTL 

LC26 

I HHttttttMO 

HS 


198# H 

T54LS03D2 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

89 

SN74104J 

74-104N 

TTL 

LC04 

1 ijfrti ri 

Ea 


199# 

T54LS08D2 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

90 

SN74104N 

74-104N 

TTL 

LC04 

Jill 

01 


200# 

T54LS09D2 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

91 

SN74105J 

74-105N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


201# 

T54LS10D2 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

92 

SN74105N 

74-105N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 


202# 

T54LS11D2 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

93 

SN74107J 

74-107N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 


203# 

T54LS15D2 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

94 

SN74107N 

74-107N 

TTL 

LC04 

Digital 

■a 


204# 

T54LS20D2 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

95 

SN74109J 

74-109N 

TTL 

LC04 

|i77jj n giaigsgSBpg 

m 


205# 

T54LS21D2 

54LS21W 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

96 

SN74109N 

74-109N 

TTL 

LC04 


US 


206# 

T54LS26D2 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

97 

SN74110J 

74L71N 

TTL 

LC04 




207# 

T54LS27D2 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

98 

SN74110N 

74L71N 

TTL 

LC04 


si 


208# 

T54LS30D2 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

99 

SN74111J 

74-11 IN 

TTL 

LC04 


US 


209# 

T54LS32D2 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

100 

SN74111N 

74-11 IN 

TTL 

LC04 

Digital 

ga 


210# 

T54LS51D2 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

101 

SN74116J 

74-116N 

TTL 

LC26 

Digital 

S3 


211# 

T54LS54D2 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

102 

SN74116N 

74-116N 

TTL 

LC26 

Diaital 

Hi 


212# 

T54LS55D2 

74L55N 

TTL 

LCQ5_ 

Diaital 

DL 

103 

SN74121J 

74-121 

TTL 

LC10 


isa 


213# 

T54LS74D2 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

104 

SN74121N 

74-121 

TTL 

LC10 

iWii 

si 


214# 

T54LS86D2 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

105 

SN74122J 

74-122 

TTL 

LC10 


Hi 


215# 

T54LS109D2 

74-109N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

106 

SN74122N 

74-122 

TTL 

LC10 


isa 


216# 

T54LS112D2 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

107 

SN74123J 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

si 


217# 

T54LS113D2 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

108 

SN74123N 

74-123 

TTL 

LC10 


Hi 


218# 

T54LS114D2 

74LS114N 

TTL 

LC04_ 

Digital_ 

DL 

109 

SN74128J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

isa 


219# 

T54LS136D2 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

110 

SN74128N 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

tm 


220#_ 

T74LS00B1 

74-00 

Uk_ 

LC05 

Plflital_ 

DL 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


F77 









LINE 

No. 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 


BOOK NAME 


LINE 

NO. 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME PT 
KY 
GP 
Ej 

1# 

2# 

T74LS0001 ' 

T74LS02B1 

74-00 N 

74-02N 

TTL 

TTL 

LC05 

LC05 

Digital 

Digital 

DL 

DL 

TTTf - 

112# 

TC4047BP 

TC4063BP 

40-47 

40-63B 

CM5"~ 

CMS 

LC12 

LC17 

Digital 

Digital 

DL 

DL 

3# 

T74LS02D1 

74-02 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

113# 

TC4068BP 

40-68B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

4# 

T74LS03B1 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

114# 

TC4071BP 

40-71B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

5# 

T74LS03D1 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

115# 

TC4072BP 

40-72B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

6# 

T74LS08B1 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

116# 

TC4073BP 

40-73B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

7# 

T74LS08D1 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

117# 

TC4075BP 

40-75B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

8# 

T74LS09B1 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

118# 

TC4078BP 

40-78B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

9# 

T74LS09D1 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 1 

119# 

TC4081BP 

40-81B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

10# 

T74LS10B1 

74-1 ON 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

120# 

TC4082BP 

40-82B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

11# 

T74LS10D1 

74-ION 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

121# 

TC4085BP 

40-85B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

12# 

T74LS11B1 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

122# 

TC4086BP 

40-86B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

13# 

T74LS11D1 

74-1 IN 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

123# 

TC4099BP 

40-99B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

14# 

T74LS15B1 

74H15N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

124# 

TC4516BP 

45-16B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

15# 

T74LS15D1 

74H15N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

125# 

TC4518BP 

45-18B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

16# 

T74LS20B1 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

126# 

TC4520BP 

45-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

17# 

T74LS20D1 

74-13N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

127# 

TC4522BP 

45-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

18# 

T74LS21B1 

54LS21W 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

128# 

TC4526BP 

45-26B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

19# 

T74LS21D1 

54LS21W 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

129# 

TC4528BP 

45-28 

CMS 

LC10 

Digital 

DL 

20# 

T74LS22B1 i 

74-22N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

130# 

TC4530BP 

45-30 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

21# 

T74LS22D1 

74-22N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

131# 

TC4560BP 

45-60B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 

22# 

T74LS26B1 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

132# 

TC4572BP 

45-72U 

MOS 

LC27 

Digital 

DL 

23# 

T74LS26D1 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

133# 

TC4585BP 

45-85B 

CMS 

LC17 

Digital 

DL 

24# 

T74LS27D1 

74-27N 

TTL 

LC0*> 

Diaital 

DL 

134# 

TC7400BP 

74-00N 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

25# 

T74LS30B1 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

135# 

TC7476BP 

74LS76N 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

26# 

T74LS30D1 

74-30N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

136# 

TC40102BP 

40-102 

MOS 

LC11 

Digital 

DL 

27# 

T74LS32B1 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

137# 

TC40103BP 

40-102 

MOS 

LC11 

Diaital 

DL 

28# 

T74LS32D1 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

138# 

TC40160BP 

74-160N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

29# 

T74LS51B1 

74L51N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

139# 

TC40161BP 

74-161N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

30# 

T74LS51D1 

74L51N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

140# 

TC40162BP 

74-162N 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

31# 

T74LS54B1 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

141# 

TC40163BP 

74-163N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

32# 

T74LS54D1 

74L54N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

142# 

TC40174BP 

54-174 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

33# 

T74LS55B1 

74L55N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

143# TC40175BP 

74-175 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

34# 

T74LS55D1 

74L55N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

144# 

TC40193BP 

74-193N 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

35# 

T74LS74B1 

74-74N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

145# 

ZN5403E 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

36# 

T74LS74D1 

74-74N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

146# 

ZN5403J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

37# 

T74LS83B1 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

147# 

ZN5408E 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

38# 

T74LS83D1 

74-83 

TTL 

LC15 

Digital 

DL 

148# 

ZN5408J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

39# 

T74LS86B1 

74-86N 

TTL 

iLC05 

Diaital 

DL 

149# 

ZN5409E 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

40# 

T74LS86D1 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

150# 

ZN5409J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

41# 

T74LS109B1 

74-109N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

151# 

ZN5412E 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

42# 

T74LS109D1 

74-109N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

152# 

ZN5412J 

74-12N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

43# 

T74LS112B1 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

153# 

ZN5425E 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

44# 

T74LS112D1 

74LS112N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

154# 

ZN5425J 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

45# 

T74LS113B1 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

155# 

ZN5427E 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

46# 

T74LS113D1 

74LS113N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

156# 

ZN5427J 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

47# 

T74LS114B1 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Digital 

DL 

157# 

ZN5428E 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

48# 

T74LS114D1 

74LS114N 

TTL 

LC04 

Diaital 

DL 

158# 

ZN5428J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

49# 

T74LS136B1 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

159# 

ZN5432E 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

50# 

T74LS136D1 

74-136N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

160# 

ZN5432J 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

51# 

T74LS283B1 

74-283 

TTL 

LC15 

Diaital 

DL 

161# 

ZN5438E 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

52 

TA6179W 

40-20B 

CMS 

LC11 

Digital 

MO 

162# 

ZN5438J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

53# 

TC40H000P 

40H000 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

163# 

ZN5442E 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

54# 

TC40H002P 

40H002 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

164# 

ZN5442J 

74-42N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

55# 

TC40H004P 

40H004 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

165# 

ZN5486E 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

56# 

TC40H008P 

40H008 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

166# 

ZN5486J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

57# 

TC40H010P 

40H010 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

167# 

ZN5492AE 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

58# 

TC40H011P 

40H011 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

168# 

ZN5492AJ 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

59# 

TC40H020P 

40H020 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

169# 

ZN5493AE 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

60# 

TC40H021P 

40H021 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

170# 

ZN5493AJ 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

61# 

TC40H027P 

40H027 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

171# 

ZN7403E 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

62# 

TC40H032P 

40H032 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

172# 

ZN7403J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

63# 

TC40H042P 

40H042 

CMS 

LC06 

Diaital 

DL 

173# 

ZN7408E 

74-08N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

64# 

TC40H051P 

40H051 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

174# 

ZN7408J 

74-08N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

65# 

TC40H074P 

40H074 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

175# 

ZN7409E 

74-09N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

66# 

TC40H076AP 

40H076 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

176# 

ZN7409J 

74-09N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

67# 

TC40H076P 

40H076 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

177# 

ZN7412E 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

68# 

TC40H107AP 

40-107B 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

178# 

ZN7412J 

74-12N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

69# 

TC40H107P 

40-107B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

179# 

ZN7425E 

74-25N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

70# 

TC40H138P 1 

40H138 

CMS 

LC06 

Digital 

DL 

180# 

ZN7425J 

74-25N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

71# 

TC40H139P 

40H139 

CMS 

LC06 

Digital 

DL 

181# 

ZN7427E 

74-27N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

72# 

TC40H155P 

40H155 

CMS 

LC06 

Diaital 

DL 

182# 

ZN7427J 

74-27N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

73# 

TC40H160P 

40H160 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

183# 

ZN7428E 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

74# 

TC40H161P 

40H161 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

184# 

ZN7428J 

74-02N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

75# 

TC40H162P 

40H162 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

185# 

ZN7432E 

74-32N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

76# 

TC40H163P 

40H163 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

186# 

ZN7432J 

74-32N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

77# 

TC40H175P 

40-175 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

187# 

ZN7438E 

74-03N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

78# 

TC40H192P 

40H192 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

188# 

ZN7438J 

74-03N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

79# 

TC40H193P 

40H193 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

189# 

ZN7442E 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

80# 

TC40H259P 

40H259 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

190# 

ZN7442J 

74-42N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

81# 

TC40H373P 

40H373 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

191# 

ZN7486E 

74-86N 

TTL 

LC05 

Diaital 

DL 

82# 

TC40H374P 

40H374 

CMS 

LC04 

Digital 

DL 

192# 

ZN7486J 

74-86N 

TTL 

LC05 

Digital 

DL 

83# 

TC40H375P 

40H375 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

193# 

ZN7490E 

74-90N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

84# 

TC40H386P 

40H386 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

194# 

ZN7490F 

54-90W 

TTL 

LC11 

Diaital 

FL 

85# 

TC40H390P 

40H390 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

195# 

ZN7492AE 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

86# 

TC40H393P 

40H393 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

196# 

ZN7492AJ 

74-92N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

87# 

TC4001BP 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

197# 

ZN7492E 

74-92N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

88# 

TC4001UBP 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

198# 

ZN7492F 

54-92W 

TTL 

LC11 

Digital 

FL 

89# 

TC4002BP 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

199# 

ZN7493AE 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

90# 

TC4011BP 

40-11B 

CMS 

LC05 

Diaital 

DL 

200# 

ZN7493AJ 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

91# 

TC4011UBP 

40-1 IB 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

201# 

ZN7493E 

74LS93N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

92# 

TC4012BP 

40-12B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

202# 

ZN7493F 

54LS93 

TTL 

LC11 

Digital 

FL 

93# 

TC4013BP 

40-13B 

CMS 

LC04 

Diaital 

DL 

203# 

ZN54122E 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

94# 

TC4017BP 

40-17B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

204# 

ZN54122J 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

95# 

TC4018BP 

40-18B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

205# 

ZN54123E 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

96# 

TC4020BP 

40-20B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

206# 

ZN54123J 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

97# 

TC4022BP 

40-22B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

207# 

ZN54154E 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

98# 

TC4023BP 

40-23B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

208# 

ZN54154J 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

Diaital 

DL 

-99# 

TC4024BP 

40-24B 

CMS 

LC11 

Diaital 

DL 

209# 

ZN54155E 

74-155N 

TTL 

LC06 

DL 

100# 

TC4025BP 

40-25B 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

210# 

ZN54155J 

74-155N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

101# 

TC4027BP 

40-27B 

CMS 

LC04 

Digital 

Diaital 

DL 

211# 

212# 

ZN54161E 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

102# 

TC4028BP 

40-28B 

CMS 

LC06 

DL 

ZN54161J 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

103# 

TC4029BP 

40-29B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

213# 

ZN54163E 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

104# 

TC4030BP 

74-86N 

CMS 

LC05 

Digital 

DL 

214# 

ZN54163J 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

JOS# 

TC4032BP 

40-32B 

CMS 

LC15 

Diaital 

DL 

215# 

ZN54191E 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

106# 

TC4038BP “t 

40-38B 

CMS 

LC15 

Digital 

DL 

216# 

ZN54191J 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

107# 

TC4040BP 

40-40B 

CMS 

LC11 

Digital 

DL 

217# 

ZN54192E 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

1Q8# 

TC4042BP 

40-42B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

218# 

ZN54192J 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

[109# 

TC4043BP 

40-43B 

CMS 

LC26 

Digital 

DL 

219# 

ZN54193E 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

Jio# 

TC4044BP 

40-43B 

CMS 

LC26 

Diaital 

DL 

220# 

ZN54193J 

74-193N 

TTL 

LC11 

Diaital _ 

DL 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




TYPE TO FUNCTIONAL EQUIVALENCE NUMBER 


INE 

No. 

MANUFACTURER 

TYPE NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENCE 

NUMBER 

TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GP 

E 

1# 

2# 

ZN54197E 

ZN54197J 

74-177N 

74-177N 

TTL 

TTL 

LCll 
LC11 

Digital 

Digital 

T5T 

DL 

3# 

ZN74122E 

74-122 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

4# 

ZN74122J 

74-122 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

5# 

ZN74123E 

74-123 

TTL 

LC10 

Digital 

DL 

6# 

ZN74123J 

74-123 

TTL 

LC10 

Diaital 

DL 

7# 

ZN74154E 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

8# 

ZN74154J 

74-154N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

9# 

ZN74155E 

74-155N 

TTL 

LC06 

Diaital 

DL 

10# 

ZN74155J 

74-155N 

TTL 

LC06 

Digital 

DL 

11# 

ZN74161E 

74-161N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

12# „ 

ZN74161J 

74-161N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

13# 

ZN74163E 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

14# 

ZN74163J 

74-163N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

15# 

ZN74191E 

74-191N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

16# 

ZN74191J 

74-191N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

17# 

ZN74192E 

74-192N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

18#_ 

ZN74192J 

74-192N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

19# 

ZN74193E 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

20# 

ZN74193J 

74-193N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 

21# 

ZN74197E 

74-177N 

TTL 

LC11 

Diaital 

DL 

22# 

ZN74197J 

74-177N 

TTL 

LC11 

Digital 

DL 


MANUFACTURER 


IN ORDER OF: (1) MFG TYPE NUMBER 


FUNCTIONAL 


TECH 

FMLY 

USE 

CODE 

BOOK NAME 

PT 

KY 

GF 

E 




























































































































































































D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





























GENERIC PRODUCT INDEX 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

ET^ 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

' 1 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

1 

HD1-6600-2 

HAS 

GATE " 

55- 37 

Ill 

8H21 

S8H21A 

PHIN 

FLIP FLOP 

“47- 80 

2 

i 

HD1-6600-5 

HAS 

GATE 

55- 38 

112 

8H21 

S8H21F 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 81 

3 

1 

HD1-15530-2#mil 

HAS 

SPECIAL 

184- 82 

113 

8H21 

S8H21F 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 81 

4 

1 

HD1-15530-9 i 

HAS 

SPECIAL 

184- 83 

114 

8H21 

S8H210 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 82 

5 

1 

HD1-15531-2#mil 

HAS 

SPECIAL 

182- 1 

115 

8H21 

S8H21Q 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 82 

6 

1 

HD1-15531-9 

HAS 

SPECIAL 

184- 84 

116 

8H22 

N8H22B 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 60 

7 

1 

ZNPCM1CE 

FERB 

SPECIAL 

184- 78 

117 

8H22 

N8H22B 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 60 

8 

1F42 

57558-1F42# mil 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 58 

118 

8H22 

N8H22E 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 61 

9 

1F42 

67558-1F42 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 62 

119 

8H22 

N8H22E 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 61 

10 

1J40 

57558-1 J40#mil 

MMI 

MULTIPLIER | 

163- 59 

120 

8H22 

S8H22B 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 83 

11 

1J40 

67558-1J40 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 63 

121 

8H22 

S8H22B 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 83 

12 

2 

SQX02 

STK 

CLOCK/MV 

154-106 

122 

8H22 

S8H22E 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 84 

13 

3 

HD3-4702-2#mil 

HAS 

SPECIAL 

182- 29 

123 

8H22 


PHIN 

FLIP FLOP 

47- 84 

14 

3 

HD3-4702-9 

HAS 

SPECIAL 

182- 30 

124 

8H70 

N8H70A 

MULB 

GATE 

110- 98 

15 

4 

HD4-4702-2# mil 

HAS 

SPECIAL 

182- 31 

125 

8H70 

N8H70A 

PHIN 

GATE 

110- 98 

16 

4 

HD4-4702-9 

HAS 

SPECIAL 

182- 32 

126 

8H70 

N8H70J 

MULB 

GATE 

110- 99 

17 

4 

H D4-6440-2# mil 

HAS 

DECODER 

116- 74 

127 

8H70 

N8H70J 

PHIN 

GATE 

110- 99 

18 

4 

HD4-6440-9 

HAS 

DECODER ! 

116- 75 

128 

8H70 

S8H70A 

MULB 

GATE 

110-108 

19 

4 

HD4-15530-2# mil 

HAS 

SPECIAL 

184- 85 

129 

8H70 

S8H70A 

PHIN 

Gate 

110-108 

20 

4 

HD4-15530-9 

HAS 

SPECIAL 

184- 86 

130 

8H70 

S8H70J 

MULB 

GATE 

110-109 

21 

4 

HD4-15531-2# mil 

HAS 

SPECIAL 

184- 87 

131 

8H70 

S8H70J 

PHIN 

GATE 

110-109 

22 

4 

HD4-15531-9 

HAS 

SPECIAL 

184- 88 

132 

8H80 

N8H80A 

MULB 

GATE 

110-100 

23 

5 

ED5 

STX 

SPECIAL 

184- 44 

133 

8H80 

N8H80A 

PHIN 

GATE 

110-100 

24 

5 

RED5/6 

LSC 

FREQ DIVID 

156- 61 

134 

8H80 

N8H80J 

MULB 

GATE 

110-101 

25 

6 

6N126 

Til 

GATE 

98- 18 

135 

8H80 

N8H80J 

PHIN 

GATE 

110-101 

26 

6 

6N127 

Til 

GATE 

98- 19 

136 

8H80 

S8H80A 

MULB 

GATE 

110-110 

27 

6 

6N128 

Til 

GATE 

110- 67 

137 

8H80 

S8H80A 

PHIN 

GATE 

110-110 

28 

6 

6N129 

Til 

GATE 

110- 68 

138 

8H80 

S8H80J 

MULB 

GATE 

111 - 1 

29 

6 

6N130 

Tli 

GATE 

110- 69 

139 

8H80 

S8H80J 

PHIN 

GATE 

111 - 1 

30 

6 

6N131 

Til 

GATE 

110- 70 

140 

8T01 

N8T01B 

MULB 

DECODER 

118- 23 

31 

6 

6N132 

Til 

GATE 

110- 71 

141 

8T01 

N8T01B 

PHIN 

DECODER 

118- 23 

32 

6 

6N133 

Til 

FLIP FLOP 

42- 43 

142 

8T01 

N8T01E 

MULB 

DECODER 

118- 24 

33 

008 

MPY008AJ5C 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 2 

143 

8T01 

N8T01E 

PHIN 

DECODER 

118- 24 

34 

008 

MPY008AJ5F 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 3 

144 

8T01 

S8T01B 

MULB 

DECODER 

118- 25 

35 

008 

MPY008HUJ5C 

TRW 

MULTIPLIER 

163-107 

145 

8T01 

S8T01B 

PHIN 

DECODER 

118- 25 

36 

008 

MPY008HUJ5C1 

TRW 

MULTIPLIER 

163-108 

146 

8T01 

S8T01E 

MULB 

DECODER 

118- 26 

37 

8 

MPY8HUJ(A) 

TRW 

MULTIPLIER 

163-109 

147 

8T01 

S8T01E 1 

PHIN 

DECODER 

118- 26 

38 

8 

N8TS805F 

MULB 

LATCHES 

179- 61 

148 

8T20 

N8T20F 

MULB 

TIME DELAY 

126- 43 

39 

8 

N8TS805F 

RTCF 

LATCHES 

179- 61 

149 

8T20 

N8T20F 

PHIN 

TIME DELAY 

128- 43 

40 

8 

N8TS805F 

VALG 

LATCHES 

179- 61 

150 

8T20 

N8T20F 

VALG 

TIME DELAY 

126- 43 

41 

8 

N8TS805N 

MULB 

LATCHES 

179- 62 

151 

8T20 

N8T20N 

MULB 

TIME DELAY 

126- 44 

42 

8 

N8TS805N 

RTCF 

LATCHES 

179- 62 

152 

8T20 

N8T20N 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 44 

43 

8 

N8TS805N 

SIC 

LATCHES 

179- 62 

153 

8T20 

N8T20N 

SIC 

TIME DELAY 

126- 44 

44 

8 

N8TS805N 

VALG 

LATCHES i 

179- 62 

154 

8T20 

N8T20N 

VALG 

TIME DELAY 

126- 44 

45 

u 8 

N8TS806F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 81 

155 

8T20 

S8T20F 

MULB 

TIME DELAY 

126- 45 

46 

8 

N8TS806F 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 81 

156 

8T20 

S8T20F 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 45 

47 

8 

N8TS806F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 81 

157 

8T20 

S8T20F 

VALG 

TIME DELAY 

126- 45 

48 

8 

N8TS806N 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 82 

158 

8T20 

S8T20N 

MULB 

TIME DELAY 

126- 46 

49 

8 

N8TS806N 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 82 

159 

8T20 

S8T20N 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 46 ! 

50 

8 

N8TS806N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 82 

160 

8T20 

S8T20N 

VALG 

TIME DELAY 

126- 46 

51 

8 

N8TS806N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 82 

161 

8T22 

N8T22A 

MULB 

TIME DELAY 

126- 61 

52 

8 

N8TS807F 

MULB 

LATCHES 

179- 63 

162 

8T22 

N8T22A 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 61 

53 

8 

N8TS807F 

RTCF 

LATCHES 

179- 63 

163 

8T22 

N8T22F 

MULB 

TIME DELAY 

125- 27 

54 

8 

N8TS807F 

VALG 

LATCHES 

179- 63 

164 

8T22 

N8T22F 

PHIN 

TIME DELAY 

125- 27 

55 

8 

N8TS807N 

MULB 

LATCHES 

179- 64 

165 

8T22 

N8T22F 

VALG 

TIME DELAY 

125- 27 

56 

8 

N8TS807N 

RTCF 

LATCHES 

179- 64 

166 

8T22 

N8T22N 

MULB 

TIME DELAY 

125- 28 

57 

l8 

N8TS807N 

SIC 

LATCHES 

179- 64 

167 

8T22 

N8T22N 

PHIN 

TIME DELAY 

125- 28 

58 

|8 

N8TS807N j 

VALG 

LATCHES 

179- 64 

168 

8T22 

N8T22N 

SIC 

TIME DELAY 

125- 28 

59 

8 

N8TS808F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 83 

169 

8T22 

N8T22N 

VALG 

TIME DELAY 

125- 28 

60 

8 

N8TS808F 

TVTCF 

FLIP FLOP 

53- 83 

170 

8T22 

S8T22F 

MULB 

TIME DELAY 

125- 29 

61 

8 

N8TS808F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 83 

171 

8T22 

S8T22F 

PHIN 

TIME DELAY 

125- 29 

62 

8 

N8TS808N 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 84 

172 

8T22 

S8T22F 

SIC 

TIME DELAY 

125- 29 

63 

8 

N8TS808N 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 84 

173 

8T22 

S8T22F 

VALG 

TIME DELAY 

125- 29 

64 

8 

N8TS808N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 84 

'174 

8T22 

S8T22N 

MULB 

TIME DELAY 

125- 30 

65 

8 

N8TS808N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 84 

175 

8T2 2 

S8T22N 

PHIN 

TIME DELAY 

125- 30 

66 

8 

N8TS809F 

MULB 

LATCHES 

179- 65 

176 

8T22 

S8T22N 

VALG 

TIME DELAY 

125- 30 

67 

8 

N8TS809F 

RTCF 

LATCHES 

179- 65 

177 

8T95 

N8T95F 

VALG 

GATE 

79- 47 

68 

8 

N8TS809F 

VALG 

LATCHES 

179- 65 

178 

8T95 

N8T95N 

VALG 

GATE 

79- 48 

69 

8 

N8TS809N 

MULB 

LATCHES 

179- 66 

179 

8T96 

N8T96F 

VALG 

GATE 

104- 67 

70 

8 

N8TS809N 

RTCF 

LATCHES 

179- 66 

180 

8T96 

N8T96N 

VALG 

GATE 

104- 68 

71 

8 

N8TS809N 

SIC 

LATCHES 

179- 66 

181 

8T97 

N8T97F 

VALG 

GATE 

79- 49 

72 

8 

N8TS809N 

VALG 

LATCHES 

179- 66 

182 

8T97 

N8T97N 

VALG 

GATE 

79- 50 

73 

8 

S8TS805F 

MULB 

BATCHES 

179- 67 

183 

8T98 

N8T98F 

VALG 

Cate 

104- 69 

74 

8 

S8TS805F 

RTCF 

LATCHES 

179- 67 

184 

8T98 

N8T98N 

VALG 

GATE 

104- 70 

75 

8 

S8TS805F 

SIC 

LATCHES 

179- 67 

185 

8T3404 

8T34O4F0 

SIC 

LATCHES 

179- 36 

76 

8 

S8TS806F 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 17 

186 

8T3404 

8T3404N 

sic 

LATCHES 

179- 37 

77 

8 

S8TS806F 

RTCF 

FLIP FLOP 

54- 17 

187 

8T3404 

N8T3404F 

MULB 

LATCHES 

179- 32 

78 

8 

S8TS806F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 17 

188 

8T3404 

N8T3404F 

SIC 

LATCHES 

179- 32 

79 

8 

S8TS8Q7F 

MULB 

LATCHES 

179- 68 

189 

8T3404 

N8T3404F 

valCT 

LATCHES 

179- 32 

80 

8 

S8TS807F 

RTCF 

LATCHES 

179- 68 

190 

8T3404 

N8T3404N 

MULB 

LATCHES 

179- 33 

81 

8 

S8TS807F 

SIC 

LATCHES 

179- 68 

191 

8T3404 

N8T3404N 

SIC 

LATCHES 

179- 33 

82 

8 

S8TS808F 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 18 

192 

8T3404 

N8T3404N 

VALG 

LATCHES 

179- 33 

83 

8 

S8TS808F 

RTCF 

FLIP FLOP 

54- 18 

193 

8X01 

N8X01AN 

PHIN 

SPECIAL 

182- 69 

84 

6 

S8TS808F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 18 

194 

8X01 

S8X01AF 

PHIN 

SPECIAL 

182- 71 

85 

8 

S8TS809F 

MULB 

LATCHES 

179- 69 

195 

9 

HD9-15530-2#mil 

HAS 

SPECIAL 

184- 89 

86 

8 

S8TS809F 

RTCF 

LATCHES 

179- 69 

196 

9 

HD9-15530-9 

HAS 

SPECIAL 

184- 90 

87 

8 

S8TS809F 

SIC 

LATCHES 

179- 69 

197 

9 

ED9 

STX 

SPECIAL 

184- 45 

88 

8H16 

M8H16A 

MULB 

GATE 

110- 95 

198 

10H016 

MC10H016L(A) 

MOTA 

COUNTER 

138- 91 

89 

8H16 

N8H16A 

PHIN 

GATE 

110- 95 

199 

10H016 

MC10H016P(A) 

MOTA 

COUNTER 

138- 92 

90 

8H16 

N8H16F 

MULB 

GATE 

110- 96 

200 

10H 100 

MC10H100L(A) 

MOTA 

GATE 

71- 71 

91 

8H16 

N8H16F 

PHIN 

GATE 

110- 96 

201 

10H100 

MC10H100P(A) 

MOTA 

GATE 

71- 72 

92 

8H16 

N8H16J 

MULB 

GATE 

110- 97 

202 

10H101 

MC10H101L 

MOTA 

GATE 

71- 24 

93 

8H16 

N8H16J 

PHIN 

GATE 

110- 97 

203 

10H101 

MC10H101P 

MOTA 

GATE 

71- 25 

94 

8H16 

S8H16A 

MULB 

GATE 

110-105 

204 

10H102 

MC10H102L 

MOTA 

teA+t 

71- 76 

95 

8H16 

S8H16A 

PHIN 

GATE 

110-105 

205 

10H103 

MC10H103L(A) 

MOTA 

GATE 

71- 16 

96 

8H16 

S8H16F 

MULB 

GATE 

110-106 

206 

10H103 

MC10H103P(A) 

MOTA 

GATE 

71- 17 

97 

8H16 

S8H16F 

PHIN 

GATE 

110-106 

207 

1OH104 

MC10H104L 

MOTA 

GATE 

70- 97 

98 

8H16 

S8H16J 

MULB 

GATE 

110-107 

208 

10H104 

MC10H104P 

MOTA 

GATE 

70- 98 

99 

8H16 

S8H16J 

PHIN 

GATE 

110-107 

209 

10H105 

MC10H105L 

MOTA 

GATE 

71- 53 

100 

8H20 

N8H20Q 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 56 

210 

10H105 

MC10H105P 

MOTA 

GATE 

71- 54 

101 

8H20 

N8H20Q 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 56 

211 

10H106 

MC10H106L(A) 

MOTA 

GATE 

71- 73 

102 

8H20 

S8H20Q 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 79 

212 

10H106 

MC10H106P(A) 

MOTA 

GATE 

71- 74 

103 

8H20 

S8H20Q 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 79 

‘ 213 

10H107 

MC10H107L 

MOTA 

GATE 

71- 90 

104 

8H21 

N8H21A 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 57 

214 

10H107 

MC10H107P 

MOTA 

GATE 

71- 91 

105 

8H21 

N8H21A 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 57 

215 

10H1G9 

MC10H109L 

MOTA 

GATE 

71- 55 

106 

8H21 

N8H21F 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 58 

216 

10H109 

MC10H109P 

MOTA 

GATE 

71- 56 

107 

8H21 

N8H21F 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 58 

217 

10H117 

MC10H117L#ai 

MOTA 

SPECIAL 

183- 3 

108 

8H21 

N8H21Q 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 59 

218 

10H117 

MC10H117P#ai 

MOTA 

SPECIAL _ 

183- 4 

109 

8H21 

N8H21Q 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 59 

219 

10H118 

MC10H118L#ai 

MOTA 

SPECIAL 

183- 5 

110 

8H21 

S8H21A 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 80 

220 

10H118 

MC10H118P#ai 

MOTA 

SPECIAL 

183- 6 


IN ORDER OF: (1)GEMERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


G1 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G1 























GENERIC PRODUCT 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


NDEX 


LINE 

No. 

u 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

10H119 

MClOHl 19L#ai 

MOTA 

SPECIAL 

“183- 7 

ill 

25LS373 

AM25LS373DM 

AMD 

LATCHES 

180- 77 

2 

10H119 

MC10H119P#ai 

MOTA 

SPECIAL 

183- 8 

112 

25LS373 

AM25LS373FM 

AMD 

LATCHES 

180- 78 

3 

10H121 

MC10H121L#ai 

MOTA 

SPECIAL 

183- 9 

113 

25LS373 

AM25LS373PC 

AMD 

LATCHES 

180- 79 

4 

10H121 

MClOH121P#ai 

MOTA 

SPECIAL 

183- 10 

114 

25LS381 

AM25LS381DC 

AMD 

ALU 

168- 56 

5 

10H131 

MC10H131L 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 37 

115 

25LS381 

AM25LS381DM 

AMD 

ALU 

168- 57 

6 

10H131 

MC10H131P 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 38 

116 

25LS381 

AM25LS381FM 

AMD 

ALU 

168- 58 

7 

10H160 

MC10H160L(A) 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 39 

117 

25LS381 

AM25LS381PC 

AMD 

ALU 

168- 59 

8 

10H160 

MC10H160P(A) 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 40 

118 

25LS533 

Am25LS533XC#ai 

AMD 

LATCHES 

181- 14 

9 

10H166 

MC10H166UA) 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 67 

119 

25LS533 

Am25LS533XM#ai 

AMD 

LATCHES 

181- 20 

10 

10H166 

MC10H166P(A) 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 68 

120 

25LS533 

AM25LS533DC 

AMD 

LATCHES 

180- 80 

11 

10H179 

MC10H179L(A) 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 25 

121 

25LS533 

AM25LS533DM 

AMD 

LATCHES 

180- 81 

12 

10H179 

MC10H179P(A) 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 26 

122 

25LS533 

AM25LS533FM 

AMD 

LATCHES 

180- 82 

13 

10H180 

MC10H180L(A) 

MOTA 

ADDER 

160- 15 

123 

25LS533 

AM25LS533PC 

AMD 

LATCHES 

180- 83 

14 

10H180 

MC10H180P(A) 

MOTA 

ADDER 

160- 16 

124 

25LS2516 

AM25LS2516DC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 89 

15 

10H181 

MC10H181UA) 

MOTA 

ALU 

168- 19 

125 

25LS2516 

AM25LS2516DM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 90 

16 

10H181 

MC10H181LS 

MOTA 

ALU 

168- 20 

126 

25LS2517 

AM25LS2517DC 

AMD 

ALU 

168- 60 

17 

10H181 

MC10H181P(A) 

MOTA 

ALU 

168- 21 

127 

25LS2517 

AM25LS2517DM 

AMD 

ALU 

168- 61 

18 

10H181 

MC10H181 PS 

MOTA 

ALU 

168- 22 

128 

25LS2517 

AM25LS2517FM 

AMD 

ALU 

168- 62 

19 

10H189 

MC10H189L(A) 

MOTA 

GATE 

71- 96 

129 

25LS2517 

AM25LS2517PC 

AMD 

ALU 

168- 63 

20 

10H189 

MC10H189P(A) 

MOTA 

GATE 

71- 97 

130 

25LS2548 

Am25LS2548DC 

AMD 

DECODER 

118- 38 

21 

10H209 

MC10H209UA) 

MOTA 

GATE 

71- 4 

131 

25LS2548 

Am25LS2548DM 

AMD 

DECODER 

118- 39 

22 

10H209 

MC10H209P(A) 

MOTA 

GATE 

71- 5 

132 

25LS2548 

Am25LS2548FM 

AMD 

DECODER 

118- 40 

23 

11 

ED11 

STX 

SPECIAL 

184- 46 

133 

25LS2548 

Am25LS2548PC 

AMD 

DECODER 

118- 41 

24 

11C01 

F11CG1FC 

FSC 

GATE 

73- 15 

134 

25LS2568 

AM25LS2568DC 

AMD 

COUNTER 

143- 92 

25 

11C05 

F11C05DC 

FSC 

FREQ DIVID 

157- 74 

135 

25LS2568 

AM25LS2568DM 

AMD 

COUNTER 

143- 90 

26 

11C05 

F11C05DM 

FSC 

FREQ DIVID 

157- 73 

136 

25LS2568 

AM25LS2568FM 

AMD 

COUNTER 

143- 91 

27 

11C06 

F11C06DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 70 

137 

25LS2568 

AM25LS2568PC 

AMD 

COUNTER 

143- 93 

28 

11C24 

F11C24DC 

FSC 

CLOCK/MV 

154- 81 

138 

25LS2569 

AM25LS2569DC 

AMD 

COUNTER 

150- 53 

29 

11C24 

F11C24DM 

FSC 

CLOCK/MV 

154- 82 

139 

25LS2569 

AM25LS2569DM 

AMD 

COUNTER 

150- 49 

30 

11C58 

F11C58DC 

FSC 

CLOCK/MV 

154- 83 

140 

25LS2569 

AM25LS2569FM 

AMD 

COUNTER 

150- 50 

31 

11C70 

F11C70DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 71 

141 

25LS2569 

AM25LS2569PC 

AMD 

COUNTER 

150- 54 

32 

11C70 

F11C70DM 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 72 

142 

25S05 

AM25S05DC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 21 

33 

11C83 

F11C83DC 

FSC 

SPECIAL 

183- 98 

143 

25S05 

AM25S05DM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 22 

34 

11C90 

F11C90DC 

FSC 

SPECIAL 

183- 99 

144 

25S05 

AM25S05FM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 23 

35 

11C90 

F11C90DM 

FSC 

SPECIAL 

183-100 

145 

25S05 

AM25S05PC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 24 

36 

11C91 

F11C91DC 

FSC 

SPECIAL 

183-101 

146 

25S557 

Am25S557DC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 68 

37 

11C91 

F11C91DM 

FSC 

SPECIAL 

183-102 

147 

25S557 

Am25S557DM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 69 

38 

012 

MPY012AF2C 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 7 

148 

25S558 

Am25S558DC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 70 

39 

012 

MPY012AJ2C 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 8 

149 

25S558 

Am25S558DM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 71 

40 

012 

MPY012AJ2F 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 9 

150 

26L02 

AM26L02DC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 37 

41 

15 

EDI 5 

STX 

SPECIAL 

184- 47 

151 

26L02 

AM26L02DM 

AMD 

TIME DELAY 

125- 38 

42 

016 

MPY016AF2C 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 14 

152 

26L02 

AM26L02FM 

AMD 

TIME DELAY 

125- 39 

43 

016 

MPY016AJ2C 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 15 

153 

26L02 

AM26L02PC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 40 

44 

016 

MPY016AJ2F 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 16 

154 

26S02 

AM26S02DC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 65 

45 

016 

MPY016K(A) 

TRW 

MULTIPLIER 

163- 93 

155 

26S02 

AM26S02DM 

AMD 

TIME DELAY 

125- 66 

46 

16F60 

SP16F60 

PLSB 

GATE 

71- 36 

156 

26S02 

AM26S02FM 

AMD 

TIME DELAY 

125- 67 

47 

16F70 

SP16F70 

PLSB 

FLIP FLOP 

39- 6 

157 

26S02 

AM26S02PC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 68 

48 

25L05 

AM25L05DC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 37 

158 

30 

TU30 

VALG 

TIME DELAY 

123- 8 

49 

25L05 

AM25L05DM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 38 

159 

30 

RF30CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 96 

50 

25L05 

AM25L05FM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 39 

160 

30 

RF30CK 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 97 

51 

25L05 

AM25L05PC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 40 

161 

30 

RF30DC 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 98 

52 

25L06 

AM25L06DC 

AMD 

ALU 

169- 62 

162 

31 

RF31CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

50- 1 

53 

25L06 

AM25L06DM 

AMD 

ALU 

169- 63 

163 

31 

RF31CK 

RTN 

FLIP FLOP 

50- 2 

54 

25L06 

AM25L06FM 

AMD 

ALU 

169- 64 

164 

31 

RF31DC 

RTN 

FLIP FLOP 

50- 3 

55 

25L06 

AM25L06PC 

AMD 

ALU 

169- 65 

165 

32 

RF32CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 5 

56 

25LS14 

AM25LS14DC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 85 

166 

32 

RF32CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 6 

57 

25LS14 

AM25LS14DM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 86 

167 

32 

RF32DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 7 

58 

25LS14 

AM25LS14FM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 87 

168 

33 

RF33CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 8 

59 

25LS14 

AM25LS14PC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 88 

169 

33 

RF33CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 9 

60 

25LS15 

AM25LS15DC 

AMD 

ADDER 

162- 41 

170 

33 

RF33DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 10 

61 

25LS15 

AM25LS15DM 

AMD 

ADDER 

162- 42 

171 

40 

RG40CJ 

RTN 

GATE 

109- 60 

62 

25LS15 

AM25LS15FM 

AMD 

ADDER 

162- 43 

172 

40 

RG40CK 

RTN 

GATE 

109- 61 

63 

25LS15 

AM25LS15PC 

AMD 

ADDER 

162- 44 

173 

40 

RG40DC 

RTN 

GATE 

109- 62 

64 

25LS138 

AM25LS138DC 

AMD 

DECODER 

121- 73 

T74 

40HOOO 

TC40H000P 

TOSJ 

GATE 

62- 62 

65 

25LS138 

AM25LS138DM 

AMD 

DECODER 

121- 74 

175 

40H002 

TC40H002P 

TOSJ 

GATE 

59- 39 

66 

25LS138 

AM25LS138FM 

AMD 

DECODER 

121- 75 

176 

40H004 

TC40H004P 

TOSJ 

GATE 

66- 38 

67 

25LS138 

AM25LS138PC 

AMD 

DECODER 

121- 76 

177 

40H008 

TC40H008P 

TOSJ 

GATE 

55- 52 

68 

25LS139 

AM25LS139DC 

AMD 

DECODER 

121- 32 

178 

40H010 

TC40H010P 

TOSJ 

GATE 

62- 63 

69 

25LS139 

AM25LS139DM 

AMD 

DECODER 

121- 33 

179 

40H011 

TC40H01IP 

TOSJ 

GATE 

55- 53 

70 

25LS139 

AM25LS139FM 

AMD 

DECODER 

121- 34 

180 

40H020 

TC40H020P 

TOSJ 

GATE 

62- 64 

71 

25LS139 

AM25LS139PC 

AMD 

DECODER 

121- 35 

181 

40H021 

TC40H021P 

TOSJ 

GATE 

55- 54 

72 

25LS160 

AM25LS160DC 

AMD 

COUNTER 

151- 75 

182 

40H027 

TC40H027P 

TOSJ 

GATE 

59- 40 

73 

25LS160 

AM25LS160DM 

AMD 

COUNTER 

151- 76 

183 

40H032 

TC40H032P 

TOSJ 

GATE 

57- 80 

74 

25LS160 

AM25LS160FM 

AMD 

COUNTER 

151- 77 

184 

40H042 

TC40H042P 

TOSJ 

DECODER 

117- 38 

75 

25LS160 

AM25LS160PC 

AMD 

COUNTER 

151- 78 

185 

40H051 

TC40H051P 

TOSJ 

GATE 

57- 7 

76 

25LS161 

AM25LS161DC 

AMD 

COUNTER 

149- 22 

186 

40H074 

TC40H074P 

TOSJ 

FLIP FLOP 

36- 86 

77 

25LS161 

AM25LS161DM 

AMD 

COUNTER 

149- 23 

187 

40H076 

TC40H076AP 

TOSJ 

FLIP FLOP 

35- 23 

78 

25LS161 

AM25LS161FM 

AMD 

COUNTER 

149- 24 

188 

40H076 

TC40H076P 

TOSJ 

FLIP FLOP 

35- 24 

79 

25LS161 

AM25LS161PC 

AMD 

COUNTER 

149- 25 

189 

40H107 

TC40H107AP 

TOSJ 

FLIP FLOP 

35- 25 

80 

25LS162 

AM25LS162DC 

AMD 

COUNTER 

151- 79 

190 

40H107 

TC40H107P 

TOSJ 

FLIP FLOP 

35- 26 

81 

25LS162 

AM25LS162DM 

AMD 

COUNTER 

151- 80 

191 

40H138 

TC40H138P 

TOSJ 

DECODER 

117- 42 

82 

25LS162 

AM25LS162FM 

AMD 

COUNTER 

151- 81 

192 

40H139 

TC40H139P 

TOSJ 

DECODER 

116- 91 

83 

25LS162 

AM25LS162PC 

AMD 

COUNTER 

151- 82 

193 

40H155 

TC40H155P 

TOSJ 

DECODER 

117- 43 

84 

25LS163 

AM25LS163DC 

AMD 

COUNTER 

149- 26 

194 

40H160 

TC40H160P 

TOSJ 

COUNTER 

130- 37 

85 

25LS163 1 

AM25LS163DM 

AMD 

COUNTER 

149- 27 

195 

40H161 

TC40H161P 

TOSJ 

COUNTER 

133- 68 

86 

25LS163 

AM25LS163FM 

AMD 

COUNTER 

149- 28 

196 

40H162 

TC40H162P 

TOSJ 

COUNTER 

130- 38 

87 

25LS163 

AM25LS163PC 

AMD 

COUNTER 

149- 29 

197 

40H163 

TC40H163P 

TOSJ 

COUNTER 

133- 69 

88 

25LS181 

AM25LS181DC 

AMD 

ALU 

169- 26 

198 

40H175 

TC40H175P 

TOSJ 

FLIP FLOP 

36- 87 

89 

25LS181 

AM25LS181DM 

AMD 

ALU 

169- 27 

199 

40H192 

TC40H192P 

TOSJ 

COUNTER 

129-106 

90 

25LS181 

AM25LS181FM 

AMD 

ALU 

169- 28 

200 

40H193 

TC40H193P 

TOSJ 

COUNTER 

132- 80 

91 

25LS181 

AM25LS181PC 

AMD 

ALU 

169- 29 

201 

40H259 

TC40H259P 

TOSJ 

LATCHES 

175-101 

92 

25LS190 

AM25LS190DC 

AMD 

COUNTER 

142- 5 

202 

40H373 

TC40H373P 

TOSJ 

LATCHES 

175- 91 

93 

25LS190 

AM25LS190DM 

AMD 

COUNTER 

142- 6 

203 

40H374 

TC40H374P 

TOSJ 

FLIP FLOP 

37- 1 

94 

25LS190 

AM25LS190FM 

AMD 

COUNTER 

142- 7 

204 

40H375 

TC40H375P 

TOSJ 

LATCHES 

174- 55 

95 

25LS190 

AM25LS190PC 

AMD 

COUNTER 

142- 8 

205 

40H386 

TC40H386P 

TOSJ 

GATE 

65- 10 

96 

25LS191 

AM25LS191DC 

AMD 

COUNTER 

147- 76 

206 

40H390 

TC40H390P 

TOSJ 

COUNTER 

130- 71 

97 

25LS191 

AM25LS191DM 

AMD 

COUNTER 

147- 77 

207 

40H393 

TC40H393P 

TOSJ 

COUNTER 

134- 20 

98 

25LS191 

AM25LS191FM 

AMD 

COUNTER 

147- 78 

208 

41 

RG41CJ 

RTN 

GATE 

109- 63 

99 

25LS191 

AM25LS191PC 

AMD 

COUNTER 

147- 79 

209 

41 

RG41CK 

RTN 

GATE 

109- 64 

100 

25LS192 

AM25LS192DC 

AMD 

COUNTER 

142- 88 

210 

41 

RG41DC 

RTN 

GATE 

109- 65 

101 

25LS192 

AM25LS192DM 

AMD 

COUNTER 

142- 89 

211 

42 

RG42CJ 

RTN 

GATE 

109- 66 

102 

25LS192 

AM25LS192FM 

AMD 

COUNTER 

142- 90 

212 

42 

RG42CK 

RTN 

GATE 

109- 67 

103 

25LS192 

AM25LS192PC 

AMD 

COUNTER 

142- 91 

213 

42 

RG42DC 

RTN 

GATE 

109- 68 

104 

25LS193 

AM25LS193DC 

AMD 

COUNTER 

149- 6 

214 

43 

RG43CJ 

RTN 

GATE 

109- 69 

105 

25LS193 

AM25LS193DM 

AMD 

COUNTER 

149- 7 

215 

43 

RG43CK 

RTN 

GATE 

109- 70 

106 

25LS193 

AM25LS193FM 

AMD 

COUNTER 

149- 8 

216 

43 

RG43DC 

RTN 

GATE 

109- 71 

107 

25LS193 

AM25LS193PC 

AMD 

COUNTER 

149- 9 

217 

50 

RED50/60 

LSC 

FREQ DIVID 

156- 69 

108 

25LS373 

Am25LS373XC#ai 

AMD 

LATCHES 

181- 13 

218 

50 

RF50CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 11 

109 

25LS373 

Am25LS373XM#ai 

AMD 

LATCHES 

181- 19 

219 

50 

RF50CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 12 

110 

25LS373 

AM25LS373DC 

AMD 

LATCHES 

180- 76 

220 

50 

RF50DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 13 
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SYMBOLS AND CODES 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

'R550CJ- 

RG50CK 

RG5QDC _ 

” ZSD51A 
ZSF51B 

ZSF51CT _ 

ZSS51A 

ZSS51B 

ZST51A _ 

RF51CJ 

RF51CK 

RF51DC _ 

_ RG51CJ 
RG51CK 

RG51PC _ 

' ZST52A 
ZST52B 

RF52CJ _ 

" RF52CK 
RF52DC 

RG52CJ _ 

" RG52CK 
RG52DC 

ZSS53A _ 

" ZSS53B 
ZST53A 

ZST53B _ 

' RF53CJ 
RF53CK 

RF 53DC _ 

RG53CJ 

RG53CK 

R G53DC _ 

“ M054B1 
54HCT373C 

54HCT373D _ 

' 54HCT374C 
54HCT374D 

54HCT533C _ 

54HCT534C 

54HCT534D 

5 4HCT563C _ 

54HCT563D 

54HCT564C 

54HC T564D_ 

' 54HCT573C 
54HCT573D 

54HCT574C _ 

54HCT574D ' 
MC54HC00J#mil 

MC54HC02J#mil _ 

' MC54HC03J(A) 
MC54HC08BCAJ(A) 
MC54HC08BCAN(A1 
' MC54HC10J#mil 
MC54HC20J(A) 

MC54HC27J(A) _ 

" MC54HC42J(A) 
MC54HC51J(A) 

MC54HC58J(A) _ 

“ MC54HC73J(A) 
MC54HC74J(A) 
MC54HC75J(A) 

" MC54HC76J(A) 
MC54HC85J(A) 
MC54HC86J#mil 
" MC54HC107J(A) 
MC54HC109J(A) 
MC54HC112JIA) 

- MC54HC138J(A) 
MC54HC139J(A) 
MC54HC160J#mil 
“ MC54HC161J#mil 
MC54HC162J#mil 
MC54HC163J # mil 
' MC54HC174J(A) 
MC54HC175J(A) 
MC54HC266J # mil 
MC54HC273J(A) 
MC54HC280J(A) 
MC54HC373J # mil 
MC54HC374J(A) 
MC54HC390J(A) 
MC54HC393J (A) 
MC54HC533J # mil 
MC54HC534J(A) 

_ MC54HC4002J#mil _ 

MC54HC4017J(A) 
MC54HC4020J(A) 
MC54HC4024J(A) 
MC54HC4040J(A) 
MC54HC4075J # mil 

MC54HC4514Jf A) _ 

MC54HC4538J(A) 

MC54HCU04J(A) 

7CT*i4A 

'SN54ALS00J# 

SN54ALS00J#mil 

SN54ALS00N _ 

SN54ALS01J#mil 

SN54ALS02J# 

SN54ALS02J # mil 

SN54ALS02N 

SN54ALS03J# 

SN54ALS03J # mil 

SN54ALS03N 

SN54ALS04J#mil 

SN54ALS05J* 

SN54 ALS05J # mil 
SN54ALS05N_ 


PRODUCT 

PAGE 

LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


& 

No. 


TYPE 



& 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

Gate 

86- 56 

Ill 

54 

SN54ALS08J# ~ 

MOTA 

GATE 

~W55~ 

GATE 

88- 57 

112 

54 

SN54ALS08J#mil 

Til 

GATE 

80- 56 

GATE 

88- 58 

113 

54 

SN54ALS08N 

MOTA 

GATE 

80- 57 

GATE 

70- 87 

114 

54 

SN54ALS09J 

Til 

GATE 

80- 58 

FLIP FLOP 

37- 50 

115 

54 

SN54ALS09J# 

MOTA 

GATE 

80- 59 

FLIP FLOP 

37- 51 

116 

54 

SN54ALS09N 

MOTA 

GATE 

80- 60 

GATE 

67- 65 

117 

54 

SN54ALS10J# 

MOTA 

GATE 

106- 60 

GATE 

67- 66 

118 

54 

SN54ALS10J#mil 

Til 

GATE 

106- 61 

GATE 

67- 81 

119 

54 

SN54ALS10N 

MOTA 

GATE 

106- 62 

FLIP FLOP 

48- 14 

120 

54 

SN54ALS11J# 

MOTA 

GATE 

80- 61 

FLIP FLOP 

48- 15 

121 

54 

SN54ALS11J#mil 

Til 

GATE 

80- 62 

FLIP FLOP 

48- 16 

122 

54 

SN54ALS11N 

MOTA 

GATE 

80- 63 

GATE 

88- 59 

123 

54 

SN54ALS12J 

MOTA 

GATE 

106- 63 

GATE 

88- 60 

124 

54 

SN54ALS12N 

MOTA 

GATE 

106- 64 

GATE 

88- 61 

125 

54 

SN54ALS15J 

Til 

GATE 

80- 64 

GATE 

67- 82 

126 

54 

SN54AL&15J# 

MOTA 

GATE 

80- 65 

GATE 

67- 83 

127 

54 

SN54ALS15N 

MOTA 

GATE 

80- 66 

FLIP FLOP 

48- 17 

128 

54 

SN54ALS20J# 

MOTA 

GATE 

106- 65 

FLIP FLOP 

48- 18 

129 

54 

SN 54ALS20 J # mil 

Til 

GATE 

106- 66 

FLIP FLOP 

48- 19 

130 

54 

SN54ALS20N 

MOTA 

GATE 

106- 67 

GATE 

88- 50 

131 

54 

SN54ALS21J# 

MOTA 

GATE 

80- 67 

GATE 

88- 51 

132 

54 

SN54ALS21J#mil 

Til 

GATE 

80- 68 

GATE 

88- 52 

133 

54 

SN54ALS22J# 

MOTA 

GATE 

106- 68 

GATE 

67- 67 

134 

54 

SN54ALS22J#mil 

Til 

GATE 

106- 69 

GATE 

67- 68 

135 

54 

SN54ALS27J 

MOTA 

GATE 

92- 60 

GATE 

67- 84 

136 

54 

SN54ALS27J#mil 

Til 

GATE 

92- 61 

GATE 

67- 85 

137 

54 

SN54ALS27N 

MOTA 

GATE 

92- 62 

FLIP FLOP 

48- 20 

138 

54 

SN54ALS28J 

Til 

GATE 

92- 63 

FLIP FLOP 

48- 21 

139 

54 

SN54ALS30J#mil 

Til 

GATE 

106- 70 

FLIP FLOP 

48- 22 

140 

54 

SN54ALS32J#mil 

Til 

GATE 

88- 27 

GATE 

88- 53 

141 

54 

SN54ALS33J#mil 

Til 

GATE 

92- 64 

GATE 

88- 54 

142 

54 

SN54ALS37J 

Til 

GATE 

106- 71 

GATE 

88- 55 

143 

54 

SN54ALS38J 

Til 

GATE 

106- 72 

DECODER 

117- 78 

144 

54 

SN54ALS74J 

Til 

FLIP FLOP 

53- 1 

LATCHES 

175- 70 

145 

54 

SN54 ALS74J # mil 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 66 

LATCHES 

175- 71 

146 

54 

SN54ALS74N 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 31 

FLIP FLOP 

36- 16 

147 

54 

SN54ALS74W 

Til 

FLIP FLOP 

53- 2 

FLIP FLOP 

36- 17 

148 

54 

SN54ALS109J#mil 

MOTA 

FLIP FLOP 

49- 31 

LATCHES 

175- 72 

149 

54 

SN54ALSl09J#mil 

Til 

FLIP FLOP 

49- 31 

FLIP FLOP 

36- 18 

150 

54 

SN54A LS112 J # mil 

Til 

FLIP FLOP 

34- 7 

FLIP FLOP 

36- 19 

151 

54 

SN54ALS113J#mil 

Til 

FLIP FLOP 

34- 8 

LATCHES 

175- 73 

152 

54 

SN54ALS114J#mil 

Til 

FLIP FLOP 

34- 9 

LATCHES 

175- 74 

153 

54 

SN54ALS133J#mil 

Til 

GATE 

106- 73 

FLIP FLOP 

36- 20 

154 

54 

SN54ALS160J 

MOTA 

COUNTER 

144- 46 

FLIP FLOP 

36- 21 

155 

54 

SN54ALS160N 

MOTA 

COUNTER 

144- 47 

LATCHES 

175- 75 

156 

54 

SN54ALS161J 

MOTA 

COUNTER 

144- 48 

LATCHES 

175- 76 

157 

54 

SN54ALS161N 

MOTA 

COUNTER 

144- 49 

FLIP FLOP 

36- 22 

158 

54 

SN54ALS162J 

MOTA 

COUNTER 

144- 50 

FLIP FLOP 

36- 23 

159 

54 

SN54ALS162N 

MOTA 

COUNTER 

144- 51 

GATE 

64- 92 

160 

54 

SN54ALS163J 

MOTA 

COUNTER 

144- 52 

GATE 

61- 57 

161 

54 

SN54ALS163N 

MOTA 

COUNTER 

144- 53 

GATE 

61-107 

162 

54 

SN54ALS190J 

MOTA 

COUNTER 

144- 34 

GATE 

55- 41 

163 

54 

SN54ALS190N 

MOTA 

COUNTER 

144- 35 

GATE 

55- 42 

164 

54 

SN54ALS191J 

MOTA 

COUNTER 

144- 36 

CATE 

64- 93 

165 

54 

SN54AL$191N 

MOTA 

COUNTER 1 

144- 37 

GATE 

61-108 

166 

54 

SN54ALS192J 

MOTA 

COUNTER 

144- 38 

GATE 

58- 74 

167 

54 

SN54ALS192N 

MOTA 

COUNTER 

144- 39 

DECODER 

117- 27 

168 

54 

SN54AL$193J 

MOTA 

COUNTER 

147- 12 

GATE 

57- 2 

169 

54 

SN54ALS193N 

MOTA 

COUNTER 

147- 13 

GATE 

56- 57 

170 

54 

SN54ALS273J # mil 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 92 

FLIP FLOP 

34- 89 

171 

54 

SN54ALS377J#mil 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 67 

FLIP FLOP 

36- 48 

172 

54 

SN54ALS573J # mil 

Til 

LATCHES 

179- 92 

LATCHES 

174- 11 

173 

54 

SN54ALS574J#mil 

Til 

FLIP FLOP 

34- 23 

FLIP FLOP 

34- 90 

174 

54 

SN54ALS576J # mil 

Til 

FLIP FLOP 

34- 24 

MAGN COMP 

165- 23 

175 

54 

SN54ALS580J#mil 

Til 

LATCHES 

180- 18 

GATE 

65- 79 

176 

54 

SN54ALS696J # mil 

MOTA 

COUNTER 

152- 8 

FLIP FLOP 

34- 91 

177 

54 

SN54ALS697J#mll 

MOTA 

COUNTER 

149- 87 

FLIP FLOP 

34- 86 

178 

54 

SN54ALS698J # mil 

MOTA 

COUNTER 

152- 9 

FLIP FLOP 

34- 92 

179 

54 

SN54ALS699J # mil 

MOTA 

COUNTER 

149- 88 

DECODER 

117- 54 

180 

54 

SN54ALS873JT #mil 

Til 

LATCHES 

178- 42 

DECODER 

116- 81 

181 

54 

SN54ALS874JT #mil 

Til 

FLIP FLOP 

34- 25 

COUNTER 

136- 69 

182 

54 

SN54ALS876JT #mil 

Til 

FLIP FLOP 

34- 26 

COUNTER 

135- 28 

183 

54 

SN54ALS880JT#mil 

Til 

LATCHES 

178- 53 

COUNTER 

136- 70 

184 

54 

SN54ALS1000J#mil 

Til 

GATE 

106- 74 

COUNTER 

135- 29 

185 

54 

SN54ALS1002J # mil 

Til 

GATE 

92- 65 

FLIP FLOP 

36- 49 

186 

54 

SN54ALS1003J#mil 

Til 

OATE 

106- 75 

FLIP FLOP 

36- 50 

187 

54 

SN54ALSl020J#mil 

Til 

GATE 

106- 76 

GATE 

55- 1 

188 

54 

SN54AS181AJT#mil 

Til 

ALU 

168-108 

FLIP FLOP 

36- 51 

189 

54 

SN54AS800J 

Til 

GATE 

87- 42 

PARITY GEN 

172- 3 

190 

54 

SN54AS802J 

Til 

GATE 

87- 45 

LATCHES 

176- 27 

191 

54 

SN54AS804J 

Til 

GATE 

106- 77 

FLIP FLOP 

36- 52 

192 

54 

SN54AS808J 

Til 

GATE 

80- 69 

COUNTER 

134- 83 

193 

54 

SN54AS832J 

Til 

GATE 

88- 28 

COUNTER 

134- 84 

194 

54 

SN54AS867FC#mil 

Til 

SPECIAL 

183- 37 

LATCHES 

176- 28 

195 

54 

SN54AS867JT 

Til 

COUNTER 1 

149- 68 

FLIP FLOP 

36- 53 

196 

54 

SN54AS867JT #mil 

Til 

COUNTER 

149- 69 

GATE 

61- 58 

197 

54 

SN54AS869FC#mil 

Til 

SPECIAL 

183- 39 

COUNTER 

130-103 

198 

54 

SN54AS869JT 

Til 

COUNTER 

149- 70 

COUNTER 

134- 85 

199 

54 

SN54AS869JT #mil 

Til 

COUNTER 

149- 71 

COUNTER 

134- 86 

200 

54 

SN54AS873 

Til 

LATCHES 

178- 24 

COUNTER 

134- 87 

201 

54 

SN54AS873JT#mil 

Til 

LATCHES 

174- 1 

GATE 

58- 71 

202 

54 

SN54AS874JT 

Til 

LATCHES 

178- 25 

DECODER 

116- 82 

203 

54 

SN54AS876JT #mil 

Til 

FLIP FLOP 

54- 32 

CLOCK/MV 

155- 89 

204 

54 

SN54AS880 

Til 

LATCHES 

178- 26 

GATE 

66- 13 

205 

54 

SN54AS880JT#mil 

Til 

LATCHES 

178- 27 

GATE 

67- 86 

206 

54 

SN54AS881AJT #mil 

Til 

ALU 

169- 1 

GATE 

106- 53 

207 

54 

SN54AS882JT (A) 

Til 

CARRY GEN 

171- 2 

GATE 

106- 54 

208 

54 

SN54AS882NT (A) 

Til 

CARRY GEN 

171- 3 

GATE 

106- 55 

209 

54 

SN54AS885FC#mil 

Til 

MAGN COMP 

166-103 

GATE 

106- 56 

210 

54 | 

SN54AS885JT#mil 

Til 

MAGN COMP -- 

166-104 

GATE 

92- 58 

211 

54 

SN54AS894JT #mil 

Til 

SPECIAL 

184- 4 

GATE 

89- 80 

212 

54 

MM54HC00J(A) 

NSC 

GATE 

61- 92 

GATE 

92- 59 

213 

54 

MM54HC10J(A) 

NSC 

GATE 

61- 93 

GATE 

106- 57 

214 

54 

MM54HC20J(A) 

NSC 

GATE 

61- 94 

GATE 

106- 58 

215 

54 

MM54HC30JIA) 

NSC 

GATE 

61- 95 

Me 

106- 59 

216 

54 

MM54HC133J(A) 

NSC 

GATE 

61- 96 

GATE 

115- 65 

217 

54 COO 

MM54C00D 

NSC 

GATE 

62- 12 

GATE 

115- 66 

218 

54C02 

MM54C02D 

NSC 

GATE 

58- 82 

GATE 

115- 67 

219 

54C08 

MM54C08D 

NSC 

GATE 

55- 48 

GATE 

115- 68 

220 

54C10 

MM54C10D 

NSC 

GATE 

62- 13 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

^ GENERIC 

NO. 

2J 

^ MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

u 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

54C20 

HD9-54C20 

HAS 

GATE ~ 

63- 11 


Ill 

54FT09 

54F109FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 45 

2 

54C20 

MM54C20D 

NSC 

GATE 

62- 14 


112 

54F109 

MC54F109J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 36 

3 

54C30 

MM54C30D 

NSC 

GATE 

62- 15 


113 

54F109 

MC54F109N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 37 

4 

54C32 

MM54C32D 

NSC 

GATE 

57- 73 


114 

54F109 

S54F109F 

SIC 

FLIP FLOP 

47- 43 

5 

54C42 

MM54C42D 

NSC 

DECODER 

117- 32 


115 

54F109 

S54F109F 

VALG 

FLIP FLOP 

47- 43 

6 

54C48 

MM54C48D 

NSC 

DECODER 

117- 40 


116 

54F109 

S54F109W 

SIC 

FLIP FLOP 

47- 44 

7 

54C73 

MM54C73D 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 5 


117 

54F109 

S54F109W 

VALG 

FLIP FLOP 

47- 44 

8 

54C74 

MM54C74D 

NSC 

FLIP FLOP 

36- 71 


118 

54F138 

MC54F138J(A) 

MOTA 

DECODER 

118- 5 

9 , 

54C76 

MM54C76D 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 6 


119 

54F138 

MC54F138N(A) 

MOTA 

DECODER 

118- 6 

10 

54C83 

MM54C83D 

NSC 

ADDER 

159- 63 


120 

54F139 

MC54F139J(A) 

MOTA 

DECODER 

118- 1 

11 

54C85 

MM54C85D 

NSC 

MAGN COMP 

165- 21 


121 

54F139 

MC54F139N(A) 

MOTA 

DECODER 

118- 2 

12 

54C86 

MM54C86D 

NSC 

GATE 

64-101 


122 

54F160 

54F160DM 

FSC 

COUNTER 

143- 31 

13 

54C90 

MM54C90D 

NSC 

COUNTER 

135- 68 


123 

54F160 

54F160FM 

FSC 

COUNTER 

143- 32 

14 

54C93 

HD9-54C93 

HAS 

COUNTER 

129- 9 


124 

54F161 

54F161DM 

FSC 

COUNTER 

149- 76 

15 

54C93 

MM54C93D 

NSC 

COUNTER 

131- 55 


125 

54F161 

54F161FM 

FSC 

COUNTER 

149- 77 

16 

54C107 

MM54C107D 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 7 


126 

54F162 

54F162DM 

FSC 

COUNTER 

143- 33 

17 

54C160 

MM54C160D 

NSC 

COUNTER 

135- 80 


127 

54F162 

54F162FM 

FSC 

COUNTER 

143- 34 

18 

54C161 

MM54C161D 

NSC 

COUNTER 

131- 91 


128 

54F163 

54F163DM 

FSC 

COUNTER 

149- 78 

19 

54C162 

MM54C162D 

NSC 

COUNTER 

135- 81 


129 

54F163 

54F163FM 

FSC 

COUNTER 

149- 79 

20 

54C163 

MM54C163D 

NSC 

COUNTER 

131- 92 


130 

54F175 

54F175DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 9 

21 

51C173 

MM54C173D 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 14 


131 

54F175 

54F175FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 10 

22 

54C174 

MM54C174D 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 15 


132 

54F175 

MC54F175J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 71 

23 

54C175 

MM54C175D 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 16 


133 

54F175 

MC54F175N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 72 

24 

54C192 

MM54C192D 

NSC 

COUNTER 

135- 84 


134 

54F181 

54F181 DM 

FSC 

ALU 

168- 88 

25 

54C193 

MM54C193D 

NSC 

COUNTER 

132- 24 


135 

54F181 

54F181FM 

FSC 

ALU 

168- 89 

26 

54C221 

MM54C221D 

NSC 

TIME DELAY 

122- 35 


136 

54F181 

MC54F181 J(A) 

MOTA 

ALU 

168- 94 

27 

54C915 

MM54C915D 

NSC 

DECODER 

117- 52 


137 

54F181 

MC54F181N(A) 

MOTA 

ALU 

168- 95 

28 

54C922 

MM54C922N 

NSC 

SPECIAL 

184- 40 


138 

54F182 

54F182DM 

FSC 

CARRY GEN 

170- 45 

29 

54C923 

MM54C923N 

NSC 

SPECIAL 

184- 41 


139 

54F182 

54F182FM 

FSC 

CARRY GEN 

170- 46 

30 

54F00 

54F00DM 

FSC 

GATE 

98- 20 


140 

54F182 

MC54F182J(A) 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 51 

31 

54F00 

54F00FM 

FSC 

GATE 

98- 21 


141 

54F182 

MC54F182N(A) 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 52 

32 

54F00 

MC54F00J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 78 


142 

54F190 

MC54F190J(A) 

MOTA 

COUNTER 

143- 10 

33 

54FU0 

MC54F00N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 79 


143 

54F190 

MC54F190N(A) 

MOTA 

COUNTER 

143- 11 

34 

54F00 

S54F00F 

SIC 

GATE 

105- 41 


144 

54F191 

MC54F191 J(A) 

MOTA 

COUNTER 

149- 50 

35 

54F00 

S54F00F 

VALG 

GATE 

105- 41 


145 

54F191 

MC54F191 N(A) 

MOTA 

COUNTER 

149- 51 

36 

54F00 

S54F00W 

SIC 

GATE 

105- 42 


146 

54F280 

54F280DM 

FSC 

PARITY GEN 

173- 10 

37 

54F00 

S54F00W 

VALG 

GATE 

105- 42 


147 

54F280 

54F280FM 

FSC 

PARITY GEN 

173- 11 j 

38 

54F02 

54F02DM 

FSC 

GATE 

90- 50 


148 

54F280 

S54F280AF 

SIC 

PARITY GEN 

172- 96 

39 

54F02 

54F02FM 

FSC 

GATE 

90- 51 


149 

54F280 

S54F280AW 

SIC 

PARITY GEN 

172- 97 

40 

54F02 

MC54F02J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 74 


150 

54F283 

54F283DM 

FSC 

ADDER 

161- 15 

41 

54F02 

MC54F02N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 75 


151 

54F283 

54F283FM 

FSC 

ADDER 

161- 16 

42 

54F02 

S54F02F 

SIC 

GATE 

92- 38 


152 

54F283 

MC54F283J(A) 

MOTA 

ADDER 

160- 38 

43 

54F02 

S54F02W 

SIC 

GATE 

92- 39 


153 

54F283 

MC54F283N(A) 

MOTA 

ADDER 

160- 39 

44 

54F04 

54F04DM 

FSC 

GATE 

115- 30 


154 

54F373 

54F373DM 

FSC 

LATCHES 

179- 44 

45 

54F04 

54F04FM 

FSC 

GATE 

115- 31 


155 

54F373 

54F373FM 

FSC 

LATCHES 

179- 45 

46 

54F04 

MC54F04J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 90 


156 

54F373 

S54F373F 

SIC 

LATCHES 

179- 73 

47 

54F04 

MC54F04N 

MOTA 

GATE 

75- 91 


157 

54F373 

S54F373F 

VALG 

LATCHES 

179- 73 

48 

54F04 

S54F04F 

SIC 

GATE 

115- 59 


158 

54F374 

54F374DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 11 

49 

54F04 

S54F04F 

VALG 

GATE 

115- 59 


159 

54F374 

54F374FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 12 

50 

54F04 

S54F04W 

SIC 

GATE 

115- 60 


160 

54F374 

MC54F374J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 73 

51 

54F04 

S54F04W 

VALG 

GATE 

115- 60 


181 

54F374 

MC54F374N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 74 

52 

54F08 

54F08DM 

FSC 

GATE 

77- 45 


162 

54F374 

S54F374F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 20 

53 

54F08 

54F08FM 

FSC 

GATE 

77- 46 


163 

54F374 

S54F374F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 20 

54 

54F08 

MC54F08J 

MOTA 

GATE 

75- 62 


164 

54F521 

MC54F521 J(A) 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 93 

55 

54F08 

MC54F08N 

MOTA 

GATE 

75- 63 


165 

54F521 

MC54F521N(A) 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 94 

56 

54F08 

S54F08F 

SIC 

GATE 

80- 11 


166 

54F521 

S54F521F 

SIC 

MAGN COMP 

165- 97 

57 

54F08 

S54F08F 

VALG 

GATE 

80- 11 


167 

54F521 

S54F521F 

VALG 

MAGN COMP 

165- 97 

58 

54F08 

S54F08W 

SIC 

GATE 

80- 12 


168 

54F521 

S54F521W 

SIC 

MAGN COMP 

165- 98 

59 

54F08 

S54F08W 

VALG 

GATE 

80- 12 


169 

54F521 

S54F521W 

VALG 

MAGN COMP 

165- 98 

60 

54F10 

54F10DM 

FSC 

GATE 

98- 22 


170 

54F533 

54F533DM 

FSC 

LATCHES 

179- 55 

61 

54F10 

54F10FM 

FSC 

GATE 

98- 23 


171 

54F533 

54F533FM 

FSC 

LATCHES 

179- 56 

62 

54F10 

MC54F10J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 80 


172 

54F533 

MC54F533J(A) 

MOTA 

LATCHES 

179- 79 

63 

54F10 

MC54F10N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 81 


173 

54F533 

MC54F533N(A) 

MOTA 

LATCHES 

179- 80 

64 

54F10 

S54F10F 

VALG 

GATE 

105- 43 


174 

54F533 

S54F533F 

SIC 

LATCHES 

179- 50 

65 

54F10 

S54F10W 

VALG 

GATE 

105- 44 


175 

54F533 

S54F533F 

VALG 

LATCHES 

179- 50 

66 

54F11 

54F11DM 

FSC 

GATE 

77- 47 


176 

54F533 

S54F533W 

SIC 

LATCHES 

179- 51 

67 

54F11 

54F11FM 

FSC 

GATE 

77- 48 


177 

54F533 

S54F533W 

VALG 

LATCHES 

179- 51 

68 

54F11 

MC54F11 J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 64 


178 

54F534 

54F534DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 13 

69 

54F11 

MC54F11 N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 65 


179 

54F534 

54F534FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 14 

70 

54F11 

S54F11F 

VALG 

GATE 

80- 13 


180 

54F534 

S54F534F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 21 

71 

54F11 

S54F11W 

VALG 

GATE 

80- 14 


181 

54F534 

S54F534F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 21 

72 

54F20 

54F20DM 

FSC 

GATE 

98- 24 


182 

54F534 

S54F534W 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 22 

73 

54F20 

54F20FM 

FSC 

GATE 

98- 25 


183 

54F534 

S54F534W 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 22 

74 

54F20 

MC54F20J<A) 

MOTA 

GATE 

75- 82 


184 

54H00 

54H00DM 

FSC 

GATE 

98- 26 

75 

54F20 

MC54F20N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 83 


185 

54H00 

54H00FM 

FSC 

GATE 

98- 27 

76 

54F20 

S54F20F 

SIC 

GATE 

105- 45 


186 

54H00 

SN54H00J 

Til 

GATE 

106- 78 

77 

54F20 

S54F20F 

VALG 

GATE 

105- 45 


187 

54H00 

SN54H00W 

Til 

GATE 

106- 79 

78 

54F20 

S54F20W 

SIC 

GATE 

105- 46 


188 

54H00 

DM54H00J 

NSC 

GATE 

99- 16 

79 

54F20 

S54F20W 

VALG 

GATE 

105- 46 


189 

54H00 

S54H00F 

MULB 

GATE 

105- 47 

80 

54F32 

54F32DM 

FSC 

GATE 

87- 73 


190 

54H00 

S54H00F 

PHIN 

GATE 

105- 47 

81 

54F32 

54F32FM 

FSC 

GATE 

87- 74 


191 

54H00 

S54H00F 

VALG 

GATE 

105- 47 

82 

54F32 

MC54F32J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 70 


192 

54H00 

S54H00W 

MULB 

GATE 

105- 48 

83 

54F32 

MC54F32N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 71 


193 

54H00 

S54H00W 

PHIN 

GATE 

105- 48 

84 

54F32 

S54F32F 

SIC 

GATE 

88- 19 


194 

54H00 

S54H00W 

VALG 

GATE 

105- 48 

85 

54F32 

S54F32F 

VALG 

GATE 

88- 19 


195 

54H01 

54H01DM 

FSC 

GATE 

98- 28 

86 

54F32 

S54F32W 

SIC 

GATE 

88- 20 


196 

54H01 

54H01FM 

FSC 

GATE 

98- 29 

87 

54F32 

S54F32W 

VALG 

GATE 

88- 20 


197 

54H01 

SN54H01J 

Til 

GATE 

106- 80 

88 

54F64 

54F64DM 

FSC 

GATE 

83- 49 


198 

54H01 

SN54H01W 

Til 

GATE 

106- 81 

89 

54F64 

54F64FM 

FSC 

GATE 

83- 50 


199 

54H01 

DM54H01J 

NSC 

GATE 

99- 17 

90 

54F64 

MC54F64J(A) 

MOTA 

GATE 

87- 38 


200 

54H01 

S54H01F 

MULB 

GATE 

105- 49 

91 

54F64 

MC54F64N(A) 

MOTA 

GATE 

87- 39 


201 

54H01 

S54H01F 

PHIN 

GATE 

105- 49 

92 

54F64 

S54F64F 

SIC 

GATE 

82- 65 


202 

54H01 

S54H01F 

VALG 

GATE 

105- 49 

93 

54F64 

S54F64F 

VALG 

GATE 

82- 65 


203 

54H01 

S54H01W 

MULB 

GATE 

105- 50 

94 

54F64 

S54F64W 

SIC 

GATE 

82- 66 


204 

54H01 

S54H01W 

PHIN 

GATE 

105- 50 

95 

54F64 

S54F64W 

VALG 

GATE 

82- 66 


205 

54H01 

S54H01W 

VALG 

GATE 

105- 50 

96 

54F74 

54F74DM _ 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 7 


206 

54H08 

S54H08F 

VALG 

GATE 

80- 15 

97 

54F74 

54F74FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 8 


207 

54H08 

S54H08W 

MULB 

GATE 

80- 16 

98 

54F74 

MC54F74J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 69 


208 ' 

54H08 

S54H08W 

PHIN 

GATE 

80- 16 

99 

54F74 

MC54F74N(A1 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 70 


209 

54H08 

S54H08W 

VALG 

GATE 

80- 16 

100 

54F74 

'S54F74F 

SIC 

FLIP FLOP 

36- 5 


210 

54H08 

54H08DM 

FSC 

GATE 

75-100 

101 

54F74 

S54F74F 

VALG 

FLIP FLOP 

36- 5 


211 

54H08 

54H08FM 

FSC 

GATE 

75-101 

102 

54F74 

S54F74W 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 19 


212 

54H08 

DM54H08J 

NSC 

GATE 

77- 80 

103 

54F74 

S54F74W 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 19 


213 1 

54H08 

S54H08F 

MULB 

GATE 

80- 15 

104 

54F86 

MC54F86J(A) 

MOTA 

GATE 

112- 37 


214 

54H08 

S54H08F 

PHIN 

GATE 

80- 15 

105 

54F86 

MC54F86N(A) 

MOTA 

GATE 

112- 38 


215 

54H10 

S54H10F 

MULB 

GATE 

105- 51 

106 

54F86 

S54F86F 

SIC 

GATE 

112- 53 


216 

54H10 

S54H10F~ 

PHIN 

GATE 

105- 51 

107 

54F86 

S54F86F 

VALG 

GATE 

112- 53 


217 

54H10 

S54H10F 

VALG 

GATE 

105- 51 

108 

54F86 

S54F86W 

SIC 

GATE 

112- 54 


218 

54H10 

S54H10W 

MULB 

GATE 

105- 52 

109 

54F86 

S54F86W 

VALG 

GATE 

112- 54 


219 

54H10 

S54H10W 

PHIN 

GATE 

105- 52 

110 

54F109 

54F109DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 44 


220 

54H10 

S54H10W 

VALG 

GATE 

105- 52 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G4 







GENERIC PROC 

iuct inde: 

^ IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


D 






u 

2J 




LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

54HllO 

54H10DM 

FSC 

GATE " 

98- 30 

Ill 

54H54 

TTB—mar 

VALG 


86- 3d 

2 

54H10 

54H10FM 

FSC 

GATE 

98- 31 

112 

54H54 

54H54DM 

FSC 


83- 56 

3 

54H10 

SN54H10J 

Til 

GATE 

106- 82 

113 

54H54 

54H54FM 

FSC 


83- 57 

4 

54H10 

SN54H10W 

Til 

GATE 

106- 83 

n 

54H54 

SN54H54J 

Til 

GATE 

86- 73 

5 

54H10 

DM54H10J 

NSC 

GATE 

99- 18 


54H54 

SN54H54W 

Til 

GATE 

86- 74 

6 

54H11 

S54H11F 

MULB 

GATE 

80- 17 

n 

54H55 

S54H55F 

MULB 

GATE 

114- 10 

7 

54H11 

S54H11F 1 

PHIN 

GATE 

80- 17 

117 

54H55 

S54H55F 

PHIN 

GATE 

114- 10 

8 

54H11 

S54H11F 

VALG 

GATE 

80- 17 

118 

54H55 

S54H55F 

VALG 

GATE 

114- 10 

9 

54H11 

S54H11W 

MULB 

GATE 

80- 18 

119 

54H55 

S54H55W 

MULB 

GATE 

86- 40 

10 

54H11 

S54H11W 

PHIN 

GATE 

80- 18 

120 

54H55 


PHIN 

GATE 

86- 40 

11 

54H11 

S54H11W 

VALG 

GATE 

80- 18 

121 

54H55 

S54H55W 

VALG 

GATE ! 

86- 40 

12 

54H11 

54H11DM 

FSC 

GATE 

77- 49 

122 

54H55 

54H55FM 

FSC 

GATE 

83- 58 

13 

54H11 

54H11FM 

FSC 

GATE 

77- 50 

123 

54H55 

SN54H55J 

Til 

GATE 

86- 75 

14 

54H11 

SN54H11J 

Til 

GATE 

80- 70 

124 

54H55 

SN54H55W 

Til 

GATE 

86- 76 

15 

54H11 

SN54H11W 

Til 

GATE 

80- 71 

125 

54H60 


MULB 

GATE 

114- 11 

16 

54H11 

DM54H11J 

NSC~ 

GATE 

77- 81 

126 

54H60 

Etfl M WM 

PHIN 

(Sate “ 

114- 11 

17 

54H15 

SN54H15J 

Til 

GATE 

80- 72 

127 

54H60 


VALG 

GATE 

114- 11 

18 

54H15 

SN54H15W 

Til 

GATE 

80- 73 

128 

54H60 

S54H60W 

MULB 

GATE 

114- 12 

19 

54H20 

S54H20F 

MULB 

GATE 

105- 53 

129 

54H60 

S54H60W 

phtn~ 

GATE 

114- 12 

20 

54H20 

S54H20F 

PHIN 

GATE 

105- 53 

130 

54H60 

S54H60W 

VALG 

GATE 

114- 12 

21 

54H20 

S54H20F 

VALG 

GATE 

105- 53 

131 

54H60 

54H60FM 

FSC 

GATE 

113- 73 

22 

54H20 

S54H20W 

MULB 

GATE 

105- 54 

132 

54H60 

SN54H60J 

Til 

■ 

114- 27 

23 

54H20 

S54H20W 

PHIN 

GATE 

105- 54 

133 

54H60 

SN54H60W 

Til 


114- 28 

24 

54H20 

S54H20W 

VALG 

GATE 

105- 54 

134 

54H61 

S54H61F 

MULB 

[eTjiqll 

114- 13 

25 

54H20 

54H20DM 

FSC 

GATE 

98- 32 

135 

54H61 

S54H61F 

PHIN 


114- 13 

26 

54H20 

54H20FM 

FSC 

GATE 

98- 33 

136 

54H61 

S54H61F 

VALG 


114- 13 

27 

54H20 

SN54H20J 

Til 

GATE 

106- 84 

137 

54H61 

S54H61W 

MULB 

guni 

114- 14 

28 

54H20 

SN54H20W 1 

Til 

GATE 

106- 85 

138 

54H61 

S54H61W 

PHIN 


114- 14 

29 

54H20 

DM54H20J 

NSC 

GATE 

99- 19 

139 

54H61 

S54H61W 

VALG 


114- 14 

30 

54H21 

S54H21F 

MULB 

GATE 

80- 19 

140 

54H61 

54H61DM 

FSC 


113- 74 

31 

54H21 

S54H21F 

PHIN 

GATE 

80- 19 

141 

54H61 

54H61FM 

FSC 

GATE 

113- 75 

32 

54H21 

S54H21F 

VALG 

GATE 

80- 19 

142 

54H61 

SN54H61J 

Til 

GATE 

114- 29 

33 

54H21 

S54H21W 

MULB 

GATE 

80- 20 

143 

54H61 

SN54H61W 

Til 

GATE 

114- 30 

34 

54H21 

S54H21W 

PHIN 

GATE 

80- 20 

144 

54H62 

S54H62F 

MULB 

Gate 

114- 15 

35 i 

54H21 

S54H21W 

VALG 

GATE 

80- 20 

145 

54H62 

S54H62F 

PHIN 

GATE 

114- 15 

36 

54H21 

54H21DM 

FSC 

GATE 

77- 51 

146 

54H62 

S54H62F 

VALG 

GATE 

114- 15 

37 

54H21 

54H21FM 

FSC 

GATE 

77- 52 

147 

54H62 1 

54H62FM 

FSC 

GATE 

113- 76 

38 

54H21 

SN54H21J 

Til 

GATE 

80- 74 

148 

54H62 

S54H62W 

MULB 

GATE 

114- 16 

39 

54H21 

SN54H21W 

Til 

GATE 

80- 75 

149 

54H62 

S54H62W 

PHIN 

GATE 

114- 16 

40 

54H21 

DM54H21J 

NSC 

GATE 

77- 82 

150 

54H62 

S54H62W 

VALG 

cT.Mzmmmmm 

114- 16 

41 

54H22 

S54H22F 

MULB 

GATE 

105- 55 

151 

54H62 

SN54H62J 

Til 


114- 31 

42 

54H22 

S54H22F 

PHIN 

GATE 

105- 55 


54H62 

SN54H62W 

Til 

mtWKm 

114- 32 

43 

54H22 

S54H22F 

VALG 

GATE 

105- 55 

153 

54H62 

DM54H62J 

NSC 


113- 85 

44 

54H22 

S54H22W 

MULB 

GATE 

105- 56 

154 

54H71 

54H71FM 

FSC 

HllJaTrS 

42- 46 

45 

54H22 

S54H22W 

PHIN 

GATE 

105- 56 

155 

54H71 

S54H71F 

MULB 


45- 93 

46 

54H22 

S54H22W 

VALG 

GATE 

105- 56 

156 

54H71 

S54H71F 

PHIN 

in Miu-jam 

45- 93 

47 

54H22 

54H22DM 

FSC 

GATE 

98- 34 

157 

54H71 

S54H71F 

VALG 


45- 93 

48 

54H22 

54H22FM 

FSC 

GATE 

98- 35 

158 

54H71 

S54H71W 

MULB 


45- 94 

49 

54H22 

SN54H22J 

Til 

GATE 

106- 86 


54H71 

S54H71W 

PHIN 


45- 94 

50 

54H22 

SN54H22W 

Til 

GATE 

106- 87 

160 

54H71 

S54H71W 

VALG 


45- 94 

51 

54H30 

S54H30F 

MULB 

GATE 

105- 57 

161 

54H71 

SN54H71J 

Til 


46- 39 

52 

54H30 

S54H30F 

PHIN 

GATE 

105- 57 

162 

54H71 

SN54H71W 1 

Til 

FLIP FLOP 

46- 40 

53 

54H30 

S54H30F 

VALG 

GATE 

105- 57 

163 

54H72 

54H72DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 47 

54 

54H30 

S54H30W 

MULB 

GATE 

105- 58 

164 

54H72 

54H72FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 48 

55 

54H30 

S54H30W 

PHIN 

GATE 

105- 58 

165 

54H72 

S54H72F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 95 

56 

54H30 

S54H30W 

VALG 

GATE 

105- 58 

166 

54H72 

S54H72F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 95 

57 

54H30 

54H30DM 

FSC 

GATE 

98- 36 

167 

54H72 

S54H72F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 95 

58 

54H30 

54H30FM 

FSC 

GATE 

98- 37 

168 

54H72 

S54H72W 

MULB 

1 a ■ i" — 

45- 96 

59 

54H30 

SN54H30J j 

Til 

GATE 

106- 88 

169 

54H72 

S54H72W 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 96 

60 

54H30 

SN54H30W 

Til 

GATE 

106- 89 

170 

54H72 

S54H72W 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 96 

61 

54H30 

DM54H30J 

NSC 

GATE ^ 

99- 20 


54H72 

SN54H72J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 41 

62 

54H40 

SN54H40J 

Til 

GATE 

106- 90 


54H72 

SN54H72W 

Til 

FLIP FLOP 

46- 42 

63 

54H40 

SN54H40W 

Til 

GATE 

106- 91 


54H73 

54H73DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 49 

64 

54H40 

DM54H40J 

NSC 

GATE 

99- 21 

174 

54H73 

54H73FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 50 

65 

54H50 

S54H50F 

MULB 

GATE 

114- 4 

175 

54H73 

S54H73F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 97 

66 

54H50 

S54H50F 

PHIN 

GATE 

114- 4 

176 

54H73 

S54H73F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 97 

67 

54H50 

S54H50F 1 

VALG 

GATE 

114- 4 

177 

54H73 

S54H73F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 97 

68 

54H50 

S54H50W 

MULB 

GATE 

114- 5 

178 

54H73 

S54H73W 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 98 

69 

54H50 

S54H50W 

PHIN 

GATE 

114- 5 

179 

54H73 

S54H73W 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 98 

70 

54H50 

S54H50W 

VALG 

GATE 

114- 5 


54H73 

S54H73W 

VALG~ 

FLIP FLOP 

45- 98 

71 

54H50 

54H50DM 

FSC 

GATE 

83- 51 


54H73 

SN54H73J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 43 

72 

54H50 

54H50FM 

FSC 

GATE 

83- 52 


54H73 

SN54H73W 

Til 

FLIP FLOP 

46- 44 

73 

54H50 

SN54H50J 

Til 

GATE 

86- 67 

183 

54H74 

54H74DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 15 

74 

54H50 

SN54H50W 

Til 

GATE 

86- 68 

184 

54H74 

54H74FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 16 

75 

54H50 

DM54H50J 

NSC 

GATE 

83- 93 


54H74 

S54H74F 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 57 

76 

54H51 

S54H51F 

MULB 

GATE 

86- 36 

UsM 

54H74 

S54H74F 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 57 

77 

54H51 

S54H51F 

PHIN 

GATE 

86- 36 


54H74 

S54H74F 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 57 

78 

54H51 

S54H51F 

VALG 

GATE 

86- 36 


54H74 

S54H74W 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 58 

79 

54H51 

S54H51W 

MULB 

GATE 

86- 37 


54H74 

S54H74W 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 58 

80 

54H51 

S54H51W 

PHIN 

GATE 

86- 37 

190 

54H74 

S54H74W 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 58 

81 

54H51 

S54H51W 

VALG 

GATE 

86- 37 

191 

54H74 

SN54H74J 

Til 

FLIP FLOP 

53- 3 

82 

54H51 

54H51DM 

FSC 

GATE 

83- 53 

192 

54H74 

SN54H74W 

Til 

FLIP FLOP 

53- 4 

83 

54H51 

54H51FM 

FSC 

GATE 

83- 54 

193 

54H74 

DM54H74J 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 57 

84 

54H51 

SN54H51J 

Til 

GATE 

86- 69 

194 

54H76 

54H76FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 51 

85 

54H51 

SN54H51W 

Til 

GATE 

86- 70 

195 

54H76 

S54H76F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 1 

86 

54H52 

S54H52F 

MULB 

GATE 

114- 6 

196 

54H76 

S54H76F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 1 

87 

54H52 

S54H52F 

PHIN 

GATE 

114- 6 

197 

54H76 

S54H76F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 1 

88 

54H52 

S54H52F 

VALG 

GATE 

114- 6 

198 

54H76 

S54H76W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 2 

89 

54H52 

S54H52W 

MULB 

GATE 

114- 7 

199 

54H76 

S54H76W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 2 

90 

54H52 

S54H52W 

PHIN 

GATE 

114- 7 

200 

54H76 

S54H76W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 2 

91 

54H52 

S54H52W 

VALG 

GATE 

114- 7 

201 

54H76 

SN54H76J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 45 

92 

54H52 

54H52DM 

FSC 

GATE 

82- 21 

202 

54H76 

SN54H76W 

Til 

FLIP FLOP 

46- 46 

93 

54H52 

54H52FM 

FSC 

GATE 

82- 22 

203 

54H78 

54H78FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 52 

94 

54H52 

SN54H52J 

Til 

GATE 

82- 51 

204 

54H78 

SN54H78J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 47 

95 

54H52 

SN54H52W 

Til 

GATE 

82- 52 

205 

54H78 

SN54H78W 

Til 

FLIP FLOP 

46- 48 

96 

54H53 

S54H53F 

MULB 

GATE 

114- 8 

206 

54H87 

54H87DM 

FSC 

SPECIAL 

182- 73 

97 

54H53 

S54H53F 

PHIN 

GATE 

114- 8 

207 

54H87 

54H87FM 

FSC 

Special 

182- 74 

98 

54H53 

S54H53F 

VALG 

GATE 

114- 8 

208 

54H87 

SN54H87J 

Til 

SPECIAL 

182- 82 

99 

54H53 

S54H53W 

MULB 

GATE 

114- 9 

209 

54H87 

SN54H87W 

Til 

SPECIAL 

182- 83 

100 

54H53 

S54H53W 

PHIN 

GATE 

114- 9 

210 

54H101 

54H101FM 

FSC - 

FLIP FLOP 

42- 53 

101 

54H53 

S54H53W 

VALG 

GATE 

114- 9 

211 

54H101 

S54H101F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 3 

102 

54H53 

54H53DM 

FSC 

GATE 

83- 55 

212 

54H101 

S54H101F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 3 

103 

54H53 

54H53FM 

FSC 

GATE 

82- 70 

213 

54H101 

S54H101F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 3 

104 

54H53 

SN54H53J 

Til 

GATE 

86- 71 

214 

54H101 

S54H101W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 4 

105 

54H53 

SN54H53W 

Til 

GATE 

86- 72 

215 

54H101 

S54H101W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 4 

106 

54H54 

S54H54F 

MULB 

GATE 

86- 38 

216 

54H101 

S54H101W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 4 

107 

54H54 

S54H54F 

PHIN 

GATE 

86- 38 

217 

54H101 

SN54H101J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 49 

108 

54H54 

S54H54F 

VALG 

GATE 

86- 38 

218 

54H101 

SN54H101W 

Til 

FLIP FLOP 

46- 50 

109 

54H54 

S54H54W 

MULB 

GATE 

86- 39 


54H102 

54H102FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 54 

110 

54H54 

S54H54W 

PHIN 

GATE 

86- 39 

\mM 

54H102 

S54H102F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 5 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1 GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

T] 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

n - 

GENERIC 

NO. 

H 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

54 Hi 02 

S54H102F 

FHlN 

FLIP FLOP 

46- 5 


Ill 

54E90 . 

SN54L90W 

Til 

COUNTER 

143- 49 

2 

54H102 

S54H102F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 5 


112 

54L93 

DM54L93J 

NSC 

COUNTER 

145- 43 

3 

54H102 

S54H102W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 6 


113 

54L93 

DM54L93W#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 44 

4 

54H102 

S54H102W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 6 


114 

54L93 

SN54L93J 

Til 

COUNTER 

149- 95 

5 

54H102 

S54H102W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 6 


115 

54L93 

SN54L93W 

Til 

COUNTER 

150- 1 

6 

54H102 

SN54H102J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 51 


116 

54L121 

SN54L121J 

Til 

TIME DELAY 

124- 43 

7 

54H102 

SN54H102W 

Til 

'FLIP FLOP 

46- 52 


117 

54L121 

SN54L121W 

Til 

TIME DELAY 

124- 44 ! 

8 

54H103 

54H103DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 55 


118 

54L122 

SN54L122J 

Til 

TIME DELAY 

126- 48 

9 

54H103 

54H103FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 56 


119 

54L122 

SN54L122W 

Til 

TIME DELAY 

126- 49 

10 

54H103 

S54H103F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 7 


120 

54L123 

SN54L123J 

Til 

TIME DELAY 

126- 50 

11 

54H103 

S54H103F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 7 


121 

54L154 

DM54L154AF 

NSC 

DECODER 

118- 43 

12 

54H103 

S54H103F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 7 


122 

54L154 

DM54L154AF#mil 

NSC 

DECODER 

120-101 

13 

54H103 

S54H103W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 8 


123 

54L154 

DM54L154AJ#mil 

NSC 

DECODER 

120-102 

14 

54H103 

S54H103W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 8 


124 

54L154 

SN54L154J 

Til 

DECODER 

120- 83 

15 

54H103 

S54H103W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 8 


125 

54L192 

DM54L192J 

NSC 

COUNTER 

140- 24 

16 

54H103 

SN54H103J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 53 


126 

54L192 

DM54L192J#mil 

NSC 

COUNTER 

145- 17 

17 

54H103 

SN54H103W 

Til 

FLIP FLOP 

46- 54 


127 

54L192 

DM54L192W#mil 

NSC 

COUNTER 

140- 25 

18 

54H106 

54H106DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 57 


128 

54L192 

SN54L192J 

Til 

COUNTER 

139- 98 

19 

54H106 

54H106FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 58 


129 

54L193 

DM54L193J 

NSC 

COUNTER 

145- 18 

20 

54H106 

S54H106F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 9 


130 

54L193 

DM54L193J#mil 

NSC 

COUNTER 

145- 19 

21 

54H106 

S54H106F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 9 


131 

54L193 

DM54L193W#mil 

NSC 

COUNTER 

145- 20 

22 

54H106 

S54H106F 

VALG 

FLIP Flop 

46- 9 


132 

54L193 

SN54L193J 

Til 

COUNTER 

144- 89 

23 

54H106 

S54H106W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 10 


133 

54LS00 

T54LS00D2 

SGAI 

GATE 

98- 11 

24 

54H106 

S54H106W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 10 


134 

54LS00 

54LS00DM 

FSC 

GATE 

94- 32 

25 

54H106 

S54H106W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 10 


135 

54LS00 

54LS00FM 

FSC 

GATE 

94- 33 

26 

54H106 

SN54H106J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 55 


136 

54LS00 

S54LS00F 

MULB 

GATE 

97- 30 

27 

54H106 

SN54H106W 

Til 

FLIP FLOP 

46- 56 


137 

54LS00 

S54LSOOF 

PHIN 

GATE 

97- 30 

28 

54H108 

54H108DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 59 


138 

54LS00 

S54LS00F 

RTCF 

GATE 

97- 30 

29 

54H108 

54H108FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 60 


139 

54LS00 

S54LS00F 

SIC 

GATE 

97- 30 

30 

54H108 

S54H108F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 11 


140 

54LS00 

S54LS00F 

VALG 

GATE 

97- 30 

31 

54H108 

S54H108F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 11 


141 

54LS00 

S54LS00W 

MULB 

GATE 

97- 31 

32 

54H108 

S54H108F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 11 


142 

54LSOO 

S54LS00W 

PHIN 

GATE 

97- 31 

33 

54H108 

S54H108W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 12 


143 

54LS00 

S54LS00W 

RTCF 

GATE 

97- 31 

34 

54H108 

S54H108W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 12 


144 

54LS00 

S54LS00W 

SIC 

GATE 

97- 31 

35 

54H108 

SN54H108J 

Til 

FLIP FLOP 

46- 57 


145 

54LS00 

S54LS00W 

VALG 

GATE 

97- 31 

36 

54H108 

SN54H108W 

Til 

FLIP FLOP 

46- 58 


146 

54LS00 

SN54LS00J 

MOTA 

GATE 

97- 67 

37 

54H183 

54H183FM 

FSC 

ADDER 

160- 76 


147 

54LS00 

SN54LS00J 

Til 

GATE 

97- 67 

38 

54H183 

SN54H183J 

Til 

ADDER 

160- 43 


148 

54LS00 

SN54LS00W 

Til 

GATE 

97- 68 

39 

54H183 

SN54H183W 

Til 

ADDER 

160- 44 


149 

54LS01 

S54LS01F 

MULB 

GATE 

97- 32 

40 

54L00 

SN54L00J 

Til 

GATE 

97- 59 


150 

54LS01 

S54LS01F 

PHIN 

GATE 

97- 32 

41 

54L00 

SN54L00W 

Til 

GATE 

97- 60 


151 

54LS01 

S54LS01F 

RTCF 

GATE 

97- 32 

42 

54 LOO 

DM54L00J 

NSC 

GATE 

94- 47 


152 

54LS01 

S54LS01F 

VALG 

GATE 

97- 32 

43 

54 LOO 

DM54L00W#mil 

NSC 

GATE 

94- 48 


153 

54LS01 

S54LS01W 

MULB 

GATE 

97- 33 

44 

54L01 

SN54L01W 

Til 

GATE 

94- 30 


154 

54LS01 

S54LS01W 

PHIN 

GATE 

97- 33 

45 

54L02 

SN54L02J 

Til 

GATE 

90- 37 


155 

54LS01 

S54LS01W 

RTCF 

GATE 

97- 33 

46 

54L02 

SN54L02W 

Til 

GATE 

90- 38 


156 

54LS01 

S54LS01W 

VALG 

GATE 

97- 33 

47 

54L02 

DM54L02J 

NSC 

GATE 

89- 88 


157 

54LS01 

SN54LS01J 

MOTA 

GATE 

97- 69 

48 

54L02 

DM54L02W#mil 

NSC 

GATE 

89- 89 


158 

54LS01 

SN54LS01J 

Til 

GATE 

97- 69 

49 

54L03 

SN54L03J 

Til 

GATE 

94- 31 


159 

54LS01 

SN54LS01W 

Til 

GATE 

97- 70 

50 

54L03 

DM54L03J 

NSC 

GATE 

94- 49 


160 

54LS02 

T54LS02D2 

SGAI 

GATE 

90- 48 

51 

54L10 

SN54L10J 

Til 

GATE 

97- 61 


161 

54LS02 

54LS02DM 

FSC 

GATE 

89- 81 

52 

54L10 

SN54L10W 

Til 

GATE 

97- 62 


162 

54LS02 

54LS02FM 

FSC 

GATE 

89- 82 

53 

54L10 

DM54L10J 

NSC 

GATE 

94- 50 


163 

54LS02 

S54LS02F 

MULB 

GATE 

90- 31 

54 

54L10 

DM54L10W#mil 

NSC 

GATE 

94- 51 


164 

54LS02 

S54LS02F 

PHIN 

GATE 

90- 31 

55 

54L20 

SN54L20J 

Til 

GATE 

97- 63 


165 

54LS02 

S54LS02F 

RTCF 

GATE 

90- 31 

56 

54L20 

SN54L20W 

Til 

GATE 

97- 64 


166 

54LS02 

S54LS02F 

SIC 

GATE 

90- 31 

57 

54L20 

DM54L20J 

NSC 

GATE 

94- 52 


167 

54LS02 

S54LS02F 

VALG 

GATE 

90- 31 

58 

54L20 

DM54L20W#mil 

NSC 

GATE 

94- 53 


168 

54LS02 

S54LS02W 

MULB 

GATE 

90- 32 

59 

54L30 

SN54L30J 

Til 

GATE 

97- 65 


169 

54LS02 

S54LS02W 

PHIN 

GATE 

90- 32 

60 

54L30 

SN54L30W 

Til 

GATE 

97- 66 


170 

54LS02 

S54LS02W 

RTCF 

GATE 

90- 32 

61 

54L30 

DM54L30J 

NSC 

GATE 

94- 54 


171 

54LS02 

S54LS02W 

SIC 

GATE 

90- 32 

62 

54L42 

DM54L42AW#mil 

NSC 

DECODER 

120-100 


172 

54LS02 

S54LS02W 

VALG 

GATE 

90- 32 

63 

54L42 

SN54L42J 

Til 

DECODER 

120- 32 


173 

54LS02 

SN54LS02J 

MOTA 

GATE 

90- 39 

64 

54L42 

DM54L42AJ 

NSC 

DECODER 

119- 11 


174 

54LS02 

SN54LS02J 

Til 

GATE 

90- 39 

65 

54L51 

DM54L51J 

NSC 

GATE 

83- 18 


175 

54LS02 

SN54LS02W 

Til 

GATE 

90- 40 

66 

54L51 

SN54L51J 

Til 

GATE 

83- 34 


176 

54LS03 

T54LS03D2 

SGAI 

GATE 

98- 12 

67 

54L51 

SN54L51W 

Til 

GATE 

83- 35 


177 

54LS03 

54LS03DM 

FSC 

GATE 

94- 34 

68 

54L54 

DM54L54J 

NSC 

GATE 

83- 19 


178 

54LS03 

54LS03FM 

FSC 

GATE 

94- 35 

69 

54L54 

DM54L54W#mil 

NSC 

GATE 

113- 71 


179 

54LS03 

S54LS03F 

MULB 

GATE 

97- 34 

70 

54L54 

SN54L54J 

Til 

GATE 

83- 36 


180 

54LS03 

S54LS03F 

PHIN 

GATE 

97- 34 

71 

54L54 

SN54L54W 

Til 

GATE 

83- 37 


181 

54LS03 

S54LS03F 

RTCF 

GATE 

97- 34 

72 

54L55 

DM54L55J 

NSC 

GATE 

83- 20 


182 

54LS03 

S54LS03F 

VALG 

GATE 

97- 34 

73 

54L55 

DM54L55W#mil 

NSC 

GATE 

113- 72 


183 

54LS03 

S54LS03W 

MULB 

GATE 

97- 35 

74 

54L55 

SN54L55J 

Til 

GATE 

83- 38 


184 

54LS03 

S54LS03W 

PHIN 

GATE 

97- 35 

75 

54L55 

SN54L55W 

Til 

GATE 

83- 39 


185 

54LS03 

S54LS03W 

RTCF 

GATE 

97- 35 

76 

54L71 

DM54L71J 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 80 


186 

54LS03 

S54LS03W 

VAEG - 

GATE 

97- 35 

77 

54L71 

DM54L71W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 95 


187 

54LS03 

SN54LS03J 

MOTA 

GATE 

97- 71 

78 

54L71 

SN54L71J 

Til 

FLIP FLOP 

49- 93 


188 

54LS03 

SN54LS03J 

Til 

GATE 

97- 71 

79 

54L71 

SN54L71W 

Til 

FLIP FLOP 

49- 94 


189 

54LS03 

SN54LS03W 

Til 

GATE 

97- 72 

80 

54L72 

DM54L72J 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 68 


190 

54LS04 

S54LS04F 

SIC 

GATE 

115- 28 

81 

54L72 

DM54L72W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

47- 32 


191 

54LS04 

S54LS04W 

SIC 

GATE 

115- 29 

82 

54L72 

SN54L72J 

Til 

FLIP FLOP 

49- 48 


192 

54LS08 

T54LS08D2 

SGAI 

GATE 

77- 40 

83 

54L72 

SN54L72W 

Til 

FLIP FLOP 

49- 49 


193 

54LS08 

54LS08DM 

FSC 

GATE 

76- 6 

84 

54L73 

DM54L73J 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 69 


194 

54LS08 

54LS08FM 

FSC 

GATE 

76- 7 

85 

54L73 

DM54L73W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

47- 33 


195 

54LS08 

S54LS08F 

MULB 

GATE 

77- 20 

86 

54L73 

SN54L73J 

Til 

FLIP FLOP 

49- 50 


196 

54LS08 

S54LS08F 

PHIN 

GATE 

77- 20 

87 

54L73 

SN54L73W 

Til 

FLIP FLOP 

49- 51 


197 

54LS08 

S54LS08F 

RTCF 

GATE 

77- 20 

88 

54L74 

DM54L74J 

NSC 

FLIP FLOP 

50- 38 


198 

54LS08 

S54LS08F 

SIC 

GATE 

77- 20 

89 

54L74 

DM54L74W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 28 


199 

54LS08 

S54LS08F 

VALG 

GATE 

77- 20 

90 

54L74 

SN54L74J 

Til 

FLIP FLOP 

50- 79 


200 

54LS08 

S54LS08W 

MULB 

GATE 

77- 21 

91 

54L74 

SN54L74W 

Til 

FLIP FLOP 

50- 80 


201 

54LS08 

S54LS08W 

PHIN 

GATE 

77- 21 

92 

54L75 

DM54L75AJ#mil 

NSC 

LATCHES 

179- 27 


202 

54LS08 

S54LS08W 

RTCF 

GATE 

77- 21 

93 

54L75 

DM54L75AW#mil 

NSC 

LATCHES 

179- 28 


203 

54LS08 

S54LS08W 

SIC 

GATE 

77- 21 

94 

54L75 

SN54L75J 

Til 

LATCHES 

178- 7 


204 

54LS08 

S54LS08W 

VALG 

GATE 

77- 21 

95 

54L77 

SN54L77W 

Til 

LATCHES 

178- 9 


205 

54LS08 

SN54LSQ8J 

MOTA 

GATE 

77- 30 

96 

54L78 

DM54 L78J 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 70 


206 

54LS08 

SN54LS08J 

Til 

GATE 

77- 30 

97 

54L78 

DM54L78W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 29 


207 

54LS08 

SN54LS08W 

Til 

GATE 

77- 31 

98 

54L78 

SN54L78J 

Til 

FLIP FLOP 

49- 52 


208 

54LS09 

T54LS09D2 

SGAI 

GATE 

77- 41 

99 

54L78 

SN54L78W 

Til 

FLIP FLOP 

49- 53 


209 

54LS09 

54LS09FM 

FSC 

GATE 

77- 53 

100 

54L85 

DM54 L85J 

NSC 

MAGN COMP 

166- 76 


210 

54LS09 

S54LS09F 

MULB 

GATE 

77- 22 

101 

54L85 

DM54L85W#mil 

NSC 

MAGN COMP 

166- 77 


211 

54LS09 

S54LS09F 

PHIN 

GATE 

77- 22 

102 

54L85 

SN54L85J 

Til 

MAGN COMP 

166- 83 


212 

54LS09 

S54LS09F 

RTCF 

GATE 

77- 22 

103 

54L86 

DM54L86J 

NSC 

GATE 

111- 17 


213 

54LS09 

S54LS09F 

VALG 

GATE 

77- 22 

104 

54L86 

DM54L86W#mil 

NSC 

GATE 

111- 18 


214 

54LS09 

S54LS09W 

MULB 

GATE 

77- 23 

105 

54L86 

SN54L86J 

Til 

GATE 

111- 52 


215 

54LS09 

S54LS09W 

PHIN 

GATE 

77- 23 

106 

54L86 

SN54L86W 

Til 

GATE 

111- 53 


216 

54LS09 

S54LS09W 

RTCF 

GATE 

77- 23 

107 

54L86 

SN54L86W# 

Til 

GATE 

111- 54 


217 

54LS09 

S54LS09W 

VALG 

GATE 

77- 23 

108 

54L90 

DM54L90J 

NSC 

COUNTER 

140- 22 


218 

54LS09 

SN54LS09J 

MOTA 

GATE 

77- 32 

109 

54L90 

DM54 L90W# mil 

NSC 

COUNTER 

152- 43 


219 

54LS09 

SN54LS09J 

Til 

GATE 

77- 32 

110 

54L90 

SN54L90J 

Til 

COUNTER 

143- 48 


220 

54LS09 

SN54LS09W 

Til 

GATE 

77- 33 


G6 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

I] - 

GENERIC 

NO. 

2j 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

Wte 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

E 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

54L$10 

T54LS10D2 

SGAI 


98- 13 


Ill 

54LS26 “ J 

SN54LS26W 

Til 

GATE 

98- 1 

2 

54LS10 

54LS10DM 

FSC 

GATE 

94- 36 


112 

54LS27 

T54LS27D2 

SGAI 

GATE 

90- 49 

3 

54LS10 

54LS10FM 

FSC 

GATE 

94- 37 


113 

54LS27 

54LS27DM 

FSC 

GATE 

89- 83 

4 

54LS10 

S54LS1OF 

MULB 

"GATE 

97- 36 


114 

54LS27 

54LS27FM 

FSC 

GATE 

89- 84 

5 

54LS10 

S54LS10F 

PHIN 

GATE 

97- 36 


115 

54LS27 

S54LS27F 

MULB 

GATE 

90- 33 

6 

54LS10 

S54LS10F 

RTCF 

GATE 

97- 36 


116 

54LS27 


PHIN 

GATE 

90- 33 

7 

54LS10 

S54LS10F 

SIC 

GATE 

97- 36 


117 

54LS27 

S54LS27F 

VALG 

GATE 

90- 33 

8 

54LS10 

S54LS1OF 

VALG 

GATE 

97- 36 


118 

54LS27 

S54LS27W 

MULB 

GATE 

90- 34 

9 

54LS10 

S54LS10W 

MULB 

GATE 

97- 37 


119 

54LS27 

S54LS27W 

PHIN 

GATE 

90- 34 

10 

54LS10 

S54LS10W 

PHIN 

GATE 

97- 37 


120 

54LS27 

S54LS27W 

VALG 

GATE 

90- 34 

11 

54LS10 

S54LS10W 

RTCF 

GATE 

97- 37 


121 

54LS27 

SN54LS27J 

MOTA 

GATE 

90- 41 

12 

54LS10 

S54LS10W 

SIC 

GATE 

97- 37 


122 

54LS27 

SN54LS27J 

Til 

GATE 

90- 41 

13 

54LS10 

S54LS10W 

VALG 

GATE 

97- 37 


123 

54LS27 

SN54LS27W 

Til 

GATE 

90- 42 

14 

54LS10 

SN54LS10J 

MOTA 

GATE 

97- 73 


124 

54LS28 

SN54LS28J 

Til 

GATE 

90- 43 

15 

54LS10 

SN54LS10J 

Til 

GATE 

97- 73 


125 

54LS28 

SN54LS28W 

Til 

GATE 

90- 44 

16 

54LS10 

SN54LS10W 

Til 

GATE 

97- 74 


126 

54LS30 i 

T54LS30D2 

SGAI 

GATE 

98- 17 

17 

54LS11 

T54LS11D2 

SGAI 

GATE 

77- 42 


127 

54LS30 

54LS30DM 

FSC 

GATE 

94- 43 

18 

54LS11 

54LS11 DM 

FSC 

GATE 

76- 8 


128 

54LS30 

54LS30FM 

FSC 

GATE 

94- 44 

19 

54LS11 

54LS11FM 

FSC 

GATE 

76- 9 


129 

54LS30 

S54LS30F 

MULB 

GATE 

97- 46 

20 

54LS11 

S54LS11F 

MULB 

GATE 

77- 24 


130 

54LS30 

S54LS30F 

PHIN 

GATE 

97- 46 

21 

54LS11 

S54LS11F 

PHIN 

GATE 

77- 24 


131 

54LS30 

S54LS30F 

RTCF 

GATE 

97- 46 

22 

54LS11 

S54LS11F 

RTCF 

GATE 

77- 24 


132 

54LS30 

S54LS30F 

SIC 

GATE 

97- 46 

23 

54LS11 

S54LS11F 

VALG 

GATE 

77- 24 


133 

54LS30 

S54LS30F 

VALG 

GATE 

97- 46 

24 

54LS11 

S54LS11W 

MULB 

GATE 

77- 25 


134 

54LS30 

S54LS30W 

MULB 

GATE 

97- 47 

25 

54LS11 

S54LS11W 

PHIN 

GATE 

77- 25 


135 

54LS30 

S54LS30W 

PHIN 

oaTe 

97- 47 

26 

54LS11 

S54LS11W 

RTCF 

GATE 

77- 25 


136 

54LS30 

S54LS30W 

RTCF 

GATE 

97- 47 

27 

54LS11 

S54LS11W 

VALG 

GATE 

77- 25 


137 

54LS30 

S54LS30W 

SIC 

GATE 

97- 47 

28 

54LS11 

SN54LS11J 

MOTA 

GATE 

77- 34 


138 

54LS30 

S54LS30W 

VALG 

GATE 

97- 47 

29 

54LS11 

SN54LS11J 

Til 

GATE 

77- 34 


139 

54LS30 

SN54LS30J 

MOTA 

GATE 

98- 2 

30 

54LS11 

SN54LS11W 

Til 

GATE 

77- 35 


140 

54LS30 

SN54LS30J 

Til 

GATE 

98- 2 

31 

54LS12 

S54LS12F 

MULB 

GATE 

97- 38 


141 

54LS30 

SN54LS30W 

Til 

GATE 

98- 3 

32 

54LS12 

S54LS12F 

PHIN 

GATE 

97- 38 


142 

54LS32 

T54LS32D2 

SGAI 

GATE 

87- 72 

33 

54LS12 

S54LS12F 

VALG 

GATE 

97- 38 


143 

54LS32 

54LS32DM 

FSC 

GATE 

87- 48 

34 

54LS12 

S54LS12W 

MULB 

GATE 

97- 39 


144 

54LS32 

54LS32FM 

FSC 

GATE 

87- 49 

35 

54LS12 

S54LS12W 

PHIN 

GATE | 

97- 39 


145 

54LS32 

S54LS32F 

MULB 

GATE 

87- 68 

36 

54LS12 

S54LS12W 

VALG 

GATE ! 

97- 39 


146 

54LS32 

S54LS32F 

PHIN 

GATE 

87- 68 

37 

54LS12 

SN54LS12J 

MOTA 

GATE 

97- 75 


147 

54LS32 

S54LS32F 

RTCF 

GATE 

87- 68 

38 

54LS12 

SN54LS12J 

Til 

GATE 

97- 75 


148 

54LS32 

S54LS32F 

SIC 

GATE 

87- 68 

39 

54LS12 

SN54LS12W 

Til 

GATE 

97- 76 


149 

54LS32 

S54LS32F 

VALG 

GATE 

87- 68 

40 

54LS15 

T54LS15D2 

SGAI 

GATE 

77- 43 


150 

54LS32 

S54LS32W 

MULB 

GATE 

87- 69 

41 

54LS15 

54LS15FM 

FSC 

GATE 

76- 10 


151 

54LS32 

S54LS32W 

PHIN 

GATE 

87- 69 

42 

54LS15 

S54LS15F 

MULB 

GATE 

77- 26 


152 

54LS32 

S54LS32W 

RTCF 

GATE 

87- 69 

43 

54LS15 

S54LS15F 

PHIN 

GATE 

77- 26 


153 

54LS32 

S54LS32W 

SIC 

GATE 

87- 69 

44 

54LS15 

S54LS15F 

VALG 

GATE 

77- 26 


154 

54LS32 

S54LS32W 

VALG 

GATE 

87- 69 

45 

54LS15 

S54LS15W 

MULB 

GATE 

77- 27 


155 

54LS32 

SN54LS32J 

MOTA 

GATE 

87- 70 

46 

54LS15 

S54LS15W 

PHIN 

GATE 

77- 27 


156 

54LS32 

SN54LS32J 

Til 

GATE 

87- 70 

47 

54LS15 

S54LS15W 

VALG 

GATE 

77- 27 


157 

54LS32 

SN54LS32W 

Til 

GATE 

87- 71 

48 

54LS15 

SN54LS15J ! 

MOTA 

GATE 

77- 36 


158 

54LS33 

54LS33FM 

FSC 

GATE 

89- 85 

49 

54LS15 

SN54LS15J | 

Til 

GATE 

77- 36 


159 

54LS33 

SN54LS33J 

MOTA 

GATE 

90- 45 

50 

54LS15 

SN54LS15W 

Til 

GATE 

77- 37 


160 

54LS33 

SN54LS33J 

Til 

GATE 

90- 45 

51 

54LS18 

SN54LS18J#mil 

Til 

GATE 

108- 99 


161 

54LS33 

SN54LS33W 

Til 

GATE 

90- 46 

52 

54LS18 

SN54LS18W#mil j 

Til 

GATE 

108-100 


162 

54LS37 

SN54LS37J 

Til 

GATE 

98- 4 

53 

54LS19 

SN54LS19J#mil 

Til 

GATE 

115- 74 


163 

54LS37 

SN54LS37W 

Til 

GATE 

98- 5 

54 

54LS19 

SN54LS19W#mil 

Til 

GATE 

115- 75 


164 

54LS38 

SN54LS38J 

Til 

GATE 

98- 6 

55 

54LS20 

T54LS20D2 

SGAI 

GATE 

98- 14 


165 

54LS38 

SN54LS38W 

Til 

OATE t 

98- 7 

56 

54LS20 

54LS20DM 

FSC 

GATE 

94- 38 


166 

54LS40 

SN54LS40J 

Til 

GATE 

98- 8 

57 

54LS20 

54LS20FM 

FSC 

GATE 

94- 39 


167 

54LS40 

SN54LS40W 

Til 

GATE 

98- 9 

58 

54LS20 

S54LS20F 

MULB 

GATE 

97- 40 


168 

54LS42 

54LS42DM 

FSC 

DECODER 

120- 58 

59 

54LS20 

S54LS20F 

PHIN 

GATE 

97- 40 


169 

54LS42 

54LS42FM 

FSC 

DECODER 

120- 59 

60 

54LS20 

S54LS20F 

RTCF 

GATE 

97- 40 


170 

54LS42 

S54LS42F 

MULB 

DECODER 

120- 14 

61 

54LS20 

S54LS20F 

SIC 

GATE 

97- 40 


171 

54LS42 

S54LS42F 

PHIN 

DECODER 

120- 14 

62 

54LS20 

S54LS20F 

VALG 

GATE 

97- 40 


172 

54LS42 

S54LS42F 

RTCF 

DECODER 

120- 14 

63 

54LS20 

S54LS20W 

MULB 

GATE 

97- 41 


173 

54LS42 

S54LS42F 

SIC 

DECODER 

120- 14 

64 

54LS20 

S54LS20W 

PHIN 

GATE 

97- 41 


174 

54LS42 

S54LS42F 

VALG 

DECODER 

120- 14 

65 

54LS20 

S54LS20W 

RTCF 

GATE 

97- 41 


175 

54LS42 

S54LS42W 

MULB 

DECODER 

120- 15 

66 

54LS20 

S54LS20W 

SIC 

GATE 

97- 41 


176 

54LS42 

S54LS42W 

PHIN 

DECODER 

120- 15 

67 

54LS20 

S54LS20W 

VALG 

GATE 

97- 41 


177 

54LS42 

S54LS42W 

RTCF 

[DECODER 

120- 15 

68 

54LS20 

SN54LS20J 

MOTA 

GATE 

97- 77 


178 

54LS42 

S54LS42W 

SIC 

DECODER 

120- 15 

69 

54LS20 

SN54LS20J 

Til 

GATE 

97- 77 


179 

54LS42 

S54LS42W 

VALG 

DECODER 

120- 15 

70 

54LS20 

SN54LS20W 

Til 

GATE 

97- 78 


180 

54LS42 

SN54LS42J 

MOTA 

[decoder 

120- 33 

71 

54LS21 

T54LS21D2 

SGAI 

GATE 

77- 44 


181 

54LS42 

SN54LS42J 

Til 

DECODER 

120- 33 

72 

54LS21 

54LS21DM 

FSC 

GATE 

76- 11 


182 

54LS42 

SN54LS42W 

Til 

DECODER 

120- 34 

73 

54LS21 

54LS21FM 

FSC 

GATE 

76- 12 


183 

54LS51 

T54LS51D2 

SGAI 

GATE 

83- 46 

74 

54LS21 

S54LS21F 

MULB 

GATE 

77- 28 


184 

54LS51 

54LS51DM 

FSC 

GATE 

83- 13 

75 

54LS21 

S54LS21F 

PHIN 

GATE 

77- 28 


185 

54LS51 

54LS51FM 

FSC 

GATE 

83- 14 

76 

54LS21 

S54LS21F 

RTCF 

GATE 

77- 28 


186 

54LS51 

S54LS51F 

MULB 

GATE 

83- 24 

77 

54LS21 

S54LS21F 

VALG 

GATE 

77- 28 


187 

54LS51 

S54LS51F 

PHIN 

GATE 

83- 24 

78 

54LS21 

S54LS21W 

MULB 

GATE 

77- 29 


188 

54LS51 

S54LS51F 

RTCF 

GATE 

83- 24 

79 

54LS21 

S54LS21W 

PHIN 

GATE H 

77- 29 


189 

54LS51 

S54LS51F 

SIC 

GATE 

83- 24 

80 

54LS21 

S54LS21W 

RTCF 

GATE 

77- 29 


190 

54LS51 

S54LS51F 

VALG 

GATE 

83- 24 

81 

54LS21 

S54LS21W 

VALG 

GATE 

77- 29 


191 

54LS51 

S54LS51W 

MULB 

GATE 

83- 25 

82 

54LS21 

SN54LS21J 

MOTA 

GATE 

77- 38 


192 

54LS51 

S54LS51W 

PHIN 

GATE 

83- 25 

83 

54LS21 

SN54LS21J 

Til 

GATE 

77- 38 


193 

54LS51 

S54LS51W 

RTCF 

GATE 

83- 25 

84 

54LS21 

SN54LS21W 

Til 

GATE 

77- 39 


194 

54LS51 

S54LS51W 

SIC 

GATE 

83- 25 ! 

85 

54LS22 

T54LS22D2 

SGAI 

GATE 

98- 15 


195 

54LS51 

S54LS51W 

VALG 

GATE 

83- 25 

86 

54LS22 

54LS22FM 

FSC 

GATE 

94- 40 


196 

54LS51 

SN54LS51J 

MOTA 

GATE 

83- 40 

87 

54LS22 

S54LS22F 

MULB 

GATE 

97- 42 


197 

54LS51 

SN54LS51J 

Til 

GATE 

83- 40 

88 

54LS22 

S54LS22F 

PHIN 

GATE 

97- 42 


198 

54LS51 

SN54LS51W 

Til 1 

GATE 

83- 41 

89 

54LS22 

S54LS22F 

VALG 

GATE 

97- 42 


199 

54LS54 

T54LS54D2 

SGAI 

GATE 

83- 47 

90 

54LS22 

S54LS22W 

MULB 

GATE 

97- 43 


200 

54LS54 

54LS54DM 

FSC 

GATE 

83- 15 

91 

54LS22 

S54LS22W 

PHIN 

GATE 

97- 43 


201 

54LS54 

54LS54FM 

FSC 

GATE 

83- 16 

92 

54LS22 

S54LS22W 

VALG 

GATE 

97- 43 


202 

54LS54 

S54LS54F 

MULB 

GATE 

83- 26 

93 

54LS22 

SN54LS22J 

MOTA 

GATE 

97- 79 


203 

54LS54 

S54LS54F 

PHIN 

GATE 

83- 26 

94 

54LS22 

SN54LS22J 

Til 

GATE 

97- 79 


204 

54LS54 

S54LS54F 

RTCF 

GATE 

83- 26 

95 

54LS22 

SN54LS22W 

Til 

GATE 

97- 80 


205 

54LS54 

S54LS54F 

VALG 

GATE 

83- 26 

96 

54LS24 

SN54LS24J#mil 

Til 

GATE 

108-101 


206 

54LS54 

S54LS54W 

MULB 

GATE 

83- 27 

97 

54LS24 

SN54LS24W#mil 

Til 

GATE 

108-102 


207 

54LS54 


PHIN 

GATE 

83- 27 

98 

54LS26 

T54LS26D2 

SGAI 

GATE 

98- 16 


208 

54LS54 

S54LS54W 

RTCF 

GATE 

83- 27 

99 

54LS26 

54LS26DM 

FSC 

GATE 

94- 41 


209 

54LS54 

S54LS54W 

VALG 

GATE 

83- 27 

100 

54LS26 

54LS26FM 

FSC 

GATE 

94- 42 


210 

54LS54 

SN54LS54J 

MOTA 

GATE 

83- 42 

101 

54LS26 

S54LS26F 

MULB 

GATE 

97- 44 


211 

54LS54 

SN54LS54J 

Til 

GATE 

83- 42 

102 

54LS26 

S54LS26F 

PHIN 

GATE 

97- 44 


212 

54LS54 

SN54LS54W 

Til 

GATE 

83- 43 

103 

54LS26 

S54LS26F 

RTCF 

GATE 

97- 44 


213 

54LS55 

T54LS55D2 

SGAI 

GATE 

83- 48 

104 

54LS26 

S54LS26F 

VALG 

GATE 

97- 44 


214 

54LS55 

54LS55FM 

FSC 

GATE 

83- 17 

105 

54LS26 

S54LS26W 

MULB 

GATE 

97- 45 


215 

54LS55 

S54LS55F 

MULB 

GATE 

83- 28 

106 

54LS26 

S54LS26W 

PHIN 

GATE 

97- 45 


216 

54LS55 

S54LS55F 

PHIN 

GATE 

83- 28 

107 

54LS26 

S54LS26W 

RTCF 

GATE 

97- 45 


217 

54LS55 

S54LS55F 

VALG 

GATE 

83- 28 

108 

54LS26 

S54LS26W 

VALG 

GATE 

97- 45 


218 

54LS55 

S54LS55W 

MULB 

GATE 

83- 29 

109 

54LS26 

SN54LS26J 

MOTA 

GATE 

97- 81 


219 

54LS55 

S54LS55W 

PHIN 

GATE 

83- 29 

110 

54LS26 

SN54LS26J 

Til 

GATE 

97- 81 


220 

54LS55 

S54LS55W 

VALG 

GATE 

83- 29 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)NFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

JJ GENERIC 

NO. 

B - 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

Ll 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

341553 

SN54LS55J 

MOTA 

(SATE 

83- 44 


Ill 

54LS85 

S54LS85F 

RTCF 

MAGN COMP 


2 

54L.S55 

SN54LS55J 

Til 

GATE 

83- 44 


112 

54LS85 

S54LS85F 

SIC 

MAGN COMP 

166- 65 

3 

54LS55 

SN54LS55W 

Til 

GATE 

83- 45 


113 

54LS85 

S54LS85F 

VALG 

MAGN COMP 

166- 65 

4 

54LS73 i 

S54LS73F 

MULB 

FLIP FLOP 1 

42- 3 


114 

54LS85 

S54LS85W 

MULB 

MAGN COMP 

166- 66 

5 

54LS73 

S54LS73F 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 3 


115 

54LS85 

S54LS85W 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 66 

6 

54LS73 

S54LS73F 

RTCF 

FLIP FLOP 

42- 3 


116 

54LS85 

S54LS85W 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 66 

7 

54LS73 

S54LS73F 

SIC 

Flip flop 

42- 3 


117 

54LS85 

S54LS85W 

SIC 

MAGN COMP 

166- 66 

8 

54LS73 

S54LS73F 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 3 


118 

54LS85 

S54LS85W 

VALG 

MAGN COMP 

166- 66 

9 

54LS73 

S54LS73W 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 4 


119 

54LS85 

SN54LS85J 

MOTA 

MAGN COMP 

166- 44 

10 

54LS73 

S54LS73W 1 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 4 


120 

54LS85 

SN54LS85J 

Til 

MAGN COMP 

166- 44 

11 

54LS73 

S54LS73W 

RTCF 

FLIP FLOP 

42- 4 


121 

54LS85 

SN54LS85W 

Til 

MAGN COMP 

166- 45 

12 

54LS73 

S54LS73W 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 4 


122 

54LS86 

T54LS86D2 

SGAI 

GATE 

111- 61 

13 

54LS73 

S54L$73W 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 4 


123 

54LS86 

S54LS86F 

MULB 

GATE 

111- 46 

14 

54LS73 

SN54LS73AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

42- 23 


124 

54LS86 

S54LS86F 

PHIN 

GATE 

111- 46 

15 

54LS73 

SN54LS73AJ 

Til 

FLIP FLOP 

42- 23 


125 

54LS86 

S54LS86F 

RTCF 

GATE 

111- 46 

16 

54LS73 

SN54LS73AW 

Til 

FLIP FLOP 

42- 24 


126 

54LS86 

S54LS86F i 

SIC 

GATE 

111- 46 

17 

54LS74 

T54LS74D2 

SGAI 

FLIP FLOP 

51- 6 


127 

54LS86 

S54LS86F 

VALG 

GATE 

111- 46 

18 

54LS74 

54LS74DM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 32 


128 

54LS86 

S54LS86W 

MULB 

GATE 

111- 47 

19 

54LS74 

54LS74FM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 33 


129 

54LS86 

S54LS86W 

PHIN 

GATE 

111- 47 

20 

54LS74 

S54LS74AF 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 35 


130 

54LS86 

S54LS86W 

RTCF 

GATE 

111- 47 

21 

54LS74 

S54LS74AW 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 36 


131 

54LS86 

S54LS86W 

SIC 

GATE 

111- 47 

22 

54L.S74 

S54L574F 

MULB 

FLIP FLOP 

50- 75 


132 

54LS86 

S54LS86W 

VALG 

CATE 

111- 47 

23 

54LS74 

S54LS74F 

PHIN 

FLIP FLOP 

50- 75 


133 

54LS86 

SN54LS86J 

MOTA 

GATE 

111- 55 

24 

54LS74 

S54LS74F 

RTCF 

FLIP FLOP 

50- 75 


134 

54LS86 

SN54LS86J 

Til 

GATE 

111- 55 

25 

54LS74 

S54L&74F 

SIC 

FLIP FLOP 

50- 75 


135 

54LS86 

SN54LS86W 

Til 

GATE 

111- 56 

26 

54LS74 

S54LS74F 

VALG 

FLIP FLOP 

50- 75 


136 

54LS90 

DM54LS90J#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 14 

27 

54LS74 

S54LS74W 

MULB 

FLIP FLOP 

50- 76 


137 

54LS90 

DM54LS90W#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 15 

28 

54LS74 

S54L&74W 

PHIN 

FLIP FLOP 

50- 76 


138 

54LS90 

54LS90FM 

FSC 

COUNTER 

142- 32 

29 

54LS74 

S54LS74W 

RTCF 

FLIP FLOP 

50- 76 


139 

54LS90 

S54LS90F 

MULB 

COUNTER 

140- 45 

30 

54LS74 

S54LS74W 

SIC 

FLIP FLOP 

50- 76 


140 

54LS90 

S54LS90F 

PHIN 

COUNTER 

140- 45 

31 

54LS74 

S54LS74W 

VALG 

FLIP FLOP 

50- 76 


141 

54LS90 

S54LS90F 

RTCF 

COUNTER 

140- 45 

32 

54LS74 

SN54LS74AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

50- 81 


142 

54LS90 

S54LS90F 

SIC 

COUNTER 

140- 45 

33 

54LS74 

SN54LS74AJ 

Til 

FLIP FLOP 

50- 81 


143 

54LS90 

S54LS90F 

VALG 

COUNTER 

140- 45 

34 

54LS74 

SN54LS74AW 

Til 

FLIP FLOP 

51- 1 


144 

54LS90 

S54LS90W 

MULB 

COUNTER 

140- 46 

35 

54LS75 

S54LS75F 

MULB 

LATCHES 

177- 54 


145 

54LS90 

S54LS90W 

PHIN 

COUNTER 

140- 46 

36 

54LS75 

S54LS75F 

PHIN 

LATCHES 

177- 54 


146 

54LS90 

S54LS90W 

RTCF 

COUNTER 

140- 46 

37 

54LS75 

S54LS75F 

RTCF 

LATCHES 

177- 54 


147 

54LS90 

S54LS90W 

SIC 

COUNTER 

140- 46 

38 

54LS75 

S54LS75F 

SIC 

LATCHES 

177- 54 


148 

54LS90 

S54LS90W 

VALG 

COUNTER 

140- 46 

39 

54LS75 

S54LS75F 

VALG 

LATCHES 

177- 54 


149 

54LS90 

SN54LS90J 

MOTA 

COUNTER 

143- 50 

40 

54LS75 

S54LS75W 

MULB 

LATCHES 

177- 55 


150 

54LS90 

SN54LS90J 

Til 

COUNTER 

143- 50 

41 

54LS75 

S54LS75W 

PHIN 

LATCHES 

177- 55 


151 

54LS90 

SN54LS90W 

Til 

COUNTER 

143- 51 

42 

54LS75 

S54LS75W 

RTCF 

LATCHES 

177- 55 


152 

54LS92 

DM54LS92J#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 16 

43 

54LS75 

S54L575W 

SIC 

LATCHES 

177- 55 


153 

54LS92 

DM54LS92W#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 17 

44 

54LS75 

S54LS75W 

VALG 

LATCHES 

177- 55 


154 

54LS92 

54LS92FM 

FSC 

COUNTER 

153- 25 

45 

54LS75 

SN54LS75J 

MOTA 

LATCHES 

177- 59 


155 

54LS92 

S54LS92F 

MULB 

COUNTER 

153- 21 

46 

54LS75 

SN54LS75J 

Til 

LATCHES 

177- 59 


156 

54LS92 

S54LS92F 

PHIN 

COUNTER 

153- 21 

47 

54LS75 

SN54LS75W 

Til 

LATCHES 

177- 60 


157 

54LS92 

S54LS92F 

RTCF 

COUNTER 

153- 21 

48 

54LS76 

54LS76DM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 56 


158 

54LS92 

S54LS92F 

SIC 

COUNTER 

153- 21 | 

49 

54LS76 

54LS76FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 57 


159 

54LS92 

S54LS92F 

VALG 

COUNTER 

153- 21 

50 

54LS76 

S54LS76F 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 5 


160 

54LS92 

S54LS92W 

MULB 

COUNTER 

153- 22 

51 

54LS76 

S54LS76F 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 5 


161 

54LS92 

S54LS92W 

PHIN 

COUNTER 

153- 22 ! 

52 

54LS76 

S54LS76F 

RTCF 

FLIP FLOP 

42- 5 


162 

54LS92 

S54LS92W 

RTCF 

COUNTER 

153- 22 

53 

54LS76 

S54LS76F 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 5 


163 

54LS92 

S54LS92W 

SIC 

COUNTER 

153- 22 

54 

54LS76 

S54LS76F 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 5 


164 

54LS92 

S54LS92W 

VALG 

COUNTER 

153- 22 

55 

54LS76 

S54LS76W 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 6 


165 

54LS92 

SN54LS92J 

MOTA 

COUNTER 

153- 33 

56 

54LS76 

S54LS76W 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 6 


166 

54LS92 

SN54LS92J 

Til 

COUNTER 

153- 33 

57 

54LS76 

S54LS76W 

RTCF 

FLIP FLOP 

42- 6 


167 

54LS92 

SN54LS92W 

Til 

COUNTER 

153- 34 

58 

54LS76 

S54LS76W 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 6 


168 

54LS93 

DM54L393J#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 18 

59 

54LS76 

S54LS76W 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 6 


169 

54LS93 

DM54LS93W#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 19 

60 

54LS76 

SN54LS76AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

42- 25 


170 

54LS93 

54LS93DM 

FSC 

COUNTER 

147-100 

61 

54LS76 

SN54LS76AJ 

Til 

FLIP FLOP 

42- 25 


171 

54LS93 

54LS93FM 

FSC 

COUNTER 

147-101 

62 

54LS76 

SN54LS76AW 

Til 

FLIP FLOP 

42- 26 


172 

54LS93 

S54LS93F 

MULB 

COUNTER 

145- 57 

63 

54LS77 

DM54LS77W#mil 

NSC 

LATCHES 

178- 62 


173 

54LS93 

S54LS93F 

PHIN 

COUNTER 

145- 57 

64 

54LS77 

S54LS77W 

MULB 

LATCHES 

177- 46 


174 

54LS93 

S54LS93F 

RTCF 

COUNTER 

145- 57 

65 

54LS77 

S54LS77W 

PHIN 

LATCHES 

177- 46 


175 

54LS93 

S54LS93F 

SIC 

COUNTER 

145- 57 

66 

54LS77 

S54LS77W 

SIC 

LATCHES 

177- 46 


176 

54LS93 

S54LS93F 

VALG 

COUNTER 

145- 57 

67 

54LS77 

S54LS77W 

VALG 

LATCHES 

177- 46 


177 

54LS93 

S54LS93W 

Imulb 

COUNTER 

145- 58 

68 

54LS77 

SN54LS77J 

MOTA 

LATCHES 

177- 40 


178 

54LS93 

S54LS93W 

PHIN 

COUNTER 

145- 58 

69 

54LS77 

SN54LS77W 

Til 

LATCHES 

177- 41 


179 

54LS93 

S54LS93W 

RTCF 

COUNTER 

145- 58 

70 

54LS78 

54LS78DM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 58 


180 

54LS93 

S54LS93W 

SIC 

COUNTER 

145- 58 

71 

54LS78 

54LS78FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 59 


181 

54LS93 

S54LS93W 

VALG 

COUNTER 

145- 58 

72 

54LS78 

S54LS78F 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 7 


182 

54LS93 

SN54LS93J 

MOTA 

COUNTER 

150- 2 

73 

54LS78 

S54LS78F 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 7 


183 

54LS93 

SN54LS93J 

Til 

COUNTER 

150- 2 

74 

54LS78 

S54LS78F 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 7 


184 

54LS93 

SN54LS93W 

Til 

COUNTER 

150- 3 

75 

54LS78 

S54LS78W 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 8 


185 

54LS107 

54LS107DM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 60 

76 

54LS78 

S54LS78W 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 8 


186 

54LS107 

54LS107FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 61 

77 

54LS78 

S54LS78W 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 8 


187 

54LS107 

S54LS107F 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 9 

78 

54LS78 

SN54LS78AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

42- 27 


188 

54LS107 

S54LS107F 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 9 

79 

54LS78 

SN54LS78AJ 

Til 

FLIP FLOP 

42- 27 


189 

54LS107 

S54LS107F 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 9 

80 

54LS78 

SN54LS78AW 

Til 

FLIP FLOP 

42- 28 


190 

54LS107 

S54LS107F 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 9 

81 

54LS83 

DM54 LS83AJ# mil 

NSC 

ADDER 

161- 80 


191 

54LS107 

S54LS107W 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 10 

82 

54LS83 

DM54LS83AW#mil 

N§C~ 

ADDER 

161- 81 


192 

54LS107 

S54LS107W 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 10 

83 

54LS83 

T54LS83D2 

SGAI 

ADDER 

161- 74 


193 

54LS107 

S54LS107W 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 10 

84 

54LS83 

54LS83ADM 

FSC 

ADDER 

161- 34 


194 

54LS107 

S54LS107W 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 10 

85 

54LS83 

54LS83AFM 

FSC 

ADDER 

161- 35 


195 

54LS107 

SN54LS107AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

42- 29 

86 

54LS83 

S54LS83AF 

MULB 

ADDER 

161- 50 


196 

54LS107 

SN54LS107AJ 

Til 

FLIP FLOP 

42- 29 

87 

54LS83 

S54LS83AF 

PHIN 

ADDER 

161- 50 


197 

54LS107 

SN54LS107AW 

Til 

FLIP FLOP 

42- 30 

88 

54LS83 

S54LS83AF 

RTCF 

ADDER 

161- 50 


198 

54LS109 

T54LS109D2 

SGAI 

FLIP FLOP 

42- 39 

89 

54LS83 

S54LS83AF 

SIC 

ADDER 

161- 50 


199 

54LS109 

54LS109DM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 62 

90 

54LS83 

S54LS83AF 

VALG 

ADDER 

161- 50 


200 

54LS109 

54LS109FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 63 

91 

54LS83 

S54LS83AW 

MULB 

ADDER 

161- 51 


201 

54LS109 

S54LS109F 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 11 

92 

54LS83 

S54LS83AW 

PHIN 

ADDER 

161- 51 


202 

54LS109 

S54LS109F 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 11 

93 

54LS83 

S54LS83AW 

RTCF 

ADDER 

161- 51 


203 

54LS109 

S54LS109F 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 11 

94 

54LS83 

S54LS83AW 

SIC 

ADDER 

161- 51 


204 

54LS109 

S54LS109F 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 11 

95 

54LS83 

S54LS83AW 

VALG 

ADDER 

161- 51 


205 

54LS109 

S54LS109W 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 12 

96 

54LS83 

S54LS83F 

MULB 

ADDER 

161- 52 


206 

54LS109 

S54LS109W 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 12 

97 

54LS83 

S54LS83F 

PHIN 

ADDER 

161- 52 


207 

54LS109 

S54LS109W 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 12 

98 

54LS83 

S54LS83F 

SIC 

ADDER 

161- 52 


208 

54LS109 

S54LS109W 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 12 

99 

54LS83 

S54LS83W 

MULB 

ADDER 

161- 53 


209 

54LS109 

SN54LS109AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

42- 31 

100 

54LS83 

S54LS83W 

PHIN 

ADDER 

161- 53 


210 

54LS109 

SN54LS109AJ 

Til 

FLIP FLOP 

42- 31 

101 

54LS83 

S54LS83W 

SIC 

ADDER 

161- 53 


211 

54LS109 

SN54LS109AW 

Til 

FLIP FLOP 

42- 32 

102 

54LS83 

SN54LS83AJ 

MOTA 

ADDER 

161- 58 


212 

54LS112 

T54LS112D2 

SGAI 

FLIP FLOP 

42- 40 

103 

54LS83 

SN54LS83AJ 

Til 

ADDER 

161- 58 


213 

54LS112 

54LS112DM 

FSC 

[FLIP FLOP 

40- 64 

104 

54LS83 

SN54LS83AW 

Til 

ADDER 

161- 59 


214 

54LS112 

54LS112FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 65 

105 

54LS85 

DM54LS85J£mil 

NSC 

MAGN COMP 

166- 15 


215 

54LS112 

S54LS112F 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 13 

106 

54LS85 

DM54LS85W#mil 

NSC 

MAGN COMP 

166- 16 


216 

54LS112 

S54LS112F 

PHIN - 

FLIP FLOP 

42- 13 

107 

54LS85 

54LS85DM 

FSC 

MAGN COMP 

166- 39 


217 

54LS112 

S54LS112F 

RTCF 

FLIP FLOP 

42- 13 

108 

54LS85 

54LS85FM 

FSC 

MAGN COMP 

166- 40 


218 

54LS112 

S54LS112F 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 13 

109 

54LS85 

S54LS85F 

MULB 

MAGN COMP 

166- 65 


219 

54LS112 

S54LS112F 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 13 

110 

54LS85 

S54LS85F 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 65 


220 

54LS112 

S54LS112W 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 14 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1JGENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


— 

LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

54LS112 

S54LS112W 

PHIN 

fup flop 

42- 14 


Ill 

54LS161 

SN54LS161AJ 

MOTA 

COUNTER 

148- 24 

2 

54LS112 

S54LS112W 

RTCF 

FLIP FLOP 

42- 14 


112 

54LS161 

SN54LS161AJ 

Til 

COUNTER 

148- 24 

3 

54LS112 

S54LS112W 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 14 


113 

54LS161 

SN54LS161AW 

Til 

COUNTER 

148- 25 

4 

54LS112 

S54LS112W 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 14 


114 

54LS161 

SN54LS161J 

AMD 

COUNTER 

147- 14 

5 

54LS112 

SN54LS112AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

42- 33 


115 

54LS161 

SN54LS161W 

AMD 

COUNTER 

147- 15 

6 

54LS112 

SN54LS112AJ 

Til 

FLIP FLOP 

42- 33 


116 

54LS162 

DM54LS162AJ#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 44 

7 

54LS112 

SN54LS112AW 

Til 

FLIP FLOP 

42- 34 


117 

54LS162 

DM54LS162AW#mil 

NSC 

COUNTER 

129- 2 

8 

54LS113 

T54LS113D2 

SGAI 

FLIP FLOP 

42- 41 


118 

54LS162 

54LS162FM 

FSC 

COUNTER 

139- 78 

9 

54LS113 

54LS113FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 66 


119 

54LS162 

S54LS162AF 

MULB 

COUNTER 

141- 57 

10 

54LS113 

S54LS113F 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 15 


120 

54LS162 

S54LS162AF 

PHIN 

COUNTER 

141- 57 

11 

54LS113 

S54LS113F 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 15 


121 

54LS162 

S54LS162AF 

SIC 

COUNTER 

141- 57 

12 

54LS113 

S54LS113F 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 15 


122 

54LS162 

S54LS162AF 

VALG 

COUNTER 

141- 57 

13 

54LS113 

S54LS113F 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 15 


123 

54LS162 

S54LS162AW 

MULB 

COUNTER 

141- 58 

14 

54LS113 

S54LS113W 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 16 


124 

54LS162 

S54LS162AW 

PHIN 

COUNTER 

141- 58 

15 

54LS113 

S54LS113W 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 16 


125 

54LS162 

S54LS162AW 

SIC 

COUNTER 

141- 58 

16 

54LS113 

S54LS113W 

SIC 

FLIP FLOP 

42- 16 


126 

54LS162 

S54LS162AW 

VALG 

COUNTER 

141- 58 

17 

54LS113 

S54LS113W 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 16 


127 

54LS162 

SN54LS162AJ 

MOTA 

COUNTER 

142- 47 

18 

54LS113 

SN54LS113AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

42- 35 


128 

54LS162 

SN54LS162AJ 

Til 

COUNTER 

142- 47 

19 

54LS113 

SN54LS113AJ 

Til 

FLIP FLOP 

42- 35 


129 

54LS162 

SN54LS162AW 

Til 

COUNTER 

142- 48 

20 

54LS113 

SN54LS113AW 

Til 

FLIP FLOP 

42- 36 


130 

54LS162 

SN54LS162J 

AMD 

COUNTER 

141- 67 

21 

54LS114 

T54LS114D2 

SGAI 

FLIP FLOP 

42- 42 


131 

54LS162 

SN54LS162W 

AMD 

COUNTER 

141- 68 

22 

54LS114 

54LS114FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 67 


132 

54LS163 

DM54LS163AJ # mil 

NSC 

COUNTER 

148- 10 

23 

54LS114 

S54LS114F 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 17 


133 

54LS163 

DM54LS163AW#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 11 

24 

54LS114 

S54LS114F 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 17 


134 

54LS163 

54LS163DM 

FSC 

COUNTER 

144- 64 

25 

54LS114 

S54LS114F 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 17 


135 

54LS163 

54LS163FM 

FSC 

COUNTER 

144- 65 

26 

54LS114 

S54LS114W 

MULB 

FLIP FLOP 

42- 18 


136 

54LS163 

S54LS163AF 

MULB 

COUNTER 

148- 68 

27 

54LS114 

S54LS114W 

PHIN 

FLIP FLOP 

42- 18 


137 

54LS163 

S54LS163AF 

PHIN 

COUNTER 

148- 68 

28 

54LS114 

S54LS114W 

VALG 

FLIP FLOP 

42- 18 


138 

54LS163 

S54LS163AF 

SIC 

COUNTER 

148- 68 

29 

54LS114 

SN54LS114AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

42- 37 


139 

54LS163 

S54LS163AF 

VALG 

COUNTER 

148- 68 

30 

54LS114 

SN54LS114AJ 

Til 

FLIP FLOP 

42- 37 


140 

54LS163 

S54LS163AW 

MULB 

COUNTER 

148- 69 

31 

54LS114 

SN54LS114AW 

Til 

FLIP FLOP 

42- 38 


141 

54LS163 

S54LS163AW 

PHIN 

COUNTER 

148- 69 

32 

54LS122 

SN54LS122J 

MOTA 

TIME DELAY 

126- 51 


142 

54LS163 

S54LS163AW 

SIC 

COUNTER 

148- 69 

33 

54LS122 

SN54LS122J 

Til 

TIME DELAY 

126- 51 


143 

54LS163 

S54LS163AW 

VALG 

COUNTER 

148- 69 

34 

54LS122 

SN54LS122W 

Til 

TIME DELAY 

126- 52 


144 

54LS163 

SN54LS163AJ 

MOTA 

COUNTER 1 

148- 26 

35 

54LS123 

S54LS123AF 

MULB 

TIME DELAY 

127- 1 


145 

54LS163 

SN54LS163AJ 

Til 

COUNTER 

148- 26 

36 

54LS123 

S54LS123AF 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 1 


146 

54 LSI 63 

SN54LS163AW 

Til 

COUNTER 

148- 27 

37 

54LS123 

S54LS123AF 

SIC 

TIME DELAY 

127- 1 


147 

54LS163 

SN54LS163J 

AMD 

COUNTER 

147- 16 

38 

54LS123 

S54LS123AF 

VALG 

TIME DELAY 

127- 1 


148 

54LS163 

SN54LS163W 

AMD 

COUNTER 

147- 17 

39 

54LS123 

S54LS123 AW 

MULB 

TIME DELAY 

127- 2 


149 

54LS168 

54LS168DM 

FSC 

COUNTER 

143-104 

40 

54LS123 

S54LS123AW 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 2 


150 

54LS168 

54LS168FM 

FSC 

COUNTER 

143-105 

41 

54LS123 

S54LS123AW 

SIC 

TIME DELAY 

127- 2 


151 

54LS168 

S54LS168AF 

MULB 

COUNTER 

144- 4 

42 

54LS123 

S54LS123AW 

VALG 

TIME DELAY 

127- 2 


152 

54LS168 

S54LS168AF 

PHIN 

COUNTER 

144- 4 

43 

54LS123 

SN54LS123J 

MOTA 

TIME DELAY 

126- 53 


153 

54LS168 1 

S54LS168AF 

SIC 

COUNTER 

144- 4 

44 

54LS123 

SN54LS123J 

Til 

TIME DELAY 

126- 53 


154 

54LS168 

S54LS168AF 

VALG 

COUNTER 

144- 4 

45 

54LS123 

SN54LS123W 

Til 

TIME DELAY 

126- 54 


155 

54LS166 

S54LS168AW 

MULB 

COUNTER 

144- 5 

46 

54LS124 

SN54LS124J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 50 


156 

54LS168 

S54LS168AW 

PHIN 

COUNTER 

144- 5 

47 

54LS124 

SN54LS124W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 51 


157 

54LS168 

S54LS168AW 

SIC 

COUNTER 

144- 5 

48 

54LS133 

54LS133DM 

FSC 

GATE 

94- 45 


158 

54LS168 

S54LS168AW 

VALG 

COUNTER 

144- 5 

49 

54LS133 

54LS133FM 

FSC 

GATE 

94- 46 


159 

54LS168 

SN54LS168J 

MOTA 

COUNTER 

141- 69 

50 

54LS133 

SN54LS133J 

MOTA 

GATE 

98- 10 


160 

54LS169 

54LS169DM 

FSC 

COUNTER 

150- 63 

51 

54LS136 

T54LS136D2 

SGAI 

GATE 

111- 62 


161 

54LSI69 

54LS169FM 

FSC 

COUNTER 

150- 64 

52 

54LS136 

54LS136DM 

FSC 

GATE 

111- 13 


162 

54LS169 

S54LS169AF 

MULB 

COUNTER 

150- 75 

53 

54LS136 

54LS136FM 

FSC 

GATE 

111- 14 


163 

54LS169 

S54LS169AF 

PHIN 

COUNTER 

150- 75 

54 

54LS136 

S54LS136F 

MULB 

GATE 

111- 48 


164 

54LSI69 

S54LS169AF 

SIC 

COUNTER 

150- 75 

55 

54LS136 

S54LS136F 

PHIN 

GATE 

111- 48 


165 

54LS169 

S54LS169AF 

VALG 

COUNTER 

150- 75 

56 

54LS136 

S54LS136F 

SIC 

GATE 

111- 48 


166 

54LS169 

S54LS169AW 

MULB 

COUNTER 

150- 76 

57 

54LS136 

S54LS136F 

VALG 

GATE 

111- 48 


167 

54LS169 

S54LS169AW 

PHIN 

COUNTER 

150- 76 

58 

54LS136 

S54LS136W 

MULB 

GATE 

111- 49 


168 

54LS169 

S54LS169AW 

SIC 

COUNTER 

150- 76 

59 

54LS136 

S54LS136W 

PHIN 

GATE 

111- 49 


169 

54LSI69 

S54LS169AW 

VALG 

COUNTER 

150- 76 

60 

54LS136 

S54LS136W 

SIC 

GATE 

111- 49 


170 

54LSI69 

SN54LS169J 

MOTA 

COUNTER 

147- 18 

61 

54LS136 

S54LS136W 

VALG 

GATE 

111- 49 


171 

54LS173 

S54LS173F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 37 

62 

54LS136 

SN54LS136J 

MOTA 

GATE 

111- 57 


172 

54LS173 

S54LS173F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 37 

63 

54LS136 

SN54LS136J 

Til 

GATE 

111- 57 


173 

54LS173 

S54LS173W 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 38 

64 

54LS136 

SN54LS136W 

Til 

GATE 

111- 58 


174 

54LS173 

S54LS173W 

SlC 

FLIP FLOP 

53- 38 

65 

54LS138 

S54LS138F 

MULB 

DECODER 

121- 83 


175 

54LS173 

SN54LS173AJ 

Til 

FLIP FLOP 

50- 17 

66 

54LS138 

S54LS138W 

MULB 

DECODER 

121- 84 


176 

54LS173 

SN54LS173AW 

Til 

FLIP FLOP 

50- 18 

67 

54LS138 

SN54LS138J 

AMD 

DECODER 

121- 87 


177 

54LS174 

DM54LS174J#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 49 

68 

54LS138 

SN54LS138J 

Til 

DECODER 

121- 87 


178 

54LS174 

DM54LS174W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 50 

69 

54LS138 

SN54LS138W 

AMD 

DECODER 

121- 88 


179 

54LS174 

S54LS174F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 39 

70 

54LS138 

SN54LS138W 

Til 

DECODER 

121- 88 


180 

54LS174 

S54LS174W 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 40 

71 

54LS139 

SN54LS139J 

AMD 

DECODER 

121- 45 


181 

54LS175 

DM54LS175J#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 51 

72 

54LS139 

SN54LS139J 

Til 

DECODER 

121- 45 


182 

54LS175 

DM54LS175W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 52 

73 

54LS139 

SN54LS139W 

AMD 

DECODER 1 

121- 46 


183 

54LS175 

54LS175DM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 34 

74 

54LS139 

SN54LS139W 

Til 

DECODER 

121- 46 


184 

54LS175 

54LS175FM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 35 

75 

54LS154 

DM54LS154F#mil 

NSC 

DECODER 

120-103 


185 

54LS175 

S54LS175F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 41 

76 

54LS154 

DM54LS154J#mil 

NSC 

DECODER 

120-104 


186 

54LS175 

S54LS175W 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 42 

77 

54LS155 

DM54LS155J#mil 

NSC 

DECODER 

119- 22 


187 

54LS181 

54LS181FM 

FSC 

ALU 

169- 53 

78 

54LS155 

DM54LS155W#mil 

NSC 

DECODER 

119- 23 


188 

54LS181 

S54LS181F 

MULB 

ALU 

169- 37 

79 

54LS156 

DM54LS156J#mil 

NSC 

DECODER 

119- 24 


189 

54LS181 

S54LS181F 

PHIN 

ALU 

169- 37 

80 

54LS156 

DM54LSl56W#mil 

NSC 

DECODER 

119- 25 


190 

54LS181 

S54LS181F 

SIC 

ALU 

169- 37 

81 

54LS156 

S54LS156F 

MULB 

DECODER 

118- 78 


191 

54LS181 

S54LS181F 

VALG 

ALU 

169- 37 

82 

54LS156 

S54LS156W 

MULB 

DECODER 

118- 79 


192 

54LS181 

S54LS181N 

MULB 

ALU 

169- 38 

83 

54LS160 

DM54LS160AJ#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 43 


193 

54LS181 

S54LS181N 

PHIN 

ALU 

169- 38 

84 

54LS160 

DM54LS160AW#mil 

NSC 

COUNTER 

129- 1 


194 

54LS181 

S54LS181N 

SIC 

ALU 

169- 38 

85 

54LS160 

54L§160FM 

FSC 

COUNTER 

139- 77 


195 

54LS181 

S54LS181Q 

MULB 

ALU 

169- 39 

86 

54LS160 

S54LS160AF 

MULB 

COUNTER 

141- 55 


196 

54LS181 

S54LS181Q 

PHIN 

ALU 

169- 39 

87 

54LS160 

S54LS160AF 

PHIN 

COUNTER 

141- 55 


197 

54LS181 

S54LS181W 

MULB 

ALU 

169- 40 

88 

54LS160 

S54LS160AF 

SIC 

COUNTER 

141- 55 


198 

54LS181 

S54LS181W 

PHIN 

ALU 

169- 40 

89 

54LS160 

S54LS160AF 

VALG 

COUNTER 

141- 55 


199 

54LS181 

S54LS181W 

SIC 

ALU 

169- 40 

90 

54LS160 

S54LS160 AW 

MULB 

COUNTER 

141- 56 


200 

54LS181 

S54LS181W 

VALG 

ALU 

169- 40 

91 

54LS160 

S54LS160AW 

PHIN 

COUNTER 

141- 56 


201 

54LS181 

SN54LS181J 

AMD 

ALU 

169- 58 

92 

54LS160 

S54LS160 AW 

SIC 

COUNTER 

141- 56 


202 

54LS181 

SN54LS181J 

MOTA 

ALU 

169- 58 

93 

54LS160 

S54LS160AW 

VALG 

COUNTER 

141- 56 


203 

54LS181 

SN54LS181J 

Til 

ALU 

169- 58 

94 

54LS160 

SN54LS160AJ 

MOTA 

COUNTER 

142- 45 


204 

54LS181 

SN54LS181W 

AMD 

ALU 

169- 59 

95 

54LS160 

SN54LS160AJ 

Til 

COUNTER 

142- 45 


205 

54LS181 

SN54LS181W 

Til 

ALU 

169- 59 

96 

54LS160 

SN54LS160AW 

Til 

COUNTER 

142- 46 


206 

54LS182 

SN54LS182J 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 78 

97 

54LS160 

SN54LS160J 

AMD 

COUNTER 

141- 65 


207 

54LS183 

SN54LS183J 

Til 

ADDER 

160- 87 

98 

54LS160 

SN54LS160W 

AMD 

COUNTER 

141- 66 


208 

54LS183 

SN54LS183W 

Til 

ADDER 

160- 88 

99 

54LS161 

DM54LS161AJ#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 8 


209 

54LS190 

DM54LSl90J#mil 

NSC 

COUNTER 

146- 47 

100 

54LS161 

DM54LS161AW#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 9 


210 

54LS190 

DM54LS190W#mil 

NSC 

COUNTER 

146- 48 

101 

54LS161 

54LS161DM 

FSC 

COUNTER 

144- 62 


211 

54LS190 

54LS190FM 

FSC 

COUNTER 

140- 55 

102 

54LS161 

54LS161FM 

FSC 

COUNTER 

144- 63 


212 

54LS190 

S54LS190F 

MULB 

COUNTER 

143- 98 

103 

54LS161 

S54LS161AF 

MULB 

COUNTER 

148- 66 


213 

54LS190 

S54LS190F 

PHIN 

COUNTER 

143- 98 

104 

54LS161 

S54LS161AF 

PHIN 

COUNTER 

148- 66 


214 

54LS190 

S54LS190F 

SIC 

COUNTER 

143- 98 

105 

54LS161 

S54LS161AF 

SIC 

COUNTER 

148- 66 


215 

54LS190 

S54LS190F 

VALG 

COUNTER 

143- 98 

106 

54LS161 

S54LS161AF 

VALG 

COUNTER 

148- 66 


216 

54LS190 

S54LS190W 

MULB 

COUNTER 

143- 99 

107 

54LS161 

S54LS161AW 

MULB 

COUNTER 

148- 67 


217 

54LS190 

S54LS190W 

PHIN 

COUNTER 

143- 99 

108 

54LS161 

S54LS161AW 

PHIN 

COUNTER 

148- 67 


218 

54LS190 

S54LS190W 

SIC 

COUNTER 

143- 99 

109 

54LS161 

S54LS161AW 

SIC 

COUNTER 

148- 67 


219 

54 LSI 90 

S54LS190W 

VALG 

COUNTER 

143- 99 

110 

54LS161 

S54LS161AW 

VALG 

COUNTER 

148- 67 


220 

54LS190 

SN54LS190J 

AMD 

COUNTER 

141- 70 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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GENEF 

IIC PRODUCT 1 

NDE 

IN ORDER OF: (GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


TI 

2j 






TJ 

U 




LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 



NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

54EST90 

SN54LS190J 

MOTA 

Counter 

141-~7C 


ill 

H>4LS259 

S54LS259F 

MULB 

LATCHES 

180-106 

2 

54LSI 90 

SN54LS190J 

Til 

COUNTER 

141- 70 


112 

54LS259 

S54LS259F 

PHIN 

LATCHES 

180-106 

3 

54LS190 

SN54LS190W 

AMD 

COUNTER 

141- 71 


113 

54L.S259 

S54LS259F 

SIC 

LATCHES 

180-106 

4 

54LS190 

SN54LS190W 

Til 

COUNTER 

141- 71 


114 

54LS259 

S54LS259F 

VALG 

LATCHES 

180-106 

5 

54LS191 

DM54LS191 J#mil 

NSC 

COUNTER 

146- 49 


115 

54LS259 

S54LS259W 

MULB 

LATCHES 

180-107 

6 

54LS191 

DM54LS191 W#mil 

NSC 

COUNTER 

146- 50 


116 

54LS259 

S54LS259W 

PHIN 

LATCHES 

180-107 

7 

54LS191 

54LS191 DM 

FSC 

COUNTER 

148- 43 


117 

54LS259 

S54LS259W 

SIC 

LATCHES 

180-107 

8 

54LS191 

54LS191FM 

FSC 

COUNTER 

148- 44 


118 

54LS259 

S54LS259W 

VALG 

LATCHES 

180-107 

9 

54LS191 

S54LS191F 

MULB 

COUNTER 

150- 59 


119 

54LS259 

SN54LS259J 

MOTA 

LATCHES 

180- 8 

10 

54LS191 

S54LS191F 

PHIN 

COUNTER 

150- 59 


120 

54LS259 

SN54LS259J 

TII 

LATCHES 

180- 8 

11 

54LS191 

S54LS191F 

SIC 

COUNTER 

150- 59 


121 

54LS259 

SN54LS259W 

Til 

LATCHES 

180- 9 

12 

54LS191 

S54LS191F 

VALG 

COUNTER 

150- 59 


122 

54LS260 

54LS260DM 

FSC 

GATE 

89- 86 

13 

54LS191 

S54LS191W 

MULB 

COUNTER 

150- 60 


123 

54LS260 

54LS260FM 

FSC 

GATE 

89- 87 

14 

54LS191 

S54LS191W 

PHIN 

COUNTER 

150- 60 


124 

54LS260 

S54LS260F 

MULB 

GATE 

90- 35 

15 

54LS191 

S54LS191W 

SIC 

COUNTER 

150- 60 


125 

54LS260 

S54LS260F 

PHIN 

GATE 

90- 35 

16 

54LS191 

S54LS191W 

VALG 

COUNTER 

150- 60 


126 

54LS260 

S54LS260F 

SIC 

GATE 

90- 35 

17 

54LS191 

SN54LS191J 

AMD 

COUNTER 

147- 19 


127 

54LS260 

S54LS260F 

VALG 

GATE 

90- 35 

18 

54LS191 

SN54LS191J 

MOTA 

COUNTER 

147- 19 


128 

54LS260 

S54LS260W 

MULB 

GATE 

90- 36 

19 

54LS191 

SN54LS191J 

Til 

COUNTER 

147- 19 


129 

54LS260 

S54LS260W 

PHIN 

GATE 

90- 36 

20 

54LS191 

SN54LS191W 

AMD 

COUNTER 

147- 20 


130 

54LS260 

S54LS260W 

SIC 

GATE 

90- 36 

21 

54LS191 

SN54LS191W 

Til 

COUNTER 

147- 20 


131 

54LS260 

S54LS260W 

VALG 

GATE 

90- 36 

22 

54LS192 

DM54 LS192J# mil 

NSC 

COUNTER 

148- 12 


132 

54LS260 

^N54LS260J 

MOTA 

GATE 

90- 47 

23 

54LS192 

DM54LSl92W#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 13 


133 

54LS261 

S54LS261F 

MULB 

MULTIPLIER 

163- 27 

24 

54LSI 92 

54LS192DM 

FSC 

COUNTER 

151- 65 


134 

54LS261 

S54LS261F 

PHIN 

MULTIPLIER 

163- 27 

25 

54LS192 

54LS192FM 

FSC 

COUNTER 

151- 66 


135 

54LS261 

S54LS261F 

VALG 

MULTIPLIER 

163- 27 

26 

54LS192 

S54LS192F 

MULB 

COUNTER 

152- 34 


136 

54LS261 

S54LS261W 

MULB 

MULTIPLIER 

163- 28 

27 

54LSI 92 

S54LS192F 

PHIN 

COUNTER 

152- 34 


137 

54LS261 

S54LS261W 

PHIN 

MULTIPLIER 

163- 28 

28 

54LS192 

S54LS192F 

SIC 

COUNTER 

152- 34 


138 

54LS261 

S54LS261W 

VALG 

MULTIPLIER 

163- 28 

29 

54LS192 

S54LS192F 

VALG 

COUNTER 

152- 34 


139 

54LS261 

SN54LS261J 

Til 

MULTIPLIER 

163- 29 

30 

54LSI 92 

S54LS192W 

MULB 

COUNTER 

152- 35 


140 

54LS261 

SN54LS261W 

TII 

MULTIPLIER 

163- 30 

31 

54LSI 92 

S54LS192W 

PHIN 

COUNTER 

152- 35 


141 

54LS266 

54LS266DM 

FSC 

GATE 

114- 88 

32 

54 LSI 92 

S54LS192W 

SIC 

COUNTER 

152- 35 


142 

54LS266 

54LS266FM 

FSC 

GATE 

114- 89 

33 

54LSI 92 

S54LS192W 

VALG 

COUNTER 

152- 35 


143 

54LS266 

S54LS266F 

MULB 

GATE 

114-100 

34 

54LS192 

SN54LS192J 

AMD 

COUNTER 

142- 29 


144 

54LS266 

S54LS266F 

PHIN 

GATE 

114-100 

35 

54LSI 92 

SN54L.S192J 

MOTA 

COUNTER 

142- 29 


145 

54LS266 

S54LS266F 

SIC 

GATE 

114-100 

36 

54LSI 92 

SN54LS192J 

Til 

COUNTER 

142- 29 


146 

54LS266 

S54LS266F 

iVALG 

GATE 

114-100 

37 

54L9192 

SN54LS192 W 

AMD 

COUNTER 

142- 49 


147 

54LS266 

S54LS266W 

MULB 

GATE 

1 i5- 1 

38 

54 LSI 92 

SN54LS192W 

Til 

COUNTER 

142- 49 


148 

54LS266 

S54LS266W 

PHIN 

GATE 

115- 1 

39 

54LSI 93 

DM54LS193J#mi! 

NSC 

COUNTER 

148- 14 


149 

54LS266 

S54LS266W 

[sic 

GATE 

115- 1 

40 

54LS193 

DM54 LS193 W # mil 

NSC ' 

COUNTER 

148- 15 


150 

54LS266 

S54LS266W 

VALG 

GATE 

115- 1 

41 

54LSI 93 

54LS193DM 

FSC 

COUNTER 

148- 75 


151 

54LS266 

SN54LS266J 

MOTA 

GATE 

115- 2 

42 

54LS193 

54LS193FM 

FSC 

COUNTER 

148- 76 


152 

54LS266 

SN54LS266J 

T!1 

GATE 

115- 2 

43 

54LSI 93 

S54LS193F 

MULB 

COUNTER 

150- 77 


153 

54LS266 

SN54LS266W 

TII 

GATE 

115- 3 

44 

54LS193 

S54LS193F 

PHIN 

COUNTER 

150- 77 


154 

54LS273 

54LS273DM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 4 

45 

54LSI 93 

S54LS193F 

SIC 

COUNTER 

150- 77 


155 

54LS273 

54LS273FM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 5 

46 

54LSI93 

S54LS193F 

VALG 

COUNTER 

150- 77 


156 

54LS273 

S54LS273F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 43 

47 

54LSI 93 

S54LS193W 

MULB 

COUNTER 

150- 78 


157 

54LS273 

S54LS273F 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 43 

48 

54LSI 93 

S54LS193W 

PHIN 

COUNTER 

150- 78 , 


158 

54LS273 

S54LS273F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 43 

49 

54LS193 

S54LS193W 

SIC 

COUNTER 

150- 78 l 


159 

54LS273 

S54LS273F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 43 

50 

54LSI 93 

S54LS193W 

VALG 

COUNTER 

150- 78 


160 

54LS275 

SN54LS275J 

Til 

SPECIAL 

182- 84 

51 

54LSI 93 

SN54LS193J 

AMD 

COUNTER 

147- 95 


161 

54LS279 

54LS279DM 

FSC 

LATCHES 

177- 21 

52 

54LSI 93 

SN54LS193J 

MOTA 

COUNTER 

147- 95 


162 

54LS279 

54LS279FM 

FSC 

LATCHES 

177- 22 

53 

54LS193 

SN54LS193J 

Til 

COUNTER 

147- 95 


163 

54LS279 

S54LS279F 

MULB 

LATCHES 

177- 30 

54 

54LSI 93 

SN54LS193W 

AMD 

COUNTER 

147- 96 


164 

54LS279 

S54LS279F 

PHIN 

LATCHES 

177- 30 

55 

54LSI 93 

SN54LS193W 

Til 

COUNTER 

147- 96 


165 

54LS279 

S54LS279F 

RTCF 

LATCHES 

177- 30 

56 

54LS196 

DM54l.S196J#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 79 


166 

54LS279 

S54LS279F 

SIC 

LATCHES 

177- 30 

57 

54LS196 

DM54 LSI 96W# mil 

NSC 

COUNTER 

148- 80 


167 

54LS279 

S54LS279F 

VALG 

LATCHES 

177- 30 

58 

54LSI 96 

54LS196FM 

FSC 

COUNTER 

143- 3 


168 

54LS279 

S54LS279W 

MULB 

LATCHES 

177-"'31 

59 

54LSI 96 

S54LS1S6F 

MULB 

COUNTER 

142- 24 


169 

54LS279 

S54LS279W 

PHIN 

LATCHES 

177- 31 

60 

54LSI 96 

S54LS196F 

PHIN 

COUNTER 

142- 24 


170 

54LS279 

S54LS279W 

RTCF 

LATCHES 

177- 31 

61 

54LSI 96 

S54LS196F 

SIC 

COUNTER 

142- 24 


171 

54LS279 

S54LS279W 

SIC 

LATCHES 

I 77 . 31 

62 

54LSI 96 

S54LS196F 

VALG 

COUNTER 

142- 24 


172 

54LS279 

S54LS279W 

VALG 

LATCHES 

177- 31 

63 

54LS196 

S54LS196W 

MULB 

COUNTER 

142- 25 I 


173 

54L.S279 

SN54LS279J 

MOTA 

LATCHES 

177- 34 

64 

54LS196 

S54LS196W 

PHIN 

COUNTER 

142- 25 1 


174 

S4LS279 

SN54LS279J 

TII 

LATCHES 

177- 34 

65 

54LS196 

S54LS196W 

SIC 

COUNTER 

142- 25 


175 

54LS279 

SN54LS279W 

TII 

LATCHES 

177- 35 

66 

54LSI 96 

S54LS196W 

VALG 

COUNTER 

142- 25 


176 

54LS280 

SN54LS280J 

TII 

PARITY GEN 

173- 31 

67 

54LS196 

SN54LS196J 

MOTA 

COUNTER 

142- 92 


177 

54LS280 

SN54LS280W 

TII 

PARITY GEN 

173- 32 

68 

54LSI 96 

SN54LS196J 

Til 

COUNTER 

142- 92 


178 

54LS283 

DM54LS283J#mil 

NSC 

ADDER 

161- 82 

69 

54LSI 96 

SN54LS196W 

Til 

COUNTER 

142- 93 


179 

54LS283 

DM54LS283W # mil 

NSC 

ADDER 

161- 83 

70 

54L.S197 

DM54LS I97j#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 81 


180 

54LS283 

T54LS283D2 

SGAI 

ADDER 

161- 75 

71 

54LS197 

D M 54 LS 19 7 W # mil 

NSC 

COUNTER 

148- 82 


181 

54LS283 

54LS283DM 

FSC 

ADDER 

160- 30 

72 

54LSI 97 

S54LS197F 

MULB 

COUNTER 

147- 93 


182 

54LS283 

54LS283FM 

FSC 

ADDER 

160- 31 

"73 ' " 

54LS197 

r S'54LS197F 

PHIN 

COUNTER 

147- 93 


183 

54LS283 

54LS283J 

FSC 

ADDER 

161- 36 

74 

54LS197 

S54LS197F 

SIC 

COUNTER 

147- 93 


184 

54LS283 

54LS283W 

FSC 

ADDER 

160- 32 

75 

54LS197 

S54LS197F 

VALG 

COUNTER 

147- 93 


185 

54LS283 

S54LS283F 

MULB 

ADDER 

161- 54 

76 "" 

54LSI97 ' 

S54LS197W 

MULB 

COUNTER 

147- 94 


186 

54LS283 

S54LS283F 

PHIN 

ADDER 

161-54 

77 

54LSI 97 

S54LS197W 

PHIN 

COUNTER 

147- 94 


187 

54LS283 

S54LS283F 

RTCF 

ADDER 

161- 54 

78 

54LS197 

S54LS197W 

SIC 

COUNTER 

147- 94 


188 

54LS283 

S54LS283F 

SIC 

ADDER 

161- 54 

“79 

54LSI 97 

S54LS197W 

VALG 

COUNTER 

147- 94 


189 

54LS283 

S54LS283F 

VALG 

ADDER 

181- 54 

80 | 

I54LS197 

SN54LS197J 

MOTA 

COUNTER 

149- 33 


190 

54LS283 

S54LS283W 

MULB 

ADDER 

161- 55 

81 

54LS197 

iSN54LSl 97J 

Til 

COUNTER 

149- 33 


191 

54LS283 

S54LS283W 

PHIN 

ADDER 

161- 55 

82 

54LS197 

SN54LS197W 

Til 

COUNTER 

147- 97 


192 

54LS283 

S54LS283W 

RTCF 

ADDER 

161- 55 

83 

54LS221 

S54LS221F 

MULB 

TIME DELAY 

127- 3 


193 

54LS283 

S54LS283W 

SIC 

ADDER 

161- 55 

64 

54LS221 

S54LS221F 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 3 


194 

54LS283 

S54LS283W 

VALG 

ADDER 

161- 55 

85 

54LS221 

S54LS221F 

SIC 

TIME DELAY “1 

127- 3 ' 


195 

54LS283 

SN54LS283J 

MOtA 

ADDER 

161- 60 

86 

54LS221 

S54LS221F 

VALG 

TIME DELAY 

127- 3 


196 

54LS283 

SN54LS283J 

TII 

ADDER 

161- 60 

87 

54LS221 

S54LS221W 

MULB 

TIME DELAY 

127- 4 


197 

54LS283 

SN54LS283W 

TII 

ADDER 

161- 61 

88 

54LS221 

S54LS221W 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 4 


198 

54LS290 

DM54LS290J # mil 

NSC 

'COUNTER 

151- 69 

89 

54LS221 

S54L.S221W 

SIC 

TIME DELAY 

127- 4 


199 

54LS290 

DM54LS290W#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 70 

90 

54LS221 

S54LS221W 

VALG 

TIME DELAY 

127- 4 


200 

54LS290 

54LS290DM 

FSC 

COUNTER 

151- 71 

91 

54LS221 

SN54LS221J 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 70 


[ 201 " 

54LS290 

54LS290FM 

FSC 

COUNTER 

"151- 72 

92 

54LS221 

SN54LS221J 

Til 

TIME DELAY 

127- 70 


202 

54LS290 

S54LS290F 

MULB 

COUNTER 

142- 26 

93 

54LS221 

SN54LS221W 

Til 

TIME DELAY 

127- 27 


203 

54LS290 

S54LS290F 

PHIN 

COUNTER 

142- 26 

94 

54LS240 

[SN54LS240J 

MMI 

DECODER 

117-100 


204 

54LS290 

S54LS290F 

RTCF 

Counter 

142- 26 

95 

54LS241 

SN54LS241J 

MMI 

DECODER 

117-101 


205 

54LS290 

S54LS290F 

SIC 

COUNTER 

142- 26 

96 

54LS256 

54LS256DM 

FSC 

LATCHES 

178- 66 


206 

54LS290 

S54LS290F 

VALG 

COUNTER 

142- 26 

97 

54LS256 

54LS256FM 

FSC 

LATCHES 

178- 67 


207 

54LS290 

S54LS290W 

MULB 

COUNTER 

142- 27 

98 

54LS256 

S54LS256F 

MULB 

LATCHES 

179- 9 


208 

54LS290 

S54LS290W 

PHIN 

COUNTER 

142- 27 

99 

54LS256 

S54LS256F J 

PHIN 

LATCHES 

179- 9 


209 

54LS290 

S54LS290W 

RTCF 

COUNTER 

142- 27 

'100 “ 

54LS256 

S54LS256F 

SIC 

LATCHES 

179- 9 


210 

54LS290 

S54LS290W 

SIC 

COUNTER 

142- 27 

101 

54LS256 

S54LS256F 

VALG 

LATCHES 

179- 9 


211 

54LS290 

S54LS290W 

VALG 

COUNTER 

142- 27 

102 

54LS256 

S54LS256W 

MULB 

LATCHES 

179- 10 


212 

54LS290 

SN54LS290J 

MOTA 

COUNTER 

143- 64 

103 

54LS256 

S54LS256W 

PHIN 

LATCHES 

179- 10 ” 


213 

54LS290 

SN54LS290J _1 

Til 

COUNTER 

143- 64 

104 

54LS256 

S54LS256W 

SIC 

LATCHES 

179- 10 


214 

54LS290 

SN54LS290W 

TII 

COUNTER 

143- 65 

105 

54LS256 

S54LS256W 

VALG 

LATCHES 

179- 10 


215 

54LS292 

SN54LS292J # mil 

TII 

FREQ DIVID 

157-103 

106 

54LS256 

SN54LS256J 

MOTA 

LATCHES 

178- 86 


216 

54LS292 

SN54LS292W#mil 

Til 

FREQ DIVID 

157-104 

107 

54LS259 

DM54LS259J#mil 

NSC 

LATCHES 

180-100 


217 

54LS293 

DM54 LS293J# mil 

NSC 

COUNTER 

148- 90 

108 

54LS259 

DM54L.S259W # mil 

NSC 

LATCHES 

180-101 


218 

54LS293 

DM54LS293VV#mi! 

NSC 

COUNTER 

149- 1 

109 

o4LS259 

54LS259DM 

FSC 

LATCHES 

180- 54 


219 

54LS293 

54LS293DM 

FSC 

COUNTER 

149- 18 

110 

54LS259 

S54LS259FM 

FSC 

LATCHES 

180- 55 


220 

54LS293 

54LS293FM 

FSC 

COUNTER 

149- 19 
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IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

D 

GENERIC 

2J 
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PRODUCT 

PAGE 

LINE 

D 

GENERIC 

E 
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MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 
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& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

54LS293 

S54I SP93F 

MULB 

COUNTER 

145- 59 

Ill 

54LS390 ~ 

S54LS390F 

VALG 

Counter h 

141- 3 

2 

54LS293 

S54LS293F 

PHIN 

COUNTER 

145- 59 

112 

54LS390 

S54LS390W 

MULB 

COUNTER 

141- 4 

3 

54LS293 

S54LS293F 

RTCF 

COUNTER 

145- 59 

113 

54LS390 

S54LS390W 

PHIN 

COUNTER 

141- 4 

4 

54LS293 

S54LS293F 

SIC 

COUNTER j 

145- 59 

114 

54LS390 

S54LS390W 

RTCF 

COUNTER 

141- 4 

5 

54LS293 

S54LS293F 

VALG 

COUNTER 

145- 59 

115 

54LS390 

S54LS390W 

VALG 

COUNTER 

141- 4 

6 

54LS293 

S54LS293W 

MULB 

COUNTER 

145- 60 

116 

54LS390 

SN54LS390J 

MOTA 

COUNTER 

141- 9 

7 

54LS293 

S54LS293W 

PHIN 

COUNTER 

145- 60 

117 

54LS390 

SN54LS390J 1 

Til 

COUNTER 

141- 9 

8 

54LS293 

S54LS293W ! 

RTCF 

COUNTER 

145- 60 

118 

54LS390 

SN54LS390W 

Til 

COUNTER 

141- 10 

9 

54LS293 

S54LS293W 

SIC 

COUNTER 

145- 60 

119 

54LS393 

DM54LS393J#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 47 

10 

54LS293 

S54LS293W i 

VALG 

COUNTER 

145- 60 

120 

54LS393 

DM54LS393W#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 48 

11 

54LS293 

SN54LS293J 

MOTA 

COUNTER 

150- 26 

121 

54LS393 

54LS393DM 

FSC 

COUNTER 

145- 63 

12 

54LS293 

SN54LS293J 

Til 

COUNTER 

150- 26 

122 

54LS393 

54LS393FM 

FSC 

COUNTER 

145- 64 

13 

54LS293 

SN54LS293W 

Til 

COUNTER 

150- 27 

123 

54LS393 

S54LS393F 

MULB 

COUNTER 

147- 2 

14 

54LS294 

SN54LS294J#mil 

Til 

FREQ DIVID 

157-105 

124 

54LS393 

S54LS393F 

PHIN 

COUNTER 

147- 2 

15 

54LS294 

SN54LS294W#mil 

Til 

FREQ DIVID 

157-106 

125 

54LS393 

S54LS393F 

RTCF 

COUNTER 

147- 2 

16 

54LS320 

SN54LS320J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 8 

126 

54LS393 

S54LS393F 

SIC 

COUNTER 

147- 2 

17 

54LS320 

SN54LS320W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 9 

127 

54LS393 

S54LS393F 

VALG 

COUNTER 

147- 2 

18 

54LS321 

SN54LS321J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 10 

128 

54LS393 

S54LS393W 

MULB 

COUNTER 

147- 3 

19 

54LS321 1 

SN54LS321W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 11 

129 

54LS393 

S54LS393W 

PHIN 

COUNTER 

147- 3 

20 

54LS324 

SN54LS324J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 24 

130 

54LS393 

S54LS393W 

RTCF 

COUNTER 

147- 3 

21 

54LS324 

SN54LS324W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 25 

131 

54LS393 

S54LS393W 

SIC 

COUNTER 

147- 3 

22 

54LS325 

SN54LS325J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 18 

132 

54LS393 

S54LS393W 

VALG 

COUNTER 

147- 3 

23 

54LS325 

SN54LS325W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 19 

133 

54LS393 

SN54LS393J 

MOTA 

COUNTER 

146- 15 

24 

54LS326 

SN54LS326J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 20 

134 

54LS393 

SN54LS393J 

Til 

COUNTER 

146- 15 

25 

54LS326 

SN54LS326W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 21 

135 

54LS393 

SN54LS393W 

Til 

COUNTER 

146- 16 

26 

54LS327 

SN54LS327J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 22 

136 

54LS422 

SN54LS422J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 69 

27 

54LS327 

SN54LS327W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 23 

137 

54LS422 

SN54LS422W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 70 

28 

54LS363 

S54LS363F 

MULB 

LATCHES 

180- 61 

138 

54LS423 

SN54LS423J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 71 

29 

54LS363 

S54LS363F 

PHIN 

LATCHES 

180- 61 

139 

54LS423 

SN54LS423W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 72 

30 

54LS363 

S54LS363F 

RTCF 

LATCHES 

180- 61 

140 

54LS461 

SN54LS461JS 

MMI 

COUNTER 

144- 28 

31 

54LS363 

S54LS363F 

SIC 

LATCHES 

180- 61 

141 

54LS490 

54LS490DM 

FSC 

COUNTER 

142- 75 

32 

54LS363 

S54LS363F 

VALG 

LATCHES 

180- 61 

142 

54LS490 

54LS490FM 

FSC 

COUNTER 

142- 76 

33 

54LS364 

S54LS364F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 44 

143 

54LS490 

S54LS490F 

MULB 

COUNTER 

141- 59 

34 

54LS364 

S54LS364F 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 44 

144 

54LS490 

S54LS490F 

PHIN 

COUNTER 

141- 59 

35 

54LS364 

S54LS364F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 44 

145 

54LS490 

S54LS490F 

RTCF 

COUNTER 

141- 59 

36 

54LS364 

S54LS364F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 44 

146 

54LS490 

S54LS490F 

SIC 

COUNTER 

141- 59 

37 

54LS373 

DM54LS373J # mil 

NSC 

LATCHES 

179- 97 

147 

54LS490 

S54LS490F 

VALG 

COUNTER 

141- 59 

38 

54LS373 

DM54LS373W#mil 

NSC 

LATCHES 

179- 98 

148 

54LS490 

S54LS490W 

MULB 

COUNTER 

141- 60 

39 

54LS373 

54LS373DM 

FSC 

LATCHES 

178- 11 

149 

54LS490 

S54LS490W 

PHIN 

COUNTER 

141- 60 

40 

54LS373 

54LS373FM 

FSC 

LATCHES 

178- 12 

150 

54LS490 

S54LS490W 

RTCF 

COUNTER 

141- 60 

41 

54LS373 

Am54LS373X#ai 

AMD 

LATCHES 

181- 15 

151 

54LS490 

S54LS490W 

SIC 

COUNTER 

141- 60 

42 

54LS373 

S54LS373F 

MULB 

LATCHES 

181- 8 

152 

54LS490 

S54LS490W 

VALG 

COUNTER 

141- 60 

43 

54LS373 

S54LS373F 

PHIN 

LATCHES 

181- 8 

153 

54LS490 

SN54LS490J 

MOTA 

COUNTER 

141- 11 

44 

54LS373 

S54LS373F 

RTCF 

LATCHES 

181- 8 

154 

54LS490 

SN54LS490J 

Til 

COUNTER 

141- 11 

45 

54LS373 

S54LS373F 

SIC 

LATCHES 

181- 8 

155 

54LS490 

SN54LS490W 

Til 

COUNTER 

141- 12 

46 

54LS373 

S54LS373F 

VALG 

LATCHES 

181- 8 

156 


SN54LS491JS 

MMI 

COUNTER 

144- 31 

47 

54LS373 

AM54LS373J 

AMD 

LATCHES 

180- 84 

157 

54LS533 

54LS533DM 

FSC 

LATCHES 

178- 18 

48 

54LS373 

AM54LS373W 

AMD 

LATCHES 

180- 85 

158 

54LS533 

54LS533FM 

FSC 

LATCHES 

178- 19 

49 

54LS373 

SN54LS373J 

MMI 

LATCHES 

180- 93 

159 

54LS533 

Am54LS533X#ai 

AMD 

LATCHES 

181- 16 

50 

54LS373 

SN54LS373J 

MOTA 

LATCHES 

180- 93 

160 

54LS533 

AM54LS533J 

AMD 

LATCHES 

180- 86 

51 

54LS373 

SN54LS373J 

Til 

LATCHES 

180- 93 

161 i 

54LS533 

AM54LS533W 

AMD 

LATCHES 

180- 87 

52 

54LS374 

DM54LS374J#mil 

NSC 

LATCHES 

180- 38 

162 

54LS533 

SN54LS533J 

MMI 

LATCHES 

180- 19 

53 

54LS374 

DM54LS374W#mil 

NSC 

LATCHES 

180- 39 

163 

54LS534 

54LS534DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 19 

54 

54LS374 

54LS374DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 17 

164 

54LS534 

54LS534FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 20 

55 

54LS374 

54LS374FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 18 

165 

54LS534 

SN54LS534J 

MMI 

FLIP FLOP 

50- 21 

56 

54LS374 

S54LS374F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 45 

166 

54LS563 

54LS563DC 

FSC 

LATCHES 

178- 13 

57 

54LS374 

S54LS374F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 45 

167 

54LS563 

54LS563DM 

FSC 

LATCHES 

178- 14 

58 

54LS374 

SN54LS374J 

MMI 

LATCHES 

180- 44 

168 

54LS563 

54LS563FM 

FSC 

LATCHES 

178- 15 

59 

54LS374 

SN54LS374J# 

Til 

FLIP FLOP 

51- 2 

169 

54LS563 

54LS563PC 

FSC 

LATCHES 

178- 16 

60 

54LS375 

54LS375DM 

FSC 

LATCHES 

177- 38 

170 

54LS564 

54LS564DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 21 

61 

54LS375 

54LS375FM 

FSC 

LATCHES 

177- 39 

171 

54LS564 

54LS564FM 

TSC 

FLIP FLOP 

51- 22 

62 

54LS375 

S54LS375F 

MULB 

LATCHES 

177- 56 

172 

54LS568 

S54LS568AF 

SIC 

COUNTER 

142- 70 

63 

54LS375 

S54LS375F 

PHIN 

LATCHES 

177- 56 

173 

54LS568 

S54LS568F 

MULB 

COUNTER 

144- 6 

64 

54LS375 

S54LS375F 

RTCF 

LATCHES 

177- 56 

174 

54LS568 

S54LS568F 

PHIN 

COUNTER 

144- 6 

65 

54LS375 

S54LS375F 

SIC 

LATCHES 

177- 56 

175 

54LS568 

S54LS568F 

SIC 

COUNTER 

144- 6 

66 

54LS375 

S54LS375F 

VALG 

LATCHES 

177- 56 

176 

54LS568 

S54LS568F 

VALG 

COUNTER 

144- 6 

67 

54LS375 

S54LS375W 

MULB 

LATCHES 

177- 57 

177 

54LS568 

SN54LS568J 

MOTA 

COUNTER 

141- 72 | 

68 

54LS375 

S54LS375W 

PHIN 

LATCHES 

177- 57 

178 

54LS569 

S54LS569AF 

SIC 

COUNTER 

148- 70 

69 

54LS375 

S54LS375W 

RTCF 

LATCHES 

177- 57 

179 

54LS569 

S54LS569F 

MULB 

COUNTER 

150- 79 

70 

54LS375 

S54LS375W 

SIC 

LATCHES 

177- 57 

180 

54LS569 

S54LS569F 

PHIN 

COUNTER 

150- 79 

71 

54LS375 

S54LS375W 

VALG 

LATCHES 

177- 57 

181 

54LS569 

S54LS569F 

SIC 

COUNTER 

150- 79 

72 

54LS375 

SN54LS375J 

MOTA 

LATCHES 

177- 61 

182 

54LS569 

S54LS569F 

VALG 

COUNTER 

150- 79 

73 

54LS375 

SN54LS375J 

Til 

LATCHES 

177- 61 

183 

54LS569 

SN54LS569J 

MOTA 

COUNTER 

147- 21 

74 

54LS375 

SN54LS375W 

Til 

LATCHES 

177- 62 

184 

54LS573 

54LS573DM 

FSC 

LATCHES 

178- 20 

75 

54LS377 

54LS377DM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 10 

185 

54LS573 

54LS573FM 

FSC 

LATCHES 

178- 21 

76 

54LS377 

54LS377FM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 11 

186 

54LS574 

54LS574DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 23 

77 

54LS377 

S54LS377F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 46 

187 

54LS574 

54LS574FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 24 

78 

54LS377 

S54LS377F 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 46 

188 

54LS590 

SN54LS590J#mil 

Til 

COUNTER 

146- 17 

79 

54LS377 

S54LS377F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 46 

189 

54LS590 

SN54LS590W#mil 

Til 

COUNTER 

146- 18 

80 

54LS377 

S54LS377F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 46 

190 

54LS591 

SN54LS591 J#mil 

Til 

COUNTER 

146- 19 

81 

54LS378 

54LS378DM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 12 

191 

54LS591 

SN54LS591W#mil 

Til 

COUNTER 

146- 20 

82 

54LS378 

54LS378FM 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 13 

192 

54LS592 

SN54LS592J#mil 

Til 

COUNTER 

146- 21 

83 

54LS378 

S54LS378F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 47 

193 

54LS592 

SN54LS592W#mil 

Til 

COUNTER 

146- 22 

84 

54LS378 

S54LS378W 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 48 

194 

54LS593 

SN54LS593J#mil 

Til 

COUNTER_ 

146- 23 

85 

54LS381 

SN54LS381J 

AMD 

ALU 

168- 64 

195 

54LS604 


Til 

LATCHES 

180- 10 

86 

54LS381 

SN54LS381J 

Til 

ALU 

168- 64 

196 

54LS605 


Til 

LATCHES 

179- 38 

87 

54LS381 

SN54LS381W 

AMD 

ALU 

168- 65 

197 

54LS606 


Til 

LATCHES 

180- 11 

88 

54LS382 

SN54LS382J 

Til 

ALU 

168- 70 

198 

54LS607 


Til 

LATCHES 

179- 39 

89 

54LS384 

54LS384DM 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 83 

199 

54LS624 


Til 

CLOCK/MV 

155- 26 

90 

54LS384 

54LS384FM 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 84 

200 

54LS624 


Til 

CLOCK/MV 

155- 27 

91 

54LS384 

SN54LS384J 

Til 

MULTIPLIER 

163- 79 

201 

54LS625 

SN54LS625J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 28 

92 

54LS384 

SN54LS384W 

Til 

MULTIPLIER 

163- 80 

202 

54LS625 

SN54LS625W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 29 

93 

54LS385 

SN54LS385J 

MOTA 

ADDER 

162- 45 

203 

54LS626 

SN54LS626J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 30 

94 

54LS385 

SN54LS385J 

Til 

ADDER 

162- 45 

204 

54LS626 

SN54LS626W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 31 

95 

54LS386 

54LS386DM 

FSC 

GATE 

111- 15 

205 


SN54LS627J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 32 

96 

54LS386 

54LS386FM 

FSC 

GATE 

111 - 16 

206 


SN54LS627W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 33 

97 

54LS386 

S54LS386F 

MULB 

GATE 

111- 50 

207 

54LS628 

SN54LS628J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 34 

98 

54LS386 

S54LS386F 

PHIN 

GATE 

111- 50 

208 

54LS628 

SN54LS628W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 35 

99 

54LS386 

S54LS386W 

MULB 

GATE 

111- 51 

209 

54LS629 

SN54LS629J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 36 

100 

54LS386 

S54LS386W 

PHIN 

GATE 

111- 51 

210 

54LS629 

SN54LS629W 

Til 

CLOCK/MV 

155- 37 

101 

54LS386 

SN54LS386J 

MOTA 

GATE 

111- 59 

211 

54LS630 

SN54LS630J 

Til 

SPECIAL 

182- 46 

102 

54LS386 

SN54LS386J 

Til 

GATE 

111- 59 

212 


SN54LS631J 

Til 

SPECIAL 

182- 47 

103 

54LS386 

SN54LS386W 

Til 

GATE 

111 - 60 

213 

54LS668 

SN54LS668J 

Til 

COUNTER 

141- 73 

104 

54LS390 

DM54LS390J#mil 

NSC 

COUNTER 

142- 62 

214 

54LS668 

SN54LS668J#mil 

MOTA 

COUNTER 

152- 1 

105 

54LS390 

DM54LS390W#mil 

NSC 

COUNTER 

142- 63 

215 

54LS668 

SN54LS668W 

Til 

COUNTER 

141- 74 

106 

54LS390 

54LS390DM 

FSC 

COUNTER 

140- 56 

216 

54LS669 

SN54LS669J 

Til 

COUNTER 

147- 22 

107 

54LS390 

54LS390FM 

FSC 

COUNTER 

140- 57 

217 

54LS669 

SN54LS669J#mil 

MOTA 

COUNTER 

149- 84 

108 

54LS390 

S54LS390F 

MULB 

COUNTER 

141- 3 

218 

54LS669 

SN54LS669W 

Til 

COUNTER 

147- 23 

109 

54LS390 

S54LS390F 

PHIN 

COUNTER 

141- 3 

219 

| f |l 1 l f i j i|| * | i|f|i|l 

SN54LS681J 

Til 

ALU 

168- 85 

110 

54LS390 

S54LS390F 

IRTCF 1 COUNTER 

141- 3 

220 

54LS682 

SN 54 LS682J # mil 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 4 
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IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

GENERIC 

NO. 

2J ... 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D - 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

54LS662 

SN54LS682J#mil 

Til 

MAGN COMP 

165- 4 


Ill 

54520 

S54S20W 

SIC 

GATE 

105- 66 

2 

54LS683 

SN54LS683J # mil 

Til 

MAGN COMP 

165- 14 


112 

54S20 

S54S20W 

VALG 

GATE 

105- 66 

3 

54LS684 

SN54LS684J#mil 

Til 

MAGN COMP 

165- 5 


113 

54S20 

SN54S20J 

Til 

GATE 

106- 98 

4 

54LS685 

SN54LS685J#mil 

Til 

MAGN COMP 

165- 15 


114 

54S20 

SN54S20W 

Til 

GATE 

106- 99 

5 

54LS686 

SN54LS686JT#mil 

Til 

MAGN COMP 

166-105 


115 

54S22 

54S22DM 

FSC 

GATE 

98- 45 

6 

54LS687 

SN54LS687JT #mil 

Til 

MAGN COMP 

166-108 


116 

54S22 

54S22FM 

FSC 

GATE 

94- 25 

7 

54LS688 

SN54LS688J#mil 

Til 

MAGN COMP 

165- 1 


117 

54S22 

S54S22F 

MULB 

GATE 

105- 67 

8 

54LS689 

SN54LS689J#mil 

Til 

MAGN COMP 

165- 11 


118 

54S22 

S54S22F 

PHIN 

GATE 

105- 67 

9 

54LS690 

SN54LS690J 

Til 

COUNTER 

143- 78 


119 

54S22 

S54S22F 

VALG 

GATE 

105- 67 

10 

54LS691 

SN54LS691J 

Til 

COUNTER 

150- 37 


120 

54S22 

S54S22W 

MULB 

GATE 

105- 68 

11 

54LS692 

SN54LS692J 

Til 

COUNTER 

143- 79 


121 

54S22 

S54S22W 

PHIN 

GATE 

105- 68 

12 

54LS693 

SN54LS693J 

Til 

COUNTER 

150- 38 


122 

54S22 

S54S22W 

VALG 

GATE 

105- 68 

13 

54LS696 

SN54LS696J 

Til 

COUNTER 

143- 80 


123 

54S22 

SN54S22J 

Til 

GATE 

106-100 

14 

54LS697 

SN54LS697J 

Til 

COUNTER 

150- 39 


124 

54S22 

SN54S22W 

Til 

GATE 

106-101 

15 

54LS698 

SN54LS698J 

Til 

COUNTER 

143- 81 


125 

54S30 

54S30DM 

FSC 

GATE 

98- 46 

16 

54LS699 

SN54LS699J 

Til 

COUNTER 

150- 40 


126 

54S30 

54S30FM 

FSC 

GATE 

98- 47 

17 

54S00 

54S00DM 

FSC 

GATE 

98- 38 


127 

54S30 

SN54S30J 

Til 

GATE 

106-102 

18 

54S00 

54S00FM 

FSC 

GATE 

98- 39 


128 

54S30 

SN54S30W 

Til 

GATE 

106-103 

19 

54§00 

S54S00F 

MULB 

GATE 

105- 59 


129 

54S32 

54S32DM 

FSC 

GATE 

87- 75 

20 

54S00 

S54S00F 

PHIN 

GATE 

105- 59 


130 

54S32 

54S32FM 

FSC 

GATE 

87- 76 

21 

54S00 

S54S00F 

SIC 

GATE 

105- 59 


131 

54S32 

S54S32F 

MULB 

GATE 

88 - 21 

22 

54S00 

S54S00F 

VALG 

GATE 

105- 59 


132 

54S32 

S54S32F 

PHIN 

GATE 

88 - 21 

23 

54S00 

S54S00W 

MULB 

GATE 

105- 60 


133 

54S32 

S54S32F 

VALG 

GATE 

88 - 21 

24 

54S00 

S54S00W 

PHIN 

GATE 

105- 60 


134 

54S32 

S54S32W 

MULB 

GATE 

88 - 22 

25 

54S00 

S54S00W 

SIC 

GATE 

105- 60 


135 

54S32 

S54S32W 

PHIN 

GATE 

88 - 22 

26 

54S00 

S54S00W 

VALG 

GATE 

105- 60 


136 

54S32 

S54S32W 

VALG 

GATE 

88 - 22 

27 

54S00 

SN54S00J 

Til 

GATE 

106- 92 

_ 

137 

54S32 

SN54S32J 

Til 

GATE 

88 - 29 

28 

54S00 

SN54S00W 

Til 

GATE 

106- 93 


138 

54S32 

SN54S32W 

Til 

GATE 

88 - 30 

29 

54S02 

S54S02F 

MULB 

GATE 

92- 40 


139 

54S37 

SN54S37J 

Til 

GATE 

106-104 

30 

54S02 

S54S02F 

PHIN 

GATE 

92- 40 


140 

54S37 

SN54S37W 

Til 

GATE 

106-105 

31 

54S02 

S54S02F 

SIC 

GATE 

92- 40 


141 

54S38 

SN54S38J 

Til 

GATE 

106-106 

32 

54S02 

S54S02F 

VALG 

GATE 

92- 40 


142 

54S38 

SN54S38W 

Til 

GATE 

106-107 

33 

54S02 

S54S02W 

MULB 

GATE 

92- 41 


143 

54S40 

SN54S40J 

Til 

GATE 

107- 1 

34 

54S02 

S54S02W 

PHIN 

GATE 

92- 41 


144 

54S40 

SN54S40W 

Til 

GATE 

107- 2 

35 

54S02 

S54S02W 

SIC 

GATE 

92- 41 


145 

54S51 

54S51DM 

FSC 

GATE 

82- 71 

36 

54S02 

S54S02W 

VALG 

GATE 

92- 41 


146 

54S51 

54S51FM 

FSC 

GATE 

82- 72 

37 

54S02 

SN54S02J 

Til 

GATE 

92- 66 


147 

54S51 

S54S51F 

MULB 

GATE 

82- 49 

38 

54S02 

SN54S02W 

Til 

GATE 

92- 67 


148 

54S51 

S54S51F 

PHIN 

GATE 

82- 49 

39 

54S03 

54S03DM 

FSC 

GATE 

98- 40 


149 

54S51 

S54S51F 

SIC 

GATE 

82- 49 

40 

54S03 

S54S03F 

MULB 

GATE 

105- 61 


150 

54S51 

S54S51F 

VALG 

GATE 

82- 49 

41 

54S03 

S54S03F 

PHIN 

GATE 

105- 61 


151 

54S51 

S54S51W 

MULB 

GATE 

82- 50 

42 

54S03 

S54S03W 

MULB 

GATE 

105- 62 


152 

54S51 

S54S51W 

PHIN 

GATE 

82- 50 

43 

54S03 

S54S03W 

PHIN 

GATE 

105- 62 


153 

54S51 

S54S51W 

SIC 

GATE 

82- 50 

44 

54S03 

S54S03W 

SIC 

GATE 

105- 62 


154 

54S51 

S54S51W 

VALG 

GATE 

82- 50 

45 

54S03 

SN54S03J 

Til 

GATE 

106- 94 


155 

54S51 

SN54S51J 

Til 

GATE 

86 - 77 

46 

54S03 

SN54S03W 

Til 

GATE 

106- 95 


156 

54S51 

SN54S51W 

Til 

GATE 

86 - 78 

47 

54S04 

S54S04F 

SIC 

GATE 

115- 61 


157 

54S64 

54S64DM 

FSC 

GATE 

83- 59 

48 

54S04 

S54S04W 

SIC 

GATE 

115- 62 


158 

54S64 

54S64FM 

FSC 

GATE 

83- 60 

49 

54S08 

S54S08F 

MULB 

GATE 

80- 21 


159 

54S64 

S54S64F 

MULB 

GATE 

86 - 41 

50 

54S08 

S54S08F 

PHIN 

GATE 

80- 21 


160 

54S64 

S54S64F 

PHIN 

GATE 

86 - 41 

51 

54S08 

S54S08F 

SIC 

GATE 

80- 21 


161 

54S64 

S54S64F 

VALG 

GATE 

86 - 41 

52 

54S08 

S54S08F 

VALG 

GATE 

80- 21 


162 

54S64 

S54S64W 

MULB 

GATE 

86 - 42 

53 

54S08 

S54S08W 

MULB 

GATE 

80- 22 


163 

54S64 

S54S64W 

PHIN 

GATE 

86 - 42 

54 

54S08 

S54S08W 

PHIN 

GATE 

80- 22 


164 

54S64 

S54S64W 

VALG 

GATE 

86 - 42 

55 

54S08 

S54S08W 

SIC 

GATE 

80- 22 


165 

54S64 

SN54S64J 

Til 

GATE 

86 - 79 

56 

54S08 

S54S08W 

VALG 

GATE 

80- 22 


166 

54S64 

SN54S64W 

Til 

GATE 

86 - 80 

57 

54S08 

SN54S08J 

Til 

GATE 

80- 76 


167 

54S65 

54S65FM 

FSC 

GATE 

82- 73 

58 

54S08 

SN54S08W 

Til 

GATE 

80- 77 


168 

54S65 

S54S65F 

MULB 

GATE 

86 - 43 

59 

54S09 

54S09FM 

FSC 

GATE 

76- 1 


169 

54S65 

S54S65F 

PHIN 

GATE 

86 - 43 

60 

54S09 

S54S09F 

MULB 

GATE 

80- 23 


170 

54S65 

S54S65F 

VALG 

GATE 

86 - 43 

61 

54S09 

S54S09F 

PHIN 

GATE 

80- 23 


171 

54S65 

S54S65W 

MULB 

GATE 

86 - 44 

62 

54S09 

S54S09F 

SIC 

GATE 

80- 23 


172 

54S65 

S54S65W 

PHIN 

GATE 

86 - 44 

63 

54S09 

S54S09F 

VALG 

GATE 

80- 23 


173 

54S65 

S54S65W 

VALG 

GATE 

86 - 44 

64 

54S09 

S54S09W 

MULB 

GATE 

80- 24 


174 

54S65 

SN54S65J 

Til 

GATE 

86 - 81 

65 

54S09 

S54S09W 

PHIN 

GATE 

80- 24 


175 

54S65 

SN54S65W 

Til 

GATE 

86 - 82 

66 i 

54S09 

S54S09W 

VALG 

GATE 

80- 24 


176 

54S74 

54S74DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 25 

67 

54S09 

SN54S09J 

Til 

GATE 

80- 78 


177 

54S74 

54S74FM 

FSC - 

FLIP FLOP 

51- 26 

68 

54S09 

SN54S09W 

Til 

GATE 

80- 79 


178 

54S74 

S54S74F 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 59 

69 

54S10 

54S10DM 

FSC 

GATE 

98- 41 


179 

54S74 

S54S74F 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 59 

70 

54S10 

54S10FM 

FSC 

GATE 

98- 42 


180 

54S74 

S54S74F 

SIC 

FLIP FLOP 

52- 59 

71 

54S10 

S54S10F 

MULB 

GATE 

105- 63 


181 

54S74 

S54S74F 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 59 

72 

54S10 

S54S10F 

PHIN 

GATE 

105- 63 


182 

54S74 

S54S74W 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 60 

73 

54S10 

S54S10F 

SIC 

GATE 

105- 63 


183 

54S74 

S54S74W 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 60 

74 

54S10 

S54S10F 

VALG 

GATE 

105- 63 


184 

54S74 

S54S74W 

SIC 

FLIP FLOP 

52- 60 

75 

54S10 

S54S10W 

MULB 

GATE 

105- 64 


185 

54S74 

S54S74W 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 60 

76 

54S10 1 

S54S10W 

PHIN 

GATE 

105- 64 


186 

54S74 

SN54S74J 

Til 

FLIP FLOP 

53- 5 

77 

54S10 

S54S10W 

SIC 

GATE 

105- 64 


187 

54S74 

SN54S74W 

Til 

FLIP FLOP 

53- 6 

78 

54S10 

S54S10W 

VALG 

GATE 

105- 64 


188 

54S85 

S54S85F 

MULB 

MAGN COMP 

166- 7 

79 

54S10 

SN54S10J 

Til 

GATE 

106- 96 


189 

54S85 

S54S85F 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 7 

80 

54S10 

SN54S10W 

Til 

GATE 

106- 97 


190 

54S85 

S54S85F 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 7 

81 

54S11 

54S11DM 

FSC 

GATE 

77- 54 


191 

54S85 

S54S85F 

SIC 

MAGN COMP 

166- 7 

82 

54S11 

54S11FM 

FSC 

GATE 

77- 55 


192 

54S85 

S54S85F 

VALG 

MAGN COMP 

166- 7 

83 

54S11 

S54S11F 

MULB 

GATE 

80- 25 


193 

54S85 

S54S85W 

MULB 

MAGN COMP 

166- 8 

84 

54S11 

S54S11F 

PHIN 

GATE 

80- 25 


194 

54S85 

S54S85W 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 8 

85 

54S11 

S54S11F 

SIC 

GATE 

80- 25 


195 

54S85 

f S54S85W 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 8 

86 

54S11 

S54S11F 

VALG 

GATE 

80- 25 


196 

54S85 

S54S85W 

SIC 

MAGN COMP 

166- 8 

87 

54S11 

S54S11W 

MULB 

GATE 

80- 26 


197 

54S85 

S54S85W 

VALG 

MAGN COMP 

166- 8 

88 

54S11 

S54S11W 

PHIN 

GATE 

80- 26 


198 

54S85 

SN54S85J 

Til 

MAGN COMP 

166- 9 

89 

54S11 

S54S11W 

SIC 

GATE 

80- 26 


199 

54S85 

SN54S85W 

Til 

MAGN COMP 

166- 10 

90 

54S11 

S54S11W 

VALG 

GATE 

80- 26 


200 

54S86 

54S86DM 

FSC 

GATE 

111- 63 

91 

54S11 

SN54S11J 

Til 

GATE 

80- 80 


201 

54S86 

54S86FM 

FSC 

GATE 

111- 64 

92 

54S11 

SN54S11W 

Til 

GATE 

80- 81 


202 

54S86 

S54S86F 

MULB 

GATE 

112- 55 

93 

54S15 

54S15DM 

FSC 

GATE 

76- 2 


203 

54S86 

S54S86F 

PHIN 

GATE 

112- 55 

94 

54S15 

54S15FM 

FSC 

GATE 

76- 3 


204 

54S86 

S54S86F 

SIC 

GATE 

112- 55 

95 

54S15 

S54S15F 

MULB 

GATE 

80- 27 


205 

54S86 

S54S86F 

VALG 

GATE 

112- 55 

96 

54S15 

S54S15F 

PHIN 

GATE 

80- 27 


206 

54S86 

S54S86W 

MULB 

GATE 

112- 56 

97 

54S15 

S54S15F 

VALG 

GATE 

80- 27 


207 

54S86 

S54S86W 

PHIN 

GATE 

112- 56 

98 

54S15 

S54S15W 

MULB 

GATE 

80- 28 


208 

54S86 

S54S86W 

SIC 

GATE 

112- 56 

99 

54S15 

S54S15W 

PHIN 

GATE 

80- 28 


209 

54S86 

S54S86W 

VALG 

GATE 

112- 56 

100 

54S15 

S54S15W 

VALG 

GATE 

80- 28 


210 

54S86 

SN54S86J 

Til 

GATE 

112 - 68 

101 

54S15 

SN54S15J 

Til 

GATE 

80- 82 


211 

54S86 

SN54S86W 

Til 

GATE 

112- 69 

102 

54S15 

SN54S15W 

Til 

GATE 

80- 83 


212 

54S109 

54S109DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 61 

103 

54S20 

54S20DM 

FSC 

GATE 

98- 43 


213 

54S109 

54S109FM 

FSC 

iFLIP FLOP 

42- 62 

104 

54S20 

54S20FM 

FSC 

GATE 

98- 44 


214 

54S112 

54S112DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 63 

105 

54S20 

S54S20F 

MULB 

GATE 

105- 65 


215 

54S112 

54S112FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 64 

106 

54S20 

S54S20F 

PHIN 

GATE 

105- 65 


216 

54S112 

S54S112F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 13 

107 

54S20 

S54S20F 

SIC, 

GATE 

105- 65 


217 

54S112 

S54S112F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 13 

108 

54S20 

S54S20F 

VALG 

GATE 

105- 65 


218 

54S112 

S54S112F 

SIC 

FLIP FLOP 

46- 13 

109 

54S20 

S54S20W 

faULB 

GATE 

105- 66 


219 

54S112 

S54S112F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 13 

110 

54S20 

S54S20W 

PHIN 

GATE 

105- 66 


220 

54S112 

S54S112W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 14 


G12 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G12 

























GENERIC PRODUCT INDEX 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

'3543TT2W- 

S54S112W 

S54S112W _ 

SN54S112J 

SN54S112W 

54S113FM _ 

S54S113F 

S54S113F 

S54S113 F_ 

S54S113F 

S54S113W 

S54S113W _ 

S54S113W 

S54S113W 

SN54S113J _ 

SN54S113W 

54S114FM 

S54S114F _ 

"S54S114F 

S54S114F 

S54S114W _ 

S54S114W 

S54S114W 

SN54S114J _ 

SN54S114W 
SN54S124J 

SN54S124 W_ 

54S133DM 

54S133FM 

S54S133F _ 

S54S133F 
S54S133F 

S54S133F _ 

"§54§133W 

S54S133W 

S54S133W _ 

S54S133W 

SN54S133J 

SN54S133W _ 

54S134FM 
S54S134F 

S54S134F _ 

S54S134F 

S54S134F 

S54S134W _ 

S54S134W 

S54S134W 

S 54S134W _ 

SN54S134J 

SN54S134W 

54S135FM _ 

S54S135F 

S54S135F 

S54S135F _ 

S54S135F 

S54S135W 

S54S135W _ 

S54S135W 

S54S135W 

SN54S135J _ 

" SN54S135W 
S54S138F 

S54S138W _ 

' SN54S138J 
SN54S138J 

SN54S138W _ 

SN54S138W 
SN54S139J 

SN54S139J _ 

SN54S139W 

SN54S139W 

S54S1 40A 

S54§140A 

SN54S140J 

SN54S140W _ 

DM54S160J#mi! 
DM54S160W # mil 

SNS4S160J _ 

SN54S160W 
SN54S161J 
SN54S161W 
“ DM54S162J#mil 
DM54S162W # mil 

SN54S162J _ 

SN54S162W 

DM54S163J#mil 

DM54S1 6 3 W # mil _ 

"SN54S163J 

SN54S163W 

S54S168F _ 

S54S168F 

SN54S168J 

SN54S168W _ 

S546T69F 

S54S169F 

SN54S169J _ 

" SN54S169W 
DM54S174J#mil 
DM54S174W#mil 
" S54S174F 
S54S174W 

S N54S174J _ 

SN54S174W 
DM54S175J#mil 
DM54S175W#mil __ 
54SI75DM 
54S175FM 

_ SN54S175J _ 

SN54S175W 

DM54S181J#mil 


MFR. PRODUCT 
CODE CLASS 


FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
" FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
“ FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
"FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
"FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
" FLIP FLOP - " 
FLIP FLOP 
i FLIP FLOP 
" FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
i FLIP FLOP 
"FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
"FLIP FLOP 
CLOCK/MV 
CLOCK/MV 
"GATE 
GATE 
i GATE 
"GATE 
GATE 

GATE _ 

i" (Sate 

GATE 

GATE _ 

" GATE 
GATE 
GATE 
"GATE 
i GATE 

GATE _ 

GATE 
GATE 
1 GATE 
"GATE 
GATE 

GATE _ 

"GATE 
GATE 
GATE 
r GATE 
GATE 
GATE 
" GATE 
! GATE 
GATE 
" GATE 
GATE 

GATE _ 

"GATE 
i DECODER 
1 DECODER 
" DECODER 
DECODER 
DECODER 
" DECODER 
DECODER 
DECODER 
" DECODER 
DECODER 

I GATE _ 

GATE 

GATE 

GATE 

" COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
" COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
i COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
I COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
ALU 


)UCT 1 

PAGE 

& 

LINE 

46- 

14 

46- 

14 

46- 

14 

46- 

59 

46- 

60 

42- 

65 

46- 

15 

46- 

15 

46- 

15 

46- 

15 

46- 

16 

46- 

16 

46- 

16 

46- 

16 

46- 

61 

46- 

62 

42- 

66 

46- 

17 

46- 

17 

46- 

17 

46- 

18 

46- 

18 

46- 

46- 

18 

63 

46- 

64 

155- 

54 

155- 

55 

98- 

48 

98- 

49 

105- 

69 

105- 

69 

105- 

69 

105- 

69 

105- 

70 

105- 

70 

105- 

70 

105- 

70 

107- 

3 

107- 

4 

98- 

50 

105- 

71 

105- 

71 

105- 

71 

105- 

71 

105- 

72 

105- 

72 

105- 

72 

105- 

72 

107- 

5 

107- 

6 

89- 

72 

113- 

42 

113- 

42 

113- 

42 

113- 

42 

113- 

43 

113- 

43 

113- 

43 

113- 

43 

113- 

44 

113- 

45 

121- 

85 

121- 

86 

121- 

89 

121- 

89 

121- 

90 

121- 

90 

121- 

47 

121- 

47 

121- 

48 

121- 

48 

105- 

73 

105- 

73 

107- 

7 

107- 

8 

151- 

83 

151- 

84 

143- 

23 

143- 

24 

149- 

60 

149- 

61 

151- 

85 

151- 

86 

142- 

84 

142- 

85 

149- 

47 

149- 

48 

148- 

88 

148- 

89 

144- 

11 

144- 

11 

144- 

12 

144- 

13 

148- 

87 

148- 

87 

150- 

86 

150- 

87 

53- 

53 

53- 

54 

54- 

23 

54- 

24 

53- 

7 

53- 

8 

53- 

55 

53- 

56 

51- 

27 

51- 

28 

53- 

9 

53- 

10 

169- 

78 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

Ill 

54Sl8l 

112 

54S181 

113 

54S181 

114 

54S181 

115 

54S181 

116 

54S181 

117 

54S181 

118 

54S181 

119 

54S181 

120 

54S181 

121 

54S181 

122 

54S181 

123 

54S181 

124 

54S181 

125 

54S181 

126 

54S182 

127 

54S182 

128 

54S182 

129 

54S182 

130 

54S182 

131 

54S182 

132 

54S182 

133 

54S182 

134 

54S182 

135 

54S182 

136 

54S182 

137 

54S182 

138 

54S182 

139 

54S182 

140 

54S182 

141 

54S182 

142 

54S196 

143 

54S196 

144 

54S196 

145 

54S196 

146 

54S197 

147 

54S197 

148 

54S197 

149 

54S197 

150 

54S240 

151 

54S241 

152 

54S244 

153 

54S260 

154 

54S260 

155 

54S260 

156 

54S260 

157 

54S260 

158 

54S260 

159 

54S260 

160 

54S260 

161 

54S260 

162 

54S260 

163 

54S260 

164 

54S260 

165 

54S275 

166 

54S280 

167 

54S280 

168 

54S280 

169 

54S280 

170 

54S280 

171 

54S280 

172 

54S280 

173 

54S280 

174 

54S280 

175 

54S280 

176 

54S280 

177 

54S280 

178 

54S280 

179 

54S280 

180 

54S283 

181 

54S283 

182 

54S283 

183 

54S373 

184 

54S373 

185 

54S373 

186 

54S373 

187 

54S373 

188 

54S373 

189 

54S374 

190 

54S374 

191 

54S374 

192 

54S374 

193 

54S381 

194 

54S381 

195 

54S381 1 

196 

54S381 

197 

54S508 

198 

"54S516 

199 

54S533 

200 

54S534 

201 

54S534 

202 

54S534 

203 

54S534 

204 

54S557 

205 

54S557 

206 

54S558 

207 

54S558 

208 

055 

209 

55 


D.A.T.A. 


GENERIC MANUFACTURER 

TYPE 

NO. NO. 

43TFi-545161 DM- 

4S181 54S181FM 

4S181 _ S54S181F _ 

4S181 S54S181F 

4S181 S54S181F 

4S181_ S54S181F _ 

4S181 S54S181N 

4S181 S54S181N 

4S181 _ S54S181N _ 

4S181 S54S181W 

4S181 S54S181W 

4S181 _ SN54S181J _ 

4S181 SN54S181J 

4S181 SN54S181W 

45181 _ SN54S181W _ 

45182 DM54S182J#mil 

4S182 54S182DM 

4S182 _ 54S182FM _ 

4S182 S54S182F 

4S182 S54S182F 

4S182 _ S54S182F _ 

4S182 S54S182F 

4S182 S54S182W 

4S182 _ S54S182W _ 

4S182 S54S182W 

4S182 S54S182W 

4S182 _ SN54S182F16 _ 

4S182 SN54S182J 

4S182 SN54S182J 

4S182 _ SN54S182J16 _ 

4S182 SN54S182W 

4S196 DM54Sl96J#mil 

4S196 _DM 54S196W#mil 

4S196 5N54S196J 

45196 SN54S196W 

45197 _DM 54S197J#mil 

4S197 "DM545197W#mil 

4S197 SN54S197J 

4S197 _ SN54S197W _ 

45240 SN54S240J 

45241 SN54S241J 

4 S244 _ SN54S244J _ 

4S260 54S260DM 

4S260 54S260FM 

4S260 _ S54S260F _ 

4S260 " S54S260F 

4S260 S54S260F 

4S260 _ S54S260F _ 

4S260 S54S260W 

4S260 S54S260W 

4S260 _S54S260W_ 

4S260 S54S260W 

4S260 SN54S260J 

4 S260 _ SN54S260W _ 

4S275 SN54S275J 

4S280 DM54S280J#mil 

4S280 _DM5 4S280W # mil 

4S280 54S280DM 

4S280 54S280FM 

4S280 _ S54S280F _ 

4S280 " S54S280F 

4S280 S54S280F 

4S280 _ S54S280 F_ 

4S280 " S54S280W 

4S280 S54S280W 

4S280 _ S54S280W _ 

4S280 S54S280W 

4S280 SN54S280J 

4S280_ SN54S280W _ 

45283 ' DMS45283J # mil 

4S283 DM54S283W#mil 

4S283 _ SN54S2S3J _ 

4S373 DM54S373J#mll 

4S373 DM54S373W#mil 

4S373 _ S54S373 F_ 

4S373 S54S373F 

4S373 SN54S373J 

45373 _SN5 4S373J _ 

45374 " S54S374F 

4S374 S54S374F 

4S374 _ SN54S374J _ 

4S374 SN54S374J# 

4S381 DM54S381 J#mii 

4S381 ___S N54S381F20 _ 

4S381 SN54S381J 

4S381 SN54S381J20 

4S508 _ SN54S508TD24 _ 

4S516 SN54S516T24 

45533 SN54S533J 

45534 _ S54S534F _ 

45534 S54S534F 

4S534 S54S534F 

4S534 _ SN54S53 4J_ 

4S557 ' SN54S557F42 

45557 SN54S557J40 

45558 _ SN54S5 58F42_ 

4S558 SN54S558J40 

55 M055B1 

5__ W D55A _ 

5 ' WD55B 

5 ZSS55A 

5 _ ZSS55B _ 

6 "" ZSS56B 

7 ZSS57B 

7LS300 _57LS300J_ 

7LS301 " 57L5301J 

7LS304 57LS304J 

7LS3 06_ 57LS306J _ 

7LS307 57LS307J 

7LS376 _ I57LS376J ___ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


MFR. PRODUCT 
CODE CLASS 


ALU 

ALU _ 

"ALU 

ALU 

ALU _ 

"ALU 

ALU 

ALU _ 

"ALU 

ALU 

ALU_ 

ALU 

ALU 

ALU _ 

CARRY GEN 
CARRY GEN 
CA RRY GEN 
' CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
"CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
" CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
" CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
COUNTER 
COUNTER 
' COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
"COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
" DECODER 
DECODER 
D ECODER 
" GATE 
GATE 

gate_ 

" GATE 
GATE 

GATE _ 

r GATE 
GATE 

GATE _ 

" GATE 
GATE 

GATE _ 

" SPECIAL 
PARITY GEN 
PARITY GEN 
' PARITY GEN 
PARITY GEN 
i PARITY GEN 
" PARITY GEN 
PARITY GEN 
PARITY GEN 
f PARITY GEN 
PARITY GEN 
PA RITY GEN 
' PARITY GEN " 
PARITY GEN 
PARITY GEN 
ADDER 
ADDER 

ADDER _ 

"LATCHES" 

LATCHES 

i LATCH ES_ 

LATCHES 
LATCHES 
LATCHES 
I FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
LATC HES 
' FLIP FLOP " 
ALU 

ALU_ 

'ALU 

ALU 

MULTIPLIER 
" MULTIPLIER 
LATCHES 
■ FLIP FLOP _ 
" FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
"MULTIPLIER " 
MULTIPLIER 
MU LTIPLIER 
"MULTIPLIER 
DECODER 
TIME DELAY 
" TIME DELAY 
GATE 

GATE _ 

"GATE " 

GATE 

DECO DER 

"DECODER 

DECODER 

DEC ODER 

DECODER 

LATCHES 












GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

J] 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

57LS386 

57LS380J 

MMI 

LATCHES 

179- 95 

Ill 

62 

62Z14A090F 

SPR 

TIME DELAY 

124- 1 

2 

57S300 

57S300J 

MMI 

DECODER 

117- 85 

112 

62 

62Z14A100F 

SPR 

TIME DELAY 

124- 2 

3 

57S301 

57S301J 

MMI 

DECODER 

117- 86 

113 

62 

62Z14A100H 

SPR 

TIME DELAY 

124- 3 

4 

57S304 

57S304J 

MMI 

DECODER 

117- 87 

114 

62 

62Z14A100T 

SPR 

TIME DELAY 

124- 4 

5 

57S306 

57S306J 

MMI 

DECODER 

117- 88 

115 

62 

62Z14A150F 

SPR 

TIME DELAY 

124- 5 

6 

57S307 

57S307J 

MMI 

DECODER 

117- 89 

116 

62 

62Z14A150H 

SPR 

TIME DELAY 

124- 6 

7 

57S373 

57S373J 

MMI 

LATCHES 

179- 81 

117 

62 

62Z14A200F 

SPR 

TIME DELAY 

124- 7 

8 

57S374 

57S374J 

MMI 

LATCHES 

180- 27 

118 

62 

62Z14A200H 

SPR 

TIME DELAY 

124- 8 

9 

57S376 

57S376J 

MMI 

LATCHES 

180- 28 

119 

62 

62Z14A250F 

SPR 

TIME DELAY 

124- 9 

10 

57S378 

57S378J 

MMI 

LATCHES 

180- 29 

120 

62 

62Z14A250H 

SPR 

TIME DELAY 

124- 10 

11 

57S380 

57S380J 

MMI 

LATCHES 

179- 82 

121 

62 

RF62CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 29 

12 

57S382 

57S382J 

MMI 

LATCHES 

179- 83 

122 

62 

RF62CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 30 

13 

59 

ZSS59A 

FERB 

GATE 

67- 32 

123 

62 

RF62DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 31 

14 

59 

ZSS59B 

FERB 

GATE 

67- 33 

124 

62 

RG62CJ 

RTN 

GATE 

109- 78 

15 

60 

RF60CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 23 

125 

62 

RG62CK 

RTN 

GATE 

109- 79 

16 

60 

RF60CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 24 

126 

62 

RG62DC 

RTN 

GATE 

109- 80 

17 

60 

RF60DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 25 

127 

63 

RF63CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 32 

18 

60 

RG60CJ 

RTN 

GATE 

109- 72 

128 

63 

RF63CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 33 

19 

60 

RG60CK 

RTN 

GATE 

109- 73 

129 

63 

RF63DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 34 

20 

60 

RG60DC 

RTN 

GATE 

109- 74 

130 

63 

RG63CJ 

RTN 

GATE 

109- 81 

21 

61 

61Z14A025 

SPR 

TIME DELAY 

124- 13 

131 

63 

RG63CK 

RTN 

GATE 

109- 82 

22 

61 

61Z14A030 

SPR 

TIME DELAY 

124- 14 

132 

63 

RG63DC 

RTN 

GATE 

109- 83 

23 

61 

61Z14A035 

SPR 

TIME DELAY 

124- 15 

133 

67LS300 

67LS300J 

MMI 

DECODER 

117- 90 

24 

61 

61Z14A040 

SPR 

TIME DELAY 

124- 16 

134 

67LS301 

67LS301J 

MMI 

DECODER 

117- 91 

25 

61 

61Z14A045 

SPR 

TIME DELAY 

124- 17 

135 

67LS304 

67LS304J 

MMI 

DECODER 

117- 92 

26 

61 

61Z14A050 

SPR 

TIME DELAY 

124- 18 

136 

67LS306 

67LS306J 

MMI 

DECODER 

117- 93 

27 

61 

61Z14A075 

SPR 

TIME DELAY 

124- 19 

137 

67LS307 

67LS307J 

MMI 

DECODER 

117- 94 

28 

61 

61Z14A100 

SPR 

TIME DELAY 

124- 20 

138 

67LS376 

67LS376J 

MMI 

LATCHES 

180- 30 

29 

61 

61Z14A150 

SPR 

TIME DELAY 

124- 21 

139 

67LS380 

67LS380J 

MMI 

LATCHES 

179- 96 

30 

61 

61Z14A200 

SPR 

TIME DELAY 

124- 22 

140 

67S300 

67S300J 

MMI 

DECODER 

117- 95 

31 

61 

61Z14A250 

SPR 

TIME DELAY 

124- 23 

141 

67S301 

67S301J 

MMI 

DECODER 

117- 96 

32 

61 

61Z14A300 

SPR 

TIME DELAY 

124- 24 

142 

67S304 

67S304J 

MMI 

DECODER 

117- 97 

33 

61 

61Z14A400 

SPR 

TIME DELAY 

124- 25 

143 

67S306 

67S306J 

MMI 

DECODER 

117- 98 

34 

61 

61Z14A500 

SPR 

TIME DELAY 

124- 26 

144 

67S307 

67S307J 

MMI 

DECODER 

117- 99 

35 

61 

61Z16A025 

SPR 

TIME DELAY 

124- 27 

145 

67S373 

67S373J 

MMI 

LATCHES 

179- 84 

36 

61 

61Z16A030 

SPR 

TIME DELAY 

124- 28 

146 

67S374 

67S374J 

MMI 

LATCHES 

180- 31 

37 

61 

61Z16A035 

SPR 

TIME DELAY 

124- 29 

147 

67S376 

67S376J 

MMI 

LATCHES 

180- 32 

38 

61 

61Z16A040 

SPR 

TIME DELAY 

124- 30 

148 

67S378 

67S378J 

MMI 

LATCHES 

180- 33 

39 

61 

61Z16A045 

SPR 

TIME DELAY 

124- 31 

149 

67S380 

67S380J 

MMI 

LATCHES 

179- 85 

40 

61 

61Z16A050 

SPR 

TIME DELAY 

124- 32 

150 

67S382 

67S382J 

MMI 

LATCHES 

179- 86 

41 

61 

61Z16A075 

SPR 

TIME DELAY 

124- 33 

151 

70 

RG70CJ 

RTN 

GATE 

88 - 62 

42 

61 

61Z16A100 

SPR 

TIME DELAY 

124- 34 

152 

70 

RG70CK 

RTN 

GATE 

88 - 63 

43 

61 

61Z16A150 

SPR 

TIME DELAY 

124- 35 

153 

70 

RG70DC 

RTN 

GATE 

88 - 64 

44 

61 

61Z16A200 

SPR 

TIME DELAY 

124- 36 

154 

71 

RG71CJ 

RTN 

GATE 

88 - 65 

45 

61 

61Z16A250 

SPR 

TIME DELAY 

124- 37 

155 

71 

RG71CK 

RTN 

GATE 

88 - 66 

46 

61 

61Z16A300 

SPR 

TIME DELAY 

124- 38 

156 

71 

RG71DC 

RTN 

GATE 

88 - 67 

47 

61 

61Z16A400 

SPR 

TIME DELAY 

124- 39 

157 

72 

RG72CJ 

RTN 

GATE 

88 - 68 

48 

61 

61Z16A500 

SPR 

TIME DELAY 

124- 40 

158 

72 

RG72CK 

RTN 

GATE 

88 - 69 

49 

61 

RF61CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 26 

159 

72 

RG72DC 

RTN 

GATE 

88 - 70 

50 

61 

RF61CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 27 

160 

73 

RG73CJ 

RTN 

GATE 

88 - 71 

51 

61 

RF61DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 28 

161 

73 

RG73CK 

RTN 

GATE 

88 - 72 

52 

61 

RG61CJ 

RTN 

GATE 

109- 75 

162 

73 

RG73DC 

RTN 

GATE 

88 - 73 

53 

61 

RG61CK 

RTN 

GATE 

109- 76 

163 

74 

MM74PC02N 

NSC 

GATE 

75- 18 

54 _ 

61 

RG61DC 

RTN 

GATE 

109- 77 

164 

74 

SN74ALS00J 

Til 

GATE 

107- 9 

55 

62 

62Z03A001H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 55 

165 

74 

MM74PC02NI 

NSC 

GATE 

75- 19 

56 

62 

62Z03A002H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 56 

166 

74 

SN74ALS00J# 

MOTA 

GATE 

107- 10 

57 

62 

62Z03A003H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 57 

167 

74 

MM74PC04J 

NSC 

GATE 

75- 24 

58 

62 

62Z03A004H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 58 

168 

74 

SN74ALS00N 

Til 

GATE 

107- 11 

59 

62 

62Z03A005H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 59 

169 

74 

MM74PC04JI 

NSC 

GATE 

75- 25 

60 

62 

62Z03A006H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 60 

170 

74 

SN74ALS00N# 

MOTA 

GATE 

107- 12 

61 

62 

62Z03A007H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 61 

171 

74 

MM74PC04N 

NSC 

GATE 

75- 26 

62 

62 

62Z03A008H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 62 

172 

74 

SN74ALS01J 

Til 

GATE 

107- 13 

63 

62 

62Z03A009H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 63 

173 

74 

MM74PC04NI 

NSC 

GATE 

75- 27 

64 

62 

62Z03A010H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 64 

174 

74 

SN74ALS01N 

Til 

GATE 

107- 14 

65 

62 

62Z07A005H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 65 

175 

74 

MM74PC08J 

NSC 

GATE 

75- 8 

66 

62 

62Z07A010H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 66 

176 

74 

SN74ALS02J 

Til 

GATE 

92- 70 

67 

62 

62Z07A020F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 67 

177 

74 

MM74PC08JI 

NSC 

GATE 

75- 9 

68 

62 

62Z07A020H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 68 

178 

74 

SN74ALS02J# 

MOTA 

GATE 

92- 71 

69 

62 

62Z07A025F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 69 

179 

74 

MM74PC08N 

NSC 

GATE 

75- 10 

70 

62 

62Z07A025H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 70 

180 

74 

SN74ALS02N 

Til 

GATE 

92- 72 

71 

62 

62Z07A030F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 71 

181 

74 

MM74PC08NI 

NSC 

GATE 

75- 11 

72 

62 

62Z07A030H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 72 

182 

74 

SN74ALS02N# 

MOTA 

GATE 

92- 73 

73 

62 

62Z07A040F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 73 

183 

74 

MM74PC32J 

NSC 

GATE 

75- 12 

74 

62 

62Z07A040H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 74 

184 

74 

SN74ALS03J 

Til 

GATE 

107- 15 

75 

62 

62Z07A050F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 75 

185 

74 

MM74PC32JI 

NSC 

GATE 

75- 13 

76 

62 

62Z07A050H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 76 

186 

74 

SN74ALS03J# 

MOTA 

^ATF 

107- 16 

77 

62 

62Z07A060H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 77 

187 

74 

MM74PC32N 

NSC 

GATE 

75- 14 

78 

62 

62Z07A070H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 78 

188 

74 

SN74ALS03N 

Til 

GATE 

107- 17 

79 

62 

62Z07A075H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 79 

189 

74 

MM74PC32NI 

NSC 

GATE 

75- 15 

80 

62 

62Z07A080H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 80 

190 

74 

SN74ALS03N# 

MOTA 

GATE 

107- 18 

81 

62 

62Z07A090H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 81 

191 

74 

SN74ALS05J 

Til 

GATE 

115- 69 

82 

62 

62Z07A100H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 82 

192 

74 

SN74ALS05J# 

MOTA 

GATE 

115- 70 

83 

62 

62Z14A010F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 83 

193 

74 

SN74ALS05N 

Til 

GATE 

115- 71 

84 

62 

62Z14A010H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 84 

194 

74 

SN74ALS05N# 

MOTA 

GATE 

115- 72 

85 

62 

62Z14A010T 

SPR 

TIME DELAY 

123- 85 

195 

74 

SN74ALS08J 

Til 

GATE 

80- 84 

86 

62 

62Z14A020F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 86 

196 

74 

SN74ALS08J# 

MOTA 

GATE 

80- 85 

87 

62 

62Z14A020H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 87 

197 

74 

SN74ALS08N 

Til 

GATE 

80- 86 

88 

62 

I62Z14A020T 

SPR 

TIME DELAY 

123- 88 

198 

74 

SN74ALS08N# 

MOTA 

GATE 

80- 87 

89 

62 

62Z14A025F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 89 

199 

74 

SN74ALS09J 

MOTA 

GATE 

80- 88 

90 

62 

62Z14A025H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 90 

200 

74 

SN74ALS09J 

Til 

GATE 

80- 88 

91 

62 

62Z14A025T 

SPR 

TIME DELAY 

123- 91 

201 

74 

SN74ALS09N 

'MOTA 

GATE 

80- 89 

92 

62 

62Z14A030F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 92 

202 

74 

SN74ALS09N 

Til 

GATE 

80- 89 

93 

62 

62Z14A030H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 93 

203 

74 

SN74ALS10J 

Til 

GATE 

107- 19 

94 

62 

62Z14A030T 

SPR 

TIME DELAY 

123- 94 

204 

74 

SN74ALS10J# 

MOTA 

GATE 

107- 20 

95 

62 

62Z14A040F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 95 

205 

74 

SN74ALS10N 

Til 

GATE 

107- 21 

96 

62 

62Z14A040H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 96 

206 

74 

SN74ALS10N# 

MOTA 

GATE 

107- 22 

97 

62 

62Z14A040T 

SPR 

TIME DELAY 

123- 97 

207 

74 

SN74ALS11J 

Til 

GATE 

80- 90 

98 

62 

62Z14A050F 

SPR 

TIME DELAY 

123- 98 

208 

74 

SN74ALS11J# 

MOTA 

GATE 

80- 91 

99 

62 

62Z14A050H 

SPR 

TIME DELAY 

123- 99 

209 

74 

SN74ALS11N 

Til 

GATE 

80- 92 

100 

62 

62Z14A050T 

SPR 

TIME DELAY 

123-100 

210 

74 

SN74ALS11N# 

MOTA 

GATE 

80- 93 

101 

62 

62Z14A060F 

SPR 

TIME DELAY 

123-101 

211 

74 

SN74ALS12J 

MOTA 

GATE 

107- 23 

102 

62 

62Z14A060H 

SPR 

TIME DELAY 

123-102 

212 

74 

SN74ALS12N 

MOTA 

GATE 

107- 24 

103 

62 

62Z14A060T 

SPR 

TIME DELAY 

123-103 

213 

74 

SN74ALS15J 

MOTA 

GATE 

80- 94 

104 

62 

62Z14A070F 

SPR 

TIME DELAY 

123-104 

214 

74 

SN74ALS15J 

Til 

GATE 

80- 94 

105 

62 

62Z14A075F 

SPR 

TIME DELAY 

123-105 

215 

74 

SN74ALS15N 

MOTA 

GATE 

80- 95 

106 

62 

62Z14A075H 

SPR 

TIME DELAY 

123-106 

216 

74 

SN74ALS15N 

Til 

GATE 

80- 95 

107 

62 

62Z14A075T 

SPR 

TIME DELAY 

123-107 

217 

74 

SN74ALS20J 

Til 

GATE 

107- 25 

108 

62 

62Z14A080F 

SPR 

TIME DELAY 

123-108 

218 

74 

SN74ALS20J# 

MOTA 

GATE 

107- 26 

109 

62 

62Z14A080H 

SPR 

TIME DELAY 

123-109 

219 

74 

SN74ALS20N 

Til 

GATE 

107- 27 

110 

62 

62Z14A080T 

SPR 

TIME DELAY 

123-110 

220 

74 

SN74ALS20N# 

MOTA 

GATE 

107- 28 


G14 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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GENERIC PRO DUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 



MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

"SN74AC5STJ- 

SN74ALS21J# 

SN74ALS21N _ 

" SN74ALS21N# 
SN74ALS22J 

SN74ALS22J# _ 

" SN74ALS22N 
SN74ALS22N# 

SN74ALS27J _ 

' SN74ALS27J 
SN74ALS27N 

SN74ALS27N _ 

” SN74ALS28J 
SN74ALS28N 

SN74ALS30J _ 

" SN74ALS30N 
SN74ALS32J 

SN74ALS33J _ 

" SN74ALS33N 
SN74ALS37J 

SN74ALS37N _ 

“ SN74ALS38J 
SN74ALS38N 

SN74ALS74J _ 

‘ SN74ALS74J# 
SN74ALS74N 
SN74ALS74N# 

" SN74ALS109J 
SN74ALS109J 

SN74ALS109N _ 

~ SN74ALS112J 
SN74ALS112N 

SN74ALS113J _ 

~ SN74ALS113N 
SN74ALS114J 

SN74ALS114N _ 

" SN74ALS133J 
SN74ALS133N 

SN74ALS160J _ 

SN74AL$160N 
SN74ALS161J 

SN74ALS161N _ 

SN74ALS162J 

SN74ALS162N 

SN74ALS163J _ 

" SN74ALS163N 
SN74ALS190J 

SN74ALS190N _ 

SN74ALS191J 
SN74ALS191N 

SN74ALS192J _ 

“ SN74ALS192N 
SN74ALS193J 

SN74ALS193N _ 

SN74ALS273J#ai 

SN74ALS273N#ai 

SN74ALS377J#ai 

SN74ALS377N#ai 

SN74ALS573J 

SN74ALS573N _ 

SN74ALS574J 

SN74ALS574N 


SN74ALS696J#ai 
SN74ALS696N#ai 
SN7 4ALS697J # ai 


#< 
I# 
I_ 
IT 
T 
IT 

ISN74ALS876JT 
SN74ALS876NT 
|SN74ALS880JT_ 
IT 
IJ 
IN 


FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 


FLIP FLOP 
FLIP FLOP 
FLIP FLOP 


m 


92- 79 
107- 35 
107- 36 


107- 37 
107- 38 
53- 11 


54- 68 

53- 12 

54- 69 


49- 32 
49- 32 
49- 33 


34- 10 
34- 11 
34- 12 


34- 13 
34- 14 
34- 15 


107- 39 
107- 40 
144- 54 


144- 55 
144- 56 
144- 57 


144- 58 
144- 59 
144- 60 


144- 61 
144- 40 
144- 41 


144- 42 
144- 43 
144- 44 


144- 45 
147- 24 
147- 25 


39- 93 
54- 70 
54- 71 


54- 72 
179- 77 
179- 78 


34- 27 
34- 28 
34- 29 

1 

34- 30 

179- 101 

180- 1 

i 

152- 10 
149- 89 
152- 11 

1 

149- 90 
152- 12 
152- 13 



SPECIAL 

COUNTER 

COUNTER 




\\m 


IHD74ALS74 
IHD74ALS109 




IHD74ALS112P 
IHD74ALS113 


HD74ALS175 
HD74ALS175P 
74HCT373C 


74HCT533D 
74HCT533P 
74HCT534C 


74HCT574D 

74HCT574P 

lMC74HC00J#ai 


MOTA GATE 
MOTA GATE 
MOTA GATE 


MC74HC162N#ai 
MC74HC163J#ai 
MC74HC163N#ai 


MS 


"WkI 


178- 

34 

178- 

35 

168- 

96 

170-102 

171- 

1 

166-101 

166-102 

184- 

5 

184- 

6 

110- 

60 

110- 

61 

110- 

62 

115- 

79 

115- 

80 

SI- 

75 

81- 

76 

11Q- 

63 

81- 

77 

110- 

64 

54- 

65 

49- 

30 

40- 

1 

40- 

2 

40- 

3 

40- 

4 

40- 

5 

40- 

6 

40- 

7 

40- 

8 

175- 

58 

175- 

59 

175- 

60 

36- 

24 

36- 

25 

36- 

26 

175- 

61 


65- 

81 

34- 

97 

35- 

1 

34- 

87 

34- 

88 

35- 

2 

35- 

3 

117- 

55 

117- 

56 

117- 

51 

136- 

71 

136- 

72 

135- 

30 

135- 

31 

136- 

73 

136- 

74 

135- 

32 

135- 

33 

36- 

56 

36- 

57 

36- 

58 

36- 

59 

66- 

11 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






















































































































































































































































GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

n 

GENERIC 

NO. 

a 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

3J 

GENERIC 

NO. 

a 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74 

MC74HC266N #ai 

MOTA 

GATE 

66 - 12 


Ill 

74 

MM74PC02JI 

NSC 

GATE 

75- 17 

2 

74 

MC74HC273J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

36- 60 


112 

74C00 

MM74C00N 

NSC 

GATE 

62- 16 

3 

74 

MC74HC273N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

36- 61 


113 

74C02 

MM74C02N 

NSC 

GATE 

58- 83 

4 

74 

MC74HC280J(A) 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 4 


114 

74C08 

MM74C08N 

NSC 

GATE 

55- 49 

5 

74 

MC74HC280N(A) 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 5 


115 

74C10 

HD9-74C10 

HAS 

GATE 

63- 12 

6 

74 

MC74HC373J #ai 

MOTA 

LATCHES 

176- 29 


116 

74C10 

MM74C10N 

NSC 

GATE 

62- 17 

7 

74 

MC74HC373N#ai 

MOTA 

LATCHES 

176- 30 


117 

74C20 

MM74C20N 

NSC 

GATE 

62- 18 

8 

74 

MC74HC374J (A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

36- 62 


118 

74C30 

MM74C30N 

NSC 

GATE 

62- 19 

9 

74 

MC74HC374N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

36- 63 


119 

74C32 

MM74C32N 

NSC 

GATE 

57- 74 

10 

74 

MC74HC390J(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 88 


120 

74C42 

MM74C42N 

NSC 

DECODER 

117- 33 

11 

74 

MC74HC390N(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 89 


121 

74C48 

MM74C48N 

NSC 

DECODER 

117- 41 

12 

74 

MC74HC393J(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 90 


122 

74C73 

MM74C73N 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 8 

13 

74 

MC74HC393N(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 91 


123 

74C74 

MM74C74N 

NSC 

FLIP FLOP 

36- 72 

14 

74 

MC74HC533J # ai 

MOTA 

LATCHES 

176- 31 


124 

74C76 

MM74C76N 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 9 

15 

74 

MC74HC533N#ai 

MOTA 

LATCHES 

176- 32 


125 

74C83 

MM74C83N 

NSC 

ADDER 

159- 64 

16 

74 

MC74HC534J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

36- 64 


126 

74C85 

MM74C85N 

NSC 

MAGN COMP 

165- 22 

17 

74 

MC74HC534N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

36- 65 


127 

74C86 

MM74C86N 

NSC 

GATE 

64-102 

18 

74 

MC74HC4002J # ai 

MOTA 

GATE 

61- 61 


128 

74C90 

MM74C90N 

NSC 

COUNTER 

135- 69 

19 

74 

MC74HC4002N#ai 

MOTA 

GATE 

61- 62 


129 

74C93 

MM74C93N 

NSC 

COUNTER 

131- 56 

20 

74 

MC74HC4017J(A) 

MOTA 

COUNTER 

130-104 


130 

74C107 

MM74C107N 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 10 

21 

74 

MC74HC4017N(A) 

MOTA 

COUNTER 

130-105 


131 

74C160 

MM74C160N 

NSC 

COUNTER 

135- 82 

22 

74 

MC74HC4020J(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 92 


132 

74C161 

MM74C161N 

NSC 

COUNTER 

132- 1 

23 

74 

MC74HC4020N(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 93 


133 

74C162 

MM74C162N 

NSC 

COUNTER 

135- 83 

24 

74 

MC74HC4024J(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 94 


134 

74C163 

MM74C163N 

NSC 

COUNTER 

132- 2 

25 

74 

MC74HC4024N(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 95 


135 

74C173 

MM74C173N 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 17 

26 

74 

MC74HC4040J(A) 

MOTA 

COUNTER 

134- 96 


136 

74C174 

MM74C174N 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 18 

27 

74 

MC74HC4040N(A) 

MOTA 

COUNTER 

135- 1 


137 

74C175 

MM74C175N 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 19 

28 

74 

MC74HC4075J#ai 

MOTA 

GATE 

61- 63 


138 

74C192 

MM74C192N 

NSC 

COUNTER 

135- 85 

29 

74 

MC74HC4075N#ai 

MOTA 

GATE 

58- 72 


139 

74C193 

MM74C193N 

NSC 

COUNTER 

132- 25 

30 

74 

MC74HC4514J( A) 

MOTA 

DECODER 

116- 83 


140 

74C221 

MM74C221N 

NSC 

TIME DELAY 

122- 36 

31 

74 

MC74HC4514N(A) 

MOTA 

DECODER 

116- 84 


141 

74C373 

MM74C373N 

NSC 

LATCHES 

175- 56 

32 

74 

MC74HC4538J(A) 

MOTA 

CLOCK/MV 

155- 90 


142 

74C915 

MM74C915N 

NSC 

DECODER 

117- 53 

33 

74 

MC74HC4538NIA1 

MOTA 

CLOCK/MV 

155- 91 


143 

74C922 

MM74C922N 

NSC 

SPECIAL 

184- 42 

34 

74 

MC74HCU04J 

MOTA 

GATE 

66 - 14 


144 

74C923 

MM74C923N 

NSC 

SPECIAL 

184- 43 

35 

74 

MC74HCU04N(A) 

MOTA 

GATE 

66 - 15 


145 

74F00 

N74F00F 

SIC 

GATE 

104- 71 

36 

74 

74SC373C 

STX 

LATCHES 

175- 77 


146 

74F00 

N74F00F 

VALG 

GATE 

104- 71 

37 

74 

74SC373D 

STX 

'latches 

175- 78 


147 

74F00 

N74F00N 

SIC 

GATE 

104- 72 

38 

74 

74SC373P 

STX 

LATCHES 

175- 79 


148 

74F00 

74F00DC 

FSC 

GATE 

98- 51 

39 

74 

74SC374C 

STX 

FLIP FLOP 

36- 36 


149 

74F00 

74F00PC 

FSC 

GATE 

98- 52 

40 

74 

74SC374D 

STX 

FLIP FLOP 

36- 37 


150 

74FOO 

MC74F00J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 84 

41 

74 

74SC374P 

STX 

FLIP FLOP 

36- 38 


151 

74F00 

MC74F00N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 85 

42 

74 

74SC533C 

STX 

LATCHES 

175- 80 


152 

74F02 

N74F02F 

SIC 

GATE 

92- 18 

43 

74 

74SC533D 

STX 

LATCHES 

175- 81 


153 

74F02 

N74F02N 

SIC 

GATE 

92- 19 

44 

74 

74SC533P 

STX 

LATCHES 

175- 82 


154 

74F02 

74F02DC 

FSC 

GATE 

90- 54 

45 

74 

74SC534C 

STX 

FLIP FLOP 

36- 39 


155 

74F02 

74F02PC 

FSC 

GATE 

90- 55 

46 

74 

74SC534D 

STX 

FLIP FLOP 

36- 40 


156 

74F02 

MC74F02J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 76 

47 

74 

74SC534P 

STX 

FLIP FLOP 

36- 41 


157 

74F02 

MC74F02N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 77 

48 

74 

74SC563C 

STX 

LATCHES 

175- 83 


158 

74F04 

N74F04F 

SIC 

GATE 

115- 42 

49 

74 

74SC563D 

STX 

LATCHES 

175- 84 


159 

74F04 

N74F04F 

VALG 

GATE 

115- 42 

50 

74 

74SC563P 

STX 

LATCHES 

175- 85 


160 

74F04 

N74F04N 

SIC 

GATE 

115- 43 

51 

74 

74SC564C 

STX 

FLIP FLOP 

36- 42 


161 

74F04 

N74F04N 

VALG 

GATE 

115- 43 

52 

74 

74SC564D 

STX 

FLIP FLOP 

36- 43 


162 

74F04 

74F04DC 

FSC 

GATE 

115- 32 

53 

74 

74SC564P 

STX 

FLIP FLOP 

36- 44 


163 

74F04 

74F04PC 

FSC 

GATE 

115- 33 

54 

74 

74SC573C 

STX 

LATCHES 

175- 86 


164 

74F04 

MC74F04J 

MOTA 

GATE 

75- 92 

55 

74 

74SC573D 

STX 

LATCHES 

175- 87 


165 

74F04 

MC74F04N 

MOTA 

GATE 

75- 93 

56 

74 

74SC573P 

STX 

LATCHES 

175- 88 


166 

74F08 

N74F08N 

SIC 

GATE 

79- 51 

57 

74 

74SC574C 

STX 

FLIP FLOP 

36- 45 


167 

74F08 

N74F08N 

VALG 

GATE 

79- 51 

58 

74 

74SC574D 

STX 

FLIP FLOP 

36- 46 


168 

74F08 

74F08DC 

FSC 

GATE 

77- 56 

59 

74 

74SC574P 

STX 

FLIP FLOP 

36- 47 


169 

74F08 

74F08PC 

FSC 

GATE 

77- 57 

60 

74 

G74SC373D 

GTE 

LATCHES 

175- 89 


170 

74F08 

MC74F08J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 66 

61 

74 

G74SC373P 

GTE 

LATCHES 

175- 90 


171 

74F08 

MC74F08N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 67 

62 

74 

G74SC374D 

GTE 

FLIP FLOP 

36- 14 


172 

74F10 

N74F10F 

VALG 

GATE 

104- 73 

63 

74 

G74SC374P 

GTE 

FLIP FLOP 

36- 15 


173 

74F10 

N74F10N 

VALG 

GATE 

104- 74 

64 

74 

M74ALS00AP 

MITJ 

GATE 

99-109 


174 

74F10 

74F10DC 

FSC 

GATE 

98- 53 

65 

74 

M74ALS01P 

MITJ 

GATE 

99-110 


175 

74F10 

74F10PC 

FSC 

GATE 

98- 54 

66 

74 

M74ALS02P 

MITJ 

GATE 

91- 15 


176 

74F10 

MC74F10J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 86 

67 

74 

M74ALS03AP 

MITJ 

GATE 

100 - 1 


177 

74F10 

MC74F10N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 87 

68 

74 

M74ALS04P 

MITJ 

GATE 

115- 38 


178 

74F11 

N74F11F 

VALG 

GATE 

79- 52 

69 

74 

M74ALS05P 

MITJ 

GATE 

115- 39 


179 

74F11 

N74F11N 

VALG 

GATE 

79- 53 

70 

74 

M74ALS08P 

MITJ 

GATE 

78- 25 


180 

74F11 

74F11DC 

FSC 

GATE 

77- 58 

71 

74 

M74ALS09P 

MITJ 

GATE 

78- 26 


181 

74F11 

74F11PC 

FSC 

GATE 

77- 59 

72 

74 

M74ALS10P 

MITJ 

GATE 

100 - 2 


182 

74F11 

MC74F11 J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 68 

73 

74 

M74ALS11P 

MITJ 

GATE 

78- 27 


183 

74F11 

MC74F11N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 69 

74 

74 

M74ALS12P 

MITJ 

GATE 

100- 3 


184 

74F20 

N74F20F 

SIC 

GATE 

104- 75 

75 

74 

M74ALS15P 

MITJ 

GATE 

78- 28 


185 

74F20 

N74F20F 

VALG 

GATE 

104- 75 

76 

74 

M74ALS20AP 

MITJ 

GATE 

100- 4 


186 

74F20 

N74F20N 

SIC 

GATE 

104- 76 

77 

74 

M74ALS21P 

MITJ 

GATE 

78- 29 


187 

74F20 

N74F20N 

VALG 

GATE 

104- 76 

78 

74 

M74ALS22AP 

MITJ 

GATE 

100- 5 


188 

74F20 

74F20DC 

FSC 

GATE 

98- 55 

79 

74 

M74ALS27P 

MITJ 

GATE 

91- 16 


189 

74F20 

74F20PC 

FSC 

GATE 

98- 56 

80 

74 

M74ALS28P 

MITJ 

GATE 

91- 17 


190 

74F20 

MC74F20J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 88 

81 

74 

M74ALS30P 

MITJ 

GATE 

100 - 6 


191 

74F20 

MC74F20N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 89 

82 

74 

M74ALS32P 

MITJ 

GATE 

87- 92 


192 

74F32 

N74F32N 

SIC 

GATE 

88 - 12 

83 

74 

M74ALS33P 

MITJ 

GATE 

91- 18 


193 

74F32 

N74F32N 

VALG 

GATE 

88 - 12 

84 

74 

M74ALS37P 

MITJ 

GATE 

100- 7 


194 

74F32 

74F32DC 

FSC 

GATE 

87- 77 

85 

74 

M74ALS38P 

MITJ 

GATE 

100 - 8 


195 

74F32 

74F32PC 

FSC 

GATE 

87- 78 

86 

74 

M74ALS40P 

MITJ 

GATE 

100- 9 


196 

74F32 

MC74F32J(A) 

MOTA 

GATE 

75- 72 

87 

74 

M74ALS74P 

MITJ 

FLIP FLOP 

54- 35 


197 

74F32 

MC74F32N(A) 

MOTA 

GATE 

75- 73 

88 

74 

M74ALS112AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

47- 45 


198 

74F64 

N74F64F 

SIC 

GATE 

82- 63 

89 

74 

M74ALS113AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

47- 46 


199 

74F64 

N74F64F 

VALG 

GATE 

82- 63 

90 

74 

M74ALS114AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

47- 47 


200 

74F64 

N74F64N 

SIC 

GATE 

82- 64 

91 

74 

M74ALS1000P 

MITJ 

GATE 

100 - 10 


201 

74F64 

N74F64N 

VALG 

GATE 

82- 64 

92 

74 

M74ALS1002P 

MITJ 

GATE 

91- 19 


202 

74F64 

74F64DC 

FSC 

GATE 

83- 61 

93 

74 

M74ALS1003P 

MITJ 

GATE 

100 - 11 


203 

74F64 

74F64PC 

FSC 

GATE 

83- 62 

94 

74 

M74ALS1008P 

MITJ 

GATE “1 

78- 30 


204 

74F64 

MC74F64J(A) 

MOTA 

GATE 

87- 40 

95 

74 

M74ALS1020P 

MITJ 

GATE 

100 - 12 


205 

74F64 

MC74F64N(A) 

MOTA 

GATE 

87- 41 

96 

74 

MM74HC00J(A) 

NSC 

GATE 

61- 97 


206 

74F74 

N74F74F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 85 

97 

74 

MM74HC00N 

NSC 

GATE 

61- 98 


207 

74F74 

N74F74N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 86 

98 

74 

MM74HC10J 

NSC 

GATE 

61- 99 


208 

74F74 

N74F74N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 86 

99 

74 

MM74HC1GN(A) 

NSC 

GATE 

61-100 


209 

74F74 

74F74DC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 29 

100 

74 

MM74HC20J 

NSC 

GATE j 

61-101 


210 

74F74 

74F74PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 30 

101 

74 

MM74HC20N(A) 

NSC 

GATE 

61-102 


211 

74F74 

MC74F74J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 75 

102 

74 

MM74HC30J 

NSC 

GATE 

61-103 


212 

74F74 

MC74F74N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 76 

103 

74 

MM74HC30N(A) 

NSC 

GATE 

61-104 


213 

74F86 

N74F86F 

SIC 

GATE 

112- 41 

104 

74 

MM74HC133J 

NSC 

GATE 

61-105 


214 

74F86 

N74F86F 

VALG 

GATE 

112- 41 

105 

74 

MM74HC133N(A) 

NSC 

GATE 

61-106 


215 

74F86 

N74F86N 

SIC 

GATE 

112- 42 

106 

74 

MM74PC00J 

NSC 

GATE 

75- 20 


216 

74F86 

N74F86N 

VALG 

GATE 

112- 42 

107 

74 

MM74PC00JI 

NSC 

GATE 

75- 21 


217 

74F86 

MC74F86J(A) 

MOTA 

GATE 

112- 39 

108 

74 

MM74PC00N 

NSC 

GATE 

75- 22 


218 

74F86 

MC74F86N(A) 

MOTA 

GATE 

112- 40 

109 

74 

MM74PC00NI 

NSC 

GATE 

75- 23 


219 

74F109 

N74F109F 

(SIC 

FLIP FLOP 

47- 40 

110 

74 

MM74PC02J 

NSC 

GATE 

75- 16 


220 

74F109 

N74F109F 

VALG 

FLIP FLOP 

47- 40 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G16 




GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1JGENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

u 

GENERIC 

NO. 

a- 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74FT09 ' 

TJ74F109N 

SIC 

TUP FLOP 

47- 41 


ill 

74HT5 " “1 

N74H10F 

PHIN 

T3ATE 

104- 82 

2 

74F109 

N74F109N 

VALG 

FLIP FLOP 

47- 41 


112 

74H10 

N74H10F 

VALG 

GATE 

104- 82 

3 

74F109 

74F109DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 67 


113 

74H10 

N74H10N 

MULB 

GATE 

104- 83 

4 

74F109 

74F109PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 68 


114 

74H10 

N74H10N 

PHIN 

GATE 

104- 83 

5 

74F109 

MC74F109J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 38 


115 

74H10 

N74H10N 

VALG 

GATE 

104- 83 

6 

74F109 

MC74F109N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 39 


116 

74H10 

74H10DC 

FSC 

GATE 

98- 61 

7 

74F138 

MC74F138J(A) 

MOTA 

DECODER 

118- 7 


117 

74H10 

74H10PC 

FSC 

GATE 4 

98- 62 

8 

74F138 

MC74F138N(A) 

MOTA 

DECODER 

118- 8 


118 

74H11 

DM74H11N 

NSC 

GATE 

77- 84 

9 

74F139 

MC74F139J(A) 

MOTA 

DECODER 

118- 3 


119 

74H11 

SN74H11J 

Til 

GATE 

80-102 

10 

74F139 

MC74F139N(A) 

MOTA 

DECODER 

118- 4 


120 

74H11 

SN74H11N 

Til 

GATE 

80-103 

11 

74F160 

74F160DC 

FSC 

COUNTER 

143- 35 


121 

74H11 

N74H11F 

MULB 

GATE 

79- 56 

12 

74F160 

74F160PC 

FSC 

COUNTER 

143- 36 


122 

74H11 

N74H11F 

PHIN 

GATE 

79- 56 

13 

74F161 

74F161DC 

FSC 

COUNTER 

149- 80 


123 

74H11 

N74H11F 

VALG 

GATE 

79- 56 

14 

74F161 

74F161PC 

FSC 

COUNTER 

149- 81 


124 

74H11 

N74H11N 

MULB 

GATE 

79- 57 

15 

74F162 

74F162DC 

FSC 

COUNTER 

143- 37 


125 

74H11 

N74H11N 

PHIN 

GATE 

79- 57 

16 

74F162 

74F162PC 

FSC 

COUNTER 

143- 38 


126 

74H11 

N74H11N 

VALG 

GATE 

79- 57 

17 

74F163 

74F163DC 

FSC 

COUNTER 

149- 82 


127 

74H11 

74H11DC 

FSC 

GATE 

77- 60 

18 

74F163 

74F163PC 

FSC 

COUNTER 

149- 83 


128 

74H11 

74H11PC 

FSC 

GATE 

77- 61 

19 

74F175 

74F175DC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 31 


129 

74H15 

SN74H15J 

Til 

GATE 

80-104 

20 

74F175 

74F175PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 32 


130 

74H15 

SN74H15N 

Til 

GATE 

80-105 

21 

74F175 

MC74F175J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 77 


131 

74H20 

DM74H20N 

NSC 

GATE 

99- 26 

22 

74F175 

MC74F175N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 78 


132 

74H20 

SN74H20J 

Til 

GATE 

107- 54 

23 

74F181 

74F181DC 

FSC 

ALU 

168- 90 


133 

74H20 

SN74H20N 

Til 

GATE 

107- 55 

24 

74F181 

74F181PC 

FSC 

ALU 

168- 91 


134 

74H20 

N74H20F 

MULB 

GATE 

104- 84 

25 

74F181 

MC74F181 J(A) 

MOTA 

ALU 

168- 92 


135 

74H20 

N74H20F 

PHIN 

Gate 

104- 84 

26 

74F181 

MC74F181N(A) 

MOTA 

ALU 

168- 93 


136 

74H20 

N74H20F 

VALG 

GATE 

104- 84 

27 

74F182 

74F182DC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 47 


137 

74H20 

N74H20N 

MULB 

GATE 

104- 85 

28 

74F182 

74F182PC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 48 


138 

74H20 

N74H20N 

PHIN 

GATE 

104- 85 

29 

74F182 

MC74F182J(A) 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 49 


139 

74H20 

N74H20N 

VALG 

GATE 

104- 85 

30 

74F182 

MC74F182N(A) 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 50 


140 

74H20 

74H20DC 

FSC 

GATE 

98- 63 

31 

74F190 

MC74F190J(A) 

MOTA 

COUNTER 

143- 12 


141 

74H20 

74H20PC 1 

Tsc~ 

GATE 

98- 64 

32 

74F190 ! 

MC74F190N(A) 

MOTA 

COUNTER 

143- 13 


142 

74H21 

DM74H21N 

NSC 

GATE 

77- 85 

33 

74F191 I 

MC74F191 J(A) 

MOTA 

COUNTER 

149- 52 


143 

74H21 

SN74H21J 

Tl! 

GATE 

80-106 

34 

74F191 

MC74F191 N(A) 

MOTA 

COUNTER 

149- 53 


144 

74H21 

SN74H21N 

Til 

GATE 

80-107 

35 

74F280 

N74F280AN 

SIC 

PARITY GEN 

172- 95 


145 

74H21 

N74H21F 

MULB 

GATE 

79- 58 

36 

74F280 

74F280DC 

FSC 

PARITY GEN 

173- 12 


146 

74H21 

N74H21F 

3 HIN 

GATE 

79- 58 

37 

74F280 

74F280PC i 

FSC 

PARITY GEN 

173- 13 


147 

74H21 

N74H21F 

VALG 

GATE 

79- 58 

38 

74F283 

74F283DC 

FSC 

ADDER 

161- 17 


148 

74H21 

N74H21N 

MULB 

GATE 

79- 59 

39 

74F283 

74F283PC 

FSC 

ADDER 

161- 18 


149 

74H21 

N74H21N 

3 HIN 

GATE 

79- 59 

40 

74F283 

MC74F283J(A) “J 

MOTA 

ADDER 1 

160- 36 


150 

74H21 

N74H21N 

VALG 

GATE 

79- 59 

41 

74F283 

MC74F283N(A) 

MOTA 

ADDER 

160- 37 


151 

74H21 

74H21DC 

"SC 

GATE 

77- 62 

42 

74F373 

N74F373F 

SIC 

LATCHES 

179- 71 


152 

74H21 

74H21PC 

r SC 

GATE 

77- 63 

43 

74F373 

N74F373F 

VALG 

LATCHES 

179- 71 


153 

74H22 

DM74H22N 

MSC 

GATE 

99- 27 

44 

74F373 

N74F373N 

SIC 

LATCHES 

179- 72 


154 

74H22 

SN74H22J 

Til 

GATE 

107- 56 

45 

74F373 

N74F373N 

VALG 

LATCHES 

179- 72 


155 

74H22 

SN74H22N 

Til 

GATE 

107- 57 

46 

74F373 

74F373DC "* 

FSC 

LATCHES 

179- 46 


156 

74H22 

N74H22F 

MULB 

Gate 

104- 86 

47 

74F373 

74F373PC 

FSC 

LATCHES 

179- 47 


157 

74H22 

N74H22F I 

=>HIN 

GATE 

104- 86 

48 

74F374 

N74F374F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 87 


158 

74H22 

N74H22F 

VALG 

GATE 

104- 86 

49 

74F374 

N74F374F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 87 


159 

74H22 

N74H22N 

MULB 

GATE 

104- 87 

50 

74F374 | 

N74F374N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 88 


160 

74H22 

N74H22N 

°HIN 

GATE 

104- 87 

51 

74F374 

N74F374N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 88 


161 

74H22 

N74H22N 

VALG 

GATE 

104- 87 

52 

74F374 

74F374DC 1 

FSC 

Flip FLOP 

51- 33 


162 

74H22 

74H22DC 

FSC 

GATE 

98- 65 

53 

74F374 

74F374PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 34 


163 

74H22 

74H22PC 

FSC 

GATE 

98- 66 

54 

74F374 

MC74F374J(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 79 


164 

74H30 

DM74H30N 

MSC 

GATE 

99- 28 

55 

74F374 

MC74F374N(A) 

MOTA 

FLIP FLOP 

53- 80 


165 

74H30 

SN74H30J 

Til 

GATE 

107- 58 

56 

74F521 

N74F521F 

SIC 

MAGN COMP 

165- 95 


166 

74H30 

SN74H30N 

Til 

GATE 

107- 59 

57 

74F521 

N74F521F 

VALG 

MAGN COMP 

165- 95 


167 

74H30 

N74H30F 

MULB 

GATE 

104- 88 

58 

74F521 

N74F521N 

SIC 

MAGN COMP 

165- 96 


168 

74H30 

N74H30F 

PHIN 

GATE 

104- 88 

59 

74F521 

N74F521N 

VALG 

MAGN COMP 

165- 96 


169 

74H30 

N74H30F 

VALG 

GATE 

104- 88 

60 

74F521 

MC74F521 J(A) 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 99 


170 

74H30 

N74H30N 

MULB 

GATE 

104- 89 

61 

74F521 

MC74F521 N(A) 

MOTA 

MAGN COMP 

165-100 


171 

74H30 

N74H30N 

PHIN 

GATE 1 

104- 89 

62 

74F533 

N74F533F 

SIC 

LATCHES 

179- 48 


172 

74H30 

N74H30N 

VALG 

GATE 

104- 89 

63 

74F533 

N74F533F 

VALG 

LATCHES 

179- 48 


173 

74H30 

N74H30W 

MULB 

GATE 

104- 90 

64 

74F533 

N74F533N 

sic“ 

LATCHES 

179- 49 


174 

74H30 

N74H30W 

PHIN 

r GATE 1 

104- 90 

65 

74F533 

N74F533N 

VALG 

LATCHES 

179- 49 


175 

74H30 

74H30DC 

FSC 

GATE 

98- 67 

66 

74F533 

74F533DC 

FSC 

LATCHES 

179- 57 


176 

74H30 

74H30PC 

FSC 

GATE 

98- 68 

67 

74F533 

74F533PC 

FSC 

LATCHES 

179- 58 


177 

74H40 

DM74H40N 

NSC 

(GATE j 

99- 29 

68 

74F533 

MC74F533J(A) 

MOTA 

LATCHES 

179- 59 


178 

74H40 

SN74H40J 

Til 

GATE 

107- 60 

69 

74F533 

MC74F533N(A) 

MOTA 

LATCHES 

179- 60 


179 

74H40 

SN74H40N 

Til 

GATE 

107- 61 

70 

74F534 

N74F534F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 89 


180 

74H50 

DM74H50N 

NSC 

GATE 

83- 94 

71 

74F534 

N74F534N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 90 


181 

74H50 

SN74H50J 

Til 

GATE 

86 - 83 

72 

74F534 

N74F534N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 90 


182 

74H50 

SN74H50N 

Til 

GATE 

86 - 84 

73 

74F534 

74F534DC 

^FSC 

FLIP FLOP 

51- 35 


183 

74H50 

N74H50F 

MULB 

Gate 

113- 95 

74 

74F534 

74F534PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 36 


184 

74H50 

N74H50F 

PHIN 

GATE 

113- 95 

75 

74F2960 

MC74F2960J(A) 

MOTA 

SPECIAL 

182- 52 


185 

74H50 

N74H50F 

VALG 

GATE 

113- 95 

76 

74H00 

DM74H00N 

NSC 

GATE 

99- 22 


186 

74H50 

N74H50N 

MULB 

GATE 

113- 96 

77 

74H00 

SN74H00J 

Til 

GATE | 

107- 48 


187 

74H50 

N74H50N 

PHIN 

GATE 

113- 96 

78 

74H00 

SN74H00N 

Til 

GATE 

107- 49 


188 

74H50 

N74H50N 

VALG 

GATE 

113- 96 

79 

74H00 

N74H00A 

PHIN 

GATE 

104- 77 


189 

74H50 

74H50DC 

FSC 

GATE 

83- 63 

80 

74H00 

N74H00F 

MULB 

GATE 

104- 78 


190 

74H50 

74H50FC 

FSC 

GATE 

83- 64 

81 

74H00 

N74H00F 

PHIN 

GATE 

104- 78 


191 

74H50 

74H50PC 

FSC 

GATE 

83- 65 

82 

74H00 

N74HOOF 

VALG 

GATE 

104- 78 


192 

74H51 

DM74H51N 

NSC 

GATE 

83- 95 

83 

74H00 

N74H00N 

MULB 

GATE 

104- 79 


193 

74H51 

SN74H51J 

Til 

GATE 

86 - 85 

84 

74H00 

N74H00N 

PHIN 

GATE 

104- 79 


194 

74H51 

SN74H51N 

Til 

GATE 

86 - 86 

85 

74H00 

N74HOON 

VALG 

GATE 

104- 79 


195 

74H51 

N74H51F 

MULB 

GATE 

86 - 19 

86 

74H00 

74H00DC 

FSC 

GATE 

98- 57 


196 

74H51 

N74H51F 

PHIN 

GATE 

86 - 19 

87 

74H00 

74H00PC 

FSC 

GATE 

98- 58 


197 

74H51 

N74H51F 

VALG 

GATE 

86 - 19 

88 

74H01 

DM74H01J 

NSC 

GATE 

99- 23 


198 

74H51 

N74H51N 

MULB 

GATE 

86 - 20 

89 

74H01 

DM74H01N 

NSC 

GATE 

99- 24 


199 

74H51 

N74H51N 

PHIN 

GATE 

86 - 20 

90 

74H01 

SN74H01J 

Til 

GATE 

107- 50 


200 

74H51 

N74H51N 

VALG 

GATE 

86 - 20 

91 

74H01 

SN74H01N 

Til 

GATE 

107- 51 


201 

74H51 

74H51DC 

FSC 

GATE 

83- 66 

92 

74H01 

N74H01F 

MULB 

GATE 

104- 80 


202 

74H51 

74H51PC 

FSC 

GATE 

83- 67 

93 

74H01 

N74H01F 

PHIN 

GATE 

104- 80 


203 

74H52 

SN74H52J 

Til 

GATE 

82- 53 

94 

74H01 

N74H01F 

VALG 

GATE 

104- 80 


204 

74H52 

SN74H52N 

Til 

GATE 

82- 54 

95 

74H01 

N74H01N 

MULB 

GATE 

104- 81 


205 

74H52 

N74H52F 

MULB 

GATE 

113- 97 

96 

74H01 

N74H01N 

PHIN 

GATE 

104- 81 


206 

74H52 

N74H52F 

PHIN 

GATE 

113- 97 

97 

74H01 

N74H01N 

VALG 

GATE 

104- 81 


207 

74H52 

N74H52F 

VALG 

GATE 

113- 97 

98 

74H01 

74H01DC 

FSC 

GATE 

98- 59 


208 

74H52 

N74H52N 

MULB 

GATE 

113- 98 

99 

74H01 

74H01PC 

FSC 

GATE 

98- 60 


209 

74H52 

N74H52N 

PHIN 

GATE 

113- 98 

100 

74H08 

DM74H08N 

N§C 

GATE 

77- 83 


210 

74H52 

N74H52N 

VALG 

GATE 

113- 98 

101 

74H08 

N74H08F 

MULB 

GATE 

79- 54 


211 

74H52 

74H52PC 

FSC 

GATE 

82- 23 

102 

74H08 

N74H08F 

PHIN 

GATE 

79- 54 


212 

74H53 

SN74H53J 

Til 

GATE 

86 - 87 

103 

74H08 

N74H08F 

VALG 

GATE 

79- 54 


213 

74H53 

SN74H53N 

Til 

GATE 

86 - 88 

104 

74H08 

N74H08N 

MULB 

GATE 

79- 55 


214 

74H53 

N74H53F 

MULB 

GATE 

113- 99 

105 

74H08 

N74H08N 

PHIN 

GATE 

79- 55 


215 

74H53 

74H53DC 

FSC 

GATE 

83- 68 

106 

74H08 

N74H08N 

VALG 

GATE 

79- 55 


216 

74H53 

N74H53F 

PHIN 

GATE 

113- 99 

107 

74H10 

DM74H10N 

NSC 

GATE 

99- 25 


217 

74H53 

74H53PC 

FSC 

GATE 

83- 69 

108 

74H10 

SN74H10J 

Til 

GATE 

107- 52 


218 

74H53 

N74H53F 

VALG 

GATE 

113- 99 

109 

74H10 

SN74H10N 

Til 

GATE 

107- 53 


219 

74H53 

N74H53N 

MULB 

GATE 

113-100 

110 

74H10 

N74H10F 

MULB 

GATE 

104- 82 

_ 

220 

74H53 

N74H53N 

PHIN 

GATE 

113-100 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

n - 

GENERIC 

NO. 

s 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

EJ - 

GENERIC 

NO. 

2j 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74R53 

N74H53N 

VALG 

Gate 

Il3-T0<5 


Ill 

74H102 

SN74H102J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 77 

2 

74H54 

SN74H54J 

Til 

GATE 

86 - 89 


112 

74H102 

SN74H102N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 78 

3 

74H54 

SN74H54N 

Til 

GATE 

86 - 90 


113 

74H102 

N74H102F ! 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 50 

4 

74H54 

74H54DC 

FSC - 

Gate 

83- 70 


114 

74H102 

N74H102F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 50 

5 

74H54 

74H54PC 

FSC 

GATE 

83- 71 


115 

74H102 

N74H102F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 50 

6 

74H54 

N74H54F 

MULB 

GATE 

86 - 21 


116 

74H102 

N74H102N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 51 

7 

74H54 

N74H54F 

PHIN 

GATE 

86 - 21 


117 

74H102 

N74H102N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 51 

8 

74H54 

N74H54F 

VALG 

GATE 

86 - 21 


118 

74H102 

N74H102N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 51 

9 

74H54 

N74H54N 

MULB 

GATE 

86 - 22 


119 

74H103 

SN74H103J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 79 

10 

74H54 

N74H54N 

PHlN 

GATE 

86 - 22 


120 

74H103 

SN74H103N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 80 

11 

74H54 

N74H54N 

VALG 

GATE 

86 - 22 


121 

74H103 

74H103DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 74 

12 

74H55 

SN74H55J 

Til 

GATE 

86 - 91 


122 

74H103 

74H103PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 75 

13 

74H55 

SN74H55N 

Til 

GATE 

86 - 92 


123 

74H103 

N74H103F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 52 

14 

74H55 

74H55PC 

FSC 

GATE 

83- 72 


124 

74H103 

N74H103F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 52 j 

15 

74H55 

N74H55F 

MULB 

GATE 

86 - 23 


125 

74H103 

N74H103F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 52 

16 

74H55 

N74H55F 

PHIN 

Gate 

86 - 23 


126 

74H103 

N74H103N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 53 

17 

74H55 

N74H55F 

VALG 

GATE 

86 - 23 


127 

74H103 

N74H103N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 53 

18 

74H55 

N74H55N 

MULB 

GATE 

113-101 


128 

74H103 

N74H103N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 53 

19 

74H55 

N74H55N 

PHIN 

Gate 

113-101 


129 

74H106 

SN74H106J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 81 

20 

74H55 

N74H55N 

VALG 

GATE 

113-101 


130 

74H106 

SN74H106N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 82 

21 

74H60 

SN74H60J 

TII 

GATE 

114- 33 


131 

74H106 

74H106DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 76 

22 

74H60 

SN74H60N 

Til 

GATE 

114- 34 


132 

74H106 

74H106PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 77 

23 

74H60 

N74H60F 

MULB 

GATE 

113-102 


133 

74H106 

N74H106F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 54 

24 

74H60 

N74H60F 

PHIN 

GATE 

113-102 


134 

74H106 

N74H106F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 54 

25 

74H60 

N74H60F 

VALG 

GATE 

113-102 


135 

74H106 

N74H106F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 54 

26 

74H60 

N74H60N 

MULB 

GATE 

113-103 


136 

74H106 

N74H106N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 55 

27 

74H60 

N74H60N 

PHIN 

GATE 

113-103 


137 

74H106 

N74H106N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 55 

28 

74H60 

N74H60N 

VALG 

GATE 

113-103 


138 

74H106 

N74H106N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 55 

29 

74H61 

SN74H61J 

Til 

GATE 

114- 35 


139 

74H108 

SN74H108J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 83 

30 

74H61 

SN74H61N 

Til 

GATE 

114- 36 


140 

74H108 

SN74H108N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 84 

31 

74H61 

74H61DC 

FSC 

GATE 

113- 77 


141 

74H108 

74H108DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 78 

32 

74H61 

74H61PC 

FSC 

GATE 

113- 78 


142 

74H108 

74H108PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 79 

33 

74H61 

N74H61F 

MULB 

GATE 

113-104 


143 

74H108 

N74H108F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 56 

34 

74H61 

N74H61F 

PHIN 

GATE 

113-104 


144 

74H108 

N74H108F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 56 

35 

74H61 

N74H61F 

VALG 

GATE 

113-104 


145 

74H108 

N74H108F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 56 

36 

74H61 

N74H61N 

MULB 

GATE 

113-105 


146 

74H108 

N74H108N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 57 

37 

74H61 

N74H61N 

PHIN 

GATE 

113-105 


147 

74H108 

N74H108N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 57 

38 

74H61 

N74H61N 

VALG 

GATE 

113-105 


148 

74H108 

N74H108N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 57 

39 

74H62 

DM74H62N 

NSC 

GATE 

113- 86 


149 

74H183 

SN74H183J 

TII 

ADDER 

160- 45 

40 

74H62 

SN74H62J 

Til 

GATE 

114- 37 


150 

74H183 

SN74H183N 

TII 

ADDER 

160- 46 

41 

74H62 

SN74H62N 

TII 

GATE 

114- 38 


151 

74H183 

74H183PC 

FSC 

ADDER 

160- 77 

42 

74H62 

74H62PC 

FSC 

GATE 

113- 79 


152 

74L00 

DM74L00N 

NSC 

GATE 

94- 55 

43 

74H62 

N74H62F 

MULB 

GATE 

113-106 


153 

74L02 

DM74L02N 

NSC 

GATE 

89- 90 

44 

74H62 

N74H62F 

PHIN 

GATE 

113-106 


154 

74L03 

DM74L03N 

NSC 

GATE 

94- 56 

45 

74H62 

N74H62F 

VALG 

GATE 

113-106 


155 

74L10 

DM74L10N 

NSC 

GATE 

94- 57 

46 

74H62 

N74H62N 

MULB 

GATE 

113-107 


156 

74L20 

DM74L20N 

NSC 

GATE 

94- 58 

47 

74H62 

N74H62N 

PHIN 

GATE 

113-107 


157 

74L30 

DM74L30N 

NSC 

GATE 

94- 59 

48 

74H62 

N74H62N 

VALG 

GATE 

113-107 


158 

74L42 

DM74L42AN 

NSC 

DECODER 

119- 12 

49 

74H71 

SN74H71J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 65 


159 

74L51 

DM74L51N 

NSC 

GATE 

83- 21 

50 

74H71 

SN74H71N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 66 


160 

74L54 

DM74L54N 

NSC 

GATE 

83- 22 

51 

74H71 

N74H71F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 40 


161 

74L55 

DM74L55N 

NSC 

GATE 

83- 23 

52 

74H71 

N74H71F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 40 


162 

7 4L71 

DM74L71N 

N$C 

FLIP FLOP 

49- 81 

53 

74H71 

N74H71F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 40 


163 

74L72 

DM74L72N 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 71 

54 

74H71 

N74H71N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 41 


164 

74L73 

DM74L73J 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 72 

55 

74H71 

N74H71N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 41 


165 

74L73 

DM74L73N 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 73 

56 

74H71 

N74H71N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 41 


166 

74L74 

DM74L74N 

NSC 

FLIP FLOP 

50- 39 

57 

74H72 

SN74H72J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 67 


167 

74L77 

SN74L77W 

TII 

LATCHES 

178- 8 

58 

74H72 

SN74H72N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 68 


168 

74L78 

DM74L78N 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 74 

59 

74H72 

74H72DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 69 


169 

74L85 

DM74L85N 

NSC 

MAGN COMP 

166- 78 

60 

74H72 

74H72PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 70 


170 

74L85 

DM74L85W 

NSC 

MAGN COMP 

166- 75 

61 

74H72 

N74H72F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 42 


171 

74L86 

DM74L86N 

NSC 

GATE 

111- 19 

62 

74H72 

N74H72F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 42 


172 

74L90 

DM74L90N 

NSC 

COUNTER 

140- 23 

63 

74H72 

N74H72F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 42 


173 

74L93 

DM74L93N 

NSC 

COUNTER 

145- 44 

64 

74H72 

N74H72N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 43 


174 

74L123 

DM74L123N 

NSC 

TIME DELAY 

124- 67 

65 

74H72 

N74H72N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 43 


175 

74L154 

DM74L154AN 

NSC 

DECODER 

118- 44 

66 

74H72 

N74H72N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 43 


176 

74L192 

DM74L192N 

NSC 

COUNTER 

140- 26 

67 

74H73 

SN74H73J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 69 


177 

74L193 

DM74L193N 

NSC 1 

COUNTER 

145- 21 

68 

74H73 

SN74H73N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 70 


178 

74LS00 

MB74LS00 

FCAJ 

GATE 

104- 20 

69 

74H73 

74H73DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 71 


179 

74LS00 

MB74LS00M 

FCAJ 

GATE 

104- 21 

70 

74H73 

74H73PC 

FSc^ 

FLIP FLOP 

42- 72 


180 

74LS00 

T74LS00B1 i 

SGAI 

GATE 

108- 47 

71 

74H73 

N74H73F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 44 


181 

74LS00 

T74LS00D1 

SGAI 

GATE 

108- 48 

72 

74H73 

N74H73F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 44 


182 

74LS00 

SN74LS00J 

MOTA 

GATE 

107- 62 

73 

74H73 

N74H73P 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 44 


183 

74LS00 

SN74LS00J 

TII 

GATE 

107- 62 

74 

74H73 

N74H73N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 45 


184 

74LS00 

SN74LS00N 

MOTA 

GATE 

107- 63 

75 

74H73 

N74H73N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 45 


185 

74LS00 

SN74LS00N 

TII 

GATE 

107- 63 

76 

74H73 

N74H73N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 45 


186 

74LS00 

HD74LS00 

HITJ 

GATE 

99- 85 

77 

74H74 

DM74H74N 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 58 


187 

74LS00 

HD74LS00P 

HITJ 

GATE 

99- 86 

78 

74H74 

SN74H74J 

TII 

FLIP FLOP 

53- 13 


188 

74LS00 

74LS00DC 

FSC 

GATE 

98- 69 

79 

74H74 

SN74H74N 

TII 

FLIP FLOP 

53- 14 


189 

74LS00 

74LS00PC 

FSC 

GATE 

98- 70 

80 

74H74 

74H74DC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 37 


190 

74LS00 

N74LS00D 

SIC 

GATE 

104- 91 

81 

74H74 

74H74PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 38 


191 

74LS00 

N74LS00N 

MULB 

GATE 

104- 92 

82 

74H74 

N74H74F 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 50 


192 

74LS00 

N74LS00N 

PHIN 

GATE 

104- 92 

83 , 

74H74 

N74H74F 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 50 


193 

74LS00 

N74LS00N 

SIC 

GATE 

104- 92 

84 

74H74 

N74H74F 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 50 


194 

74LS00 

N74LS00N 

VALG 

GATE 

104- 92 

85 | 

74H74 

N74H74N 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 51 


195 

74LS00 

M74LS00P 

MITJ 

GATE 

100- 13 

86 

74H74 

N74H74N 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 51 


196 

74LS01 

MB74LS01 

FCAJ 

GATE 

104- 22 

87 

74H74 

N74H74N 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 51 


197 

74LS01 

MB74LS01M 

FCAJ 

GATE 

104- 23 

88 

74H76 

SN74H76J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 71 


198 

74LS01 

SN74LS01J 

MOTA 

GATE 

107- 64 

89 

74H76 

SN74H76N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 72 


199 

74LS01 

SN74LS01J 

TII 

GATE 

107- 64 

90 

74H76 

N74H76F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 46 


200 

74LS01 

SN74LS01N 

MOTA 

GATE 

107- 65 

91 

74H76 

N74H76F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 46 


201 

74LS01 

SN74LS01N 1 

TII 

GATE 

107- 65 

92 

74H76 

N74H76F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 46 


202 

74LS01 

HD74LS01 

HITJ 

GATE 

99- 87 

93 

74H76 

N74H76N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 47 


203 

74LS01 

HD74LS01P 

HITJ 

GATE 

99- 88 

94 

74H76 

N74H76N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 47 


204 

74LS01 

N74LS01F 

MULB 

GATE 

104- 93 

95 

74H76 

N74H76N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 47 


205 

74LS01 

N74LS01F 

PHIN 

GATE 

104- 93 

96 

74H78 

SN74H78J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 73 


206 

74LS01 

N74LS01F 

VALG 

GATE 

104- 93 

97 

74H78 

SN74H78N 

TII 

FLIP FLOP ”1 

46- 74 


207 

74LS01 

N74LS01N 

MULB 

GATE 

104- 94 

98 

74H87 

SN74H87J 

TII 

SPECIAL 

182- 86 


208 

74LS01 

N74LS01N 

PHIN 

GATE 

104- 94 

99 

74H87 

SN74H87N 

TII 

SPECIAL 

182- 87 


209 

74LS01 

N74LS01N 

SIC 

GATE 

104- 94 

100 

74H87 

74H87DC 

FSC 

SPECIAL 

182- 75 


210 

74LS01 1 

N74LS01N 

VALG 

GATE 

104- 94 

101 

74H87 

74H87PC 

FSC 

SPECIAL 

182- 76 


211 

74LS02 

MB74LS02 

FCAJ 

GATE 

92- 8 

102 

74H101 

SN74H101J 

TII 

FLIP FLOP 

46- 75 


212 

74LS02 

MB74LS02M 

FCAJ 

GATE 

92- 9 

103 

74H101 

SN74H101N 

TII 

FLIP FLOP 

46- 76 


213 

74LS02 

T74LS02B1 

SGAI 

GATE 

93- 19 

104 

74H101 

74H101PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 73 


214 

74LS02 

T74LS02D1 

SGAI 

GATE 

93- 20 

105 

74H101 

N74H101F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 48 


215 

74LS02 

SN74LS02J 

MOTA 

GATE 

92- 82 

106 

74H101 

N74H101F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 48 


216 

74LS02 

SN74LS02J 

TII 

GATE 

92- 82 

107 

74H101 

N74H101F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 48 


217 

74LS02 

SN74LS02N 

MOTA 

GATE 

92- 83 

108 

74H101 

N74H101N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 49 


218 

74LS02 

SN74LS02N 

TII 

GATE 

92- 83 

109 

74H101 

N74H101N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 49 


219 

74LS02 

HD74LS02 

HITJ 

GATE 

91- 11 

110 

74H101 

N74H101N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 49 


220 

74LS02 

HD74LS02P 

HITJ 

GATE 

91- 12 
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D.A.T.A, 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

2 _j 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74LS02 

74LS02DC 

FSC 

GATF 

90- 56 

ill 

74LS11 

N74LS11N 

PHIN 

"GATE “ 

79- 65 

2 

74LS02 

74LS02PC 

FSC 

GATE 

90- 57 

112 

74LS11 

N74LS1 IN 

RTCF 

GATE 

79- 65 

3 

74LS02 

N74LS02D 

SIC 

GATE 

92- 20 

113 

74LS11 

N74LS1 IN 

SIC 

GATE 

79- 65 

4 

74LS02 

N74LS02N 

MULB 

GATE 

92- 21 

114 

74LS11 

N74LS11N 

VALG 

GATE 

79- 65 

5 

74LS02 

N74LS02N 

PHIN 

GATE 

92- 21 

115 

74LS11 

M74LS11P 

MITJ 

GATE 

78- 33 

6 

74LS02 

N74LS02N 

SIC 

GATE 

92- 21 

116 

74LS12 

MB74LS12 

FCAJ 

GATE 

104- 28 

7 

74LS02 

N74LS02N 

VALG 

GATE 

92- 21 

117 

74LS12 

MB74LS12M 

FCAJ 

GATE i 

104- 29 

8 

74LS02 

M74LS02P 

MITJ 

GATE 

91- 20 

118 

74LS12 

SN74LS12J 

MOTA 

GATE 

107- 70 

9 

74LS03 

MB74LS03 

FCAJ 

GATE 

104- 24 

119 

74LS12 

SN74LS12J 

Til 

GATE 

107- 70 

10 

74LS03 

MB74LS03M 

FCAJ 

GATE 

104- 25 

120 

74LS12 

SN74LS12N 

MOTA 

GATE 1 

107- 71 

11 

74LS03 

T74LS03B1 

SGAI 

GATE 

108- 49 

121 

74LS12 

SN74LS12N 

Til 

GATE 

107- 71 

12 

74LS03 

T74LS03D1 

SGAI 

GATE 

108- 50 

122 

74LS12 

HD74LS12 

HITJ 

GATE 

99- 93 

13 

74LS03 

SN74LS03J 

MOTA 

GATE 

107- 66 

123 

74LS12 

HD74LS12P 

HITJ 

GATE 

99- 94 

14 

74LS03 

SN74LS03J 

Til 

GATE 

107- 66 

124 

74LS12 

N74LS12F 

MULB 

GATE 

104- 99 

15 

74LS03 

SN74LS03N 

MOTA 

GATE 

107- 67 

125 

74LS12 

N74LS12F 

PHIN 

GATE 

104- 99 

16 

74LS03 

SN74LS03N 1 

Til 

GATE 

107- 67 

126 

74LS12 

N74LS12F 

VALG 

GATE 

104- 99 

17 

74LS03 

HD74LS03 

HITJ 

GATE 

99- 89 

127 

74LS12 

N74LS12N 

MULB 

GATE 

104-100 

18 

74LS03 

HD74LS03P 

HITJ 

GATE 

99- 90 

128 

74LS12 

N74LS12N 

PHIN 

GATE 

104-100 

19 

74LS03 

74LS03DC 

FSC 

GATE 

98- 71 

129 

74LS12 

N74LS12N 

VALG 

GATE 

104-100 

20 

74LS03 

74LS03PC 

FSC 

GATE 

98- 72 

130 

74LS12 

M74LS12P 

MITJ 

GATE 

100 - 16 

21 

74LS03 

N74LS03F 

MULB 

GATE 

104- 95 

131 

74LS14 

HD74LS14 

HITJ 

GATE 

115- 24 

22 

74LS03 

N74LS03F 

PHIN 

GATE 

104- 95 

132 

74LS14 

HD74LS14P 

HITJ 

GATE 

115- 25 

23 

74LS03 

N74LS03F 

VALG 

GATE 

104- 95 

133 

74LS15 

T74LS15B1 

SGAI 

GATE 

81- 22 

24 

74LS03 

N74LS03N 

MULB 

GATE 

104- 96 

134 

74LS15 

MB74LS15 

FCAJ 

GATE 

79- 42 

25 

74LS03 

N74LS03N 

PHIN 

GATE 

104- 96 

135 

74LS15 

T74LS15D1 

SGAI 

GATE 

81- 23 

26 

74LS03 

N74LS03N 

VALG 

GATE 

104- 96 

136 

74LS15 

MB74LS15M 

FCAJ 

GATE 

79- 43 

27 

74LS03 

M74LS03P 

MITJ 

GATE 

100- 14 

137 

74LS15 

SN74LS15J 

MOTA 

GATE 

81- 4 

28 

74LS04 

HD74LS04 

HITJ 

GATE 

115- 34 

138 

74LS15 

SN74LS15J 

Til 

GATE 

81- 4 

29 

74LS04 

HD74LS04P 

HITJ 

GATE 

115- 35 

139 

74LS15 

SN74LS15N 

MOTA 

GATE 

81- 5 

30 

74LS04 

N74LS04F 

SIC 

GATE 

115- 44 

140 

74LS15 

SN74LS15N 

Til 

GATE 

81- 5 

31 

74LS04 

N74LS04F 

VALG 

GATE 

115- 44 

141 

74LS15 

HD74LS15 

HITJ 

GATE 

78- 21 

32 

74LS04 

N74LS04N 

SIC 

GATE 

115- 45 

142 

74LS15 

HD74LS15P 

HITJ 

GATE 

78- 22 

33 

74LS04 

N74LS04N 

VALG 

GATE 

115- 45 

143 

74LS15 

74LS15PC 

FSC 

GATE 

77- 69 

34 

74LS04 

M74LS04P 

MITJ 

GATE 

115- 21 

144 

74LS15 

N74LS15F 

MULB 

GATE 

79- 66 

35 

74LS05 

HD74LS05 

HITJ 

GATE 

115- 36 

145 

74LS15 

N74LS15F 

PHIN 

GATE 

79- 66 

36 

74LS05 

HD74LS05P 

HITJ 

GATE 

115- 37 

146 

74LS15 

N74LS15F 

VALG 

GATE 

79- 66 

37 

74LS05 

N74LS05F 

SIC 

GATE 

115- 46 

147 

74LS15 

N74LS15N 

MULB 

GATE 

79- 67 

38 

74LS05 

N74LS05F 

VALG 

GATE 

115- 46 

148 

74LS15 

N74LS15N 

PHIN 

GATE 

79- 67 

39 

74LS05 

N74LS05N 

SIC 

GATE 

115- 47 

149 

74LS15 

N74LS15N 

VALG 

GATE 

79- 67 

40 

74LS05 

N74LS05N 

VALG 

GATE 

115- 47 

150 

74LS15 

M74LS15P 

MITJ 

GATE 

78- 34 

41 

74L.S05 

M74LS05P 

MITJ 

GATE 

115- 22 

151 

74LS18 

SN74LS18J 

Til 

GATE 

108-103 

42 

74LS08 

MB74LS08 

FCAJ 

GATE 

79- 36 

152 

74LS18 

SN74LS18N 

Til 

GATE 

108-104 

43 

74LS08 

MB74LS08M 

FCAJ 

GATE 

79- 37 

153 

74LS19 

SN74LS19J 1 

Til 

GATE 

115- 76 

44 

74LS08 

T74LS08B1 

SGAI 

GATE 

81- 16 

154 

74LSI 9 

SN74LS19N 

Til 

GATE 

115- 77 

45 

74LS08 

T74LS08D1 

SGAI 

GATE 

81- 17 

155 

74LS20 

T74LS20B1 

SGAI 

GATE 

108- 53 

46 

74LS08 

SN74LS08J 

MOTA 

GATE 

80-108 

156 

74LS20 

MB74LS20 

FCAJ 

GATE 

104- 30 

47 

74LS08 

SN74LS08J 

Til 

GATE 

80-108 

157 

74LS20 

T74LS20D1 

SGAI 

GATE 

108- 54 

48 

74LS08 

SN74LS08N 

MOTA 

GATE 

80-109 

158 

74LS20 

MB74LS20M 

FCAJ 

GATE 

104- 31 

49 

74LS08 

SN74LS08N 

Til 

GATE 

80-109 

159 

74LS20 

SN74LS20J 

MOTA 

GATE 

107- 72 

50 

74LS08 

HD74LS08 

HITJ 

GATE 

78- 15 

160 

74LS20 

SN74LS20J 

Til 

GATE 

107- 72 

51 

74LS08 

HD74LS08P 

HITJ 

GATE 

78- 16 

161 

74LS20 

SN74LS20N 

MOTA 

GATE 

107- 73 

52 

74LS08 

74LS08DC 

FSC 

GATE 

77- 64 

162 

74LS20 

SN74LS20N 

Til 

GATE 

107- 73 

53 

74LS08 

74LS08PC 

FSC 

GATE 

77- 65 

163 

74LS20 

HD74LS20 

HITJ 

GATE 

99- 95 

54 

74LS08 

N74LS08D 

SIC 

GATE 

79- 60 

164 

74LS20 

HD74LS20P 

HITJ 

GATE 

99- 96 

55 

74LS08 

N74LS08N 

MULB 

GATE 

79- 61 

165 

74LS20 

74LS20DC 

FSC 

GATE 

98- 75 

56 

74LS08 

N74LS08N 

PHIN 

GATE 

79- 61 

166 

74LS20 

74LS20PC 

FSC 

GATE 

98- 76 

57 

74LS08 

N74LS08N ! 

RTCF 

GATE 

79- 61 

167 

74LS20 

N74LS20D 

SIC 

GATE 

105- 1 

58 

74LS08 

N74LS08N 

SIC 

GATE 

79- 61 

168 

74LS20 

N74LS20N 

MULB 

GATE 

105- 2 

59 

74LS08 

N74LS08N 

VALG 

GATE 

79- 61 

169 

74LS20 

N74LS20N 

PHIN 

GATE 

105- 2 

60 

74LS08 

M74LS08P 

MITJ 

GATE 

78- 31 

170 

74LS20 

N74LS20N 

RTCF 

GATE 

105- 2 

61 

74LS09 

MB74LS09 

FCAJ 

GATE 

79- 38 

171 

74LS20 

N74LS20N 1 

SIC 

GATE 

105- 2 

62 

74LS09 

MB74LS09M 

FCAJ 

GATE 

79- 39 

172 

74LS20 

N74LS20N 

VALG 

GATE 

105- 2 

63 

74LS09 

T74LS09B1 

SGAI 

GATE 

81- 18 

173 

74LS20 

M74LS20P 

MITJ 

GATE 

100- 17 

64 

74LS09 

T74LS09D1 

SGAI 

GATE 

81- 19 

174 

74LS21 

T74LS21B1 

SGAI 

GATE 

81- 24 

65 

74LS09 

SN74LS09J 

MOTA 

GATE 

80-110 

175 

74LS21 

MB74LS21 

FCAJ 

GATE 

79- 44 

66 

74LS09 

SN74LS09J 

Til 

GATE 

80-110 

176 

74LS21 

T74LS21D1 

SGAI 

GATE 

81- 25 

67 

74LS09 

SN74LS09N 

MOTA 

GATT”" 

81- 1 

177 

74LS21 

MB74LS21M 

FCAJ 

GATE 

79- 45 

68 

74LS09 

SN74LS09N 

Til 

GATE 

81- 1 

178 

74LS21 

SN74LS21J 

MOTA 

GATE 

81- 6 

69 

74LS09 

HD74LS09 

IHITJ 

GATE 

78- 17 

179 

74LS21 

SN74LS21J 

Til 

GATE 

81- 6 

70 

74LS09 

HD74LS09P 

HITJ 

GATE 

78- 18 

180 

74LS21 

SN74LS21N 

MOTA 

GATE 

81- 7 

71 

74LS09 

74LS09PC 

FSC 

GATE 

77- 66 

181 

74LS21 

SN74LS21N 

Til 

GATE 

81- 7 

72 

74LS09 

N74LS09F 

MULB 

GATE 

79- 62 

182 

74LS21 

HD74LS21 

HITJ 

GATE 

78- 23 

73 

74LS09 

N74LS09F 

PHIN 

GATE 

79- 62 

183 

74LS21 

HD74LS21P 

HITJ 

GATE 

78- 24 

74 

74LS09 

N74LS09F 

VALG 

GATE 

79- 62 

184 

74LS21 

74LS21DC 

FSC 

GATE 

77- 70 

75 

74LS09 

N74LS09N 

MULB 

GATE 

79- 63 

185 

74LS21 

74LS21PC 

FSC 

GATE 

77- 71 

76 

74LS09 

N74LS09N 

PHIN 

GATE 

79- 63 

186 

74LS21 

N74LS21D 

SIC 

GATE 

79- 68 

77 

74LS09 

N74LS09N 

VALG 

GATE 

79- 63 

187 

74LS21 

N74LS21N 

MULB 

GATE 

79- 69 

78 

74LS09 

M74LS09P 

MITJ 

GATE 

78- 32 

188 

74LS21 

N74LS21N 

PHIN 

GATE 

79- 69 

79 

74LS10 

IMB74LS10 

FCAJ 

GATE 1 

104- 26 

189 

74LS21 

N74LS21N 

RTCF 

GATE 

79- 69 

80 

74LS10 

MB74LS10M 

FCAJ 

GATE 

104- 27 

190 

74LS21 

N74LS21N 

SIC 

GATE 

79- 69 

81 

74LS10 

T74LS10B1 

SGAI 

GATE 

108- 51 

191 

74LS21 

N74LS21N 

VALG 

GATE 

79- 69 

82 

74LS10 

T74LS10D1 

SGAI 

GATE 

108- 52 

192 

74LS21 

M74LS21P 

MITJ 

GATE 

78- 35 

83 

74LS10 

SN74LS10J 

MOTA 

GATE 

107- 68 

193 

74LS22 

T74LS22B1 

SGAI 

GATE 

108- 55 

84 

74LS10 

SN74LS10J 

Til 

GATE 

107- 68 

194 

74LS22 

MB74LS22 

FCAJ 

GATE 

104- 32 

85 

74LS10 

SN74LS10N 

MOTA 

GATE 

107- 69 

195 

74LS22 

T74LS22D1 

SGAI 

GATE 

108- 56 

86 

74LS10 

SN74LS10N 

Til 

GATE 

107- 69 

196 

74LS22 

MB74LS22M 

FCAJ 

GATE 

104- 33 

87 

74LS10 

HD74LS10 

HITJ 

GATE 

99- 91 

197 

74LS22 

SN74LS22J 

MOTA 

GATE 

107- 74 

88 

74LS10 

HD74LS10P 

HITJ 

GATE 

99- 92 

198 

74LS22 

SN74LS22J 

Til 

GATE 

107- 74 

89 

74LS10 

74LS10DC 

FSC 

GATE 

98- 73 

199 

74LS22 

SN74LS22N 

MOTA 

GATE 

107- 75 

90 

74LS10 

74LS10PC 

FSC 

GATE 

98- 74 

200 

74LS22 

SN74LS22N 

Til 

GATE 

107- 75 

91 

74LS10 

N74LS10D 

SIC 

GATE 

104- 97 

201 

74LS22 

HD74LS22 

HITJ 

GATE 

99- 97 

92 

74LS10 

N74LS10N 

MULB 

GATE 

104- 98 

202 

74LS22 

HD74LS22P 

HITJ 

GATE 

99- 98 

93 

74LS10 

N74LS10N 

PHIN 

GATE 

104- 98 

203 

74LS22 

74LS22PC 

FSC 

GATE 

98- 77 

94 

74LS10 

N74LS10N 

SIC 

GATE 

104- 98 

204 

74LS22 

N74LS22F 

MULB 

GATE 

105- 3 

95 

74LS10 

N74LS10N 

VALG 

GATE 

104- 98 

205 

74LS22 

N74LS22F 

PHIN 

GATE 

105- 3 

96 

74LS10 

M74LS10P 

MITJ 

GATE 

100- 15 

206 

74LS22 

N74LS22F 

VALG 

GATE 

105- 3 

97 

74LS11 

MB74LS11 

FCAJ 

GATE 

79- 40 

207 

74LS22 

N74LS22N 

MULB 

GATE 

105- 4 

98 

74LS11 

MB74LS11M 

FCAJ 

GATE 

79- 41 

208 

74LS22 

N74LS22N 

PHIN 

GATE 

105- 4 

99 

74LS11 

T74LS11B1 

SGAI 

GATE 

81- 20 

209 

74LS22 

N74LS22N 

VALG 

GATE 

105- 4 

100 

74LS11 

T74LS11D1 

SGAI 

GATE 

81- 21 

210 

74LS22 

M74LS22P 

MITJ 

GATE 

100 - 18 

101 

74LS11 

SN74LS11J 

MOTA 

GATE 

81- 2 

211 

74LS24 

SN74LS24J 

TII 

GATE 

108-105 

102 

74LS11 

SN74LS11J 

Til 

GATE 

81- 2 

212 

74LS24 

SN74LS24N 

TII 

GATE 

108-106 

103 

74LS11 

SN74LS11N 

MOTA 

GATE 

81- 3 

213 

74LS26 

T74LS26B1 

SGAI 

GATE 

108- 57 

104 

74LS11 

SN74LS11N 

Til 

GATE 

81- 3 

214 

74LS26 

MB74LS26 

FCAJ 

GATE 

104- 34 

105 

74LS11 

HD74LS11 

HITJ 

GATE 

78- 19 

215 

74LS26 

T74LS26D1 

SGAI 

GATE 

108- 58 

106 

74LS11 

HD74LS11P 

HITJ 

GATE 

78- 20 

216 

74LS26 

MB74LS26M 

FCAJ 

GATE 

104- 35 

107 

74LS11 

74LS11DC 

FSC 

GATE 

77- 67 

217 

74LS26 

SN74LS26J 

MOTA 

GATE 

107- 76 

108 

74LS11 

74LS11 PC 

FSC 

GATE 

77- 68 

218 

74LS26 

SN74LS26J 

TII 

GATE 

107- 76 

109 

74LS11 

N74LS11D 

SIC 

GATE 

79- 64 

219 

74LS26 

SN74LS26N 

MOTA 

GATE 

107- 77 

110 

74LS11 

N74LS1 IN 

MULB 

GATE 

79- 65 

220 

74LS26 

SN74LS26N 

TII 

GATE 

107- 77 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G19 


GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENER!C NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

li 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

NO. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J-- 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74LS26 

HD74LS26 

HITJ 

GATE 

99- 99 


Ill 

74L542 

HD74LS42P 

HITJ 

DIFOObFR 

119- 56 

2 

74LS26 

HD74LS26P 

HITJ 

GATE 

99-100 


112 

74LS42 

74LS42DC 

FSC 

DECODER 

120 - 60 

3 

74LS26 

74LS26DC 

FSC 

GATE 

98- 78 


113 

74LS42 

74LS42PC 

FSC 

DECODER 

120 - 61 

4 

74LS26 

74LS26PC 

FSC 

GATE 

98- 79 


114 

74LS42 

N74LS42D 

SIC 

DECODER 

120- 3 

5 

74LS26 

N74LS26D 

SIC 

GATE 

105- 5 


115 

74LS42 

N74LS42N 

MULB 

DECODER 

120- 4 

6 

74LS26 

N74LS26N 

MULB 

GATE 

105- 6 


116 

74LS42 

N74LS42N 

PHIN 

DECODER 

120- 4 

7 

74LS26 

N74LS26N 

PHIN 

Gate 

105- 6 


117 

74LS42 

N74LS42N 

SIC 

DECODER 

120- 4 

8 

74LS26 

N74LS26N 

RTCF 

GATE 

105- 6 


118 

74LS42 

N74LS42N 

VALG 

DECODER 

120- 4 

9 

74LS26 

N74LS26N 

SIC 

GATE 

105- 6 


119 

74LS42 

M74LS42P 

MITJ 

DECODER 

119- 58 

10 

74LS26 

N74LS26N 

VALG 

GATE 

105- 6 


120 

74LS47 

SN74LS47J 

Til 

DECODER 

120- 94 

11 

74LS27 

T74LS27D1 

SGAI 

GATE 

93- 21 


121 

74LS47 

SN74LS47N 

TII 

DECODER 

120- 95 

12 

74LS27 

MB74LS27 

FCAJ 

GATE 

92- 10 


122 

74LS47 

M74LS47P 

MITJ 

DECODER 

120- 90 

13 

74LS27 

MB74LS27M 

FCAJ 

GATE 

92- 11 


123 

74LS48 

SN74LS48J 

TII 

DECODER 

120- 96 

14 

74LS27 

SN74LS27J 

MOTA 

GATE 

92- 84 


124 

74LS48 

SN74LS48N 

TII 

DECODER 

120- 97 

15 

74LS27 

SN74LS27J 

Til 

GATE 

92- 84 


125 

74LS48 

M74LS48P 

MITJ 

DECODER 

120- 91 

16 

74LS27 

SN74LS27N 

MOTA 

(GATE 

92- 85 


126 

74LS49 

SN74LS49J 

T|| 

DECODER 

120- 98 

17 

74LS27 

SN74LS27N 

Til 

GATE 

92- 85 


127 

74LS49 

SN74LS49N 

TII 

DECODER 

120- 99 

18 

74LS27 

HD74LS27 

HITJ 

GATE 

91- 13 


128 

74LS51 

T74LS51B1 

SGAI 

GATE 

87- 19 

19 

74LS27 

HD74LS27P 

HITJ 

Gate 

91- 14 


129 

74LS51 

T74LS51D1 

SGAI 

GATE 

87- 20 

20 

74LS27 

74LS27DC 

FSC 

GATE 

90- 58 


130 

74LS51 

MB74LS51 

FCAJ 

GATE 

86 - 8 

21 

74LS27 

74LS27PC 

FSC 

GATE 

90- 59 


131 

74LS51 

MB74LS51M 

FCAJ 

GATE 

86 - 9 

22 

74LS27 

N74LS27F 

MULB 

GATE 

92- 22 


132 

74LS51 

SN74LS51J 

MOTA 

(Sate 

86 - 93 

23 

74LS27 

N74LS27F 

PHIN 

GATE 

92- 22 


133 

74LS51 

SN74LS51J 

TII 

gate 

86 - 93 

24 

74LS27 

N74LS27F 

RTCF 

GATE 

92- 22 


134 

74LS51 

SN74LS51N 

MOTA 

GATE 

86 - 94 

25 

74LS27 

N74LS27F 

VALG 

GATE 

92- 22 


135 

74LS51 

SN74LS51N 

TII 

GATE 

86 - 94 

26 

74LS27 

N74LS27N 

MULB 

GATE 

92- 23 


136 

74LS51 

HD74LS51 

HITJ 

GATE 

87- 32 

27 

74LS27 

N74LS27N 

PHIN 

GATE 

92- 23 


137 

74LS51 

HD74LS51P 

HITJ 

GATE 

87- 33 

28 

74LS27 

N74LS27N 

RTCF 

GATE 

92- 23 


138 

74LS51 

74LS51DC 

FSC 

GATE 

83- 73 

29 

74LS27 

N74LS27N 

SIC 

GATE 

92- 23 


139 

74LS51 

74LS51PC 

FSC 

GATE 

83- 74 

30 

74LS27 

N74LS27N 

VALG 

GATE 

92- 23 


140 

74LS51 

N74LS51D 

SIC 

GATE 

86 - 24 

31 

74LS27 

M74LS27P 

MITJ 

GATE 

91- 21 


141 

74LS51 

N74L$51N 

MULB 

GATE 

86 - 25 

32 

74LS28 

MB74LS28 

FCAJ 

GATE 

92- 12 


142 

74LS51 

N74LS51N 

PHIN 

GATE 

86 - 25 

33 

74LS28 

MB74LS28M 

FCAJ 

GATE 

92- 13 


143 

74LS51 

N74LS51N 

RTCF 

GATE 

86 - 25 

34 

74L$28 

SN74LS28J 

Til 

GATE 

92- 86 


144 

74LS51 

N74LS51N 

SIC 

GATE 

86 - 25 

35 

74LS28 

SN74LS28N 

Til 

GATE 

92- 87 


145 

74LS51 

N74LS51N 

VALG 

GATE 

86 - 25 

36 

74LS30 

T74LS30B1 

SGAI 

GATE 

108- 59 


146 

74LS51 

M74LS51P 

MITJ 

GATE 

83-110 

37 

74LS30 

T74LS30D1 

SGAI 

GATE 

108- 60 


147 

74LS54 

T74LS54B1 

SGAI 

IGATE 

87- 21 

38 

74LS30 

MB74LS30 

FCAJ 

GATE 

104- 36 


148 

74LS54 

T74LS54D1 

SGAI 

GATE 

87- 22 

39 

74LS30 

MB74LS30M 

FCAJ 

GATE 

104- 37 


149 

74LS54 

MB74LS54 

FCAJ 

GATE 

86 - 10 

40 

74LS30 

SN74LS30J 

MOTA 

GATE 

107- 78 


150 

74LS54 

MB74LS54M 

FCAJ 

GATE 

86 - 11 

41 

74LS30 

SN74LS30J 

Til 

GATE 

107- 78 


151 

74LS54 

SN74LS54J 

MOTA 

GATE 

86 - 95 

42 

74LS30 

SN74LS30N 

MOTA 

GATE 

107- 79 


152 

74LS54 

SN74LS54J 

TII 

GATE 

86 - 95 

43 

74LS30 

SN74LS30N 

Til 

GATE 

107- 79 


153 

74LS54 

SN74LS54N 

MOTA 

GATE 

86 - 96 

44 

74LS30 

HD74LS30 

HITJ 

GATE 

99-101 


154 

74LS54 

SN74LS54N 

TII 

GATE 

86 - 96 

45 

74LS30 

HD74LS30P 

HITJ 

GATE 

99-102 


155 

74LS54 

HD74LS54 

HITJ 

GATE 

87- 34 

46 

74LS30 

74LS30DC 

FSC 

GATE 

98- 80 


156 

74LS54 

HD74LS54P 

HITJ 

GATE 

87- 35 

47 

74LS30 

74LS30PC 

FSC 

GATE 

98- 81 


157 

74LS54 

74LS54DC 

FSC 

GATE 

83- 75 

48 

74LS30 

N74LS30D 

SIC 

GATE 

105- 7 


158 

74LS54 

74LS54PC 

FSC 

GATE 

83- 76 

49 

74LS30 

N74LS30N 

MULB 

GATE 

105- 8 


159 

74LS54 

N74LS54D 

SIC 

GATE 

86 - 28 

50 

74LS30 

N74LS30N 

PHIN 

GATE 

105- 8 


160 

74LS54 

N74LS54N 

MULB 

GATE 

86 - 27 

51 

74LS30 

N74LS30N 

RTCF 

GATE 

105- 8 


161 

74LS54 

N74LS54N 

PHIN 

GATE 

86 - 27 

52 

74LS30 

N74LS30N 

SIC 

GATE 

105- 8 


162 

74LS54 

N74LS54N 

RTCF 

GATE 

86 - 27 

53 

74LS30 

N74LS30N 

VALG 

GATE 

105- 8 


163 

74LS54 

N74LS54N 

SIC 

GATE 

86 - 27 

54 

74LS30 

M74LS30P 

MITJ 

GATE 

100- 19 


164 

74LS54 

N74LS54N 

VALG 

GATE 

86 - 27 

55 

74LS32 

T74LS32B1 

SGAr 

GATE 

88 - 42 


165 

74LS55 

T74LS55B1 

SGAI 

GATE 

87- 23 

56 

74LS32 

T74LS32D1 

SGAI 

GATE 

88 - 43 


166 

74LS55 

T74LS55D1 

SGAI 

GATE 

87- 24 

57 

74LS32 

MB74LS32 

FCAJ 

GATE 

88 - 10 


167 

74LS55 

MB74LS55 

FCAJ 

GATE 

86 - 12 

58 

74LS32 

MB74LS32M 

FCAJ 

GATE 

88 - 11 


168 

74LS55 

MB74LS55M 

FCAJ 

GATE 

86 - 13 

59 

74LS32 

SN74LS32J 

MOTA 

GATE 

88 - 34 


169 

74LS55 

SN74LS55J 

MOTA 

GATE 

86 - 97 

60 

74LS32 

SN74LS32J 

Til 

GATE 

88 - 34 


170 

74LS55 

SN74LS55J 

TII 

GATE 

86 - 97 

61 

74LS32 

§N74L$32N 

MOTA 

GATE 

88 - 35 


171 

74LS55 

SN74LS55N 

MOTA 

GATE 

86 - 98 

62 

74LS32 

SN74LS32N 

Til 

GATE 

88 - 35 


172 

74LS55 

SN74LS55N 

TII 

GATE 

86 - 98 

63 

74LS32 

HD74LS32 

HITJ 

GATE 

87- 90 


173 

74LS55 

HD74LS55 

HITJ 

GATE 

87- 36 

64 

74LS32 

HD74LS32P 

HITJ 

GATE 

87- 91 


174 

74LS55 

HD74LS55P 

HITJ 

GATE 

87- 37 

65 

74LS32 

74LS32DC 

FSC 

GATE 

87- 79 


175 

74LS55 

74LS55PC 

FSC 

GATE 

83- 77 

66 

74LS32 

74LS32PC 

FSC 

GATE 

87- 80 


176 

74LS55 

N74LS55F 

MULB 

GATE 

86 - 28 

67 

74LS32 

N74LS32D 

SIC 

GATE 

88 - 13 


177 

74LS55 

N74LS55F 

PHIN 

GATE 

86 - 28 

68 

74LS32 

N74LS32N 

MULB 

GATE 

88 - 14 


178 

74LS55 

N74LS55F 

VALG 

GATE 

86 - 28 

69 

74LS32 

N74LS32N 

PHIN 

GATE 

88 - 14 


179 

74LS55 

N74LS55N 

MULB, 

GATE 

86 - 29 

70 

74LS32 

N74LS32N 

RTCF 

GATE 

88 - 14 


180 

74LS55 

N74LS55N 

phinI 

GATE 

86 - 29 

71 

74LS32 

N74LS32N 

SIC 

GATE 

88 - 14 


181 

74LS55 

N74LS55N 

VALG 

GATE 

86 - 29 

72 

74LS32 

N74LS32N 

VALG 

GATE 

88 - 14 


182 

74LS73 

MB74LS73A 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 16 

73 

74LS32 

M74LS32P 

MITJ 

GATE 

88 - 1 


183 

74LS73 

MB74LS73AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 17 

74 

74LS33 

MB74LS33 

FCAJ 

GATE 

92- 14 


184 

74LS73 

SN74LS73AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 85 

75 

74LS33 

MB74LS33M 

FCAJ 

GATE 

92- 15 


185 

74LS73 

SN74LS73AJ 

TII 

FLIP FLOP 

46- 85 

76 

74LS33 

i3N74LS33J 

MOTA 

GATE 

92- 88 


186 

74LS73 

SN74LS73AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 86 

77 

74LS33 

SN74LS33J 

Til 

GATE 

92- 88 


187 

74LS73 

SN74LS73AN 

TII 

FLIP FLOP 

46- 86 

78 

74LS33 

SN74LS33N 

MOTA 

GATE 

92- 89 


188 

74LS73 

HD74LS73 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 13 

79 

74LS33 

SN74LS33N 

Til 

GATE 

92- 89 


189 

74LS73 

HD74LS73P 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 14 

80 

74LS33 

74LS33PC 

FSC 

GATE 

90- 60 


190 

74LS73 

N74LS73F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 58 

81 

74LS37 

MB74LS37 

FCAJ 

GATE 

104- 38 


191 

74LS73 

N74LS73F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 58 

82 

74LS37 

MB74LS37M 

FCAJ 

GATE 

104- 39 


192 

74LS73 

N74LS73F 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 58 

83 

74LS37 

SN74LS37J 

Til 

GATE 

107- 80 


193 

74LS73 

N74LS73F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 58 

84 

74LS37 

SN74LS37N 

Til 

GATE 

107- 81 


194 

74LS73 

N74LS73N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 59 

85 

74LS37 

HD74LS37 

HITJ 

GATE 

99-103 


195 

74LS73 

N74LS73N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 59 

86 

74LS37 

HD74LS37P 

HITJ 

GATE 

99-104 


196 

74LS73 

N74LS73N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 59 

87 

74LS37 

74LS37DC 

FSC 

GATE 

98- 82 


197 

74LS73 

N74LS73N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 59 

88 

74LS37 

74LS37PC 

FSC 

GATE ~~ 1 

98- 83 


198 

74LS73 

N74LS73N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 59 

89 

74LS37 

M74LS37P 

MITJ 

GATE 

100 - 20 


199 

74LS73 

M74LS73AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

43- 29 

90 

74LS38 

MB74LS38 

FCAJ 

GATE 

104- 40 


200 

74LS74 

T74LS74B1 

SGAI 

FLIP FLOP 

53- 26 

91 

74LS38 

MB74LS38M 

FCAJ 

GATE 

104- 41 


201 

74LS74 

T74LS74D1 

'SGAI 

FLIP FLOP 

53- 27 

92 

74LS38 

SN74LS38J 

Til 

GATE 

107- 82 


202 

74LS74 

MB74LS74A 

FCAJ 

FLIP FLOP 

52- 42 

93 

74LS38 

SN74LS38N 

Til 

GATE 

107- 83 


203 

74LS74 

MB74LS74AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

52- 43 

94 

74LS38 

HD74LS38 

HITJ 

GATE 

99-105 


204 

74L§74 

SN74LS74AJ 

TMOTA 

FLIP FLOP 

51- 4 

95 

74LS38 

HD74LS38P 

HITJ 

GATE 

99-106 


205 

74LS74 

SN74LS74AJ 

TII 

FLIP FLOP 

51- 4 

96 

74LS38 

M74LS38P 

MITJ 

GATE 

100 - 21 


206 

74LS74 

SN74LS74AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

51- 5 

97 

74LS40 

MB74T540 

FCAJ 

GATE 

104- 42 


207 

74LS74 

SN74LS74AN 

Til 

FLIP FLOP 

51- 5 

98 

74LS40 

MB74LS40M 

FCAJ 

GATE 

104- 43 


208 

74LS74 

HD74LS74A 

HITJ 

FLIP FLOP 

51- 70 

99 

74LS40 

SN74LS40J 

Til 

GATE 

107- 84 


209 

74LS74 

HD74LS74AP 

HITJ 

FLIP FLOP 

51- 71 

100 

74LS40 

SN74LS40N 

Til 

GATE 

107- 85 


210 

74LS74 

N74LS74AF 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 52 

101 

74LS40 ; 

HD74LS40 

HITJ 

GATE 

99-107 


211 

74LS74 

N74LS74AF 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 52 

102 

74LS40 

HD74LS40P 

HITJ 

GATE 

99-108 


212 

74LS74 

N74LS74AF 

RTCF 

FLIP FLOP 

52- 52 

103 

74LS40 

M74LS40P 

MITJ 

GATE 

100 - 22 


213 

74LS74 

N74LS74AF “1 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 52 

104 

74LS42 

MB74LS42 

FCAJ 

DECODER 

121 - 62 


214 

74LS74 

N74LS74AN 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 53 

105 

74LS42 

MB74LS42M 

FCAJ 

DECODER 

121- 63 


215 

74LS74 

N74LS74AN 

RTCF 

FLIP FLOP 

52- 53 

106 

74LS42 

SN74LS42J 

MOTA 

DECODER 

120- 35 


216 

74LS74 

N74LS74AN 

SIC 

FLIP FLOP 

52- 53 

107 

74LS42 

SN74LS42J 

TII 

DECODER 

120- 35 


217 

74LS74 

N74LS74AN 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 53 

108 

74LS42 

SN74LS42N 

MOTA 

DECODER 

120- 36 


218 

74LS74 

M74LS74AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

43- 30 

109 

|74L§42 

SN74LS42N 

TII 

DECODER 

120- 36 


219 

74LS75 

DM74LS75N 

NSC 

LATCHES 

178- 63 

110 

74LS42 

HD74LS42 

HITJ 

DECODER 

119- 55 


220 

74LS75 

SN74LS75J 

MOTA 

LATCHES 

177- 63 
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SYMBOLS AND CODES 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

^ GENERIC 

[2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

D 

GENERIC 

2j 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

74LS75 

SN74LS75J 

TTT 

LATCHES " 

177- 63 

Ill 

74LS86 

74LS86PC 

FSC 

SATE 

111- 66 

2 

74LS75 

SN74LS75N 

MOTA 

LATCHES 

177- 64 

112 

74LS86 

N74LS86F 

MULB 

GATE 

112- 43 

3 

74LS75 

SN74LS75N 

Til 

LATCHES 

177- 64 

113 

74LS86 

N74LS86F 

PHIN 

GATE 

112- 43 

4 

74LS75 

HD74LS75 

HITJ 

FLIP FLOP 

51- 72 

114 

74LS86 

N74LS86F 

RTCF 

GATE 

112- 43 

5 

74LS75 

HD74LS75P 

HITJ 

FLIP FLOP 

51- 73 

115 

74LS86 

N74LS86F 

VALG 

GATE 

112- 43 

6 

74LS75 

N74LS75F 

MULB 

LATCHES 

177- 50 

116 

74LS86 

N74LS86N 

MULB 

GATE 

112- 44 

7 

74LS75 

N74LS75F 

PHIN 

LATCHES 

177- 50 

117 

74LS86 

N74LS86N 

PHIN 

GATE 

112- 44 

8 

74LS75 

N74LS75F 

RTCF 

LATCHES 

177- 50 

118 

74LS86 

N74LS86N 

RTCF 

GATE 

112- 44 

9 

74LS75 

N74LS75F 

VALG 

LATCHES 

177- 50 

119 

74LS86 

N74LS86N 

SIC 

GATE 

112- 44 

10 

74LS75 

N74LS75N 

MULB 

LATCHES 

177- 51 

120 

74LS86 

N74LS86N 

VALG 

GATE 

112- 44 

11 

74LS75 

N74LS75N 

PHIN 

LATCHES 

177- 51 

121 

74LS86 

M74LS86P 

MITJ 

GATE 

112- 2 

12 

74LS75 

N74LS75N 

RTCF 

LATCHES 

177- 51 

122 

74LS90 

SN74LS90J 

MOTA 

COUNTER 

143- 52 

13 

74LS75 ' 

N74LS75N 

SIC 

LATCHES 

177- 51 

123 

74LS90 

SN74LS90J 

TII 

COUNTER 

143- 52 

14 

74LS75 

N74LS75N 

VALG 

LATCHES 

177- 51 

124 

74LS90 

SN74LS90N 

MOTA 

COUNTER 

143- 53 

15 

74LS75 

M74LS75P 

MITJ 

LATCHES 

177- 44 

125 

74LS90 

SN74LS90N 

TII 

COUNTER 

143- 53 

16 

74LS76 

MB74LS76A 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 18 

126 

74LS90 

HD74LS90 

HITJ 

COUNTER 

151- 48 

17 

74LS76 

MB74LS76AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 19 

127 

74LS90 

HD74LS90P 

HITJ 

COUNTER 

151- 49 

18 

74LS76 

SN74LS76AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 87 

128 

74LS90 

74LS90DC 

FSC 

COUNTER 

143- 59 

19 

74LS76 

SN74LS76AJ 

Til 

FLIP FLOP 

46- 87 

129 

74LS90 

74LS90PC 

FSC 

COUNTER 

143- 60 

20 

74LS76 

SN74LS76AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 88 

130 

74LS90 

N74LS90F 

MULB 

COUNTER 

140- 43 

21 

74LS76 

SN74LS76AN 

Til 

FLIP FLOP 

46- 88 

131 

74LS90 

N74LS90F 

PHIN 

COUNTER 

140- 43 

22 

74LS76 

HD74LS76 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 15 

132 

74LS90 _1 

N74LS90F 

RTCF 

COUNTER 

140- 43 

23 

74LS76 

HD74LS76P 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 16 

133 

74LS90 

N74LS90F 

VALG 

COUNTER 

140- 43 

24 

74LS76 

74LS76DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 80 

134 

74LS90 

N74LS90N 

MULB 

COUNTER 

140- 44 

25 

74LS76 

74LS76PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 81 

135 

74LS90 

N74LS90N 

PHIN 

COUNTER 

140- 44 

26 

74LS76 

N74LS76F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 60 

136 

74LS90 

N74LS90N 

RTCF 

COUNTER 

140- 44 

27 

74LS76 

N74LS76F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 60 

137 

74LS90 

N74LS90N 

SIC 

COUNTER 

140- 44 

28 

74LS76 

N74LS76F 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 60 

138 

74LS90 

N74LS90N 

VALG 

COUNTER 

140- 44 

29 

74LS76 

N74LS76F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 60 

139 

74LS90 

M74LS90P 

MITJ 

COUNTER 

143- 75 

30 

74LS76 

N74LS76N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 61 

140 

74LS92 

DM74LS92N 

NSC 

COUNTER 

152- 20 

31 

74LS76 

N74LS76N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 61 

141 

74LS92 

SN74LS92J 

MOTA 

COUNTER 

153- 35 

32 

74LS76 

N74LS76N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 61 

142 

74LS92 

SN74LS92J 

TII 

COUNTER 

153- 35 

33 

74LS76 

N74LS76N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 61 

143 

74LS92 

SN74LS92N 

MOTA 

COUNTER 

153- 36 

34 

74LS76 

N74LS76N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 61 

144 

74LS92 

SN74LS92N 

TII 

COUNTER 

153- 36 

35 

74LS76 

M74LS76AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

43- 31 

145 

74LS92 

HD74LS92 

HITJ 

COUNTER 

153- 31 

36 

74LS77 

SN74LS77J 

MOTA 

LATCHES 

177- 42 

146 

74LS92 

HD74LS92P 

HITJ 

COUNTER 

153- 32 

37 

74LS77 

SN74LS77N 

MOTA 

LATCHES 

177- 43 

147 

74LS92 

74LS92PC 

FSC 

COUNTER 

153- 26 

38 

74LS77 

HD74LS77 

HITJ 

LATCHES 

178- 43 

148 

74LS92 

N74LS92F 

MULB 

COUNTER 

153- 19 

39 

74LS77 

HD74LS77P 

HITJ 

LATCHES 

178- 44 

149 

74LS92 

N74LS92F 

PHIN 

COUNTER 

153- 19 

40 

74LS78 

MB74LS78 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 20 

150 

74LS92 

N74LS92F 

RTCF 

COUNTER 

153- 19 

41 

74LS78 

MB74LS78AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 21 

151 

74LS92 

N74LS92F 

VALG 

COUNTER 

153- 19 | 

42 

74LS78 

SN74LS78AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 89 

152 

74LS92 

N74LS92N 

MULB 

COUNTER 

153- 20 

43 

74LS78 

SN74LS78AJ 

Til 

FLIP FLOP 

46- 89 

153 

74LS92 1 

N74LS92N 

PHIN 

COUNTER 

153- 20 

44 

74LS78 

SN74LS78AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 90 

154 

74LS92 

N74LS92N 

RTCF 

COUNTER 

153- 20 

45 

74LS78 i 

SN74LS78AN 

Til 

FLIP FLOP 

46- 90 

155 

74LS92 

N74LS92N 

SIC 

COUNTER 

153- 20 

46 

74LS78 

HD74LS78 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 17 

156 

74LS92 

N74LS92N 

VALG 

COUNTER 

153- 20 

47 

74LS78 

HD74LS78P 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 18 

157 

74LS92 

M74LS92P 

MITJ 

COUNTER 

153- 45 

48 

74LS78 

N74LS78F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 62 

158 

74LS93 

DM74LS93N 

NSC 

COUNTER 

152- 21 

49 

74LS78 

N74LS78F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 62 

159 

74LS93 

SN74LS93J 

MOTA 

COUNTER 

150- 4 

50 

74LS78 

N74LS78F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 62 

160 

74LS93 

SN74LS93J 

TII 

COUNTER 

150- 4 

51 

74LS78 

N74LS78N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 63 

161 

74LS93 

SN74LS93N 

MOTA 

COUNTER 

150- 5 

52 

74LS78 1 

N74LS78N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 63 

162 

74LS93 

SN74LS93N 

TII 

COUNTER 

150- 5 

53 

74LS78 

N74LS78N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 63 

163 

74LS93 

HD74LS93 

HITJ 

COUNTER 

148- 19 

54 

74LS83 

T74LS83B1 

SGAI 

ADDER 

161- 76 

164 

74LS93 

HD74LS93P 

HITJ 

COUNTER 

148- 20 

55 

74LS83 

T74LS83D1 

SGAI 

ADDER 

161- 77 

165 

74LS93 

74LS93DC 

FSC 

Counter 

147-102 

56 

74LS83 

DM74LS83AN 

NSC 

ADDER 

161- 84 

166 

74LS93 

74LS93PC 

FSC 

COUNTER 

148- 1 

57 

74LS83 

MB74LS83A 

FCAJ 

ADDER 

161- 42 

167 

74LS93 

N74LS93F 

MULB 

COUNTER 

145- 53 

58 

74LS83 

MB74LS83AM 

FCAJ 

ADDER 

161- 43 

168 

74LS93 

N74LS93F ^ 

PHIN 

COUNTER 

145- 53 

59 

74LS83 

SN74LS83AJ 

MOTA 

ADDER 

161- 62 

169 

74LS93 

N74LS93F 

RTCF 

COUNTER 

145- 53 

60 

74LS83 

SN74LS83AJ 

Til 

ADDER 

161- 62 

170 

74LS93 

N74LS93F 

VALG 

COUNTER 

145- 53 

61 

74LS83 

SN74LS83AN 

MOTA 

ADDER 

161- 63 

171 

74LS93 

N74LS93N 

MULB 

COUNTER ~j 

145- 54 

62 

74LS83 

SN74LS83AN 

Til 

ADDER 

161- 63 

172 

74LS93 

N74LS93N 

PHIN 

COUNTER 

145- 54 

63 

74LS83 

HD74LS83A ! 

HITJ 

ADDER 

161- 32 

173 

74LS93 

N74LS93N 

RTCF 

COUNTER 

145- 54 

64 

74LS83 

HD74LS83AP 

HITJ 

ADDER 

161- 33 

174 

74LS93 

N74LS93N 

SIC 

^COUNTER 

145- 54 

65 

74LS83 

74LS83ADC 

FSC 

ADDER 

161- 37 

175 

74LS93 

N74LS93N 

VALG 

COUNTER 

145- 54 

66 

74LS83 

74LS83APC 

FSC 

ADDER 

160- 33 

176 

74LS93 

M74LS93P 

MITJ 

COUNTER 

150- 34 

67 

74LS83 

N74LS83AF 

MULB 

ADDER 

161- 46 

177 

74LS107 

MB74LS107 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 22 

68 

74LS83 

N74LS83AF 

PHIN 

ADDER 

161- 46 

178 

74LS107 

MB74LS107A 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 23 

69 

74LS83 

N74LS83AF 

RTCF 

ADDER 

161- 46 

179 

74LS107 

MB74LS107AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 24 

70 

74LS83 

N74LS83AF 

VALG 

ADDER 

161- 46 

180 

74LS107 

MB74LS107M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 25 

71 

74LS83 

N74LS83AN 

MULB 

ADDER 

161- 47 

181 

74LS107 

SN74LS107AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 91 

72 

74LS83 

N74LS83AN 

PHIN 

ADDER 

161- 47 

182 

74LS107 

SN74LS107AJ 

TII 

FLIP FLOP 

46- 91 

73 

74LS83 

N74LS83AN 

RTCF 

ADDER 

161- 47 

183 

74LS107 

SN74LS107AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 92 

74 

74LS83 

N74LS83AN 

SIC 

ADDER 

161- 47 

184 

74LS107 

SN74LS107AN 

TII 

FLIP FLOP 

46- 92 

75 

74LS83 

N74LS83AN 

VALG 

ADDER 

161- 47 

185 

74LS107 

HD74LS107 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 19 

76 

74LS83 

N74LS83F 

MULB 

ADDER 

161- 48 

186 

74LS107 

HD74LS107P 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 20 

77 

74LS83 

N74LS83F 

PHIN 

ADDER 

161- 48 

187 

74LS107 

N74LS107F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 64 

78 

74LS83 

M74LS83AP 

MITJ 

ADDER 

161- 26 

188 

74LS107 

N74LS107F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 64 

79 

74LS85 

DM74LS85N 

NSC 

MAGN COMP 

166- 17 

189 

74LS107 

N74LS107F 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 64 

80 

74LS85 

MB74LS85 

FCAJ 

MAGN COMP 

166- 61 

190 

74LS107 

N74LS107F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 64 

81 

74LS85 

MB74LS85M 

FCAJ 

MAGN COMP 

166- 62 

191 

74LS107 

N74LS107N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 65 

82 

74LS85 

SN74LS85J 

MOTA 

MAGN COMP 

166- 46 

192 

74LS107 

N74LS107N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 65 

83 

74LS85 

SN74LS85J 

Til 

MAGN COMP 

166- 46 

193 

74LS107 

N74LS107N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 65 

84 

74LS85 

SN74LS85N 

MOTA 

MAGN COMP 

166- 47 

194 

74LS107 

N74LS107N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 65 

85 

74LS85 

SN74LS85N 

Til 

MAGN COMP 

166- 47 

195 

74LS107 

N74LS107N 

VALG 

[FLIP FLOP 

45- 65 

86 

74LS85 

HD74LS85 

HITJ 

MAGN COMP 

166- 3 

196 

74LSI07 

M74LS107AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

43- 32 

87 

74LS85 

HD74LS85P 

HITJ 

MAGN COMP 

166- 4 

197 

74LS109 

T74LS109B1 

SGAI 

FLIP FLOP 

47- 24 

88 

74LS85 

74LS85DC 

FSC 

MAGN COMP 

166- 41 

198 

74LS109 

T74LS109D1 

SGAI 

FLIP FLOP 

47- 25 

89 

74LS85 

74LS85PC 

FSC 

MAGN COMP 

166- 42 

199 

74LS109 

MB74LS109A 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 26 

90 

74LS85 

N74LS85F 

MULB 

MAGN COMP 

166- 63 

200 

74LS109 

MB74LS109AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 27 

91 

74LS85 

N74LS85F 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 63 

201 

74LS109 

SN74LS109AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 93 

92 

74LS85 

N74LS85F 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 63 

202 

74LS109 

SN74LS109AJ 1 

TII 

FLIP FLOP 

46- 93 

93 

74LS85 

N74LS85F 

VALG 

MAGN COMP 

166- 63 

203 

74LS109 

SN74LS109AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 94 

94 

74LS85 

N74LS85N 

MULB 

MAGN COMP 

166- 64 

204 

74LS109 

SN74LS109AN 

TII 

FLIP FLOP 

46- 94 

95 

74LS85 

N74LS85N 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 64 

205 

74LS109 

HD74LS109A 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 21 

96 

74LS85 

N74LS85N 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 64 

206 

74LS109 

HD74LS109AP 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 22 

97 

74LS85 

N74LS85N 

SIC 

MAGN COMP 

166- 64 

207 

74LS109 

74LS109DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 82 

98 

74LS85 

N74LS85N 

VALG 

MAGN COMP 

166- 64 

208 

74LS109 

74LS109PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 83 

99 

74LS85 

M74LS85P 

MITJ 

MAGN COMP 

166- 43 

209 

74LS109 

N74LS109AF 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 66 

100 

74LS86 

T74LS86B1 

SGAI 

GATE 

112- 86 

210 

74LS109 

N74LS109AF 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 66 

101 

74LS86 

T74LS86D1 

SGAI 

GATE 

112- 87 

211 

74LS109 

N74LS109AF 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 66 

102 

74LS86 

MB74LS86 

FCAJ 

GATE 

112- 29 

212 

74LS109 

N74LS109AN 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 67 

103 

74LS86 

MB74LS86M 

FCAJ 

GATE 

112- 30 

213 

74LS109 

N74LS109AN 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 67 

104 

74LS86 

SN74LS86J 

MOTA 

GATE 

112- 70 

214 

74LS109 

N74LS109AN 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 67 

105 

74LS86 

SN74LS86J 

Til 

GATE 

112- 70 

215 

74LS109 

N74LS109AN 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 67 

106 

74LS86 

SN74LS86N 

MOTA 

GATE 

112- 71 

216 

74LS109 

N74LS109F 

SIC 

FLIP FLOP 

47- 42 

107 

74LS86 

SN74LS86N 

TII 

GATE 

112- 71 

217 

74LS109 

N74LS109N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 68 

108 

74LS86 

HD74LS86 

HITJ 

GATE 

111- 80 

218 

74LS109 

N74LS109N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 68 

109 

74LS86 

HD74LS86P 

HITJ 

GATE 

111- 81 

219 

74LS109 

N74LS109N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 68 

110 

74LS86 

74LS86DC 

FSC 

GATE 

111- 65 

220 

74LS109 

N74LS109N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 68 
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LINE 

1 

74C51S9 

N74LS109N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 66 

Ill 

74LS136 

N74LS136N 

MULB 

GATE 

112- 46 

2 

74LS109 

M74LS109AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

39-106 

112 

74LS136 

N74LS136N 

PHIN 

GATE 

112- 46 

3 

74LS112 

T74LS112B1 

SGAI 

FLIP FLOP 

47- 26 

113 

74LSI 36 

N74LS136N 

RTCF 

GATE 

112- 46 

4 

74LS112 

T74LS112D1 

SGAI 

FLIP FLOP 

47- 27 

114 

74LS136 

N74LS136N 

SIC 

GATE 

112- 46 

5 

74LS112 

MB74LS112A 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 28 

115 

74LS136 

N74LS136N 

VALG 

GATE 

112- 46 

6 

74LS112 

MB74LS112AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 29 

116 

74LS136 

M74LS136P 

MITJ 

GATE 

112- 3 

7 

74L$112 

SN74LS112AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 95 

117 

74LS138 

MB74LS138 

FCAJ 

DECODER 

121- 77 

8 

74LS112 

SN74LS112AJ 

Til 

FLIP FLOP 

46- 95 

118 

74LS138 

MB74LS138M 

FCAJ 

DECODER 

121- 78 

9 

74LS112 

SN74LS112AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 96 

119 

74LS138 

SN74LS138J 

AMD 

DECODER 

121- 91 

10 

74LS112 

SN74LS112AN 

Til 

FLIP FLOP 

46- 96 

120 

74LSI 38 

SN74LS138J 

Til 

DECODER 

121- 91 

11 

74LS112 

HD74LS112 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 23 

121 

74LS138 

SN74LS138N 

AMD 

DECODER 

121- 92 

12 

74LS112 

HD74LS112P 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 24 

122 

74LS138 

SN74LS138N 

Til 

DECODER 

121- 92 

13 

74LS112 

74LS112DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 84 

123 

74LS138 

HD74LS138 

HITJ 

DECODER 

118- 45 

14 

74LS112 

74LS112PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 85 

124 

74LS138 

HD74LS138P 

HITJ 

DECODER 

118- 46 

15 

74LS112 

N74LS112F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 69 

125 

74LSI 38 

N74LS138F 

MULB 

DECODER 

121- 79 

16 

74LS112 

N74LS112F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 69 

126 

74LSI 38 

N74LS138N 

MULB 

DECODER 

121 - 80 

17 

74LS112 

N74LS112F 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 69 

127 

74LS138 

M74LS138P 

MITJ 

DECODER 

118- 15 

18 

74LS112 

N74LS112F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 69 

128 

74LS139 

MB74LS139 

FCAJ 

DECODER 

121- 39 

19 

74LS112 

N74LS112N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 70 

129 

74LS139 

MB74LS139M 

FCAJ 

DECODER 

121- 40 

20 

74LS112 

N74LS112N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 70 

130 

74LS139 

SN74LS139J 

AMD 

DECODER 

121- 49 

21 

74LS112 

N74LS112N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 70 

131 

74LSI39 

SN74LS139J 

Til 

DECODER 

121- 49 

22 

74LS112 

N74LS112N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 70 

132 

74LS139 

SN74LS139N 

AMD 

DECODER 

121- 50 

23 

74LS112 

N74LS112N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 70 

133 

74LS139 

SN74LS139N 

Til 

DECODER 

121- 50 

24 

74LS112 

M74LS112AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

43- 33 

134 

74L.S139 

HD74LS139 

HITJ 

DECODER 

118- 47 

25 

74LS113 

T74LS113B1 

SGAI 

FLIP FLOP 

47- 28 

135 

74LS139 

HD74LS139P 

HITJ 

DECODER 

118- 48 

26 

74LS113 

T74LS113D1 

SGAI 

FLIP FLOP 

47- 29 

136 

74LS139 

M74LS139P 

MITJ 

DECODER 

121- 36 

27 

74LS113 

MB74LS113A 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 30 

137 

74LS145 

MB74LS145 

FCAJ 

DECODER 

121- 64 

28 

74LS113 

MB74LS113AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 31 

138 

74LS145 

MB74LS145M 

FCAJ 

DECODER 

120 - 2 

29 

74LS113 

SN74LS113AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 97 

139 

74LS145 

M74LS145P 

MITJ 

DECODER 

119- 59 

30 

74LS113 

SN74LS113AJ 

Til 

FLIP FLOP 

46- 97 

140 

74LS154 

DM74LS154N 

NSC 

DECODER 

120-105 

31 

74L$113 

SN74LS113AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 98 

141 

74LS155 

DM74LS155N 

NSC 

^DECODER 

119- 26 

32 

74LS113 

SN74LS113AN 

Til 

FLIP FLOP 

46- 98 

142 

74LSI 55 

MB74LS155 

FCAJ 

DECODER 

121- 41 

33 

74LS113 

HD74LS113 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 25 

143 

74LS155 

MB74LS155M 

FCAJ 

DECODER 

121- 42 

34 

74LS113 

HD74LS113P 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 26 

144 

74LS155 

M74LS155P 

MITJ 

DECODER 

121- 37 

35 

74LS113 

74LS113PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 86 

145 

74LS156 

DM74LS156N 

NSC 

DECODER 

119- 27 

36 

74L.S113 

N74LS113F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 71 

146 

74LS156 

MB74LS156 

FCAJ 

DECODER 

121- 43 

37 

74LS113 

N74LS113F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 71 

147 

74LS156 

MB74LS156M 

FCAJ 

DECODER 

121- 44 

38 

74LS113 

N74LS113F 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 71 

148 

74LS156 

N74LS156N 

MULB 

DECODER 

118- 73 

39 

74LS113 

N74LS113F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 71 

149 

74LS156 

N74LS156W 

MULB 

DECODER 

118- 74 

40 

74LS113 

N74LS113N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 72 

150 

74LS156 

M74LS156P 

MITJ 

DECODER 

121- 38 

41 

74LS113 

N74LS113N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 72 

151 

74LS160 

DM74LS160AN 

NSC 

COUNTER 

151- 45 

42 

74LS113 

N74LS113N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 72 

152 

74LS160 

MB74LS160A 

FCAJ 

COUNTER 

141- 38 

43 

74LS113 

N74LS113N 

vSIC 

FLIP FLOP 

45- 72 

153 

74LS160 

MB74LS160AM 

FCAJ 

COUNTER 

141- 39 

44 

74LS113 

N74LS113N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 72 

154 

74LS160 

SN74LS160AJ 

MOTA 

COUNTER 

142- 50 

45 

74LS113 

M74LS113AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

43- 34 

155 

74LS160 

SN74LS160AJ 

TII 

COUNTER 

142- 50 

46 

74LS114 

T74LS114B1 

SGAI 

FLIP FLOP 

47- 30 

156 

74LS160 

SN74LS160AN 

MOTA 

COUNTER 

142- 51 

47 

74LS114 

T74LS114D1 

SGAI 

FLIP FLOP 

47- 31 

157 

74LS160 

SN74LS160AN 

TII 

COUNTER 

142- 51 

48 

74LS114 

MB74LS114A 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 32 

158 

74LS160 

SN74LS160J 

AMD 

COUNTER 

141- 75 

49 

74LS114 

MB74LS114AM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 33 

159 

74LS160 

SN74LS160N 

AMD 

COUNTER 

141- 76 

50 

74LS114 

SN74LS114AJ 

MOTA 

FLIP FLOP 

46- 99 

160 

74LS160 

HD74LS160 

HITJ 

COUNTER 

151- 19 

51 

74LS114 

SN74LS114AJ 

Til 

FLIP FLOP 

46- 99 

161 

74LS160 

HD74LS160P 

HITJ 

COUNTER 

151- 20 

52 

74LS114 

SN74LS114AN 

MOTA 

FLIP FLOP 

46-100 

162 

74LSI 60 

74LS160PC 

FSC 

COUNTER 

139- 79 

53 

74LS114 

SN74LS114AN 

Til 

FLIP FLOP 

46-100 

163 

74LS160 

N74LS160AF 

MULB 

COUNTER 

141- 44 

54 

74LS114 

HD74LS114 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 27 

164 

74LSI60 

N74LS160AF 

PHIN 

COUNTER 

141- 44 

55 

74LS114 

HD74LS114P 

HITJ 

FLIP FLOP 

43- 28 

165 

74LS160 

N74LS160AF 

RTCF 

COUNTER 

141- 44 

56 

74LS114 

74LS114PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 87 

166 

74LS160 

N74LS160AF 

VALG 

COUNTER 

141- 44 

57 

74LS114 

N74LS114F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 73 

167 

74LS160 

N74LS160AN 

MULB 

COUNTER 

141- 45 

58 

74LS114 

N74LS114F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 73 

168 

74LS160 

N74LS160AN 

PHIN 

COUNTER 

141- 45 

59 

74LS114 

N74LS114F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 73 

169 

74LS160 

N74LS160AN 

RTCF 

COUNTER 

141- 45 

60 

74LS114 

N74LS114N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 74 

170 

74LS160 

N74LS160AN 

SIC 

COUNTER 

141- 45 

61 

74LS114 

N74LS114N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 74 

171 

74LS160 

N74LS160AN 

VALG 

COUNTER 

141- 45 

62 

74LS114 

N74LS114N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 74 

172 

74LS160 

M74LS160AP 

MITJ 

COUNTER 

141- 33 

63 

74LS114 

M74LS114AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

43- 35 

173 

74LS161 

DM74LS161AN 

NSC 

COUNTER 

148- 16 

64 

74LS122 

MB74LS122 

FCAJ 

TIME DELAY 

126- 37 

174 

74LS161 

MB74LS161A 

FCAJ 

COUNTER 

141- 40 

65 

74LS122 

MB74LS122M 

FCAJ 

TIME DELAY 

126- 38 

175 

74LS161 

MB74LS161AM 

FCAJ 

COUNTER 

141- 41 

66 

74LS122 

SN74LS122J 

MOTA 

TIME DELAY 

126- 55 

176 

74LS161 

SN74LS161AJ 

MOTA 

COUNTER 1 

148- 28 

67 

74LS122 

SN74LS122J 

T|| 

TIME DELAY 

126- 55 

177 

74LS161 

SN74LS161AJ 

TII 

COUNTER 

148- 28 

68 

74LS122 

SN74LS122N 

MOTA 

TIME DELAY 

126- 56 

178 

74LS161 

SN74LS161AN 

MOTA 

COUNTER 

148- 29 

69 

74LS122 

SN74LS122N 

Til 

TIME DELAY 

126- 56 

179 

74LS161 

SN74LS161AN 

TII 

COUNTER 

148- 29 

70 

74LS122 

HD74LS122 

HITJ 

CLOCK/MV 

155- 65 

180 

74LS161 

SN74LS161J 

AMD 

COUNTER 

147- 26 

71 

74LS122 

HD74LS122P 

HITJ 

CLOCK/MV 

155- 66 

181 

74LS161 

SN74LS161N 

AMD 

COUNTER 

147- 27 

72 

74LS122 

M74LS122P 

MITJ 

TIME DELAY 

125- 75 

182 

74LS161 

HD74LS161 

HITJ 

COUNTER 

146- 60 

73 

74LS123 

MB74LS123 

FCAJ 

TIME DELAY 

126- 39 

183 

74LS161 

HD74LS161P 

HITJ' 

COUNTER 

146- 61 

74 

74LS123 

MB74LS123M 

FCAJ 

TIME DELAY 

126- 40 

184 

74LS161 

74LS161 DC 

FSC 

COUNTER 

144- 66 

75 

74LS123 

SN74LS123J 

MOTA 

TIME DELAY 

126- 57 

185 

74LS161 

74LS161PC 

FSC 

COUNTER 

144- 67 

76 

74LS123 

SN74LS123J 

Til 

TIME DELAY 

126- 57 

186 

74LS161 

N74LS161AD 

SIC 

COUNTER 

148- 62 

77 

74LS123 

SN74LS123N 

MOTA 

TIME DELAY 

126- 58 

187 

74LS161 

N74LS161AN 

MULB 

COUNTER 

148- 63 

78 

74LS123 

SN74LS123N 

Til 

TIME DELAY 

126- 58 

188 

74LS161 

N74LS161AN 

PHIN 

COUNTER 

148- 63 

79 

74LS123 

HD74LS123 

HITJ 

CLOCK/MV 

155- 67 

189 

74LS161 

N74LS161AN 

RTCF 

COUNTER 

148- 63 

80 

74LS123 

H074LS123P 

HITJ 

CLOCK/MV 

155- 68 

190 

74LS161 

N74LS161 AN 

SIC 

COUNTER 

146- 63 

81 

74LS123 

N74LS123AF 

MULB 

TIME DELAY 

126- 62 

191 

74LS161 

N74LS161AN 

VALG 

COUNTER 

148- 63 

82 

74LS123 

N74LS123AF 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 62 

192 1 

74LS161 

M74LS161AP 

MITJ 

COUNTER 

146- 70 

83 

74LS123 

N74LS123AF 

VALG 

TIME DELAY 

126- 62 

193 

74LS162 

DM74LS162AN 

NSC 

COUNTER 

151- 46 

84 

74LS123 

N74LS123AN 

MULB 

TIME DELAY 

126- 63 

194 

74LS162 

MB74LS162A 

FCAJ 

COUNTER 

141- 42 

85 

74LS123 

N74LS123AN 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 63 

195 

74LS162 

MB74LS162AM 

FCAJ 

COUNTER 

141- 43 

86 

74LS123 

N74LS123AN 

VALG 

TIME DELAY 

126- 63 

196 

74LS162 

SN74LS162AJ 

MOTA 

COUNTER 

142- 52 

87 

74LS123 

M74LS123P 

MITJ 

TIME DELAY 

125- 76 

197 

74LS162 

SN74LS162AJ 

TII 

COUNTER 

142- 52 

88 

74LS124 

SN74LS124J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 52 

198 

74LS162 

SN74LS162AN 

MOTA 

COUNTER 

142- 53 

89 

74LS124 

SN74LS124N 

Til 

CLOCK/MV 

155- 53 

199 

74LS162 

SN74LS162AN 

TII 

COUNTER 

142- 53 

90 

74LS133 

SN74LS133J 

MOTA 

GATE 

107- 86 

200 

74LS162 

SN74LS162J 

AMD 

COUNTER 

141- 77 

91 

74LS133 

SN74LS133N 

MOTA 

GATE 

107- 87 

201 

74LS162 

SN74LS162N 

AMD 

COUNTER 

141- 78 

92 

74LS133 

74LS133DC 

FSC 

GATE 

98- 84 

202 

74LS162 

HD74LS162 

HITJ 

COUNTER 

151- 21 

93 

74LS133 

74LS133PC 

FSC 

GATE 

98- 85 

203 

74LS162 

HD74LS162P 

HITJ 

COUNTER 

151- 22 

94 

74LS133 

M74LS133P 

MITJ 

GATE 

100- 23 

204 

74LS162 

74LS162PC 

FSC 

COUNTER 

139- 80 

95 

74LS136 

T74LS136B1 

SGAI 

GATE 

112 - 88 

205 

74LS162 

N74LS162AF 

MULB 

COUNTER 

141- 46 

96 

74LS136 

T74LS136D1 

SGAI 

GATE 

113- 1 

206 

74LS162 

N74LS162AF 

PHIN 

COUNTER 

141- 46 

97 

74LS136 

MB74LS136 

FCAJ 

GATE 

112- 31 

207 

74LS162 

N74LS162AF 

RTCF 

COUNTER 

141- 46 

98 

74LS136 

MB74LS136M 

FCAJ 

GATE 

112- 32 

208 

74LS162 

N74LS162AF 

VALG 

COUNTER 

141- 46 

99 

74LS136 

SN74LS136J 

MOTA 

GATE 

112- 72 

209 

74LS162 

N74LS162AN 

MULB 

COUNTER 

141- 47 

100 

74LS136 

SN74LS136J 

Til 

GATE 

112- 72 

210 

74LS162 

N74LS162AN 

PHIN 

COUNTER 

141- 47 

101 

74LS136 

SN74LS136N 

MOTA 

GATE 

112- 73 

211 

74LS162 

N74LS162AN 

RTCF 

COUNTER 

141- 47 

102 

74LS136 

SN74LS136N 

Til 

GATE 

112- 73 

212 

74LS162 

N74LS162AN 

SIC 

COUNTER 

141- 47 

103 

74LS136 

HD74LS136 

HITJ 

GATE 

111 - 82 

213 

74LS162 

N74LS162AN 

VALG 

COUNTER 

141- 47 

104 

74LS136 

HD74LS136P 

HITJ 

GATE 

111- 83 

214 

74LS162 

M74LS162AP 

MITJ 

COUNTER 

141" 34 

105 

74LS136 

74LS136DC 

FSC 

GATE 

111- 67 

215 

74LS163 

DM74LS163AN 

NSC 

COUNTER 

151- 47 

106 

74LS136 

74LS136PC 

FSC~1 

GATE 

111 - 68 

216 

74LS163 

fM§74lSl63A 

FCAJ 

COUNTER 

146- 75 

107 

74LS136 

N74LS136F 

MULB 

GATE 

112- 45 

217 

74LS163 

MB74LS163AM 

FCAJ 

COUNTER 

146- 76 

108 

74LS136 

N74LS136F 

PHIN 

GATE 

112- 45 

218 

74LS163 

SN74LS163AJ 

MOTA 

COUNTER 

148- 30 

109 

74LS136 

N74LS136F 

RTCF 

GATE 

112- 45 

219 

74LS163 

SN74LS163AJ 

TH 

COUNTER 

148- 30 

110 

74LS136 

N74LS136F 

VALG 

GATE 

112- 45 

220 

74LS163 

SN74LS163AN 

MOTA 

COUNTER 

148- 31 
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GENERIC 

NO. 
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PRODUCT 
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LINE 


LINE 

No. 

3J 

GENERIC 

NO. 

2 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74LS163 

5N74LS163AN 

Til 

COUNTER 

148- 31 


Ill 

74LS190 

N74LS190F 

MULB 

COUNTER “ i 

143- 94 

2 

74LS163 

SN74LS163J 

AMD 

COUNTER 

147- 28 


112 

74LS190 

N74LS190F 

PHIN 

COUNTER 

143- 94 

3 

74LS163 

SN74LS163N 

AMD 

COUNTER 

147- 29 


113 

74LS190 

N74LS190F 

VALG 

COUNTER 

143- 94 

4 

74LS163 

HD74LS163 

HITJ 

COUNTER 

146- 62 


114 

74LS190 

N74LS190N 

MULB 

COUNTER 

143- 95 

5 

74LS163 

HD74LS163P 

HITJ 

COUNTER 

146- 63 


115 

74LS190 

N74LS190N 

PHIN 

COUNTER 

143- 95 

6 

74LS163 

74LS163DC 

FSC 

COUNTER 

144- 68 


116 

74LS190 

N74LS190N 

VALG 

COUNTER 

143- 95 

7 

74LS163 

74LS163PC 

FSC 

COUNTER 

144- 69 


117 

74LS190 

M74LS190P 

MITJ 

COUNTER 

144- 7 

8 

74LS163 

N 74 LSI 63 AD 

SIC 

COUNTER 

148- 64 


118 

74LS191 

DM74LS191N 

NSC 

COUNTER 

146- 52 

9 

74LS163 

N74LS163AN 

MULB 

COUNTER 

148- 65 


119 

74LS191 

MB74LS191 

FCAJ 

COUNTER 

146- 9 

10 

74LS163 

N74LS163AN 

PHIN 

COUNTER 

148- 65 


120 

74LS191 1 

MB74LS191M 

FCAJ 

COUNTER 

146- 10 

11 

74LS163 

N74LS163AN 

RTCF 

COUNTER 

148- 65 


121 

74LS191 

SN74LS191J 

AMD 

COUNTER 

147- 32 

12 I 

74LS163 

N74LS163AN 

SIC 

COUNTER 

148- 65 


122 

74LS191 

SN74LS191J 

MOTA 

COUNTER 

147- 32 

13 

74LS163 

N74LS163AN 

VALG 

COUNTER 

148- 65 


123 

74LS191 

SN74LS191J 

Til 

COUNTER 

147- 32 

14 

74LS163 

M74LS163AP 

MITJ 

COUNTER 

146- 71 


124 

74LS191 

SN74LS191N 

AMD 

COUNTER 

147- 33 

15 

74LS168 

SN74LS168J 

MOTA 

COUNTER 

141- 79 


125 

74LS191 

SN74LS191N 

MOTA 

COUNTER 

147- 33 

16 

74LS168 

SN74LS168N 

MOTA 

COUNTER 

141- 80 


126 

74LS191 

SN74LS191N 

Til 

COUNTER 

147- 33 

17 1 

74LS168 

74LS168DC 

FSC 

COUNTER 

143-106 


127 

74LS191 

HD74LS191 

HITJ 

COUNTER 

145- 67 

18 

74LS168 

74LS168PC 

FSC 

COUNTER 

143-107 


128 

74LS191 

HD74LS191P 

HITJ 

COUNTER 

145- 68 

19 

74LS168 

N74LS168AF 

MULB 

COUNTER 

143-108 


129 

74LS191 

74LS191DC 

FSC 

COUNTER 

148- 45 

20 

74LS168 

N74LS168AF 

PHIN 

COUNTER 

143-108 


130 

74LS191 

74LS191PC 

FSC 

COUNTER 

148- 46 

21 

74LS168 

N74LS168AF 

RTCF 

COUNTER 

143-108 


131 

74LS191 

N74LS191D 

SIC 

COUNTER 

150- 55 

22 

74LS168 

N74LS168AF 

VALG 

COUNTER 

143-108 


132 

74LS191 

N74LS191N 

MULB 

COUNTER 

150- 56 

23 

74LS168 

N74LS168AN 

MULB 

COUNTER 

144- 1 


133 

74LS191 

N74LS191N 

PHIN 

COUNTER 

150- 56 

24 

74LS168 

N74LS168AN 

PHIN 

COUNTER 

144- 1 


134 

74LS191 

N74LS191N 

RTCF 

COUNTER 

150- 56 

25 

74LS168 

N74LS168AN 

RTCF 

COUNTER 

144- 1 


135 

74LS191 

N74LS191N 

SIC 

COUNTER 

150- 56 

26 

74LS168 

N74LS168AN 

SIC 

COUNTER 

144- 1 


136 

74LS191 

N74LS191N 

VALG 

COUNTER 

150- 56 

27 

74LS168 

N74LS168AN 

VALG 

COUNTER 

144- 1 


137 

74LS191 

M74LS191P 

MITJ 

COUNTER 

150- 82 

28 

74LS169 

SN74LS169AJ 

Til 

COUNTER 

150- 84 


138 

74LS192 

DM74LS192N 

NSC 

COUNTER 

148- 17 

29 

74LS169 

SN74LS169AN 

Til 

COUNTER 

150- 85 


139 

74LS192 

MB74LS192 

FCAJ 

COUNTER 

151- 29 

30 

74LS169 

SN74LS169J 

MOTA 

COUNTER 

147- 30 


140 

74LS192 

MB74LS192M 

FCAJ 

COUNTER 

151- 30 

31 

74LS169 

SN74LS169N 

MOTA 

COUNTER 

147- 31 


141 

74LS192 

SN74LS192J 

AMD 

COUNTER 

142- 30 

32 

74LS169 

74LS169DC 

FSC 

COUNTER 

150- 65 


142 

74LS192 

SN74LS192J 

MOTA 

COUNTER 

142- 30 

33 

74LS169 

74LS169PC 

FSC 

COUNTER 

150- 66 


143 

74LS192 

SN74LS192J 

TII 

COUNTER 

142- 30 

34 

74LS169 

N74LS169AF 

MULB 

COUNTER 

150- 67 


144 

74LS192 

SN74LS192N 

AMD 

COUNTER 

142- 31 

35 

74LS169 

N74LS169AF 

PHIN 

COUNTER 

150- 67 


145 

74LS192 

SN74LS192N 

MOTA 

COUNTER 

142- 31 

36 

74LS169 

N74LS169AF 

RTCF 

COUNTER 

150- 67 


146 

74LS192 

SN74LS192N 

Til 

COUNTER 

142- 31 

37 

74LS169 

N74LS169AF 

VALG 

COUNTER 

150- 67 


147 

74LS192 

HD74LS192 

HITJ 

COUNTER 

151- 23 

38 

74LS169 

N74LS169AN 

MULB 

COUNTER 

150- 68 


148 

74LS192 

HD74LS192P 

HITJ 

COUNTER 

151- 24 

39 

74LS169 

N74LS169AN 

PHIN 

COUNTER 

150- 68 


149 

74LS192 

74LS192DC 

FSC 

COUNTER 

151- 67 

40 

74LS169 

N74LS169AN 

RTCF 

COUNTER 

150- 68 


150 

74LS192 

74LS192PC 

FSC 

COUNTER 

151- 68 

41 

74LS169 

N74LS169AN 

SIC 

COUNTER 

150- 68 


151 

74LS192 

N74LS192F 

MULB 

COUNTER 

152- 30 

42 

74LS169 

N74LS169AN 

VALG 

COUNTER 

150- 68 


152 

74LS192 

N74LS192F 

PHIN 

COUNTER 

152- 30 

43 

74LS173 

SN74LS173AJ 

Til 

FLIP FLOP 

50- 19 


153 

74LS192 

N74LS192F 

RTCF 

COUNTER 

152- 30 

44 

74LS173 

SN74LS173AN 

Til 

FLIP FLOP 

50- 20 


154 

74LS192 

N74LS192F 

VALG 

COUNTER 

152- 30 

45 

74LS173 

N74LS173F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 91 


155 

74LS192 

N74LS192N 

MULB 

COUNTER 

152- 31 

46 

74LS173 

N74LS173F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 91 


156 

74LS192 

N74LS192N 

PHIN 

COUNTER 

152- 31 

47 

74LS173 

N74LS173F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 91 


157 

74LS192 

N74LS192N 

RTCF 

COUNTER 

152- 31 

48 

74LS173 

N74LS173N 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 92 


158 

74LS192 

N74LS192N 

SIC 

COUNTER 

152- 31 

49 

74LS173 

N74LS173N j 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 92 


159 

74LS192 

N74LS192N 

VALG 

COUNTER 

152- 31 

50 

74LS173 

N74LS173N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 92 


160 

74LS192 

M74LS192P 

MITJ 

COUNTER 

144- 8 

51 

74LS173 

M74LS173AP 

MITJ 

FLIP FLOP 

50- 29 


161 

74LS193 

DM74LS193N 

NSC 

COUNTER 

148- 18 

52 

74LS174 

DM74LS174N 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 57 


162 

74LS193 

MB74LS193 

FCAJ 

COUNTER 

151- 31 

53 

74LS174 

MB74LS174 

FCAJ 

FLIP FLOP 

52- 44 


163 

74LS193 

MB74LS193M 

FCAJ 

COUNTER 

1151- 32 

54 

74LS174 

MB74LS174M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

52- 45 


164 

74LS193 

SN74LS193J 

AMD 

COUNTER 

147- 98 

55 

74LS174 

HD74LS174 

HITJ 

FLIP FLOP 

51- 74 


165 

74LS193 

SN74LS193J 

MOTA 

COUNTER 

T47- 98 

56 

74LS174 

N74LS174F 

PHIN 

FLIP FLOP 

53- 93 


166 

74LS193 

SN74LS193J 

Til 

COUNTER 

147- 98 

57 

74LS174 

N74LS174F 1 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 93 


167 

74LS193 

SN74LS193N 

AMD 

COUNTER 

147- 99 

58 

74LS174 

N74LS174F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 93 


168 

74LS193 

SN74LS193N 

MOTA 

COUNTER 

147- 99 

59 

74LS174 

N74LS174N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 94 


169 

74LS193 

SN74LS193N 

Til 

COUNTER 

147- 99 

60 

74LS174 

N74LS174N 1 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 94 


170 

74LS193 

HD74LS193 

HITJ 

COUNTER 

146- 64 

61 

74LS174 

IM74LS174P 

MITJ 

FLIP FLOP 

r 50- 31 


171 

74LS193 

HD74LS193P 

HITJ 

COUNTER 

146- 65 

62 

74LS175 

DM74LS175N 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 58 


172 

74LS193 

74LS193DC 

FSC 

COUNTER 

148- 77 

63 

74LS175 

MB74LS175 

FCAJ 

FLIP FLOP 

52- 46 


173 

74LS193 

74LS193PC 

FSC 

COUNTER 

148- 78 

64 

74LS175 

MB74LS175M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

52- 47 


174 

74LS193 

N74LS193D 

SIC 

COUNTER 

150- 69 

65 

74LS175 

HD74LS175 

HITJ 

FLIP FLOP 

51- 75 


175 

74LS193 

N74LS193N 

MULB 

COUNTER 

150- 70 

66 

74LS175 

74LS175DC 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 36 


176 

74LS193 

N74LS193N 

PHIN 

COUNTER 

150- 70 

67 

74LS175 

74LS175PC 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 37 


177 

74LS193 

N74LS193N 

RTCF 

COUNTER 

150- 70 

68 

74LSI 75 

N74LS175F 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 95 


178 

74LS193 

N74LS193N 

SIC 

COUNTER 

150- 70 

69 

74LS175 

N74LS175F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 95 


179 

74LS193 

N74LS193N 

VALG 

COUNTER 

150- 70 

70 

74LS175 

N74LS175N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 96 


180 

74LS193 

M74LS193P 

MITJ 

COUNTER 

150- 83 

71 

74LS175 

N74LS175N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 96 


181 

74LS196 

DM74LS196N 

NSC 

COUNTER 

148- 83 

72 

74LS175 

M74LS175P 

MITJ 

FLIP FLOP 

51- 76 


182 

74LS196 

SN74LS196J 

MOTA 

COUNTER 

142- 94 

73 

74LS181 1 

MB74LS181 

FCAJ 

ALU 

169- 56 


183 

74LS196 

SN74LS196J 

TII 

COUNTER 

142- 94 

74 

74LS181 

MB74LS181M 

FCAJ 

ALU 

169- 57 


184 

74LS196 

SN74LS196N 

MOTA 

COUNTER 

142- 95 

75 

74LS181 

SN74LS181J 

AMD 

ALU 

169- 60 


185 

74LS196 

SN74LS196N 

TII 

COUNTER 

142- 95 

76 

74LS181 

SN74LS181J 

MOTA 

ALU 

169- 60 


186 i 

74LS196 

74LS196PC 

FSC 

COUNTER 

143- 4 

77 

74LS181 

SN74LS181J 

Til i 

ALU 

169- 60 


187 

74LS196 

N74LS196F 

MULB 

COUNTER 

142- 20 

78 

74LS181 

SN74LS181N 

AMD 

ALU 

169- 61 


188 

74LS196 

N74LS196F 

PHIN 

COUNTER 

142- 20 

79 

74LS181 

SN74LS181N 

MOTA 

ALU 

169- 61 


189 

74LS196 

N74LS196F 

VALG 

COUNTER 

142- 20 

80 

74LS181 

SN74LS181N 

Til i 

ALU 

169- 61 


190 

74LS196 

N74LS196N 

MULB 

COUNTER 

142- 21 

81 

74LS181 

HD74LS181 

HITJ 

ALU 

169- 25 


191 

74LS196 

N74LS196N 

PHIN 

COUNTER 

142- 21 

82 

74LS181 

HD74LS181P 

HITJ 

ALU 

169- 55 


192 

74LS196 

N74LS196N 

VALG 

COUNTER 

142- 21 

83 

74LS181 

74LS181PC 

FSC 

ALU 

169- 54 


193 

74LS196 

M74LS196P 

MITJ 

COUNTER 

144- 27 

84 

74LS181 

N74LS181F 

MULB 

ALU 

169- 33 


194 

74LS197 

DM74LS197N 

NSC 

COUNTER 

148- 84 

85 

74LS181 

N74LS181F 

PHIN 

ALU 

169- 33 


195 

74LS197 

SN74LS197J 

MOTA 

COUNTER 

149- 34 

86 

74LS181 

N74LS181F 

RTCF 

ALU 

169- 33 


196 

74LS197 

SN74LS197J 

TII 

COUNTER 

149- 34 

87 

74LS181 

N74LS181F 

VALG 

ALU 

169- 33 


197 

74LS197 

SN74LS197N 

MOTA 

COUNTER 

149- 35 

88 

74LS181 

N74LS181N 

MULB 

ALU 

169- 34 


198 

74LS197 

SN74LS197N 

TII 

COUNTER 

149- 35 

89 

74LS181 

N74LS181N 

PHIN 

ALU 

169- 34 


199 

74LS197 

74LS197DC 

FSC 

COUNTER 

149- 40 

90 

74LS181 

N74LS181N 

RTCF 

ALU 

169- 34 


200 

74LS197 

74LS197PC 

FSC 

COUNTER 

149- 41 

91 

74LS181 

N74LS181N 

SIC 

ALU 

169- 34 


201 

74LS197 

N74LS197D 

SIC 

COUNTER 

147- 91 

92 

74LS181 

N74LS181N 

VALG 

ALU 

169- 34 


202 

74LS197 

N74LS197N 

MULB 

COUNTER 

147- 92 

93 

74LS182 

SN74LS182J 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 79 


203 

74LS197 

N74LS197N 

PHIN 

COUNTER 

147- 92 

94 

74LS182 

SN74LS182N 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 80 


204 

74LS197 

N74LS197N 

RTCF 

COUNTER 

147- 92 

95 

74LS183 

MB74LS183 

FCAJ 

ADDER 

160- 50 


205 

74LS197 

N74LS197N 

SIC 

COUNTER 

147- 92 

96 

74LS183 

MB74LS183M 

FCAJ 

ADDER 

160- 51 


206 

74LS197 

N74LS197N 

VALG 

COUNTER 

147- 92 

97 

74LS183 

SN74LS183J 

Til 

ADDER 

160- 48 


207 

74LS197 

M74LS197P 

MITJ 

COUNTER 

150-106 

98 

74LS183 

SN74LS183N 

Til 

ADDER 

160- 49 


208 

74LS221 

MB74LS221 

FCAJ 

TIME DELAY 

126- 41 

99 

74LS190 

DM74LS190N 

NSC 

COUNTER 

146- 51 


209 

74LS221 

MB74LS221M 

FCAJ 

TIME DELAY 

126- 42 

100 

74LS190 

MB74LS190 

FCAJ 

COUNTER 

140- 76 


210 

74LS221 

SN74LS221J 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 71 

101 

74LS190 

MB74LS190M 

FCAJ 

COUNTER 

140- 77 


211 

74LS221 

SN74LS221J 

TII 

TIME DELAY 

127- 71 

102 

74LS190 

SN74LS190J 

AMD 

COUNTER 

141- 81 


212 

74LS221 

SN74LS221N 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 72 

103 

74LS190 

SN74LS190J 

MOTA 

COUNTER 

141- 81 


213 

74LS221 

SN74LS221N 

TII 

TIME DELAY 

127- 72 

104 

74LS190 

SN74LS190J 

Til 

COUNTER 

141- 81 


214 

74LS221 

HD74LS221 

HITJ 

CLOCK/MV 

155- 77 

105 

74LS190 

SN74LS190N 

AMD 

COUNTER 

141- 82 


215 

74LS221 

HD74LS221P 

HITJ 

CLOCK/MV 

155- 78 

106 

74LS190 

SN74LS190N 

MOTA 

COUNTER 

141- 82 


216 

74LS221 

N74LS221F 

MULB 

TIME DELAY 

126- 64 

107 

74LS190 

SN74LS190N 

Til 

COUNTER 

141- 82 


217 

74LS221 

N74LS221F 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 64 

108 

74LS190 

HD74LS190 

HITJ 

COUNTER 

151- 9 


218 

74LS221 

N74LS221F 

VALG 

TIME DELAY 

126- 64 

109 

74LS190 

HD74LS190P 

HITJ 

COUNTER 

151- 10 


219 

74LS221 

N74LS221N 

MULB 

TIME DELAY 

126- 65 

110 

74LS190 

74LS190PC 

FSC 

COUNTER 

151- 53 


220 

74LS221 

N74LS221N 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 65 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


G23 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G23 








GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

GENERIC 

NO. 

n 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

—i 

74LS221 

N74LS221N 

VAOT 

TIME DELAY 

126- 65 


Ill 

74LS280 

SN74LS280J 

MOTA 

PARITY GEN 

173- 33 

2 

74LS221 

M74LS221P 

MITJ 

TIME DELAY 

125- 77 


112 

74LS280 

SN74LS280J 

TII 

PARITY GEN 

173- 33 

3 

74LS240 

SN74LS240J 

MMI 

DECODER 

117-105 


113 

74LS280 

SN74LS280N 

MOTA 

PARITY GEN 

173- 34 

4 

74LS241 

SN74LS241J 

MMI 

DECODER 

117-106 


114 

74LS280 

SN74LS280N 

TII 

PARITY GEN 

173- 34 

5 

74LS244 

SN74LS244J 

MMI 

DECODER 

117-107 


115 

74LS280 

M74LS280P 

MITJ 

PARITY GEN 

173- 28 

6 

74LS247 

M74LS247P 

MITJ 

DECODER 

120- 92 


116 

74LS283 

T74LS283B1 

SGAI 

ADDER 

161- 78 

7 

74LS248 

M74LS248P 

MITJ 

DECODER 

120- 93 


117 

74LS283 

T74LS283D1 

$GAI 

ADDER 

161- 79 

8 

74LS256 

SN74LS256J 

MOTA 

LATCHES 

178- 87 


118 

74LS283 

DM74LS283N 

NSC 

ADDER 

161- 85 

9 

74LS256 

SN74LS256N 

MOTA 

LATCHES 

178- 88 


119 

74LS283 

MB74LS283 

FCAJ 

ADDER 

161- 44 

10 

74LS256 

74LS256DC 

FSC 

LATCHES 

178- 68 


120 

74LS283 

MB74LS283M 

FCAJ 

ADDER 

161- 45 

11 

74LS256 

74LS256PC 

FSC 

LATCHES 

178- 69 


121 

74LS283 

HD74LS283 

HITJ 

ADDER 

161- 40 

12 

74LS256 

N74LS256F 

MULB 

LATCHES 

179- 7 


122 

74LS283 

HD74LS283P 

HITJ 

ADDER 

161- 41 

13 

74LS256 

N74LS256F 

PHIN 

LATCHES 

179- 7 


123 

74LS283 

SN74LS283J 

MOTA 

ADDER 

161- 64 

14 

74LS256 

N74LS256F 

RTCF 

LATCHES 

179- 7 


124 

74LS283 

SN74LS283J 

TII 

ADDER 

161- 64 

15 

74LS256 

N74LS256F 

SIC 

LATCHES 

179- 7 


125 

74LS283 

SN74LS283N 

MOTA 

ADDER 

161- 65 

16 

74LS256 

N74LS256F 

VALG 

LATCHES 

179- 7 


126 

74LS283 

SN74LS283N 

TII 

ADDER 

161- 65 

17 

74LS256 

N74LS256N 

MULB 

LATCHES 

179- 8 


127 

74LS283 

74LS283DC 

FSC 

ADDER 

160- 34 

18 

74LS256 

N74LS256N 

PHIN 

LATCHES 

179- 8 


128 

74LS283 

74LS283PC 

FSC 

ADDER 

160- 35 

19 

74LS256 

N74LS256N 

RTCF 

LATCHES 

179- 8 


129 

74LS283 

N74LS283D 

SIC 

ADDER 

160- 40 

20 

74LS256 

N74LS256N 

SIC 

LATCHES 

179- 8 


130 

74LS283 

N74LS283N 

MULB 

ADDER 

161- 49 

21 

74LS256 

N74LS256N 

VALG 

LATCHES 

179- 8 


131 

74LS283 

N74LS283N 

PHIN 

ADDER 

161- 49 

22 

74LS256 

M74LS256P 

MITJ 

LATCHES 

179- 31 


132 

74LS283 

N74LS283N 

RTCF 

ADDER 

161- 49 

23 

74LS259 

DM74LS259N 

NSC 

LATCHES 

180-102 


133 

74LS283 

N74LS283N 

SIC 

ADDER 

161- 49 

24 

74LS259 

SN74LS259J 

MOTA 

LATCHES 

180- 12 


134 

74LS283 

N74LS283N 

VALG 

ADDER 

161- 49 

25 

74LS259 

SN74LS259J 

Til 

LATCHES 

180- 12 


135 

74LS283 

M74LS283P 

MITJ 

ADDER 

161- 27 

26 

74LS259 

SN74LS259N 

MOTA 

LATCHES 

180- 13 


136 

74LS290 

DM74LS290N 

NSC 

COUNTER 

149- 2 

27 

74LS259 

SN74LS259N 

Til 

LATCHES 

180- 13 


137 

74LS290 

HD74LS290 

HITJ 

COUNTER 

151- 7 

28 

74LS259 

HD74LS259 

HITJ 

LATCHES 

181- 21 


138 

74LS290 

HD74LS290P 

HITJ 

COUNTER 

151- 8 

29 

74LS259 

HD74LS259P 

HITJ 

LATCHES 

180- 58 


139 

74LS290 

SN74LS290J 

MOTA 

COUNTER 

143- 66 

30 

74LS259 

74LS259DC 

FSC 

LATCHES 

180- 56 


140 

74LS290 

SN74LS290J 

TII 

COUNTER 

143- 66 

31 

74LS259 

74LS259PC 

FSC 

LATCHES 

180- 57 


141 

74LS290 

SN74LS290N 

MOTA 

COUNTER 

143- 67 

32 

74LS259 

N74LS259F 

MULB 

LATCHES 

180-104 


142 

74LS290 

SN74LS290N 

TII 

COUNTER 

143- 67 

33 

74LS259 

N74LS259F 

PHIN 

LATCHES 

180-104 


143 

74LS290 

74LS290DC 

FSC 

COUNTER 

151- 73 

34 

74LS259 

N74LS259F 

RTCF 

LATCHES 

180-104 


144 

74LS290 

74LS290PC 

FSC 

COUNTER 

151- 74 

35 

74LS259 

N74LS259F 

SIC 

LATCHES 

180-104 


145 

74LS290 

N74LS290D 

SIC 

COUNTER 

140- 41 

36 

74LS259 

N74LS259F 

VALG 

LATCHES 

180-104 


146 

74LS290 

N74LS290N 

MULB 

COUNTER 

140- 42 

37 

74LS259 

N74LS259N 

MULB 

LATCHES 

180-105 


147 

74LS290 

N74LS290N 

PHIN 

COUNTER 

140- 42 

38 

74LS259 

N74LS259N 

PHIN 

LATCHES 

180-105 


148 

74LS290 

N74LS290N 

RTCF 

COUNTER 

140- 42 

39 

74LS259 

N74LS259N 

RTCF 

LATCHES 

180-105 


149 

74LS290 

N74LS290N 

SIC 

COUNTER 

140- 42 

40 

74LS259 

N74LS259N 

SIC 

LATCHES 

180-105 


150 

74LS290 

N74LS290N 

VALG 

COUNTER 

140- 42 

41 

74LS259 

N74LS259N 

VALG 

LATCHES 

180-105 


151 

74LS290 

M74LS290P 

MITJ 

COUNTER 

143- 76 

42 

74LS259 

M74LS259P 

MITJ 

LATCHES 

180-103 


152 

74LS292 

SN74LS292J 

TII 

FREQ DIVID 

157-107 

43 

74LS260 

SN74LS260J 

MOTA 

GATE 

92- 90 


153 

74LS292 

SN74LS292N 

TII 

FREQ DIVID 

157-108 

44 

74LS260 

SN74LS260N 

MOTA 

GATE 

92- 91 


154 

74LS293 

DM74LS293N 

NSC 

COUNTER 

149- 3 

45 

74LS260 

74LS260DC 

FSC 

GATE 

90- 61 


155 

74LS293 

HD74LS293 

HITJ 

COUNTER 

145- 51 

46 

74LS260 

74LS260PC 

FSC 

GATE 

90- 62 


156 

74LS293 

HD74LS293P 

HITJ 

COUNTER 

145- 52 

47 

74LS260 

N74LS260D 

SIC 

GATE 

92- 24 


157 

74LS293 

SN74LS293J 

MOTA 

COUNTER 

150- 28 

48 

74LS260 

N74LS260N 

MULB 

GATE 

92- 25 


158 

74LS293 

SN74LS293J 

TII 

COUNTER 

150- 28 

49 

74LS260 

N74LS260N 

PHIN 

GATE 

92- 25 


159 

74LS293 

SN74LS293N 

MOTA 

COUNTER 

150- 29 

50 

74LS260 

N74LS260N 

RTCF 

GATE 

92- 25 


160 

74LS293 

SN74LS293N 

TII 

COUNTER 

150- 29 

51 

74LS260 

N74LS260N 

SIC 

GATE 

92- 25 


161 

74LS293 

74LS293DC 

FSC 

COUNTER 

149- 20 

52 

74LS260 

N74LS260N 

VALG 

GATE 

92- 25 


162 

74LS293 

74LS293PC 

FSC 

COUNTER 

149- 21 

53 

74LS261 

SN74LS261J 

Til 

MULTIPLIER 

163- 31 


163 

74LS293 

N74LS293D 

SIC 

COUNTER 

145- 55 

54 

74LS261 

SN74LS261N 

Til 

MULTIPLIER 

163- 32 


164 

74LS293 

N74LS293N 

MULB 

COUNTER 

145- 56 

55 

74LS261 

N74LS261F 

MULB 

MULTIPLIER 

163- 25 


165 

74LS293 

N74LS293N 

PHIN 

COUNTER 

145- 56 

56 

74LS261 

N74LS261F 

PHIN 

MULTIPLIER 

163- 25 


166 

74LS293 

N74LS293N 

RTCF 

COUNTER 

145- 56 

57 

74LS261 

N74LS261F 

VALG 

MULTIPLIER 

163- 25 


167 

74LS293 

N74LS293N 

SIC 

COUNTER 

145- 56 

58 

74LS261 

N74LS261N 

MULB 

MULTIPLIER 

163- 26 


168 

74LS293 

N74LS293N 

VALG 

COUNTER 

145- 56 

59 

74LS261 

N74LS261N 

PHIN 

MULTIPLIER 

163- 26 


169 

74LS293 

M74LS293P 

MITJ 

COUNTER 

150- 35 

60 

74LS261 

N74LS261N 

VALG 

MULTIPLIER 

163- 26 


170 

74LS294 

SN74LS294J 

TII 

FREQ DIVID 

157-109 

61 

74LS266 

MB74LS266 

FCAJ 

GATE 

115- 12 


171 

74LS294 

SN74LS294N 

TII 

FREQ DIVID 

157-110 

62 

74LS266 

MB74LS266M 

FCAJ 

GATE 

115- 13 


172 

74LS320 

SN74LS320J 

TII 

CLOCK/MV 

155- 12 

63 

74LS266 

HD74LS266 

HITJ 

GATE 

115- 10 


173 

74LS320 

SN74LS320N 

TII 

CLOCK/MV 

155- 13 

64 

74LS266 

HD74LS266P 

HITJ 

GATE 

115- 11 


174 

74LS321 

SN74LS321J 

TII 

CLOCK/MV 

155- 14 

65 

74LS266 

SN74LS266J 

MOTA 

GATE 

115- 16 


175 

74LS321 

SN74LS321N 

TII 

CLOCK/MV 

155- 15 

66 

74LS266 

SN74LS266J 

TII 

GATE 

115- 16 


176 

74LS363 

N74LS363F 

MULB 

LATCHES 

180- 59 

67 

74LS266 

SN74LS266N 

MOTA 

GATE 

115- 17 


177 

74LS363 

N74LS363F 

PHIN 

LATCHES 

180- 59 

68 

74LS266 

SN74LS266N 

Til 

GATE 

115- 17 


178 

74LS363 

N74LS363F 

RTCF 

LATCHES 

180- 59 

69 

74LS266 

74LS266DC 

FSC 

GATE 

115- 4 


179 

74LS363 

N74LS363F 

VALG 

LATCHES 

180- 59 

70 

74LS266 

74LS266PC 

FSC 

GATE 

115- 5 


180 

74LS363 

N74LS363N 

MULB 

LATCHES 

180- 60 

71 

74LS266 

N74LS266F 

MULB 

GATE 

115- 14 


181 

74LS363 

N74LS363N 

PHIN 

LATCHES 

180- 60 

72 

74LS266 

N74LS266F 

PHIN 

GATE 

115- 14 


182 

74LS363 

N74LS363N 

RTCF 

LATCHES 

180- 60 

73 

74LS266 

N74LS266F 

RTCF 

GATE 

115- 14 


183 

74LS363 

N74LS363N 

SIC 

LATCHES 

180- 60 

74 

74LS266 

N74LS266F 

VALG 

GATE 

115- 14 


184 

74LS363 

N74LS363N 

VALG 

LATCHES 

180- 60 

75 

74LS266 

N74LS266N 

MULB 

GATE 

115- 15 


185 

74LS364 

N74LS364F 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 98 

76 

74LS266 

N74LS266N 

PHIN 

GATE 

115- 15 


186 

74LS364 

N74LS364F 

PHIN 

FLIP FLOP 

53- 98 

77 

74LS266 

N74LS266N 

RTCF 

GATE 

115- 15 


187 

74LS364 

N74LS364F 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 98 

78 

74LS266 

N74LS266N 

SIC 

GATE 

115- 15 


188 

74LS364 

N74LS364F 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 98 

79 

74LS266 

N74LS266N 

VALG 

GATE 

115- 15 


189 

74LS364 

N74LS364N 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 99 

80 

74LS266 

M74LS266P 

MITJ 

GATE 

112- 4 


190 

74LS364 

N74LS364N 

PHIN 

FLIP FLOP 

53- 99 

81 

74LS273 

74LS273DC 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 6 


191 

74LS364 

N74LS364N 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 99 

82 

74LS273 

74LS273PC 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 7 


192 

74LS364 

N74LS364N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 99 

83 

74LS273 

N74LS273D 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 36 


193 

74LS364 

N74LS364N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 99 

84 

74LS273 

N74LS273N 

MULB 

FLIP FLOP 

53- 97 


194 

74LS365 

M74LS365AP 

MITJ 

GATE 

115- 82 

85 

74LS273 

N74LS273N 

PHIN 

FLIP FLOP 

53- 97 


195 

74LS366 

M74LS366AP 

MITJ 

GATE 

115- 40 

86 

74LS273 

N74LS273N 

RTCF 

FLIP FLOP 

53- 97 


196 

74LS367 

M74LS367AP 

MITJ 

GATE 

115- 83 

87 

74LS273 

N74LS273N 

SIC 

FLIP FLOP 

53- 97 


197 

74LS368 

M74LS368AP 

MITJ 

GATE 

115- 41 

88 

74LS273 

N74LS273N 

VALG 

FLIP FLOP 

53- 97 


198 

74LS373 

DM74LS373N 

NSC 

LATCHES 

179- 99 

89 

74LS273 

M74LS273P 

MITJ 

FLIP FLOP 

51- 77 


199 

74LS373 

SN74LS373J 

MMI 

LATCHES 

180- 94 

90 

74LS275 

SN74LS275J 

TII 

SPECIAL 

182- 88 


200 

74LS373 

SN74LS373J 

MOTA 

LATCHES 

180- 94 

91 

74LS275 

SN74LS275N 

TII 

SPECIAL 

182- 89 


201 

[74LS373 

SN74LS373J 

TII 

LATCHES 

180- 94 

92 

74LS279 

HD74LS279 

HITJ 

LATCHES 

178- 54 


202 

74LS373 

SN74LS373N 

MOTA 

LATCHES 

180- 95 

93 

74LS279 

HD74LS279P 

HITJ 

LATCHES 

178- 55 


203 

74LS373 

SN74LS373N 

TII 

LATCHES 

180- 95 

94 

74LS279 

SN74LS279J 

MOTA 

LATCHES 

177- 36 


204 

74LS373 

Am74LS373X#ai 

AMD 

LATCHES 

181- 17 

95 

74LS279 

SN74LS279J 

TII 

LATCHES 

177- 36 


205 

74LS373 

74LS373DC 

FSC 

LATCHES 

178- 17 

96 

74LS279 

SN74LS279N 

MOTA 

LATCHES 

177- 37 


206 

74LS373 

74LS373PC 

FSC 

LATCHES 

180- 75 

97 

74LS279 

SN74LS279N 

TII 

LATCHES 

177- 37 


207 

74LS373 

AM74LS373J 

AMD 

LATCHES 

180- 88 

98 

74LS279 

74LS279DC 

FSC 

LATCHES 

177- 23 


208 

74LS373 

AM74LS373N 

AMD 

LATCHES 

180- 89 

99 

74LS279 

74LS279PC 

FSC 

LATCHES 

177- 24 


209 

74LS373 

N74LS373D 

SIC 

LATCHES 

181- 6 

100 

74LS279 

N74LS279F 

MULB 

LATCHES 

177- 26 


210 

74LS373 

N74LS373N 

MULB 

LATCHES 

181- 7 

101 

74LS279 

N74LS279F 

PHIN 

LATCHES 

177- 26 


211 

74LS373 

N74LS373N 

PHIN 

LATCHES 

181- 7 

102 

74LS279 

N74LS279F 

VALG 

LATCHES 

177- 26 


212 

74LS373 

N74LS373N 

RTCF 

LATCHES 

181- 7 

103 

74LS279 

N74LS279N 

MULB 

LATCHES 

177- 27 


213 

74LS373 

N74LS373N 

SIC 

LATCHES 

181- 7 

104 

74LS279 

N74LS279N 

PHIN 

LATCHES 

177- 27 


214 

74LS373 

N74LS373N 

VALG 

LATCHES 

181- 7 

105 

74LS279 

N74LS279N 

VALG 

LATCHES 

177- 27 


215 

74LS373 

M74LS373P 

MITJ 

LATCHES 

180- 92 

106 

74LS279 

M74LS279P 

MITJ 

LATCHES 

177- 25 


216 

74LS374 

DM74LS374N 1 

N§C 

LATCHES 

180- 40 

107 

74LS280 

MB74LS280 

FCAJ 

PARITY GEN 

173- 29 


217 

74LS374 

SN74LS374J 

MMI 

LATCHES 

180- 46 

108 

74LS280 

MB74LS280M 

FCAJ 

PARITY GEN 

173- 30 


218 

74LS374 

SN74LS374J# 

TII 

FLIP FLOP 

53- 15 

109 

74LS280 

HD74LS280 

HITJ 

PARITY GEN 

173- 26 


219 

74LS374 

SN74LS374N 

TII 

FLIP FLOP 

53- 16 

110 

74LS280 

HD74LS280P 

HITJ 

PARITY GEN 

173- 27 


220 

74LS374 

74LS374DC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 39 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


LINE 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

n 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

—- 

74LS374 

74LS374PC 

FSC 

FLIP FLOP “"1 

51- 40 

Ill 

74LS490 

5N74LS490N 

MOTA 

COUNTER 

l4l- 16 

2 

74LS374 

N74LS374D 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 37 

112 

74LS490 

SN74LS490N 

TII 

COUNTER 

141- 16 

3 

74LS374 

N74LS374N 

MULB 

FLIP FLOP 

53-100 

113 

74LS490 

74LS490PC 

FSC 

COUNTER 

142- 77 

4 

74LS374 

N74LS374N 

PHIN 

FLIP FLOP 

53-100 

114 

74LS490 1 

N74LS490F 

MULB 

COUNTER 

141- 48 

5 

74LS374 

N74LS374N 

SIC 

FLIP FLOP 

53-100 

115 

74LS490 

N74LS490F 

PHIN 

COUNTER 

141- 48 

6 

74LS374 

N74LS374N 

VALG 

FLIP FLOP 

53-100 

116 

74LS490 

N74LS490F 

RTCF 

COUNTER 

141- 48 

7 

74LS374 

M74LS374P 

MITJ 

FLIP FLOP 

51- 78 

117 

74LS490 

J 'i : 

VALG 

COUNTER 

141- 48 

8 

74LS375 

HD74LS375 

HITJ 

LATCHES 

178- 60 

118 

74LS490 

! * K? ill 

MULB 

COUNTER 

141- 49 

9 

74LS375 

HD74LS375P 

HITJ 

LATCHES 

178- 61 

119 

74LS490 

* Y: C? ill * >' 

PHIN 

COUNTER 

141- 49 

10 

74LS375 

SN74LS375J 

MOTA 

LATCHES 

177- 65 

120 

74LS490 

N74LS490N 

RTCf~ 

COUNTER 

141- 49 

11 

74LS375 

SN74LS375J 

Til 

LATCHES 

177- 65 

121 

74LS490 

N74LS490N 

SIC 

COUNTER 

141- 49 

12 

74LS375 

SN74LS375N 

MOTA 

LATCHES 

177- 66 

122 

74LS490 

N74LS490N 

VALG 

COUNTER 

141- 49 

13 

74LS375 

SN74LS375N 

m 

LATCHES 

177- 66 

123 

74LS490 

M74LS490P 1 

MITJ 

COUNTER 

139- 82 

14 

74LS375 

74LS375DC 

FSC 

LATCHES 

178- 70 

124 

74LS491 


MMI 

COUNTER 

144- 32 

15 

74LS375 

74LS375PC 

FSC 

LATCHES 

178- 71 

125 

74LS491 


MMI 

COUNTER 

144- 33 

16 

74LS375 

N74LS375F 

MULB 

LATCHES 

177- 52 

126 

74LS533 


MMI 

LATCHES 

180- 20 

17 

74LS375 

N74LS375F 

PHIN 

LATCHES 

177- 52 

127 

74LS533 


MMI 

LATCHES 

180- 21 

18 

74LS375 

N74LS375F 

RTCF 

LATCHES 

177- 52 

128 

74LS533 


AMD 

LATCHES 

181- 18 

19 

74LS375 

N74LS375F 

VALG 

LATCHES 

177- 52 

129 

74LS533 


FSC 

LATCHES 

178- 22 

20 

74LS375 

N74LS375N 

MULB 

LATCHES 

177- 53 

130 

74LS533 

rZ 1 levs s 

FSC 

LATCHES 

178- 23 

21 

74LS375 

N74LS375N 

PHIN 

LATCHES 

177- 53 

131 

74LS533 


AMD 

LATCHES 

180- 90 

22 

74LS375 

N74LS375N 

WCF~ 

LATCHES 

177- 53 

132 

74LS533 | 

y t £!B Ml i 1 — 

AMD 

LATCHES 

180- 91 

23 

74LS375 

N74LS375N 

SIC 

LATCHES 

177- 53 

133 

74LS534 

Hct'ZlTTn vr 

MMI 

FLIP FLOP 

50- 8 

24 

74LS375 

N74LS375N 

VALG 

LATCHES 

177- 53 

134 

74LS534 


MMI 

FLIP FLOP 

50- 9 

25 

74LS375 

M74LS375P 

MITJ 

LATCHES 

177- 45 

135 

74LS534 

riJlfcWcf] ilriHHHIHHHH 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 41 

26 

74LS377 

74LS377DC 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 14 

136 

74LS534 

74LS534PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 42 

27 

74LS377 

74LS377PC 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 30 

137 

74LS568 

SN74LS568J 

MOTA 

COUNTER 

141- 83 

28 

74LS377 

N74LS377D 

SlC 

FLIP FLOP 

54- 38 

138 

74LS568 

SN74LS568N 

MCTA 

COUNTER 

141- 84 

29 

74LS377 

N74LS377N 

MULB 

FLIP FLOP | 

53-101 

139 

74LS568 

N74LS568AN 

SIC 

COUNTER 

142- 69 

30 

74LS377 

N74LS377N 

PHIN 

FLIP FLOP 

53-101 

140 

74LS568 

N74LS568F 

MULB 

COUNTER 

144- 2 

31 

74LS377 

N74LS377N 

RTCF 

FLIP FLOP 

53-101 

141 

74LS568 1 

N74LS568F 

PHIN 

COUNTER 

144- 2 

32 

74LS377 

N74LS377N 

SIC 

FLIP FLOP 

53-101 

142 

74LS568 

N74LS568F 

RTCF 

COUNTER 

144- 2 

33 

74LS377 

N74LS377N 

VALG 

FLIP FLOP 

53-101 

143 

74LS568 

N74LS568F 

SIC 

COUNTER 

144- 2 

34 

74LS377 

M74LS377P ! 

MITJ 

FLIP FLOP 

51- 79 

144 

74LS568 1 

N74LS568F 

VALG 

COUNTER 

144- 2 

35 

74LS378 

74LS378DC 

FSC 

FLIP FLOP 

50- 15 

145 

74LS568 

N74LS568N 

MULB 

COUNTER 

144- 3 

36 

74LS378 

74LS378PC 

FSC 

FLIP FLOP i 

50- 16 

146 

74LS568 

N74LS568N 

PHIN 

COUNTER 

144- 3 

37 

74LS378 

N74LS378F 1 

sic 

FLIP FLOP 

53-102 

147 

74LS568 

N74LS568N 1 

RTCF 

COUNTER 

144- 3 

38 

74LS378 

N74LS378F 

VALG 

FLIP FLOP 

53-102 

148 

74LS568 

N74LS568N 

SIC 

COUNTER 

144- 3 

39 

74LS378 

N74LS378N 

SIC 

FLIP FLOP | 

54- 1 

149 

74LS568 

N74LS568N 

VALG 

COUNTER 

144- 3 

40 

74LS378 

N74LS378N 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 1 

150 

74LS569 

SN74LS569J 

MOTA 

COUNTER 

147- 34 

41 

74LS381 

SN74LS381AJ 

Til 

ALU 

168- 41 

151 

74LS569 

SN74LS569N 

MOTA 

COUNTER 

147- 35 

42 

74LS381 

SN74LS381AN 

Tl! 

ALU 

168- 42 

152 

74LS569 

N74LS569F 

MULB 

COUNTER 

150- 71 

43 

74LS381 

SN74LS381J 

AMD 

ALU 

168- 66 

153 

74LS569 

N74LS569F 

PHIN 

COUNTER 

150- 71 

44 

74LS381 

SN74LS381N 

AMD 

ALU 

168- 67 

154 

74LS569 

N74LS569F 

RTCF 

COUNTER 

150- 71 

45 

74LS382 

SN74LS382J 

Til 

ALU 

168- 71 

155 

74LS569 

N74LS569F 

SIC 

COUNTER 

150- 71 

46 

74LS382 

SN74LS382N 

Til 

ALU 

168- 72 

156 

74LS569 

N74LS569F 

VALG 

COUNTER 

150- 71 

47 

74LS384 

SN74LS384J 

Til 

MULTIPLIER 

163- 81 

157 

74LS569 

N74LS569N 

MULB 

COUNTER 

150= 72 

48 

74LS384 

SN74LS384N 

Til 

MULTIPLIER 

163- 82 

158 

74LS569 

N74LS569N 

PHIN 

COUNTER 

150- 72 

49 

74LS385 

SN74LS385J 

MOTA 

ADDER 

162- 46 

159 

74LS569 

N74LS569N 

RTCF 

COUNTER 

150- 72 

50 

74LS385 

SN74LS385J 

Til 

ADDER 

162- 46 

160 

74LS569 

N74LS569N 

SIC 

COUNTER 

150- 72 

51 

74LS385 

SN74LS385N 

MOTA 

ADDER 

162- 47 

161 

74LS569 

N74LS569N 

VALG 

COUNTER 

150- 72 

52 

74LS385 

SN74LS385N 

Til 

ADDER 

162- 47 

162 

74LS590 

SN74LS590J 

TII 

COUNTER 

146- 26 

53 

74LS386 

MB74LS386 

FCAJ 

GATE 

112- 33 

163 

74LS590 

SN74LS590N 

TII 

COUNTER 

146- 27 

54 

74LS386 

MB74LS386M 

FCAJ 

GATE 

112- 34 

164 

74LS591 

SN74LS591J 

TII 

FLIP FLOP 

47- 34 

55 

74LS386 

HD74LS386 

WLT 

GATE 

111- 84 

165 

74LS591 

SN74LS591N 

TII 

FLIP FLOP 

47- 35 

56 

74LS386 

HD74LS386P 

HITJ 

GATE 

112 - 1 

166 

74LS592 

SN74LS592J 

TII 

COUNTER 

146- 30 

57 

74LS386 

SN74LS386J 

MOTA 

GATE 

112- 74 

167 

74LS592 

SN74LS592N 

TII 

COUNTER 

146- 31 

58 

74LS386 

SN74LS386J 

Til 

GATE 

112- 74 

168 

74LS593 1 

SN74LS593J 

TII 

COUNTER 

146- 32 

59 

74LS386 

SN74LS386N 

MOTA 

GATE 

112- 75 

169 

74LS593 

SN74LS593N 

TII 

COUNTER 

146- 33 

60 

74LS386 

SN74LS386N 

Til 

GATE 

112- 75 

170 

74LS604 

SN74LS604J 

TII 

LATCHES 

180- 14 

61 

74LS386 

N74LS386F ! 

MULB 

GATE 

112- 47 

171 

74LS604 

SN74LS604N 

TII 

LATCHES 

180- 15 

62 

74LS386 

N74LS386F 

PHIN 

GATE 

112- 47 

172 

74LS605 

SN74LS605J 

TII 

LATCHES 

179- 40 

63 

74LS386 

N74LS386N 

MULB 

GATE 

112- 48 

173 

74LS605 

SN74LS605N 

TII 

LATCHES 

179- 41 

64 

74LS386 

N74LS386N H 

PHIN 

GATE 

112- 48 

174 

74LS606 

SN74LS606J 

TII 

LATCHES 

180- 16 

65 

74LS386 

M74LS386P 

MITJ 

GATE 

112- 5 

175 

74LS606 

SN74LS606N 

TII 

LATCHES 

180- 17 

66 

74LS390 

DM74LS390N 

NSC 

COUNTER 

142- 64 

176 

74LS607 

SN74LS607J 

TII 

LATCHES 

179- 42 

67 

74LS390 

HD74LS390 

HITJ 

COUNTER 

152- 45 

177 

74LS607 

SN74LS607N 

TII 

LATCHES 

179- 43 

68 

74LS390 

HD74LS390P 

HITJ 

COUNTER 

152- 46 

178 

74LS624 

SN74LS624J 

TII 

CLOCK/MV 

155- 38 

69 

74LS390 

SN74LS390J 

MOTA 

COUNTER 

141- 13 

179 

74LS624 

SN74LS624N 

TII 

CLOCK/MV 

155- 39 

70 

74LS390 

SN74LS390J 

Til 

'COUNTER 

141- 13 

180 

74LS625 

SN74LS625J 

TII 

Clock/mv 

155- 40 

71 

74LS390 

SN74LS390N 

MOTA 

COUNTER 

141- 14 

181 

74LS625 

SN74LS625N 

TII 

CLOCK/MV 

155- 41 

72 

74LS390 

SN74LS390N 

Til 

COUNTER 

141- 14 

182 

74LS626 

SN74LS626J 

TII 

CLOCK/MV 

155- 42 

73 

74LS390 

74LS390DC 

FSC 

(COUNTER 

140- 58 

183 

74LS626 

SN74LS626N 

TII 

CLOCK/MV 

155- 43 

74 

74LS390 

74LS390PC 

FSC 

COUNTER 

140- 59 

184 

74LS627 

SN74LS627J 

TII 

CLOCK/MV 

155- 44 

75 

74LS390 

N74LS390D 

SIC 

COUNTER 

140- 78 

185 

74LS627 

SN74LS627N 

TII 

CLOCK/MV 

155- 45 

76 

74LS390 

N74LS390N 

MULB 

COUNTER 

140- 79 

186 

74LS628 

SN74LS628J 

TII 

ClOck/mv 

155- 46 

77 

74LS390 

N74LS390N 

PHIN 

COUNTER 

140- 79 

187 

74LS628 

SN74LS628N 

TII 

CLOCK/MV 

155- 47 

78 

74LS390 

N74LS390N 

RTCF 

COUNTER 

140- 79 

188 

74LS629 

SN74LS629J 

TII 

CLOCK/MV 

155- 48 

79 

74LS390 

N74LS390N 

Sic 

COUNTER 

140- 79 

189 

74LS629 

SN74LS629N 

TII 

Clock/mv 

155- 49 

80 

74LS390 

N74LS390N 

VALG 

COUNTER 

140- 79 

190 

74LS630 

SN74LS630J 

TII 

SPECIAL 

182- 48 

81 

74LS390 

M74LS390P 

MITJ 

COUNTER 

143- 77 

191 

74LS630 

SN74LS630N 

TII 

SPECIAL 

182- 49 

82 

74LS393 

DM74LS393N 

NSC 

COUNTER 

148- 49 

192 

74LS631 

SN74LS631J 

TII 

Special 

182- 50 

83 

74LS393 

HD74LS393 

HITJ 

COUNTER 

146- 66 

193 

74LS631 

SN74LS631N 

TII 

SPECIAL 

182- 51 

84 

74LS393 

HD74LS393P 

HITJ 

COUNTER 

146- 67 

194 

74LS668 

HD74LS668 

HITJ 

COUNTER 

151- 27 

85 

74L&393 

SN74LS393J 

MOTA 

COUNTER 

146- 24 

195 

74LS668 

HD74LS668P 

HITJ 

COUNTER 

151- 28 

86 

74LS393 

SN74LS393J 

Til 

COUNTER 

146- 24 

196 

74LS668 

SN74LS668J 

TII 

COUNTER 

141- 85 

87 

74LS393 

SN74LS393N 

MOTA 

COUNTER 

146- 25 

197 

74LS668 

SN74LS668J# 

MOTA 

COUNTER 

152- 2 

88 

74LS393 ’ 

SN74LS393N 

Til 

COUNTER 

146- 25 

198 

74LS668 

SN74LS668N 

TII 

COUNTER 

141- 86 

89 

74LS393 

74LS393DC 

FSC 

COUNTER 

145- 65 

199 

74LS668 

SN74LS668N# 

MOTA 

COUNTER 

152- 3 

90 

74LS393 

74LS393PC 

FSC 

COUNTER 

145- 66 

200 

74LS668 

M74LS668P 

MITJ 

COUNTER 

139- 83 

91 

74LS393 

N74LS393D 

SIC 

COUNTER 

146- 77 

201 

74LS669 

HD74LS669 

HITJ 

Counter 

146- 68 

92 

74LS393 

N74LS393N 

MULB 

COUNTER 

146- 78 

202 

74LS669 

HD74LS669P 

HITJ 

COUNTER 

146- 69 

93 

74LS393 

N74LS393N 

PHIN 

COUNTER 

146- 78 

203 

74LS669 

SN74LS669J 

TII 

COUNTER 

147- 36 

94 

74LS393 

N74L§3§3N 

RW 

COUNTER 

146- 78 

204 

74LS669 

SN74LS669J# ^ 

MOTA] 

COUNTER 

149- 85 

95 

74LS393 

N74LS393N 

SIC 

COUNTER 

146- 78 

205 

74LS669 

SN74LS669N 

TII 

COUNTER 

147- 37 

96 

74LS393 

N74LS393N 

VALG 

COUNTER 

146- 78 

206 

74LS669 

SN74LS669N# 

MOTA 

COUNTER 

149- 86 

97 

74LS393 

M74LS393P 

MITT 1 

COUNTER 

150- 36 

207 

74LS669 

M74LS669P 

MffJ~1 

COUNTER 

144- 70 

98 

74LS422 

SN74LS422J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 73 

208 

74LS681 

SN74LS681J 

TII 

ALU 

168- 86 

99 

74LS422 

SN74LS422N 

Til 

CLOCK/MV 

155- 74 

209 

74LS681 

SN74LS681N 

TII 

ALU 

168- 87 

100 

74LS423 

SN74LS423J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 75 

210 

74LS682 

SN74LS682J 

TII 

MAGN COMP 

165- 6 

101 

74LS423 

SN74LS423N 

Til 

CLOCK/MV 

155- 76 

211 

74LS682 

SN74LS682N 

TII 

MAGN COMP 

165- 16 

102 

74LS423 

M74LS423P 

MITJ 

CLOCK/MV 

155- 94 

212 

74LS683 

SN74LS683J 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 17 

103 

74LS424 

SN74LS424J 

TH 

CLOCK/MV 

155- 16 

213 

74LS683 

SN74LS683J 

TII 

MAGN COMP 

165- 17 

104 

74LS424 

SN74LS424N 

TII 

CLOCK/MV 

155- 17 

214 

74LS683 

SN74LS683N 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 18 

105 

74LS461 

SN74LS461JS 

MMI 

COUNTER 

144- 29 

215 

74LS683 

SN74LS683N 

TII 

MAGN COMP 

165- 18 

106 

74LS461 

SN74LS461 NS 

MMI 

COUNTER 

144- 30 

216 

74LS684 

SN74LS684J 

Tii 

MAGN COMP 

165- 7 

107 

74LS490 

HD74LS490 

HITJ 

COUNTER 

151- 25 

217 

74LS684 

SN74LS684N 

TII 

MAGN COMP 

165- 8 

108 

74LS490 

HD74LS490P 

HITJ 

COUNTER 

151- 26 

218 

74LS685 

SN74LS685J 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 19 

109 

74LS490 

SN74LS490J 

MOTA 

COUNTER 

141- 15 

219 

74LS685 

SN74LS685J 

TII 

MAGN COMP 

165- 19 

110 

74LS490 

SN74LS490J 

TII 

COUNTER 

141- 15 

220 

74LS685 

SN74LS685N 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 20 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


G25 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G25 






















GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

u 

GENERIC 

NO. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

GENERIC 

NO. 

I] 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74LS685 

SN74LS685N 

Til 

MAGN COMP 

165- 20 


Ill 

745T1 

SN74S11N 

Til 

GATF 

81- 13 

2 

74LS686 

SN74LS686JT 

Til 

MAGN COMP 

166-106 


112 

74S11 

N74S11D 

SIC 

GATE 

79- 74 

3 

74LS686 

SN74LS686NT 

Til 

MAGN COMP 

166-107 


113 

74S11 

N74S11N 

MULB 

GATE 

79- 75 

4 

74LS687 

SN74LS687J 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 9 


114 

74S11 

N74S11N 

PHIN 

GATE 

79- 75 

5 

74LS687 

SN74LS687JT 

Til 

MAGN COMP 

166-109 


115 

74S11 

N74S11N 

RTCF 

GATE 

79- 75 

6 

74LS687 

SN74LS687N 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 10 


116 

74S11 

N74S11N 

SIC 

GATE 

79- 75 

7 

74LS687 

SN74LS687NT 

Til 

MAGN COMP 

166-110 


117 

74S11 

N74S11N 

VALG 

GATE 

79- 75 

8 

74LS688 

SN74LS688J 

Til 

MAGN COMP 

165- 2 


118 

74S15 

DM74S15N 

NSC 

GATE 

77- 87 

9 

74LS688 

SN74LS688N 

Til 

MAGN COMP 

165- 3 


119 

74S15 

74S15PC 

FSC 

GATE 

75-102 

10 

74LS689 

SN74LS689J 

Til 

MAGN COMP 

165- 12 


120 

74S15 

SN74S15J 

Til 

GATE 

81- 14 

11 

74LS689 

SN74LS689N 

Til 

MAGN COMP 

165- 13 


121 

74S15 

SN74S15N 

Til 

GATE 

81- 15 

12 

74LS690 

SN74LS690J 

Til 

COUNTER 

143- 82 


122 

74S15 

N74S15F 

MULB 

GATE 

80- 1 

13 

74LS690 

SN74LS690N 

Til 

COUNTER 

143- 83 


123 

74S15 

N74S15F 

PHIN 

GATE 

80- 1 

14 

74LS691 

SN74LS691J 

Til 

COUNTER 

150- 41 


124 

74S15 

N74S15F 

VALG 

GATE 

80- 1 

15 

74LS691 

SN74LS691N 

Til 

COUNTER 

150- 42 


125 

74S15 

N74S15N 

MULB 

GATE 

80- 2 

16 

74LS692 

SN74LS692J 

Til 

COUNTER 

143- 84 


126 

74S15 

N74S15N 

PHIN 

GATE 

80- 2 

17 

74LS692 

SN74LS692N 

Til 

COUNTER 

143- 85 


127 

74S15 

N74S15N 

VALG 

GATE 

80- 2 

18 

74LS693 

SN74LS693J 

Til 

COUNTER 

150- 43 


128 

74S20 

DM74S20N 

NSC 

GATE 

99- 33 

19 

74LS693 

SN74LS693N 

Til 

COUNTER 

150- 44 


129 

74S20 

74S20DC 

FSC 

GATE 

98- 90 

20 

74LS696 

SN74LS696J 

Til 

COUNTER 

143- 86 


130 

74S20 

74S20PC 

FSC 

GATE 

98- 91 

21 

74LS696 

SN74LS696N 

Til 

COUNTER 

143- 87 


131 

74S20 

SN74S20J 

Til 

GATE 

107- 94 

22 

74LS697 

SN74LS697J 

Til 

COUNTER 

150- 45 


132 

74S20 

SN74S20N 

Til 

GATE 

107- 95 

23 

74LS697 

SN74LS697N 

Til 

COUNTER 

150- 46 


133 

74S20 

N74S20D 

SIC 

GATE 

105- 15 

24 

74LS698 

SN74LS698J 

Til 

COUNTER 

143- 88 


134 

74S20 

N74S20N 

MULB 

GATE 

105- 16 

25 

74LS698 

SN74LS698N 

Til 

COUNTER 

143- 89 


135 

74S20 

N74S20N 

PHIN 

GATE 

105- 16 

26 

74LS699 

SN74LS699J 

Til 

COUNTER 

150- 47 


136 

74S20 

N74S20N 

SIC 

GATE 

105- 16 

27 

74LS699 

SN74LS699N 

Til 

COUNTER 

150- 48 


137 

74S20 

N74S20N 

VALG 

GATE 

105- 16 

28 

74LS716 

SN74LS716J 

MOTA 

COUNTER 

152- 4 


138 

74S22 

DM74S22N 

NSC 

GATE 

99- 34 

29 

74LS716 

SN74LS716N 

MOTA 

COUNTER 

152- 5 


139 

74S22 

74S22DC 

FSC 

GATE 

98- 92 

30 

74LS718 

SN74LS718J 

MOTA 

COUNTER 

152- 6 


140 

74S22 

74S22PC 

FSC 

GATE 

98- 93 

31 

74LS718 

SN74LS718N 

MOTA 

COUNTER 

152- 7 


141 

74S22 

SN74S22J 

Til 

GATE 

107- 96 

32 

74S00 

DM74S00N 

NSC 

GATE 

99- 30 


142 

74S22 

SN74S22N 

Til 

GATE 

107- 97 

33 

74S00 

74S00DC 

FSC 

GATE 

98- 86 


143 

74S22 

N74S22F 

MULB 

GATE 

105- 17 

34 

74S00 

74S00PC 

FSC 

GATE 

98- 87 


144 

74S22 

N74S22F 

PHIN 

GATE 

105- 17 

35 

74S00 

SN74S00J 

Til 

GATE 

107- 88 


145 

74S22 

N74S22F 

VALG 

GATE 

105- 17 

36 

74S00 

SN74S00N 

Til 

GATE 

107- 89 


146 

74S22 

N74S22N 

MULB 

GATE 

105- 18 

37 

74S00 

N74S00D 

SIC 

GATE 

105- 9 


147 

74S22 

N74S22N 

PHIN 

GATE 

105- 18 

38 

74S00 

N74S00N 

MULB 

GATE 

105- 10 


148 

74S22 

N74S22N 

VALG 

GATE 

105- 18 

39 

74S00 

N74S00N 

PHIN 

GATE 

105- 10 


149 

74S30 

74S30DC 

FSC 

GATE 

98- 94 

40 

74S00 

N74S00N 

RTCF 

GATE 

105- 10 


150 

74S30 

74S30PC 

FSC 

GATE 

98- 95 

41 

74S00 

N74S00N 

SIC 

GATE 

105- 10 


151 

74S30 

SN74S30J 

Til 

GATE 

107- 98 

42 

74S00 

N74S00N 

VALG 

GATE 

105- 10 


152 

74S30 

SN74S30N 

Til 

GATE 

107- 99 

43 

74S02 

74S02PC 

FSC 

GATE 

90- 63 


153 

74S32 

74S32DC 

FSC 

GATE 

87- 81 

44 

74S02 

SN74S02J 

Til 

GATE 

92- 92 


154 

74S32 

74S32PC 

FSC 

GATE 

87- 82 

45 

74S02 

SN74S02N 

Til 

GATE 

92- 93 


155 

74S32 

SN74S32J 

Til 

GATE 

88 - 36 

46 

74S02 

N74S02D 

SIC 

GATE 

92- 26 


156 

74S32 

SN74S32N 

Til 

GATE 

88 - 37 

47 

74S02 

N74S02N 

MULB 

GATE 

92- 27 


157 

74S32 

N74S32D 

SIC 

GATE 

88 - 15 

48 

74S02 

N74S02N 

PHIN 

GATE 

92- 27 


158 

74S32 

N74S32N 

MULB 

GATE 

88 - 16 

49 

74S02 

N74S02N 

JJ 

O 

Tl 

GATE 

92- 27 


159 

74S32 

N74S32N 

PHIN 

GATE 

88 - 16 

50 

74S02 

N74S02N 

SIC 

GATE 

92- 27 


160 

74S32 

N74S32N 

RTCF 

GATE 

88 - 16 

51 

74S02 

N74S02N 

VALG 

GATE 

92- 27 


161 

74S32 

N74S32N 

SIC 

GATE 

88 - 16 

52 

74S03 

DM74S03N 

NSC 

GATE 

99- 31 


162 

74S32 

N74S32N 

VALG 

GATE 

88 - 16 

53 

74S03 

74S03DC 

FSC 

GATE 

98- 88 


163 

74S37 

SN74S37J 

Til 

GATE 

107-100 

54 

74S03 

74S03PC 

FSC 

GATE 

94- 26 


164 

74S37 

SN74S37N 

Til 

GATE 

107-101 

55 

74S03 

SN74S03J 

Til 

GATE 

”107- 90 


165 

74S38 

SN74S38J 

Til 

GATE 

107-102 

56 

74S03 

SN74S03N 

Til 

GATE 

107- 91 


166 

74S38 

SN74S38N 

Til 

GATE 

107-103 

57 

74S03 

N74S03F 

MULB 

GATE 

105- 11 


167 

74S40 

DM74S40N 

NSC 

GATE 

99- 35 

58 

74S03 

N74S03F 

PHIN 

GATE 

105- 11 


168 

74S40 

SN74S40J 

Til 

GATE 

107-104 

59 

74S03 

N74S03F 

RTCF 

GATE 

105- 11 


169 

74S40 

SN74S40N 

Til 

GATE 

107-105 

60 

74S03 

N74S03F 

SIC 

GATE 

105- 11 


170 

74S51 

74S51DC 

FSC 

GATE 

82- 74 

61 

74S03 

N74S03F 

VALG 

GATE 

105- 11 


171 

74S51 

74S51PC 

FSC 

GATE 

83- 1 

62 

74S03 

N74S03N 

MULB 

GATE 

105- 12 


172 

74S51 

SN74S51J 

Til 

GATE 

86 - 99 

63 

74S03 

N74S03N 

PHIN 

GATE 

105- 12 


173 

74S51 

SN74S51N 

Til 

GATE 

86-100 

64 

74S03 

N74S03N 

RTCF 

GATE 

105- 12 


174 

74S51 

N74S51D 

SIC 

GATE 

86 - 30 

65 

74S03 

N74S03N 

VALG 

GATE 

105- 12 


175 

74S51 

N74S51N 

MULB 

GATE 

86 - 31 

66 

74S04 

N74S04F 

|SIC 

GATE 

115- 48 


176 

74S51 

N74S51N 

PHIN 

GATE 

86 - 31 

67 

74S04 

N74S04F 

VALG 

GATE 

115- 48 


177 

74S51 

N74S51N 

RTCF 

GATE 

86 - 31 

68 

74S04 

N74S04N 

SIC 

GATE 

115- 49 


178 

74S51 

N74S51N 

SIC 

GATE 

86 - 31 

69 

74S04 

N74S04N 

VALG 

GATE 

115- 49 


179 

74S51 

N74S51N 

VALG 

GATE 

86 - 31 

70 

74S05 

N74S05F 

SIC 

GATE 

115- 50 


180 

74S64 

DM74S64N 

NSC 

GATE 

83- 96 

71 

74S05 

N74S05F 

VALG 

GATE 

115- 50 


181 

74S64 

74S64DC 

FSC 

GATE 

83- 78 

72 

74S05 

N74S05N 

SIC 

GATE 

115- 51 


182 

74S64 

74S64PC 

FSC 

GATE 

83- 79 

73 

74S05 

N74S05N 

VALG 

GATE 

115- 51 


183 

74S64 

SN74S64J 

Til 

GATE 

86-101 

74 

74S08 

74S08DC 

FSC 

GATE 

76- 4 


184 

74S64 

SN74S64N 

Til 

GATE 

86-102 

75 

74S08 

74S08PC 

FSC 

GATE 

76- 5 


185 

74S64 

N74S64F 

MULB 

GATE 

82- 45 

76 

74508“ 

SN74S08J 

Til 

GATE 

81- 8 


186 

74S64 

N74S64F 

PHIN 

GATE 

82- 45 

77 

74S08 

SN74S08N 

Til 

GATE 

81- 9 


187 

74S64 

N74S64F 

RTCF 

GATE 

82- 45 

78 

74S08 

N74S08F 

MULB 

GATE 

79- 70 


188 

74S64 

N74S64F 

VALG 

GATE 

82- 45 

79 

74S08 

N74S08F 

PHIN 

GATE 

79- 70 


189 

74S64 

N74S64N 

MULB 

GATE 

82- 46 

80 

74S08 

N74S08F 

RTCF 

GATE 

79- 70 


190 

74S64 

N74S64N 

PHIN 

GATE 

82- 46 

81 

74S08 

N74S08F 

SIC 

GATE 

79- 70 


191 

74S64 

N74S64N 

RTCF 

GATE 

82- 46 

82 

74S08 

N74S08F 

VALG 

GATE 

79- 70 


192 

74S64 

N74S64N 

SIC 

GATE 

82- 46 

83 

74S08 

N74S08N 

MULB 

GATE 

79- 71 


193 

74S64 

N74S64N 

VALG 

GATE 

82- 46 

84 

74S08 

N74S08N 

PHIN 

GATE 

79- 71 


194 

74S65 

DM74S65N 

NSC 

GATE 

83- 97 

85 

74S08 

N74S08N 

RTCF 

GATE 

79- 71 


195 

I74S65 

74S65PC 

FSC 

GATE 

83- 80 

86 

74S08 

N74S08N 

SIC 

GATE 

79- 71 


196 

74S65 

SN74S65J 

Til 

GATE 

86-103 

87 

74S08 

N74S08N 

VALG 

GATE 

79- 71 


197 

74S65 

SN74S65N 

Til 

GATE 

86-104 

88 

74S09 

SN74S09J 

Til 

GATE 

81- 10 


198 

74S65 

N74S65F 

MULB 

GATE 

82- 47 

89 

74S09 

SN74S09N 

Til 

GATE 

81- 11 


199 

74S65 

N74S65F 

PHIN 

GATE 

82- 47 

90 

74S09 

N74S09F 

MULB 

GATE 

79- 72 


200 

74S65 

N74S65F 

VALG 

GATE 

82- 47 

91 

74S09 

N74S09F 

PHIN 

GATE 

79- 72 


201 

74S65 

N74S65N 

MULB 

GATE 

82- 48 

92 

74S09 

N74S09F 

VALG 

GATE 

79- 72 


202 

74S65 

N74S65N 

PHIN 

GATE 

82- 48 

93 

74S09 

N74S09N 

MULB 

GATE 

79- 73 


203 

74S65 

N74S65N 

VALG 

GATE 

82- 48 

94 

74S09 

N74S09N 

PHIN 

GATE 

79- 73 


204 

74S74 

DM74S74N 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 59 

95 

74S09 

N74S09N 

VALG 

GATE 

79- 73 


205 

74S74 

74S74DC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 43 

96 

74S10 

DM74S10N 

NSC 

GATE 

99- 32 


206 

74S74 

74S74PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 44 

97 

74S10 

74S10DC 

FSC 

GATE 

98- 89 


207 

74S74 

SN74S74J 

Til 

FLIP FLOP 

53- 17 

98 

74S10 

74S10PC 

FSC 

GATE 

94- 27 


208 

74S74 

SN74S74N 

Til 

FLIP FLOP 

53- 18 

99 

74S10 

SN74S10J 

Til 

GATE 

107- 92 


209 

74S74 

N74S74D 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 39 

100 

74ST0 

SN74S10N 

Til 

GATE 

107- 93 


210 

74S74 1 

N74S74N | 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 54 

101 

74S10 

N74S10D 

SIC 

GATE 

105- 13 


211 

74S74 

N74S74N 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 54 

102 

74S10 

N74S10N 

MULB 

GATE 

105- 14 


212 

74S74 

N74S74N 

RTCF 

FLIP FLOP 

52- 54 

103 

74S10 

N74S10N 

PHIN 

GATE 

105- 14 


213 

74S74 

N74S74N 

SIC 

FLIP FLOP 

52- 54 

104 

74S10 

N74S10N 

RTCF 

GATE 

105- 14 


214 

74S74 

N74S74N 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 54 

105 

74S10 

N74S10N 

SIC 

GATE 

105- 14 


215 

74S85 

SN74S85J 

Til 

MAGN COMP 

166- 11 

106 

74S10 

N74S10N 

VALG 

GATE 

105- 14 

r 

216 

74S85 

SN74S85N 

Til 

MAGN COMP 

166- 12 

107 

74S11 

DM74S11N 

NSC 

GATE 

77- 86 


217 

74S85 

N74S85D 

SIC 

MAGN COMP 

166- 5 

108 

74S11 

74S11DC 

FSC 

GATE 

77- 72 


218 

74S85 

N74S85N 

MULB 

MAGN COMP 

166- 6 

109 

74S11 

74S11PC 

FSC 

GATE 

81- 74 


219 

74S85 

N74S85N 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 6 

110 

74S11 

SN74S11J 

Til 

GATE 

81- 12 


220 

74S85 

N74S85N 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 6 


G26 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G26 
























GENEF 

IIC PROC 

HJCT inde: 

^ IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 

LINE 

GENERIC 

n 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

JJ 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

74355 

N74S8SN 

SIC 

MAGN COMP 

166- 6 

Ill 

74S163 

SN74S163J 

Til 

COUNTER 

W35 

2 

74S85 

N74S85N 

VALG 

MAGN COMP 

166- 6 

112 

74S163 

SN74S163N 

Til 

COUNTER 

147- 39 

3 

74S86 

DM74S86N 

NSC 

GATE 

111- 76 

113 

74S168 

SN74S168J 

Til 

COUNTER 

144- 14 

4 

74S86 

74S86DC 

FSC 

GATE 

111- 69 

114 

74S168 

SN74S168N 

Til 

COUNTER 

144- 15 

5 

74S86 

74S86PC 

FSC 

GATE 

111- 70 

115 

74S168 

N74S168F 

MULB 

COUNTER 

144- 9 

6 

74S86 

SN74S86J 

Til 

GATE 

112- 76 

116 

74S168 

N74S168F 

SIC 

COUNTER 

144- 9 

7 

74S86 

SN74S86N 

Til 

GATE 

112- 77 

117 

74S168 “1 

N74S168N 1 

MULB 

COUNTER 

148- 85 

8 

74S86 

N74S86D 

SIC 

GATE 

112- 49 

118 

74S168 

N74S168N 

SIC 

COUNTER 

148- 85 

9 

74S86 

N74S86N 

MULB 

GATE 

112- 50 

119 

74S169 

SN74S169J 

Til 

COUNTER 

150- 88 

10 

74S86 

N74S86N 

PHIN 

GATE 

112- 50 

120 

74S169 

SN74S169N 

Til 

COUNTER 

150- 89 

11 

74S86 

N74S86N 

RTCF 

GATE 

112- 50 

121 

74S169 

N74S169F 

MULB 

COUNTER 

144- 10 

12 

74S86 

N74S86N 

SIC 

GATE 

112- 50 

122 

74S169 

N74S169F 

SIC 

COUNTER 

144- 10 

13 

74S86 

N74S86N 

VALG 

GATE 

112- 50 

123 

74S169 

N74S169N 

MULB 

COUNTER 

148- 86 

14 

74S86 

N74S86W 

MULB 

GATE 

113- 39 

124 

74S169 

N74S169N 

SIC 

COUNTER 

148- 86 

15 

74S86 

N74S86W 

PHIN 

GATE 

113- 39 

125 

74S174 

DM74S174N 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 59 

16 

74S109 

74S109DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 88 

126 

74S174 

SN74S174J 

AMD 

FLIP FLOP 1 

53- 19 

17 

74S109 

74S109PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 89 

127 

74S174 

SN74S174N 

AMD 

FLIP FLOP 

53- 20 

18 

74S112 

DM74S112N 

NSC 

FLIP FLOP 

42-105 

128 

74S174 

N74S174F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 2 

19 

74S112 

74S112DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 90 

129 

74S174 

N74S174F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 2 

20 

74S112 

74S112PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 91 

130 

74S174 

N74S174N 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 3 

21 

74S112 

SN74S112J 

Til 

FLIP FLOP i 

46-101 

131 

74S174 

N74S174N 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 3 

22 

74S112 

SN74S112N 

Til 

FLIP FLOP 

46-102 

132 

74S175 

DM74S175N 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 60 

23 

74S112 

N74S112D 

SIC 

FLIP FLOP 

47- 48 

133 

74S175 

74S175DC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 45 

24 

74S112 

N74S112N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 75 

134 

74S175 

74S175PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 46 

25 

74S112 

N74S112N 

PHIN 

FLIP FLOP - 

45- 75 

135 

74S175 

SN745175J 

AMD 

FLIP FLOP ! 

53- 21 

26 

74S112 

N74S112N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 75 

136 

74S175 

SN74S175N 

AMD 

FLIP FLOP 

53- 22 

27 

74S112 

N74S112N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 75 

137 

74S175 

N74S175F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 4 

28 

74S112 

N74S112N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 75 

138 

74S175 

N74S175F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 4 

29 

74S113 

DM74S113N 

NSC 

FLIP FLOP 

42-106 

139 

74S175 

N74S175N 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 5 

30 

74S113 

74S113PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 92 

140 

74S175 

N74S175N 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 5 

31 

74S113 

SN74S113J 

Til 

FLIP FLOP 

46-103 

141 

74S181 

DM74S181N 

NSC 

ALU 

169- 79 

32 

74S113 

SN74S113N 

Til 

FLIP FLOP 

46-104 

142 

74S181 

74S181DC 

FSC 

ALU 

168- 99 

33 

74S113 

N74S113F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 76 

143 

74S181 

74S181PC 

FSC 

ALU 

168-100 

34 

74S113 

N74S113F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 76 

144 

74S181 

SN74S181J 1 

AMD 

ALU 

169- 15 

35 

74S113 

N74S113F 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 76 

145 

74S181 

SN74S181J 

Til 

ALU 

169- 15 

36 

74S113 

N74S113F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 76 

146 

74S181 

SN74S181N 

AMD 

ALU 

169- 16 

37 

74S113 

N74S113N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 77 

147 

74S181 

SN74S181N i 

Til 

ALU 

169- 16 

38 

74S113 

N74S113N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 77 

148 

74S181 

N74S181F 

MULB 

ALU 

169- 10 

39 

74S113 

N74S113N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 77 

149 

74S181 

N74S181F 

PHIN 

ALU 

169- 10 

40 

74S113 

N74S113N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 77 

150 

74S181 

N74S181F 

RTCT 

ALU 

169- 10 

41 

74S113 

N74S113N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 77 

151 

74S181 

N74S181F 

VALG 

ALU 

169- 10 

42 

74S114 

DM74S114N 

NSC 

FLIP FLOP 

42-107 

152 

74S181 

N74S181N 

MULB 

ALU 

169- 11 

43 

74S114 

SN74S114J 

Tl! 

FLIP FLOP 

46-105 

153 

74S181 

N74S181N 

PHIN 

ALU 

169- 11 

44 

74S114 

SN74S114N 

Til 

FLIP FLOP 

46-106 

154 

74S181 

N74S181N 

RTCF 

ALU 

169- 11 

45 

74S114 

N74S114F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 78 

155 

74S181 

N74S181N 

SIC 

ALU 

169- 11 

46 

74S114 

N74S114F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 78 

156 

74S181 

N74S181N 

VALG 

ALU 

169- 11 

47 

74S114 

N74S114F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 78 

157 

74S181 

N74S181W 

MULB 

ALU 

168-105 

48 

74S114 

N74S114N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 79 

158 

74S181 

N74S181W 

PHIN 

ALU 

168-105 

49 

74S114 

N74S114N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 79 

159 

74S181 

N74S181W 

SIC 

ALU 

168-105 

50 

74S114 

N74S114N 

/VALG 

FLIP FLOP 

45- 79 

160 

74S182 

DM74S182N 

NSC 

CARRY GEN 

170- 44 

51 

74S124 

SN74S124J 

Til 

CLOCK/MV 

155- 56 

161 

74S182 

74S182DC 

=SC 

CARRY GEN 

170- 60 

52 

74S124 

3N74S124N 

Til 

CLOCK/MV 

155- 57 

162 

74S182 

74S182PC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 61 

53 

74S133 

74S133DC 

FSC 

GATE 

98- 96 

163 

74S182 

SN74S182J 

MMI 

CARRY GEN 

170- 68 

54 

74S133 

74S133PC 

FSC 

GATE 

98- 97 

164 

74S182 

SN74S182J 

Til 

CARRY GEN 

170- 68 

55“ 

743133 

SN74S133J 

Til 

GATE 

107-106 

165 

74^182 

SN74S182J16 

MMI 

CARFIY GEN 

170- 55 

56 

74S133 

SN74S133N 

Til 

GATE 

107-107 

166 

74S182 

SN74S182N 

Til 

CARRY GEN 

170- 69 

57 

74S133 

N74S133F 

MULB 

GATE 

105- 19 

167 

74S182 

N74S182F 

MULB 

CARRY GEN 

170- 62 

58 

74S133 

N74S133F 

PHIN 

GATE 

105- 19 

168 

74S182 

N74S182F 

PHIN 

CARRY GEN 

170- 62 

59 

74S133 

N74S133F 

VALG 

GATE 

105- 19 

169 

74S182 

N74S182F 

VALG 

CARRY GEN 

170- 62 

60 

74S133 

N74S133N 

MULB 

GATE 

105- 20 

170 

74S182 

N74S182N 

MULB 

CARRY GEN 

170- 63 

61 

74S133 

N74S133N 

PHIN 

GATE 

105- 20 

171 

74S182 

N74S182N 

PHIN 

CARRY GEN 

170- 63 

62 

74S133 

N74S133N 

SIC 

GATE 

105- 20 

172 

74S182 

N74S182N 

SIC 

CARRY GEN 

170- 63 

63 

74S133 

N74S133N 

VALG 

GATE 

105- 20 

173 

74S182 

N74S182N 

VALG 

CARRY GEN 

170- 63 

64 

74S133 

N74S133W 

MULB 

GATE 

105- 21 

174 

74S196 

DM74S196N 

NSC 

COUNTER 

149- 57 

65 

74S133 

N74S133W 

PHIN 

GATE 

105- 21 

175 

74S196 

SN74S196J 

Til 

COUNTER 

143- 29 

66 

74S134 

SN74S134J 

Til 

GATE 

107-108 

176 

74S196 

SN74S196N 

Til 

COUNTER 

143- 30 

67 

74S134 

SN74S134N 

Til 

GATE 

107-109 

177 

74S196 

N74S196F 

MULB 

COUNTER 

143- 22 

68 

74S134 

N74S134F 

MULB 

GATE 

105- 22 

178 

74S196 

N74S196F 

PHIN 

COUNTER 

143- 22 

69 

74S134 

N74S134F 

PHIN 

GATE 

105- 22 

179 

74S197 

DM74S197N 

NSC 

COUNTER 

149- 58 

70 

74S134 

N74S134F 

VALG 

GATE 

105- 22 

180 

I74S197 

SN74S197J 

Til 

COUNTER 

149- 66 

71 

74S134 

N74S134N 

MULB 

GATE 

105- 23 

181 

74S197 

SN74S197N 

Til 

COUNTER 

149- 67 

72 

74S134 

N74S134N 

PHIN 

GATE 

105- 23 

182 

74S197 

N74S197F 

MULB 

COUNTER 

149- 59 

73 

74S134 

N74S134N 

SIC 

GATE 

105- 23 

183 

74S197 

N74S197F 

PHIN 

COUNTER 

149- 59 

74 

74S134 

N74S134N 

VALG 

GATE 

105- 23 

184 

74S240 

SN74S240J 

MMI 

DECODER 

117-108 

75 

74S134 

N74S134W 

MULB 

GATE 

105- 24 

185 

74S240 

SN74S240N 

Til 

GATE 

109- 22 

76 

[74S134 

N74S134W 

PHIN 

GAfE 

105- 24 

186 

74S241 

SN74S241J 

MMI 

DECODER 

117-109 

77 

74S135 

DM74S135N 

NSC 

GATE 

113- 38 

187 

74S241 

SN74S241N 

Til 

GATE 

109- 23 

78 

74S135 

74S135PC 

FSC 

GATE 

89- 73 

188 

74S244 

SN74S244J 

MMI 

DECODER 

117-110 

79 

74S135 

SN74S135J 

Til 

GATE 

113- 46 

189 

74S260 

SN74S260J 

Til 

GATE 

92- 94 

80 

74S135 

SN74S135N 

Til 

GATE 

113- 47 

190 

74S260 

SN74S260N 

Til 

GATE 

92- 95 

81 

74S135 

N74S135F 

MULB 

GATE 

113- 40 

191 

74S260 

N74S260D 

SIC 

GATE 

92- 28 

82 

74S135 

N74S135F 

PHIN 

GATE 

113- 40 

192 

74S260 

N74S260N 

MULB 

GATE 

92- 29 

83 

74S135 

N74S135F 

VALG 

GATE 

113- 40 

193 

74S260 

N74S260N 

PHIN 

GATE 

92- 29 

84 

74S135 

N74S135N 

MULB 

GATE 

113- 41 

194 

74S260 

N74S260N 

RTCF 

GATE 

92- 29 

85 

74S135 

N74S135N 

PHIN 

GATE 

113- 41 

195 

74S260 

N74S260N 

SIC 

GATE 

92- 29 

86 

74S135 

N74S135N 

SIC 

GATE 

113- 41 

196 

74S260 

N74S260N 

VALG 

GATE 

92- 29 

87 

74S135 

N74S135N 

VALG 

GATE 

113- 41 

197 

74S273 

N74S273F 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 6 

88 

74S138 

SN74S138J 

AMD 

DECODER 

121- 93 

198 

74S273 

N74S273F 

PHIN 

FLIP FLOP 

54- 6 

89 

74S138 

SN74S138J 

Til 

DECODER 

121- 93 

199 

74S273 

N74S273F 

RTCF 

FLIP FLOP 

54- 6 

90 

74S138 

SN74S138N 

AMD 

DECODER 

121- 94 

200 

74S273 

N74S273F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 6 

91 

745T38 

SN74S138N 

Til 

DECODER 

121- 94 

201 

74S273 

N74S273N 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 7 

92 

74S138 

N74S138F 

MULB 

DECODER 

121- 81 

202 

74S273 

N74S273N 

PHIN 

FLIP FLOP 

54- 7 

93 

74S138 

N74S138N 

MULB 

DECODER 

121- 82 

203 

74S273 

N74S273N 

RTCF 

FLIP FLOP 

54- 7 

94 

74S139 

SN74S139J 

AMD 

DECODER 

121- 51 

204 

745273 

N74S273N 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 7 

95 

74S139 

SN74S139J 

Til 

DECODER 

121- 51 

205 

74S273 

N74S273N 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 7 

96 

74S139 

SN74S139N 

AMD 

DECODER 

121- 52 

206 

74S274 

SN74S274J 

Til 

MULTIPLIER 

163- 56 

97 

74S139 

SN74S139N 

Til 

DECODER 

121- 52 

207 

74S274 

SN74S274N 

Til 

MULTIPLIER 

163- 57 

98 

74S140 

DM74S140N 

NSC 

GATE 

99- 36 

208 

74S275 

SN74S275J 

Til 

SPECIAL 

182- 90 

99 

74S140 

SN74S140J 

Til 

GATE 

107-110 

209 

74S275 

SN74S275N 

Til 

SPECIAL 

182- 91 

100 

74S140 

SN74S140N 

Til 

GATE 

108- 1 

210 

74S280 

DM74S280N 

NSC 

PARITY GEN 

173- 19 

101 

74S160 

DM74S160N 

NSC 

COUNTER 

151- 87 

211 

74S280 

SN74S280J 

Til 

PARITY GEN 

173- 8 

102 

74S160 

SN74S160J 

AMD 

COUNTER 

143- 27 

212 

74S280 

SN74S280N 

Til 

PARITY GEN 

173- 9 

103 

74S160 

SN74S160N 

AMD 

COUNTER 

143- 28 

213 

74S280 

N74S280F 

MULB 

PARITY GEN 

173- 2 

104 

74S161 

DM74S161N 

NSC 

COUNTER 

149- 49 

214 

74S280 

N74S280F 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 2 

105 

74S161 

SN74S161J 

AMD 

COUNTER 

149- 64 

215 

74S280 

N74S280F 

VALG 

PARITY GEN 

173- 2 

106 

74S161 

SN74S161N 

AMD 

COUNTER 

149- 65 

216 

74S280 

N74S280N 

MULB 

PARITY GEN 

173- 3 

107 

74S162 

DM74S162N 

NSC 

COUNTER 

151- 88 

217 

74S280 

N74S280N 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 3 

108 

74S162 

SN74S162J 

Til 

COUNTER 

141- 87 

218 

74S280 

N74S280N 

SIC 

PARITY GEN 

173- 3 

109 

74S162 

SN74S162N 

Til 

COUNTER 

141- 88 

219 

74S280 

N74S280N 

VALG 

PARITY GEN 

173- 3 

110 

74S163 

DM74S163N 

NSC 

COUNTER 

151- 89 

220 

74S283 

DM74S283N 

NSC 

ADDER 

161- 21 
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SYMBOLS AND CODES 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

LU 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

u 

GENERIC 

NO. 

n 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

745583 

SN74S283J 

Til 

ADDER 

161- 29 


Ill 

82 

RG82CJ 

RTN 

GATE 

81- 40 

2 

74S283 

SN74S283N 

Til 

ADDER 

161- 30 


112 

82 

RG82CK 

RTN 

GATE 

81- 41 

3 

74S373 

DM74S373N 

NSC 

LATCHES 

179- 54 


113 

82 

RG82DC 

RTN 

GATE 

81- 42 

4 

74S373 

SN74S373J 

MMI 

LATCHES 

180- 2 


114 

82S41 

N82S41F 

MULB 

GATE 

113- 20 

5 

74S373 

SN74S373J 

Til 

LATCHES 

180- 2 


115 

82S41 

N82S41F 

PHIN 

GATE 

113- 20 

6 

74S373 

SN74S373N 

Til 

LATCHES 

180- 3 


116 

82S41 

N82S41F 

VALG 

GATE 

113- 20 

7 

74S373 

N74S373F 

MULB 

LATCHES 

179- 75 


117 

82S41 

N82S41N 

MULB 

GATE 

113- 21 

8 

74S373 

N74S373F 

SIC 

LATCHES 

179- 75 


118 

82S41 

N82S41N 

PHIN 

GATE 

113- 21 

9 

74S373 

N74S373N 

MULB 

LATCHES 

179- 76 


119 

82S41 

N82S41N 

VALG 

GATE 

113- 21 

10 

74S374 

DM74S374N 

NSC 

LATCHES 

179- 91 


120 

82S42 

N82S42F 

MULB 

GATE 

114- 86 

11 

74S374 

SN74S374J 

MMI 

LATCHES 

180- 47 


121 

82S42 

N82S42F 

PHIN 

GATE 

114- 86 

12 

74S374 

SN74S374J# 

Til 

FLIP FLOP 

53- 23 


122 

82S42 

N82S42F 

VALG 

GATE 

114- 86 

13 

74S374 

N74S374D 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 40 


123 

82S42 

N82S42N 

MULB 

GATE 

114- 87 

14 

74S374 

N74S374N 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 8 


124 

82S42 

N82S42N 

PHIN 

GATE 

114- 87 

15 

74S374 

N74S374N 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 8 


125 

82S42 

N82S42N 

SIC 

GATE 

114- 87 

16 

74S381 

DM74S381N 

NSC 

ALU 

169- 77 


126 

82S42 

N82S42N 

VALG 

GATE 

114- 87 

17 

74S381 

SN74S381J 

MMI 

ALU 

168- 69 


127 

82S50 

N82S50F 

MULB 

DECODER 

118- 16 

18 

74S381 

SN74S381J20 

MMI 

ALU 

168- 82 


128 

82S50 

N82S50F 

PHIN 

DECODER 

118- 16 

19 

74S381 

SN74S381N 

Til 

ALU 

168- 79 


129 

82S50 

N82S50F 

VALG 

DECODER 

118- 16 

20 

74S412 

SN74S412J 

Til 

LATCHES 

180- 22 


130 

82S50 

N82S50N 

MULB 

DECODER 

118- 17 

21 

74S412 

SN74S412N 

Til 

LATCHES 

180- 23 


131 

82S50 

N82S50N 

PHIN 

DECODER 

118- 17 

22 

74S508 

SN74S508TD24 

MMI 

MULTIPLIER 

164- 5 


132 

82S50 

N82S50N 

SIC 

DECODER 

118- 17 

23 

74S516 

SN74S516T24 

MMI 

MULTIPLIER 

163-106 


133 

82S50 

N82S50N 

VALG 

DECODER 

118- 17 

24 

74S531 

SN74S531J 

MMI 

LATCHES 

179- 88 


134 

82S52 

N82S52F 

MULB 

DECODER 

120- 5 

25 

74S531 

SN74S531N 

MMI 

LATCHES 

179- 89 


135 

82S52 

N82S52F 

PHIN 

DECODER 

120- 5 

26 

74S532 

SN74S532J 

MMI 

FLIP FLOP 

50- 23 


136 

82S52 

N82S52F 

VALG 

DECODER 

120- 5 

27 

74S532 

SN74S532N 

MMI 

FLIP FLOP 

50- 24 


137 

82S52 

N82S52N 

MULB 

DECODER 

120- 6 

28 

74S533 

SN74S533J 

MMI 

LATCHES 

180- 4 


138 

82S52 

N82S52N 

PHIN 

DECODER 

120- 6 

29 

74S533 

SN74S533N 

MMI 

LATCHES 

180- 5 


139 

82S52 

N82S52N 

VALG 

DECODER 

120- 6 

30 

74S534 

SN74S534J 

MMI 

FLIP FLOP 

50- 25 


140 

82S62 

S82S62A 

MULB 

PARITY GEN 

173- 15 

31 

74S534 

SN74$534N 

MMI 

FLIP FLOP 

50- 26 


141 

82§62 

S82S62F 

AMD 

PARITY GEN 

173- 16 

32 

74S534 

N74S534F 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 9 


142 

82S62 

S82S62F 

MULB 

PARITY GEN 

173- 16 

33 

74S534 

N74S534F 

RTCF 

FLIP 'FLOP 

54- 9 


143 

82S62 

N82S62A 

AMD 

PARITY GEN 

173- 14 

34 

74S534 

N74S534F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 9 


144 

82S62 

N82S62F 

AMD 

PARITY GEN 

173- 24 

35 

743534 

N74S534N 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 10 


145 

82S62 

N82S62F 

MULB 

PARITY GEN 

173- 24 

36 

74S534 

N74S534N 

RTCF 

FLIP FLOP 

54- 10 


146 

82S62 

N82S62F 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 24 

37 

74S534 

N74S534N 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 10 


147 

82S62 

N82S62F 

VALG 

PARITY GEN 

173- 24 

38 

74S534 

N74S534N 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 10 


148 

82S62 

N82S62N 

MULB 

PARITY GEN 

173- 25 

39 

74S535 

SN74S535J 

MMI 

LATCHES 

180- 6 


149 

82S62 

N82S62N 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 25 

40 

74S535 

SN74S535N 

MMI 

LATCHES 

180- 7 


150 

82S62 

N82S62N 

SIC 

PARITY GEN 

173- 25 

41 

74S536 

SN74S536J 

MMI 

FLIP FLOP 

50- 27 


151 

82S62 

N82S62N 

VALG 

PARITY GEN 

173- 25 

42 

74S536 

SN74S536N 

MMI 

FLIP FLOP 

50- 28 


152 

82S82 

S82S82F 

MULB 

ALU 

168- 50 

43 

74S557 

SN74S557J40 

MMI 

MULTIPLIER 

163-102 


153 

82S82 

S82S82N 

MULB 

ALU 

168- 51 

44 

74S558 

SN74S558J40 

MMI 

MULTIPLIER 

163-103 


154 

82S82 

S82S82N 

PHIN 

ALU 

168- 51 

45 

75L11 

DM75L11D 

NSC 

FLIP FLOP 

50- 40 


155 

82S82 

N82S82F 

MULB 

ALU 

168- 48 

46 

75L11 

DM75L1 IF 

NSC 

FLIP FLOP 

50- 41 


156 

82S82 

N82S82F 

PHIN 

ALU 

168- 48 

47 

75L11 

DM75L11 J#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 30 


157 

82S82 

N82S82F 

VALG 

ALU 

168- 48 

48 

75L11 

DM75L11N 

NSC 

FLIP FLOP 

50- 42 


158 

82S82 

N82S82N 

MULB 

ALU 

168- 49 

49 

75L11 

DM75L11W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 31 


159 

82S82 

N82S82N 

PHIN 

ALU 

168- 49 

50 

75L12 

OM75L12F 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 34 


160 

82S82 

N82S82N 

SIC 

ALU 

168- 49 

51 

75L12 

DM75L12J 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 35 


161 

82S82 

N82S82N 

VALG 

ALU 

168- 49 

52 

75L12 

DM75L12N 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 36 


162 

82S83 

S82S83B 

MULB 

ADDER 

162- 15 

53 

75L12 

DM75L12W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 32 


163 

82S83 

S82S83F 

MULB 

ADDER 

162- 16 

54 

75L52 

DM75L52F 

NSC 

COUNTER 

144- 16 


164 

82S83 

N82S83F 

MULB 

ADDER 

162- 13 

55 

75L52 

DM75L52J 

NSC 

COUNTER 

144- 17 


165 

82S83 

N82S83F 

PHIN 

ADDER 

162- 13 

56 

75L52 

DM75L52N 

NSC 

COUNTER 

144- 18 


166 

82S83 

N82S83F 

VALG 

ADDER 

162- 13 

57 

75L52 

DM75L52W#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 38 


167 

82S83 

N82S83N 

MULB 

ADDER 

162- 14 ! 

58 

75L54 

DM75L54F 

NSC 

COUNTER 

150- 90 


168 

82S83 

N82S83N 

PHIN 

ADDER 

162- 14 

59 

75L54 

DM75L54J 

NSC 

COUNTER 

150- 91 


169 

82S83 

N82S83N 

SIC 

ADDER 

162- 14 

60 

75L54 

DM75L54N 

NSC 

COUNTER 

150- 92 


170 

82S83 

N82S83N 

VALG 

ADDER 

162- 14 

61 

75L54 

DM75L54W#mil 

NSC 

COUNTER 

150- 93 


171 

82S90 

N82S90F 

MULB 

COUNTER 

142- 86 

62 

75L60 

DM75L60J#mil 

NSC 

COUNTER 

145- 22 


172 

82S90 

N82S90F 

PHIN 

COUNTER 

142- 86 

63 

75L60 

DM75L60W#mil 

NSC 

COUNTER 

145- 23 


173 

82S90 

N82S90F 

VALG 

COUNTER 

142- 86 

64 

75L63 

DM75L63J#mil 

NSC 

COUNTER 

145- 24 


174 

82S90 

N82S90N 

MULB 

COUNTER 

142- 87 

65 

75L63 

DM75L63W#mil 

NSC 

COUNTER 

145- 25 


175 

82S90 

N82S90N 

PHIN 

COUNTER 

142- 87 

66 

76L13 

DM76L13J#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 33 


176 

82S90 

N82S90N 

VALG 

COUNTER 

142- 87 

67 

76L13 

DM76L13W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

54- 87 


177 

82S91 

N82S91F 

MULB 

COUNTER 

149- 4 

68 

76L24 

DM76L24J 

NSC 

MAGN COMP 

166- 79 


178 

82S91 

N82S91F 

PHIN 

COUNTER 

149- 4 

69 

76L24 

DM76L24N 

NSC 

MAGN COMP 

166- 80 


179 

82S91 

N82S91F 

VALG 

COUNTER 

149- 4 

70 

76L75 

DM76L75F 

NSC 

COUNTER 

140- 32 


180 

82S91 

N82S91N 

MULB 

COUNTER 

149- 5 

71 

76L75 

DM76L75J 

NSC 

COUNTER 

140- 33 


181 

82S91 

N82S91N 

PHIN 

COUNTER 

149- 5 

72 

76L75 

DM76L75N 

NSC 

COUNTER 

140- 34 


182 

82S91 

N82S91N 

VALG 

COUNTER 

149- 5 

73 

76L75 

DM76L75W#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 6 


183 

83 

ZSS83A 

FERB 

GATE 

67- 75 

74 

76L76 

DM76L76F 

NSC 

COUNTER 

145- 36 


184 

83 

ZSS83B 

FERB 

GATE 

67- 76 

75 

76L76 

DM76L76J 

NSC 

COUNTER 

145- 37 


185 

83 

ZST83A 

FERB 

GATE 

67- 90 

76 

76L76 

DM76L76N 

NSC 

COUNTER 

145- 38 


186 

83 

ZST83B 

FERB 

GATE 

67- 91 

77 

76L76 

DM76L76W#mil 

NSC 

COUNTER 

145- 39 


187 

83 

RG83CJ 

RTN 

GATE 

81- 43 

78 

76L93 

DM76L93F 

NSC 

COUNTER 

145- 45 


188 

83 

RG83CK 

RTN 

GATE 

81- 44 

79 

76L93 

DM76L93J 

NSC 

COUNTER 

145- 46 


189 

83 

RG83DC 

RTN 

GATE 

81- 45 

80 

76L93 

DM76L93N 

NSC 

COUNTER 

145- 47 


190 

84 

ZST84A 

FERB 

GATE 

67- 92 

81 

80 

Z80ACTCCE#1 

ZIL 

COUNTER 

139- 62 


191 

85 

ZSS85A 

FERB 

GATE 

67- 77 

82 

80 

Z80ACTCCE#2 

ZIL 

TIME DELAY 

123- 23 


192 

85 

ZSS85B 

FERB 

GATE 

67- 78 

83 

80 

Z80ACTCCM#1 

ZIL 

COUNTER 

139- 63 


193 

85L11 

DM85L11D 

NSC 

FLIP FLOP 

50- 43 

84 

80 

Z80ACT CCM # 2 

ZIL 

TIME DELAY 

123- 24 


194 

85L11 

DM85L1 IF 

NSC 

FLIP FLOP 

50- 44 

85 

80 

Z80ACTCCS#1 

ZIL 

COUNTER 

139- 64 


195 “■ 

85L11 

DM85L11N 

NSC 

[RIP FLOP 

50- 45 

86 

80 

Z80ACTCCS#2 

ZIL 

TIME DELAY 

123- 25 


196 

85L12 

DM85L12F 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 37 

87 

80 

Z80ACTCPS#2 

ZIL 

TIME DELAY 

123- 26 


197 

85L12 

DM85L12J 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 38 

88 

80 

Z80CTCCE#1 

ZIL 

COUNTER 

139- 58 


198 

85L12 

DM85L12N 

N$C 

FLIP FLOP 

49- 39 

89 

80 

Z80CTCCE#2 

ZIL 

TIME DELAY 

123- 27 


199 

85L52 

DM85L52F 

NSC 

COUNTER 

144- 19 

90 

80 

Z80CTCCM#1 

ZIL 

COUNTER 

139- 59 


200 

85L52 

DM85L52J 

NSC 

COUNTER 

144- 20 

91 

80 

Z80CTCCM#2 

ZIL 

TIME DELAY 

123- 28 


201 

851.52 

DM85L52N 

NSC 

COUNTER 

144- 21 

92 

80 

Z80CTCCS#1 

ZIL 

COUNTER 

139- 60 


202 

85L54 

DM85L54F 

NSC 

COUNTER 

150- 94 

93 

80 

Z80CTCCS#2 

ZIL 

TIME DELAY 

123- 29 


203 

85L54 

DM85L54J 

NSC 

COUNTER 

150- 95 

94 

80 

Z80CTCPS#1 

ZIL 

COUNTER 

139- 61 


204 

85L54 

DM85L54N 

NSC 

COUNTER 

150- 96 

95 

80 

Z80CTCPS#2 

ZIL 

TIME DELAY 

123- 30 


205 

85L60 

DM85L60N 

NSC 

COUNTER 

145- 26 

96 

80 

RG80CJ 

RTN 

GATE 

81- 34 


206 

85L63 

DM85L63N 

NSC 

COUNTER 

145- 27 

97 

80 

RG80CK 

RTN 

GATE 

81- 35 


207 

86 

ZSS86B 

FERB 

GATE 

67- 79 

98 

80 

RG80DC 

RTN 

GATE 

81- 36 


208 

86L13 

DM86L13N 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 34 

99 

80L06 

DM80 L06N 

NSC 

GATE 

94- 60 


209 

86L24 

DM86L24J 

NSC 

MAGN COMP 

166- 81 

100 

81 

ZSD81A 

FERB 

GATE 

67- 31 


210 

86L24 

DM86L24N 

NSC 

MAGN COMP 

166- 82 

101 

81 

ZSF81B 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 52 


211 

86L75 

DM86L75F 

NSC 

COUNTER 

140- 35 

102 

81 

ZSF81CT 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 53 


212 

86L75 

DM86L75J 

NSC 

COUNTER 

140- 36 

103 

81 

ZSS81A 

FERB 

GATE 

67- 73 


213 

86L75 

DM86L75N 

NSC 

COUNTER 

140- 37 

104 

81 

ZSS81B 

FERB 

GATE 

67- 74 


214 

86L76 

DM86L76F 

NSC 

COUNTER 

145- 40 

105 

81 

ZST81A 

FERB 

GATE 

67- 87 


215 

86L76 

DM86L76J 

NSC 

COUNTER 

145- 41 

106 

81 

RG81CJ 

RTN 

GATE 

81- 37 


216 

86L76 

DM86L76N 

NSC 

COUNTER 

145- 42 

107 

81 

RG81CK 

RTN 

GATE 

81- 38 


217 

86L93 

DM86L93F 

NSC 

COUNTER 

145- 48 

108 

81 

RG81DC 

RTN 

GATE 

81- 39 


218 

86L93 

DM86L93J 

NSC 

COUNTER 

145- 49 

109 

82 

ZST82A 

FERB 

GATE 

67- 88 


219 

86L93 

DM86L93N 

NSC 

COUNTER 

145- 50 

110 

82 

ZST82B 

FERB 

GATE 

67- 89 


220 

87 

IZSS87B 

FERB 

GATE 

67- 80 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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GENEF 

IIC PROC 

)UCT 1 

NDE. 

^ IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 

LINE 

^ GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

D 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

89 

ZSS89A 

FERB 

GATE" 

67- 34 

Ill 

95521 

93S21PC 

AMD 

DECODER 

121- 31 

2 

89 

ZSS89B 

FERB 

GATE 

67- 35 

112 

93S41 

93S41DC 

FSC 

ALU 

168-101 

3 

89 

S89 

SIEG 

FREQ DIVIO 

157- 62 

113 

93S41 

93S41DM 

FSC 

ALU 

168-102 

4 

90 

RG90CJ 

RTN 

GATE 

113- 54 

114 

93S41 

93S41FM 

F5C 

ALU 

168-103 

5 

90 

RG90CK 

RTN 

GATE 

113- 55 

115 

93S41 

93S41PC 

FSC 

ALU 

168-104 

6 

90 

RG90DC 

RTN 

GATE 

113- 56 

116 

93S42 

93S42DC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 70 

7 

91 

RG91CJ 

RTN 

GATE 

113- 57 

117 

93S42 

93S42DM 

FSC 

CARRY GEN 

170- 71 

8 

91 

RG91CK 

RTN 

GATE 

113- 58 

118 

93S42 

93S42FM 

FSC 

CARRY GEN 

170- 72 

9 

91 

RG91DC 

RTN 

GATE 

113- 59 

119 

93S42 

93S42PC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 73 

10 

92 

RG92CJ [ 

RTN 

GATE 

113- 48 

120 

93543 

93S43DC 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 16 

11 

92 

RG92CK 

RTN 

GATE 

113- 49 

121 

93S43 

93S43DM 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 17 

12 

92 

RG92DC 

RTN 

GATE 

113- 50 

122 


93S43FM 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 18 

13 

93 

RG93CJ 

RTN 

GATE 

113- 51 

123 

93S43 

93S43PC 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 19 

14 

93 

RG93CK t 

RTN 

GATE 

113- 52 

124 

93S46 

93S46DC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 85 

15 

93 

RG93DC 

RTN 

GATE 

113- 53 

125 

93S46 

93S46DM 

FSC 

MAGN COMP 

165- 86 

16 

93L01 

93L01DC 

AMD 

DECODER 

118- 27 

126 

93546 

93S46FM 

FSC~ 

MAGN COMP 

165- 87 

17 

93L01 

93L01DC 

FSC 

DECODER 

118- 27 

127 

93S46 

93S46PC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 88 

18 

93L01 

93L01DM 

mm 

DECODER 

118- 28 

128 

93S47 

93S47DC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 89 

19 

93L01 

93L01DM 

FSC 

DECODER 

118- 28 

129 

93S47 

93S47DM 

FSC 

MAGN COMP 

165- 90 

20 

93L01 

93L01FM 

AMD 

DECODER 

118- 29 

130 

93S47 

93S47FM 

FSC 

MAGN COMP 

165- 91 

21 

93L01 

93L01FM 

FSC 

DECODER 

118- 29 

131 

93S47 

93S47PC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 92 

22 

93L01 

93L01PC 

AMD 

DECODER 

118- 30 

132 

93S48 

93S48DC 

AMD 

PARITY GEN 

173- 57 

23 

93L08 

93L08DC 

AMD 

LATCHES 

178- 97 

133 

93S48 

93S48DM 

AMD 

PARITY GEN 

173- 58 

24 

93L08 

93L08DC 

FSC 

LATCHES 

178- 97 

134 

93S48 

93S48FM 

AMD 

PARITY GEN 

173- 59 

25 

93L08 

93L08DM 

AMD 

LATCHES 

178- 98 

135 

93S48 

93S48PC “1 

AMD 

PARITY GEN 

173- 60 

26 

93L08 

93L08DM 

FSC 

LATCHES 

178- 98 

136 

93S62 

93S62DC 

FSC 

PARITY GEN 

173- 20 

27 

93L08 

93L08FM 

AMD 

LATCHES 

178- 99 

137 

93S62 

93S62DM 

FSC 

PARITY GEN 

173- 21 

28 

93L08 

93L08FM 

FSC 

LATCHES 

178- 99 

138 

93S62 

93S62FM 

FSC 

PARITY GEN 

173- 22 

29 

93L08 

93L08PC 

AMD 

LATCHES 

178-100 

139 

93S62 

93S62PC 

FSC 

PARITY GEN 

173- 23 

30 

93L08 

93L08PC 

FSC 

LATCHES 

178-100 

140 

96L02 

96L02DC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 31 

31 

93L10 

93L10DC 

AMD 

COUNTER j 

140- 27 

141 


96L02DC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 31 

32 

93L10 

93L10DC 

FSC 

COUNTER 

140- 27 

142 


96L02DM 

AMD 

TIME DELAY 

125- 32 

33 

93L10 

93L10DM 

AMD 

COUNTER 

140- 28 

143 

96L02 

96L02DM 

FSC 

TIME DELAY 

125- 32 

34 

93L10 

93L10DM 

FSC 

COUNTER 

140- 28 

144 

96L02 

96L02FM 

AMD 

TIME DELAY 

125- 33 

35 

93L10 

93L10FM 

AMD 

COUNTER 

140- 29 

145 

96L02 

96L02FM 

FSC 

TIME DELAY 

125- 33 

36 

93L10 

93L10FM 

FSC 

COUNTER 

140- 29 

146 

96L02 

96L02PC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 34 

37 

93L10 

93L10PC 

AMD 

COUNTER 

140- 30 

147 

96L02 

96L02PC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 34 

38 

93L10 

93L10PC# 

FSC 

COUNTER 

140- 31 

148 

96 L SO 2 

96LS02DC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 57 

39 

931.11 

93L11PC 

AMD 

DECODER 

118- 31 

149 

96LS02 

96LS02DM 

FSC 

TIME DELAY 

125- 35 

40 

93L14 

93L14DC 

AMD 

LATCHES 

179- 11 

150 

96LS02 

96LS02FM 

FSC 

TIME DELAY 

125- 36 

41 

93L14 

93L14DC 

FSC 

LATCHES 

179- 11 

151 

96LS02 

96L302PC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 58 

42 

93L14 

93L14DM 

AMD 

LATCHES 

179- 12 

152 

96S02 

96S02DC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 59 

43 

93L14 

93L14DM 

FSC 

LATCHES 

179- 12 

153 

96S02 

96S02PC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 60 

44 

93L14 

93L14FM 

AMD 

LATCHES 

179- 13 

154 

100 

RED100/120 

LSC 

FREQ DIVID 

156- 70 

45 

93L14 

93L14FM 

FSC 

LATCHES 

179- 13 

155 

100 

RF100CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 35 

46 

93L14 

93L14PC 

m&M 

LATCHES 

179- 14 

156 

100 

RF100CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 36 

47 

93L14 

93L14PC 

as* 

LATCHES 

179- 14 

157 

100 

RF100DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 37 

48 

93L16 

93L16DC 

AMD 

COUNTER 

145- 28 

158 

100 

RG100CJ 

RTN 

GATE 

88- 74 

49 

931.16 

93L16DC 

FSC 

COUNTER 

145- 28 

159 

100 

RG100CK 

RTN 

GATE 

88- 75 

50 

93L16 

93L16DM 

AMD 

COUNTER 

145- 29 

160 

100 

RG100DC 

RTN 

GATE 

88- 76 

51 

93L16 

93L16DM 

FSC 

COUNTER 

145- 29 

161 

101 

FCH101 

PHIN 

gate 

67- 93 

52 

93L16 

93L16FM 

AMD 

COUNTER | 

145- 30 

162 

101 

FCJ101 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 1 

53 

93L16 

93L16FM 

FSC 

COUNTER 

145- 30 

163 

101 

FCY101 

PHIN 

GATE 

70- 77 

54 

93L16 

93L16PC 

AMD 

COUNTER 

145- 31 

164 

101 

FJH101-7430 

PHIN 

GATE 

99- 75 

55 

93L16 

9T3LT6PC 

FSCT 

COUNTER 

145- 31 

165 

101 

FJK101-74121 

PHIN 

TIME DELAY 

125- 74 

56 

93L16 

93L.16PC# 

FSC 

COUNTER 

145- 32 

166 

101 

FJY101-7460 

PHIN 

GATE 

113- 90 

57 

93L21 

93L21PC 

AMD 

DECODER 

118- 32 

167 

101 

FZH101 

VALG 

GATE 

69- 64 

58 

93L24 

93L24DC 

AMD 

MAGN COMP 

166- 92 

168 

101 

FZH101A 

SIEG 

'SATE 

69- 65 

59 

93L24 

93L24DC 

FSC 

MAGN COMP 

166- 92 

169 

101 

RF101CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 38 

60 

93L24 

93L24DM 

AMD 

MAGN COMP 

166- 93 

170 

101 

RF101CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 39 

61 

93L24 

93L24DM 

FSC 

MAGN COMP 

166- 93 

171 

101 

RF101DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 40 

62 

93L24 

93L24FM 

AMD 

MAGN COMP 

166- 94 

172 

101 

FZJ101 

SIEG 

FLIP FLOP 

38- 38 

63 

93L24 

93L24FM 

FSC 

MAGN COMP 

166- 94 

173 

101 

FZJ101 

VALG 

FLIP FLOP 

38- 38 

64 

93L24 

93L24PC 

AMD 

MAGN COMP 

166- 95 

174 

101 

FZK101 

SIEG 

TIME DELAY 

123- 6 

65 

93L24 

93L24PC 

FSC 

MAGN COMP 

166- 95 

175 

101 

FZK101 

VALG 

TIME DELAY 

123- 6 

66 

93L34 

AM93L34DC 

AMD 

LATCHES 

181- 9 

176 

101 

FZL101 

SIEG 

DECODER 

117- 57 

67 

93L34 

AM93L34DM 

AMD 

LATCHES 

181- 10 

177 

101 

FZL101 

VALG 

DECODER 

117- 57 

68 

93L34 

AM93L34FM 

AMD 

LATCHES 

181- 11 

178 

101 

RG101CJ 

RTN 

GATE 

88- 77 

69 

93L34 

AM93L34PC 

AMD 

LATCHES 

181- 12 

179 

101 

RG101CK 

RTN 

GATE 

88- 78 

70 

93L34 

93L34DC 

FSC 

LATCHES 

180- 96 

180 

101 

RG101DC 

RTN 

Gate 

88- 79 

71 

93L34 

93L34DM 

FSC 

LATCHES 

180- 97 

181 

102 

RF102CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 41 

72 

93L34 

93L34FM 

FSC 

LATCHES 

180- 98 

182 

102 

RF102CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 42 

73 

93L34 

93L34PC 

FSC 

LATCHES 

180- 99 

183 

102 

RF102DC 

RTnT 

FLIP FLOP 

48- 43 

74 

93L40 

93L40DC 

AMD 

ALU 

168- 52 

184 

102 

RG102CJ 

RTN 

GATE 

88- 80 

75 

93L40 

93L40DM 

AMD 

ALU 

168- 53 

185 

102 

RG102CK 

RTN 

GATE 

88- 81 

" 76 

93L40 

93L40FM 

AMD 

ALU 

168- 54 

186 

102 

RG102DC 

RTN 

Gate 

88- 82 

77 

93L40 

93L40PC 

AMD 

ALU 

168- 55 

187 

102 

H102D1 

SGAI 

GATE 

70- 51 

78 

93L41 

93L41DC 

AMD 

ALU 

169- 21 

188 

102 

H102D2 

SGAI 

GATE 

70- 52 

79 “ 

93L41 

93L410M 

AMD 

ALU 

169- 22 

189 

102 

H102D6 

5GAr 

GATE 

70- 53 

80 

93L41 

93L41FM 

AMD 

ALU 

169- 23 

190 

103 

RF103CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 44 

81 

93L41 

93L41FM 

FSC 

ALU 

169- 23 

191 

103 

RF103CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 45 

ri2 

93L41 

93L41PC 

AMD 

ALU 

169- 24 

192 

103 

RF103DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 46 

83 

93L60 

93L60DC 

AMD 

COUNTER 

141- 22 

193 

103 

RG103CJ 

RTN 

GATE 

88- 83 

84 

93L60 

93L60DM 

AMD 

COUNTER 

141- 23 

194 

103 

RG103CK 

RTN 

GATE 

88- 84 

85 

93L60 

93L60FM 

AMD 

COUNTER 

141- 24 

195 

103 

RG103DC 

RTN 

GATE 

88- 85 

86 

93L60 

93L60PC 

AMD 

COUNTER 

141- 25 

196 

103 

H103D1 

SGAI 

GATE 

70- 54 

87 

93L66 

93L66DC 

AMD 

COUNTER 

152- 85 

197 

103 

H103D2 

SGAI 

GATE 

70- 55 

88“ 

93L66 

93L66DM 

AMD 

COUNTER 

153- 1 

198 

103 

H103D6 

SGAI 

gate 

70- 56 

89 

93L66 

93L66FM 

AMD 

COUNTER 

153- 2 

199 

104 

RDD104 

LSC 

FREQ DIVID 

156- 14 

90 

93L66 

93L66PC 

AMD 

COUNTER 

153- 3 

200 

104 

H104D1 

SGAI 

GATE 

70- 57 

91 

93S10 

93S10DC 

AMD 

COUNTER 

143- 14 

201 

104 

H104D2 

5GAr 

GATE 

70- 58 

92 

93S10 

93S10DC 

FSC 

COUNTER 

143- 14 

202 

104 

H104D6 

SGAI 

GATE 

70- 59 

93 

93S10 

93S10DM 

AMD 

COUNTER 

143- 15 

203 

105 

FZH105A 

SIEG 

GATE 

74- 90 

94 

93S10 

93S10DM~ 

FSC 

COUNTER 

143- 15 

204 

105 

FZJ105 

5iEG~ 

FLIP FLOP 

38- 39 

95 

93S10 

93S10FM 

AMD 

COUNTER 

143- 16 

205 

105 

FZK105 

SIEG 

TIME DELAY 

123- 7 

96 

93S10 

93S10FM 

FSC 

COUNTER 

143- 16 

206 

105 

FZL105 


DECODER 

117- 58 

97 

93S10 

93S10PC 

AMD 

COUNTER 

143- 17 

207 

105 

H105D1 

SGAI 

GATE 

66- 82 

98 

93S16 

93S16DC 

AMD 

COUNTER 

143- 18 

208 

105 

H105D2 

SGAI 

GATE 

66- 83 

99 

93S16 

93S16DC 

FSC 

COUNTER 

143- 18 

209 

105 

H105D6 

SGAI 

GATE 

66- 84 

100 

93S16 

93S16DC# 

FSC 

COUNTER 

145- 33 

210 

109 

H109D1 

SGAI 

Gate 

66- 75 

101 

93S16 

93S16DM 

AMD 

COUNTER 

143- 19 

211 

109 

H109D2 

SGAI 

GATE 

66- 76 

102 

93SI6 

93S16DM 

FSC 

COUNTER 

143- 19 

212 

109 

H109D6 

SGAI 

GATE 

66- 77 

103 

93S16 

93S16DM# 

FSC 

COUNTER 

145- 34 

213 

110 

SAJ110 

PHIN 

FREQ DIVID 

158- 21 

104 

93S16 

93S16FM 

AMD 

COUNTER 

143- 20 

214 

110 

SAJ110 

VALG 

FREQ DIVID 

158- 21 

105 

93S16 

93S16FM 

FSC 

COUNTER 

143- 20 

215 

110 

RF110CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 47 

106 

93516 

93S16FM# 

FSC 

COUNTER 

145- 35 

216 

110 

RF110CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 48 

107 

93S16 

93S16PC 

AMD 

COUNTER 

143- 21 

217 

110 

RF110DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 49 

108 

93S21 

93S21DC 

AMD 

DECODER 

121- 28 

218 

110 

RG110CJ 

RTN 

GATE 

88- 86 

109 

93S21 

93S21DM 

AMD 

DECODER 

121- 29 

219 

110 

RG110CK 

izum 

GATE 

88- 87 

110 

93S21 

93S21FM 

AMD 

DECODER 

121- 30 

220 

110 

RG110DC 

mm 

GATE 

88- 88 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


LINE 

No. 

T] "] 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

H 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

110 

HTTODT 

SGAT 

Flip Flop 

38- 42 

Ill 

T35 

FZH135 

SIEG 

GATE “ 

69- 71 

2 

110 

H110D2 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 43 

112 

135 

FZJ135 

SIEG 

FLIP FLOP 

39- 90 

3 

110 

H110D6 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 44 

113 

140 

SAK140 

MULB 

SPECIAL 

183- 36 

4 

111 

FCH111 

PHIN 

GATE 

67- 94 

114 

140 

SAK140 

PHIN 

SPECIAL 

183- 36 

5 

111 

FCJ111 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 25 

115 

140 

RG140CJ 

RTN 

GATE 

109- 84 

6 

111 

FCK111 

PHIN 

TIME DELAY 

123- 9 

116 

140 

RG140CK 

RTN 

GATE 

109- 85 

7 

111 

FJH111-7420 

PHIN 

GATE 

99- 76 

117 

140 

RG140DC 

RTN 

GATE 

109- 86 

8 

111 

FJJ111-7472 

PHIN 

FLIP FLOP 

43- 9 

118 

141 

SAJI 41 

SIEG 

FREQ DIVID 

156- 73 

9 

111 

F2H111 

VALG 

GATE 

69- 66 

119 

141 

FCH141 

PHIN 

GATE 

67- 97 

10 

111 

FZhTTTA 

SIEG 

GATE 

69- 67 

120 

141 

FCJ141 

PHIN 

COUNTER 

138- 81 

11 

111 

RF111CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 50 

121 

141 

FJH141-7440 

PHIN 

GATE 

99- 79 

12 

111 

RF111CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 51 

122 

141 

FJJ141-7490 

PHIN 

COUNTER 

139- 99 

13 

111 

RF111DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 52 

123 

141 

FZH141 

SIEG 

GATE 

69- 72 

14 

111 

FZJ111 

SIEG 

FLIP FLOP 

38- 40 

124 

141 

FZH141 

VALG 

GATE 

69- 72 

15 

111 

FZJ111 

VALG 

FLIP FLOP 

38- 40 

125 

141 

FZJ141 

VALG 

COUNTER 

138- 56 

16 

111 

RG111CJ 

RTN 

^ATE 

88- 89 

126 

141 

FZJ141A 

SIEG 

COUNTER 

138- 57 

17 

111 

RG111CK 

RTN 

GATE 

88- 90 

127 

141 

RG141CJ 

RTN 

GATE 

109- 87 

18 

111 

RG111DC 

RTN 

GATE 

88- 91 

128 

141 

RG141CK 

RTN 

GATE 

109- 88 

19 

111 

H111D1 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 45 

129 

141 

RG141DC 

RTN 

GATE 

109- 89 

20 

111 

H111D2 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 46 

130 

142 

RG142CJ 

RTN 

GATE 

109- 90 [ 

21 

111 

H111D6 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 47 

131 

142 

RG142CK 

RTN 

GATE 

109- 91 

22 

112 

MPY112K(A) 

TRW 

MULTIPLIER 

163- 91 

132 

142 

RG142DC 

RTN 

GATE 

109- 92 

23 

112 

MPY112KJ4C(A) 

TRW 

MULTIPLIER 

163- 92 

133 

143 

RG143CJ 

RTN 

GATE 

109- 93 

24 

112 

RF112CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 53 

134 

143 

RG143CK 

RTN 

GATE 

109- 94 

25 

112 

RF112CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 54 

135 

143 

RG143DC 1 

RTN 

GATE 

109- 95 

26 

112 

RF112DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 55 

136 

145 

FZH145 

SIEG 

GATE 

69- 73 

27 

112 

RG112CJ 

RTN 

GATE 

88- 92 

137 

145 

FZJ145A 

SIEG 

COUNTER 

138- 58 

28 

112 

RG112CK 

RTN 

GATE 

88- 93 

138 

150 

RG150CJ 

RTN 

GATE 

114- 43 

29 

112 

RG112DC 

RTN 

GATE 

88- 94 

139 

150 

RG150CK 

RTN 

GATE 

114- 44 

30 

112 

H112D1 

SGAI 

GATE 

74- 93 

140 

150 

RG150DC 

RTN 

GATE 

114- 45 

31 

112 

H112D6 

SGAI 

GATE 

74- 94 

141 

151 

FCH151 

PHIN 

GATE 

67- 98 

32 

113 

RF113CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 56 

142 

151 

FJH151-7450 

PHIN 

GATE 

82- 24 

33 

113 

RF113CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 57 

143 

151 

FZH151 

SIEG 

GATE 

66- 80 

34 

113 

RF113DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 58 

144 

151 

FZH151 

VALG 

GATE 

66- 80 

35 

113 

RG113CJ 

RTN 

GATE 

88- 95 

145 

151 

FZJ151 

VALG 

COUNTER 

138- 72 

36 

113 

RG113CK 

RTN 

GATE 

88- 96 

146 

151 

FZJ151A 

SIEG 

COUNTER 

138- 73 

37 

113 

RG113DC 

RTN 

GATE 

88- 97 

147 

151 

RG151CJ 

RTN 

GATE 

114- 46 

38 

115 

FZH115B 

SIEG 

GATE 

69- 97 

148 

151 

RG151CK 

RTN 

GATE 

114- 47 

39 

115 

FZJ115 

SIEG 

FLIP FLOP 

38- 41 

149 

151 

RG151DC 

RTN 

GATE 

114- 48 

40 

115 

H115D1 

SGAI 

GATE 

74- 95 

150 

152 

RG152CJ 

RTN 

GATE 

114- 49 

41 

115 

H115D6 

SGAI 

GATE 

74- 96 

151 

152 

RG152CK 

RTN 

GATE 

114- 50 

42 

117 

H117D1 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 84 

152 

152 

RG152DC 

RTN 

GATE 

114- 51 

43 

117 

H117D6 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 85 

153 

153 

RG153CJ 

RTN 

GATE 

114- 52 

44 

118 

H118D1 

SGAI 

GATE 

74- 97 

154 

153 

RG153CK 

RTN 

GATE 

114- 53 

45 

118 

H118D6 

SGAI 

GATE 

74- 98 

155 

153 

RG153DC 

RTN 

GATE 

114- 54 

46 

119 

HI19bl 

SGAI 

GATE 

74- 99 

156 

155 

FZH155 

SIEG 

GATE 

66- 81 

47 

119 

H119D6 

SGAI 

GATE 

74-100 

157 

155 

FZJ155A 

SIEG 

COUNTER 

138- 74 

48 

120 

RF120CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 59 

158 

155 

K155AG1 

USSR 

TIME DELAY 

127- 77 

49 

120 

RF120CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 60 

159 

155 

K155ID3 

USSR 

DECODER 

119- 57 

50 

120 

RF120DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 61 

160 

155 

K155IE1 

USSR 

COUNTER 

152- 75 

51 

120 

RG120CJ 

RTN 

GATE 

109- 48 

161 

155 

K155IE2 

USSR 

COUNTER 

151- 1 

52 

120 

RG120CK 

RTN 

^gaTe 

109- 49 

162 

155 

K155IE4 

USSR 

COUNTER 

153- 14 

53 

120 

RG120DC 

RTN 

GATE 

109- 50 

163 

155 

K155IE6 

USSR 

COUNTER 

151- 2 

54 

121 

FCH121 

PHIN 

GATE 

67- 95 

164 

155 

K155IE7 

USSR 

COUNTER 

151- 4 

55 

121 

FCJ121 n 

PHIN 

FLIP FLOP 

37-109 

165 

155 

K155IE8 

USSR 

FREQ DIVID 

158- 2 

56 

121 

FJH121-7410 

PHIN 

GATE 

99- 77 

166 

155 

K155IE9 

USSR 

COUNTER 

151- 5 

57 

121 

FJJ121-7473 

PHIN 

FLIP FLOP 

43- 10 

167 

155 

K155IM1 

USSR 

ADDER 

160- 47 

58 

121 

FZH121 

SIEG 

GATE 

69- 68 

168 

155 

K155IM2 

USSR 

ADDER 

160- 86 

59 

121 

FZH121 

VALG 

GATE 

69- 68 

169 

155 

K155IM3 

USSR 

ADDER 

161- 31 

60 

121 

RF121CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 62 

170 

155 

K155IP3 

USSR 

ALU 

168- 43 

61 

121 

RF121CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 63 

171 

155 

K155LA1 

USSR 

GATE 

108- 77 

62 

121 

RF121DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 64 

172 

155 

K155LA2 

USSR 

GATE 

108- 78 

63 

121 

FZJ121 

SIEG 

FLIP FLOP 

38- 36 

173 

155 

K155LA3 

USSR 

GATE 

108- 79 

64 

121 

FZJ121 

VALG 

FLIP FLOP 

38- 36 

174 

155 

K155LA6 

USSR' 

GATE 

108- 80 

65 

121 

RG121CJ 

RTN 

GATE 

109- 51 

175 

155 

K155LA7 

USSR 

GATE 

93- 79 

66 

121 

RG121CK 

RTN 

GATE 

109- 52 

176 

155 

K155LA8 

USSR 

GATE 

93- 80 

67 

121 

RG121DC 

RTN 

GATE 

109- 53 

177 

155 

K155LA11 

USSR" 

GATE 

93- 81 

68 

121 

SNF121W 

Til 

FLIP FLOP 

48- 4 

178 

155 

K155LA12 

USSR 

GATE 

108- 81 

69 

122 

RF122CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 65 

179 

155 

K155LD1 

USSR 

GATE 

89- 74 

70 

122 

RF122CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 66 

180 

155 

K155LD3 

USSR 

GATE 

89- 75 

71 

122 

RF122DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 67 

181 

155 

K155LE1 

USSR 

GATE 

93- 34 

72 

122 

RG122CJ 

RTN 

GATE 

109- 30 

182 

155 

K155LE2 

USSR 

GATE 

93- 68 

73 

122 

RG122CK 

RTN 

IGATE 1 

109- 31 

183 

155 

K155LE3 

USSR 

GATE 

93- 35 

74 

122 

RG122DC 

RTN 

GATE 

109- 32 

184 

155 

K155LE6 

USSR 

GATE 

93- 67 

75 

122 

H122D1 

SGAI 

GATE 

69- 78 

185 

155 

K155LI1 

USSR 

GATE 

81- 26 

76 

122 

H122D2 

SGAI 

GATE 

69- 79 

186 

155 

K155LI5 

USSR 

GATE 

81- 72 

77 

122 

H122D6 

SGAI 

GATE 

69- 80 

187 

155 

K155LL1 

USSR 

GATE 

88- 48 

78 

122 

LM122F 

NSC 

TIME DELAY 

124- 95 

188 

155 

K155LN1 

USSR 

GATE 

115- 73 

79 

122 

LM122H 

NSC“ 

TIME DELAY 

124- 96 

189 

155 

K155LN2 

USSR 

GATE 

115- 23 

80 

123 

RF123CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 68 

190 

155 

K155LN3 

USSR 

GATE 

115- 81 

81 

123 

RF123CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 69 

191 

155 

K155LN4 

USSR 

GATE 

87- 31 

82 

123 

RF123DC 

RTN 

(FLIP FLOP 

48- 70 

192 

155 

K155LP7 

USSR" 

WE 

108- 82 

83 

123 

RG123CJ 

RTN 

GATE 

109- 33 

193 

155 

K155LR1 

USSR 

GATE 

82- 67 

84 

123 

RG123CK 

RTN 

GATE 

109- 34 

194 

155 

K155LR3 

USSR 

GATE 

82- 68 

85 

123 

RG123DC 

RTN 

GATE 

109- 35 

195 

155 

K155LR4 

'USSR 

GATE 

82- 69 

86 

124 

H124D1 

SGAI 

GATE 

69- 81 

196 

155 

K155TM2 

USSR 

FLIP FLOP 

54- 47 

87 

124 

H124D2 

SGAI 

GATE 

69- 82 

197 

155 

K155TM5 

USSR 

FLIP FLOP 

54- 48 

88 

124 

H124D6 

SGAI 

GATE 

69- 83 

198 

155 

K155TM7 

USSFT 

FLIP FLOP 

54- 86 

89 

125 

FZH125 

SIEG 

GATE 

69- 69 

199 

155 

K155TV1 

USSR 

FLIP FLOP 

47- 53 

90 

125 

FZJ125 

SIEG 

FLIP FLOP 

38- 37 

200 

156 

H156D1 

SGAI 

COUNTER 

138- 77 

91 

130 

RF130CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 71 

201 

156 

H156D2 

SGAI 

[COUNTER 

138- 78 

92 

130 

RF130CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 72 

202 

156 

H156D6 

SGAI 

COUNTER 

138- 79 

93 

130 

RF130DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 73 

203 

157 

H157D1 

SGAI 

COUNTER 

138- 64 

94 

131 

FCH131 

PHIN 

GATE 

67- 96 

204 

157 

H157D2 

SGAI 

COUNTER 

138- 65 

95 

131 

FCJ131 

PHIN 

FLIP FLOP 

34- 17 

205 

157 

H157D6 

SGAI 

COUNTER 

138- 66 

96 

131 

FJH131-7400 

PHIN 

GATE 

99- 78 

206 

158 

H158D1 

J5GAI 

DECODER 

117- 59 

97 

131 

FJJ131-7474 

PHIN 

FLIP FLOP 

51- 69 

207 

158 | 

H158D2 

SGAI 

DECODER 

117- 60 

98 

131 

FZH131 

SIEG 

GATE 

69- 70 

208 

158 1 

H158D6 

SGAI 

DECODER 

117- 61 

99 

131 

FZH131 

VALG 

GATE 

69- 70 

209 

159 

H159D1 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 48 

100 

131 

RF131CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 74 

210 

161 

FCH161 

PHIN 

GATE 

67- 99 

101 

131 

RF131CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 75 

211 

161 

FJH161-7451 

PHIN 

GATE 

82- 25 

102 

131 

RF131DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 76 

212 

165 

H165D1 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 49 

103 

131 

FZJ131 

SIEG 

FLIP FLOP 

38-109 

213 

166 

H166D1 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 50 

104 

131 

FZJ131 

VALG 

FLIP FLOP 

38-109 

214 

167 

H167D1 

SGAI 

GATE 

70- 68 

105 

132 

RF132CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 77 

215 

168 

H168D1 

SGAI 

GATE 

74- 92 

106 

132 

RF132CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 78 

216 

170 

RG170CJ 

RTN 

IWE 1 

114- 55 

107 

132 

RF132DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 79 

217 

170 

RG170CK 

RTN 

GATE 

114- 56 

108 

133 

RF133CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 80 

218 

170 

RG170DC 

RTN 

GATE 

114- 57 

109 

133 

RF133CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 81 

219 

171 

FCH171 

PHIN 

GATE 

67-100 

110 

133 

RF133DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 82 

220 

171 

FJH 171-7453 

PHIN 

GATE 

82- 26 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


G30 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G30 




GENERIC PRODUCT 


NDEX 


LINE 

^ GENERIC 

a 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

U 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

171 

FZH171 

SI EG 

gate 

55- 24 

Ill 

213 

RF213CJ 

RTN 

flip Flop 

48-104 

2 

171 

FZH171 

VALG 

GATE 

55- 24 

112 

213 

RF213CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48-105 

3 

171 

RG171CJ 

RTN 

GATE 

114- 58 

113 

213 

RF213DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48-106 

4 

171 

RG171CK 

RTN 

GATE 

114- 59 

114 

213 

RG213CJ 

RTN 

GATE 

89- 5 

5 

171 

RG171DC 

RTN 

GATE 

114- 60 

115 

213 

RG213CK 

RTN 

GATE 

89- 6 

6 

172 

RG172CJ 

RTN 

GATE 

114- 61 

116 

213 

RG213DC 

RTN 

GATE 

89- 7 

7 

172 

RG172CK 

RTN 

GATE 

114- 62 

117 

215 

FZH215B 

SIEG 

GATE 

69- 98 

8 

172 

RG172DC 

RTN 

GATE 

114- 63 

118 

219 

ZN219 

FERB 

GATE 

66- 91 

9 

173 i 

RG173CJ 

RTN 

GATE 

114- 64 

119 

219 

ZN219E 

FERB 

GATE 

66- 92 

10 

173 

RG173CK 

RTN 

GATE 

114- 65 

120 

220 

ZN220 

FERB 

GATE 

66- 93 

11 

173 

RG173DC 

RTN 

GATE 

114- 66 

121 

220 

ZN220E 

FERB 

GATE 

66- 94 

12 

175 

FZH175 

SIEG 

GATE 

55- 25 

122 

220 

HXA220-402 

RTCF 

MAGN COMP 

165- 76 

13 

175 

LM175D 

NSC 

CLOCK/MV 

154- 15 

123 

220 

RG220CJ 

RTN 

GATE 

109-108 

14 

176 

K176ID1 

USSR 

DECODER 

117- 77 

124 

220 

RG220CK 

RTN 

GATE 

109-109 

15 

176 

K176IE1 

USSR 

COUNTER 

139- 56 

125 

220 

RG220DC 

RTN 

GATE 

109-110 

16 

176 

K176IE2 

USSR 

COUNTER 

139- 51 

126 

221 

ZN221 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 34 

17 

176 

K176IE3 

USSR 

COUNTER 

139- 52 

127 

221 

ZN221E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 35 

18 

176 

K176IE4 

USSR 

COUNTER 

139- 50 

128 

221 

FCH221 

PHIN 

GATE 

67-103 

19 

176 

K176IE8 

USSR 

COUNTER 

139- 57 

129 

221 

FCJ221 

PHIN 

FLIP FLOP 

38-110 

20 

176 

K176LA7 

USSR 

GATE 

75- 3 

130 

221 

FJH221-7402 

PHIN 

GATE 

91- 10 

21 

176 

K176LA8 

USSR 

GATE 

75- 4 

131 

221 

RG221CJ 

RTN 

GATE 

110- 1 

22 

176 

K176LA9 

USSR 

GATE 

75- 5 

132 

221 

RG221CK 

RTN 

GATE 

110- 2 

23 

176 

K176LE5 

USSR 

GATE 

74-105 

133 

221 

RG221DC 

RTN 

GATE 

110- 3 

24 

176 

K176LE6 

USSR 

GATE 

74-106 

134 

222 

ZN222 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 36 

25 

176 

K176LE10 

USSR 

GATE 

75- 1 

135 

222 

ZN222E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 37 

26 

176 

K176LI1 

USSR 

GATE 

74-102 

136 

222 

RG222CJ 

RTN 

GATE 

110- 4 

27 

176 

K176LP2 

USSR 

GATE 

115- 85 

137 

222 

RG222CK 

RTN 

GATE 

110- 5 

28 

176 

K176LP4 i 

USSR 

GATE 

115- 84 

138 

222 

RG222DC 

RTN 

GATE 

110- 6 

29 

176 

K176LP11 

USSR 

GATE 

74-104 

139 

222 

LM222H 

NSC 

TIME DELAY 

124- 97 

30 

176 

K176LP12 

USSR 

GATE 

74-103 

140 

222 

H222B1 

SGAI 

GATE 

69- 84 

31 

176 

K176LS1 j 

USSR 

GATE 

74-101 

141 

223 

RG223CJ 

RTN 

GATE 

110- 7 

32 

176 

K176TM2 

USSR 

FLIP FLOP 

39- 95 

142 

223 

RG223CK 

RTN 

GATE 

110- 8 

33 

176 

K176TV1 

USSR 

FLIP FLOP 

39- 94 

143 

223 

RG223DC 

RTN 

GATE 

110- 9 

34 

180 

RG180CJ 

RTN 

GATE 

81- 46 

144 

224 

ZN224 

FERB 

GATE 

67- 6 

35 

180 

RG180CK 

RTN 

GATE 

81- 47 

145 

224 

ZN224E 

FERB 

GATE 

67- 4 

36 

180 | 

RG180DC 

RTN 

GATE 

81- 48 

146 

224 

H224B1 

SGAI 

GATE 

69- 85 

37 

181 

FCH181 

PHIN 

GATE 

67-101 

147 

227 

H227B1 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 69 

38 

181 

FJH181-7454 

PHIN 

GATE 

82- 27 

148 

229 

ZN229 

FERB 

GATE 

67- 2 

39 

181 

RG181CJ 

RTN 

GATE 

81- 49 

149 

229 

ZN229E 

FERB 

GATE 

67- 5 

40 

181 

RG181CK 

RTN 

GATE 

81- 50 

150 

230 

ZN230 

FERB 

GATE 

67- 7 

41 

181 

RG181DC 

RTN 

GATE 

81- 51 

151 

230 

ZN230E 

FERB 

GATE 

67- 8 

42 

182 

RG182CJ 

RTN 

GATE 

81- 52 

152 

230 

RG230CJ 

RTN 

GATE 

89- 8 

43 

182 

RG182CK 

RTN 

GATE 

81- 53 

153 

230 

RG230CK 

RTN 

GATE 

89- 9 

44 

182 

RG182DC 

RTN 

GATE 

81- 54 

154 

230 

RG230DC 

RTN 

GATE 

89- 10 

45 

183 

RG183CJ 

RTN 

GATE 

81- 55 

155 

231 

FCH231 

PHIN 

GATE 

70- 26 

46 

183 

RG183CK I 

RTN 

GATE 

81- 56 

156 

231 

FJH231-7401 

PHIN 

GATE 

99- 80 

47 

183 

RG183DC 

RTN 

GATE 

81- 57 

157 

231 

FZH231 

SIEG 

GATE 

55- 27 

48 

191 

FCH191 

PHIN 

GATE 

67-102 

158 

231 

FZH231 

VALG 

GATE 

55- 27 

49 

191 

FCJ191 

PHIN 

FLIP FLOP 

34- 18 

159 

231 

RG231CJ 

RTN 

GATE 

89- 11 

50 

191 

FJJ191-7476 

PHIN 

FLIP FLOP 

43- 11 

160 

231 

RG231CK 

RTN 

GATE 

89- 12 

51 

191 

FZH191 

SIEG 

GATE 

69- 74 

161 

231 

RG231DC 

RTN 

GATE 

89- 13 

52 

191 

FZH191 

VALG 

GATE 

69- 74 

162 

232 

ZN232 

FERB 

GATE 

67- 9 

53 

195 

FZH195 

SIEG 

GATE 

69- 75 

163 

232 

ZN232E 

FERB 

GATE 

67- 10 

54 

200 

RF200CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 83 

164 

232 

RG232CJ 

RTN 

GATE 

89- 14 

55 

200 

RF200CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 84 

165 

232 

RG232CK 

RTN 

GATE 1 

89- 15 

56 

200 

RF200DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 85 

166 

232 

RG232DC 

RTN 

GATE 

89- 16 

57 

200 

RG200CJ 

RTN 

GATE 

109- 36 

167 

233 

ZN233 

FERB 

GATE 

66- 95 

58 

200 

RG2C0CK 

RTN 

GATE ! 

109- 37 

168 

233 

ZN233E 

FERB 

GATE 

66- 96 

59 

200 

RG200DC 

RTN 

GATE 

109- 38 

169 

233 

RG233CJ 

RTN 

GATE 

89- 17 

60 

201 

FCJ201 

PHIN 

FLIP FLOP i 

37-110 

170 

233 

RG233CK 

RTN 

GATE 

89- 18 

61 

201 

FZH201 

SIEG 

GATE 

69- 76 

171 

233 

RG233DC 

RTN 

GATE 

89- 19 

62 

201 

FZH201 

VALG 

GATE 

69- 76 

172 

235 

FZH235 

SIEG 

GATE 

55- 28 

63 

201 

RF201CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 86 

173 

240 

RG240CJ 

RTN 

GATE 

110- 10 

64 

201 

RF201CK 

RTN 

FLIP FLOP | 

48- 87 

174 

240 

RG240CK 

RTN 

GATE 

110- 11 

65 

201 

RF201DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 88 

175 

240 

RG240DC 

RTN 

GATE 

110- 12 

66 

201 

RG201CJ 

RTN 

GATE 

109- 39 

176 

241 

RG241CJ 

RTN 

GATE 

110- 13 

67 

201 

RG201CK 

RTN 

GATE 

109- 40 

177 

241 

RG241CK 

RTN 

GATE 

110- 14 

68 

201 

RG201DC 

RTN 

GATE 

109- 41 

178 

241 

RG241DC 

RTN 

GATE 

110- 15 

69 

202 

RF202CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 89 

179 

242 

RG242CJ 

RTN 

GATE 

110- 16 

70 

202 

RF202CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 90 

180 

242 

RG242CK 

RTN 

GATE 

110- 17 

71 

202 

RF202DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 91 

181 

242 

RG242DC 

RTN 

GATE 

110- 18 

72 

202 

RG202CJ 

RTN 

GATE 

109- 24 

182 

243 

RG243CJ 

RTN 

GATE 

110- 19 

73 

202 

RG202CK 

RTN 

GATE 

109- 25 

183 

243 

RG243CK 

RTN 

GATE 

110- 20 

74 

202 

RG202DC 

RTN 

GATE 

109- 26 

184 

243 

RG243DC 

RTN 

GATE 

110- 21 

75 

202 

H202B1 

SGAI 

GATE 

70- 60 

185 

244 

ZN244 

FERB 

GATE 

67- 11 

76 

203 

RF203CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 92 

186 

244 

ZN244E 

FERB 

GATE 

67- 12 

77 

203 

RF203CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 93 

187 

246 

ZN246 

FERB 

GATE 

67- 13 

78 

203 

RF203DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 94 

188 

246 

ZN246E 

FERB 

GATE 

67- 14 

79 

203 

RG203CJ 

RTN 

GATE 

109- 27 

189 

248 

ZN248 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 38 

80 

203 

RG203CK 

RTN 

GATE 

109- 28 

190 

248 

ZN248E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 39 

81 

203 

RG203DC 

RTN 

GATE 

109- 29 

191 

250 

SAJ250A 

PHIN 

CLOCK/MV 

154- 5 

82 

203 

H203B1 

SGAI 

GATE 

70- 61 

192 

250 

SAJ250B 

PHIN 

CLOCK/MV 

154- 6 

83 

204 

H204B1 

SGAI 

GATE 

70- 62 

193 

250 

RF250CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

47-108 

84 

205 

FZH205 

SIEG 

GATE 

69- 77 

194 

250 

RF250CK 

RTN 

FLIP FLOP 

47-109 

85 

205 

H205B1 

SGAI 

GATE 

66- 85 

195 

250 

RF250DC 

RTN 

FLIP FLOP 

47-110 

86 

209 

H209B1 

SGAI 

GATE 

66- 78 

196 

250 

RG250CJ 

RTN 

GATE 

89- 20 

87 

210 

RF210CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 95 

197 

250 

RG250CK 

RTN 

GATE 

89- 21 

88 

210 

RF210CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 96 

198 

250 

RG250DC 

RTN 

GATE 

89- 22 

89 

210 

RF210DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 97 

199 

251 

FJJ251-7492 

PHIN 

COUNTER 

144- 91 

90 

210 

RG210CJ 

RTN 

GATE 

88- 98 

200 

251 

FZH251 

SIEG 

GATE 

66- 74 

91 

210 

RG210CK 

RTN 

GATE 

88- 99 

201 

251 

FZH251 

VALG 

GATE 

66- 74 

92 

210 

RG210DC 

RTN 

GATE 

88-100 

202 

251 

RF251CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 1 

93 

210 

H210B1 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 51 

203 

251 

RF251CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 2 

94 

211 

FCJ211 

PHIN 

FLIP FLOP 

34- 19 

204 

251 

RF251DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 3 

95 

211 

FJJ211-7493 

PHIN 

COUNTER 

144- 90 

205 

251 

RG251CJ 

RTN 

GATE 

89- 23 

96 

211 

FZH211 

SIEG 

GATE 

55- 26 

206 

251 

RG251CK 

RTN 

GATE 

89- 24 

97 

211 

FZH211 

VALG 

GATE 

55- 26 

207 

251 

RG251DC 

RTN 

GATE 

89- 25 

98 

211 

RF211CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 98 

208 

252 

RF252CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

47-102 

99 

211 

RF211CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48- 99 

209 

252 

RF252CK 

RTN 

FLIP FLOP 

47-103 

100 

211 

RF211DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48-100 

210 

252 

RF252DC 

RTN 

FLIP FLOP 

47-104 

101 

211 

RG211CJ 

RTN 

GATE 

88-101 

211 

252 

RG252CJ 

RTN 

GATE 

89- 26 

102 

211 

RG211CK 

RTN 

GATE 

88-102 

212 

252 

RG252CK 

RTN 

GATE 

89- 27 

103 

211 

RG211DC 

RTN 

GATE 

89- 1 

213 

252 

RG252DC 

RTN 

GATE 

89- 28 

104 

211 

H211B1 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 52 

214 

253 

RF253CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

47-105 

105 

212 

RF212CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48-101 

215 

253 

RF253CK 

RTN 

FLIP FLOP 

47-106 

106 

212 

RF212CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48-102 

216 

253 

RF253DC 

RTN 

FLIP FLOP 

47-107 

107 

212 

RF212DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48-103 

217 

253 

RG253CJ 

RTN 

GATE 

89- 29 

108 

212 

RG212CJ 

RTN 

GATE 

89- 2 

218 

253 

RG253CK 

RTN 

GATE 

89- 30 

109 

212 

RG212CK 

RTN 

GATE 

89- 3 

219 

253 

RG253DC 

RTN 

GATE 

89- 31 

110 

212 

RG212DC 

RTN 

GATE 

89- 4 

220 

255 

FZH255B 

SIEG 

GATE 

66- 79 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


G31 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G31 






GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

E 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

NO. 

D- 

GENERIC 

NO. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

i 


H256B1 

SCAT 

COUNTER 

136- 6(5 


Ill 

302 

E302F2 

SGAI 

T3ATE 

69-109 

2 

257 

H257B1 

SGAI 

COUNTER 

138- 67 


112 

302 

E302F7 

SGAI 

GATE 

69-110 

3 

258 

H258B1 

SGAI 

DECODER 

117- 62 


113 

302 

302AL 

TSC 

GATE 

74- 84 

4 

260 

RF260CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48-107 


114 

302 

302CL 

TSC 

GATE 

74- 85 

5 

260 

RF260CK 

RTN 

FLIP FLOP 

48-108 


115 

302 

LCE302 

FERB 

GATE 

75- 36 

6 

260 

RF260DC 

RTN 

FLIP FLOP 

48-109 


116 

302 

RG302CJ 

RTN 

GATE 

89- 50 

7 

260 

RG260CJ 

RTN 

GATE 

110- 22 


117 

302 

RG302CK 

RTN 

GATE 

89- 51 

8 

260 

RG260CK 

RTN 

GATE 

110- 23 


118 

302 

RG302DC 

RTN 

GATE 

89- 52 

9 

260 

RG260DC 

RTN 

GATE 

110- 24 


119 

302 

SP302A 

MULB 

GATE 

81- 70 

10 

261 

FJH261-7442 

PHIN 

DECODER 

119- 54 


120 

302 

SP302A 

PHIN 

GATE 

81- 70 

11 

261 

FJJ261-74107 

PHIN 

FLIP FLOP 

43- 12 


121 

303 

E303D2 

SGAI 

GATE 

70- 1 

12 

261 

FZH261 

SIEG 

GATE 

69- 99 


122 

303 

E303D7 

SGAI 

GATE 

70- 2 

13 

261 

FZH261 

VALG 

GATE 

69- 99 


123 

303 

E303F2 

SGAI 

GATE 

70- 3 

14 

261 

RF261CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

48-110 


124 

303 

E303F7 

SGAI 

GATE 

70- 4 

15 

261 

RF261CK 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 1 


125 

303 

303AL 

TSC 

GATE 

74- 86 

16 

261 

RF261DC 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 2 


126 

303 

303CL 

TSC 

GATE 

74- 87 

17 

261 

RG261CJ 

RTN 

GATE 

110- 25 


127 

303 

LCE303 

FERB 

GATE 

75- 52 

18 

261 

RG261CK 

RTN 

GATE 

110- 26 


128 

303 

RG303CJ 

RTN 

GATE 

89- 53 

19 

261 

RG261DC 

RTN 

GATE 

110- 27 


129 

303 

RG303CK 

RTN 

GATE 

89- 54 

20 

262 

ZN262 

FERB 

GATE 

67- 15 


130 

303 

RG303DC 

RTN 

GATE 

89- 55 

21 

262 

ZN262E 

FERB 

GATE 

67- 16 


131 

304 

E304D2 

SGAI 

GATE 

70- 5 

22 

262 

RF262CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 3 


132 

304 

E304D7 

SGAI 

GATE 

70- 6 

23 

262 

RF262CK 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 4 


133 

304 

E304F2 

SGAI 

GATE 

70- 7 

24 

262 

RF262DC 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 5 


134 

304 

E304F7 

SGAI 

GATE 

70- 8 

25 

262 

RG262CJ 

RTN 

GATE 

110- 28 


135 

304 

304A L 

TSC 

GATE 

74- 88 

26 

262 

RG262CK 

RTN 

GATE 

110- 29 


136 

304 

304CL 

TSC 

GATE 

74- 89 

27 

262 

RG262DC 

RTN 

GATE 

110- 30 


137 

304 

SP304A 

MULB 

GATE 

81- 71 

28 

263 

RF263CJ 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 6 


138 

304 

SP304A 

PHIN 

GATE 

81- 71 

29 

263 

RF263CK 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 7 


139 

305 

E305D2 

SGAI 

GATE 

70- 9 

30 

263 

RF263DC 

RTN 

FLIP FLOP 

49- 8 


140 

305 

E305D7 

SGAI 

GATE 

70- 10 

31 

263 

RG263CJ 

RTN 

GATE 

110- 31 


141 

305 

E305F2 

SGAI 

GATE 

70- 11 

32 

263 

RG263CK 

RTN 

GATE 

110- 32 


142 

305 

E305F7 

SGAI 

GATE 

70- 12 

33 

263 

RG263DC 

RTN 

GATE 

110- 33 


143 

305 

FZH305 

SIEG 

GATE 

67- 56 

34 

265 

FZH265B 

SIEG 

GATE 

69-100 


144 

305 

LCE305 

FERB 

CLOCK/MV 

154- 88 

35 

270 

RG270CJ 

RTN 

GATE 

89- 32 


145 

305 

SP305A 

MULB 

GATE 

66- 66 

36 

270 

RG270CK 

RTN 

GATE 

89- 33 


146 

305 

SP305A 

PHIN 

GATE 

66- 66 

37 

270 

RG270DC 

RTN 

GATE 

89- 34 


147 

306 

E306D2 

SGAI 

GATE 

70- 13 

38 

271 

FZH271 

SIEG 

GATE 

70- 66 


148 

306 

E306D7 

SGAI 

GATE 

70- 14 

39 

271 

FZH271 

VALG 

GATE 

70- 66 


149 

306 

E306F2 

SGAI 

GATE 

70- 15 

40 

271 

RG271CJ 

RTN 

GATE 

89- 35 


150 

306 

E306F7 

SGAI 

GATE 

70- 16 

41 

271 

RG271CK 

RTN 

GATE 

89- 36 


151 

306 

306AL 

TSC 

GATE 

67- 51 

42 

271 

RG271DC 

RTN 

GATE 

89- 37 


152 

306 

306CL 

TSC 

GATE 

93- 63 

43 

272 

RG272CJ 

RTN 

GATE 

89- 38 


153 

306 

LCE306 

FERB 

TIME DELAY 

123- 48 

44 

272 

RG272CK 

RTN 

GATE 

89- 39 


154 

306 

SP306A 

MULB 

GATE 

66- 67 

45 

272 

RG272DC 

RTN 

GATE 

89- 40 


155 

306 

SP306A 

PHIN 

GATE 

66- 67 

46 

273 

RG273CJ 

RTN 

GATE 

89- 41 


156 

307 

307AL 

TSC 

GATE 

93- 64 

47 

273 

RG273CK 

RTN 

GATE 

89- 42 


157 

307 

307CL 

TSC 

GATE 

67- 52 

48 

273 

RG273DC 

RTN 

GATE 

89- 43 


158 

308 

LCE308 

FERB 

GATE 

75- 28 

49 

275 

FZH275 

SIEG 

GATE 

70- 67 


159 

309 

LCE309 

FERB 

GATE 

75- 30 

50 

275 

LM275D 

NSC 

CLOCK/MV 

154- 16 


160 

310 

LCE310 

FERB 

GATE 

75- 37 

51 

280 

RG280CJ 

RTN 

GATE 

81- 58 


161 

310 

RG310CJ 

RTN 

GATE 

89- 56 

52 

280 

RG280CK 1 

RTN 

GATE ~ 1 

81- 59 


162 

310 

RG310CK 

RTN 

GATE 

89- 57 

53 

280 

RG280DC 

RTN 

GATE 

81- 60 


163 

310 

RG310DC 

RTN 

GATE 

89- 58 

54 

281 

FZH281 

SIEG 

GATE 

67- 53 


164 

311 

311 AL 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 34 

55 

281 

FZH281 

VALG 

GATE 

67- 53 


165 

311 

311CL 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 35 

56 

281 

RG281CJ 

RTN 

GATE 

81- 61 


166 

311 

FJH311-7401 

PHIN 

GATE 

99- 83 

57 

281 

RG281CK 

RTN 

GATE 

81- 62 


167 

311 

FJH311-7401 SI 

PHIN 

GATE 

99- 84 

58 

281 

RG281DC 

RTN 

GATE 

81- 63 


168 

311 

RG311CJ 

RTN 

GATE 

89- 59 

59 

282 

RG282CJ 

RTN 

GATE 

81- 64 


169 

311 

RG311CK 

RTN 

GATE 

89- 60 

60 

282 

RG282CK 

RTN 

GATE 

81- 65 


170 

311 

RG311DC 

RTN 

GATE 

89- 61 

61 

282 

RG282DC 

RTN 

GATE 

81- 66 


171 

312 

312AJ 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 26 

62 

283 

RG283CJ 

RTN 

GATE 

81- 67 


172 

312 

312AL 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 27 

63 

283 

RG283CK 

RTN 

GATE 

81- 68 


173 

312 

312CJ 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 28 

64 

283 

RG283DC 

RTN 

GATE 

81- 69 


174 

312 

312CL 

TSC - 

FLIP FLOP 

38- 29 

65 

285 

FZH285B 

SIEG 

GATE 

67- 54 


175 

312 

RG312CJ 

RTN 

GATE 

89- 62 

66 

290 

RG290CJ 

RTN 

GATE 

114- 67 


176 

312 

RG312CK 

RTN 

GATE 

89- 63 

67 

290 

RG290CK 

RTN 

GATE 

114- 68 


'177 

312 

RG312DC 

RTN 

GATE 

89- 64 

68 

290 

RG290DC 

RTN 

GATE 

114- 69 


178 

313 

313AJ 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 30 

69 

291 

FJH291-7403 

PHIN 

GATE 

99- 81 


179 

313 

313AL 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 31 

70 

291 

FZH291 

SIEG 

GATE 

66-110 


180 

313 

313CJ 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 32 

71 

291 

FZH291 

VALG 

GATE 

66-110 


181 

313 

313CL 

TSC 

FLIP FLOP 

38- 33 

72 

291 

RG291CJ 

RTN 

GATE 

114- 70 


182 

313 

RG313CJ 

RTN 

GATE 

89- 65 

73 

291 

RG291CK 

RTN 

GATE 

114- 71 


183 

313 

RG313CK 

RTN 

GATE 

89- 66 

74 

291 

RG291DC 

RTN 

GATE 

114- 72 


184 

313 

RG313DC 

RTN 

GATE 

89- 67 

75 

292 

RG292CJ 

RTN 

GATE 

114- 73 


185 

314 

SP314AA 

MULB 

GATE 

67- 47 

76 

292 

RG292CK 

RTN 

GATE 

114- 74 


186 

314 

SP314AA 

PHIN 

GATE 

67- 47 

77 

292 

RG292DC 

RTN 

GATE 

114- 75 


187 

317 

SP317A 

MULB 

GATE 

67- 48 

78 

293 

RG293CJ 

RTN 

GATE 

114- 76 


188 

317 

SP317A 

PHIN 

GATE 

67- 48 

79 

293 

RG293CK 

RTN 

[GATE 

114- 77 


189 

319 

ZN319 

FERB 

(5aTE 

66- 97 

80 

293 

RG293DC 

RTN 

GATE 

114- 78 


190 

319 

ZN319E 

FERB 

GATE 

66- 98 

81 

294 

ZN294E 

FERB 

(FLIP FLOP 

37- 40 


191 

320 

XR320P#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 28 

82 

295 

FZH295B 

SIEG 

GATE 

67- 1 


192 

320 

XR320P#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 91 

83 

297 

ZN297E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 41 


193 

320 

ZN320 

FERB 

GATE 

66- 99 

84 

300 

E300D2 

SGAI 

FLIP FLOP 

38-105 


194 

320 

ZN320E 

FERB 

GATE 

66-100 

85 

300 

E300D7 

SGAI 

FLIP FLOP 

38-106 


195 

320 

RG320CJ 

IRTN - 

GATE 

109- 54 

86 

300 

E300F2 

SGAI 

FLIP FLOP 

38-107 


196 

320 

RG320CK 

RTN 

GATE 

109- 55 

87 

300 

E300F7 

SGAI 

FLIP FLOP 

38-108 


197 

320 

RG320DC 

RTN 

GATE 

109- 56 

88 

300 

RED300/360 

LSC 

FREQ DIVIO 

156- 72 


198 

321 

ZN321 

FERB 

TOp flop 

37- 42 

89 

300 

RG300CJ 

RTN 

GATE 

89- 44 


199 

321 

ZN321E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 43 

90 

300 

RG300CK 

RTN 

GATE 

89- 45 


200 

321 

321AJ 

TSC 

GATE 

69- 46 

91 

300 

RG300DC 

RTN 

GATE 

89- 46 


201 

321 

321 AL 

TSC 

^GATE 

69- 47 

92 

300 

SP300A 

MULB 

GATE 

70- 85 


202 

321 

321CJ 

TSC 

GATE 

69- 87 

93 

300 

SP300A 

PHIN 

GATE 

70- 85 


203 

321 

321 CL 

TSC 

GATE 

69- 48 

94 

301 

E301D2 

SGAI 

GATE 

69-103 


204 

321 

RG321CJ 

RTN 

GATE 

109- 57 

95 

301 

E301D7 

SGAI 

GATE 

69-104 


205 

321 

RG321CK 

RTN 

GATE 

109- 58 

96 

301 

E301F2 

SGAI 

GATE 

69-105 


206 

321 

RG321DC 

RTN 

GATE 

109- 59 

97 

301 

E301F7 

SGAI 

GATE 

69-106 


207 

321 

SP321A 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 24 

98 

301 

301AL 

TSC 

GATE 

74- 82 


208 

321 

SP321A 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 24 

99 

301 

301 CL 

TSC 

GATE 

74- 83 


209 

322 

ZN322 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 44 

100 

301 

FCH301 

PHIN 

DECODER 

116- 8 


210 

322 

ZN322E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 45 

101 

301 

FJH301-7426 

PHIN 

GATE 

99- 82 


211 

322 

322AJ 

TSC 

GATE 

69- 49 

102 

301 

FZH301 

SIEG 

GATE 

67- 55 


212 

322 

322AL 

TSC 

GATE 

69- 50 

103 

301 

LCE301 

FERB 

FLIP FLOP 

39- 99 


213 

322 

322CJ 

TSC 

GATE 

69- 88 

104 

301 

RG301CJ 

RTN 

GATE 

89- 47 


214 

322 

322CL 

TSC 

GATE 

69- 51 

105 

301 

RG301CK 

RTN 

GATE 

89- 48 


215 

322 

LM322H 

NSC 

TIME DELAY 

124- 98 

106 

301 

RG301DC 

RTN 

GATE 1 

~ 89- 49 


216 

322 

LM322N 

NSC 

TIME DELAY 

122- 2 

107 

301 

SP301A 

MULB 

GATE 

70- 92 


217 

322 

RG322CJ 

RTN 

GATE 

109- 42 

108 

301 

SP301A 

PHIN 

GATE 

70- 92 


218 

322 

RG322CK 

RTN 

GATE 

109- 43 

109 

302 

E302D2 

SGAI 

GATE 

69-107 


219 

322 

RG322DC 

RTN 

GATE 

109- 44 

110 

302 

E302D7 

SGAI 

GATE 

69-108 


220 

322 

SP322B 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 23 
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LINE 

No. 

1J 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

n 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

322 

SP322B 

rpHiN 

FLIP FLOP 

38- 23 


Ill 

375 

LM375D 

NSC 

CLOCk/MV 

154- 17 

2 

323 

323AJ 

TSC 

GATE 

69- 52 


112 

375 

LM375N 

NSC 

CLOCK/MV 

154- 18 

3 

323 

323AL 

TSC 

GATE 

69- 53 


113 

375 

SP375A 

MULB 

GATE 

89- 70 

4 

323 

323CJ 

TSC 

GATE 

69- 54 


114 

375 

SP375A 

PHIN 

GATE 

89- 70 

5 

323 

323CL 

TSC 

GATE 

69- 55 


115 

377 

SP377A 

MULB 

GATE 

69- 43 

6 

323 

RG323CJ 

RTN 

GATE 

109- 45 


116 

377 

SP377A 

PHIN 

GATE 

69- 43 

7 

323 

RG323CK 

RTN 

GATE 

109- 46 


117 

380 

SP380A 

MULB 

GATE 

67- 50 

8 

323 

RG323DC 

RTN 

GATE 

109- 47 


118 

380 

SP380A 

PHIN 

GATE 

67- 50 

9 

324 

ZN324 

FERB 

GATE 

67- 17 


119 

381 

ESM381 

THEF 

SPECIAL 

182- 2 

10 

324 

ZN324E 

FERB 

GATE 

67- 18 


120 

381 

SP381A 

MULB 

GATE 

67- 3 

11 

324 

324AL 

TSC 

GATE 

69- 56 


121 

381 

SP381A 

PHIN 

GATE 

67- 3 

12 

324 

324CL 

TSC 

GATE 

69- 57 


122 

382 

ESM382 

THEF 

SPECIAL 

183- 33 

13 

325 

325AJ 

TSC 

GATE 

69- 58 


123 

383 

ESM383 

THEF 

GATE 

66- 90 

14 

325 

325AL 

TSC 

GATE 

69- 59 


124 

384 

SP384A 

MULB 

GATE 

89- 71 

15 

325 

325CJ 

TSC 

GATE 

69- 89 


125 

384 

SP384A 

PHIN 

GATE 

89- 71 

16 

325 

325CL 

TSC 

GATE 

69- 60 


126 

387 

SP387A 

MULB 

GATE 

69- 44 

17 

326 

326AJ 

TSC 

GATE 

69- 61 


127 

387 

SP387A 

PHIN 

GATE 

69- 44 

18 

326 

326AL 

TSC 

GATE 

69- 62 


128 

394 

ZN394E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 48 

19 

326 

326CJ 

TSC 

GATE 

69- 86 


129 

397 

ZN397E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 49 

20 

326 

326CL 

TSC 

GATE 

69- 63 


130 

400 

MB400 

FCAJ 

GATE 

104- 44 

21 

328 

SP328A 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 64 


131 

400 

MB400M 

FCAJ 

GATE 

104- 45 

22 

328 

SP328A 

PHIN 

FLIP FLOP 

54- 64 


132 

400 

SFC400E 

THEF 

GATE 1 

105- 89 

23 

329 

ZN329 

FERB 

GATE 

67- 19 


133 

400 

SFC400EM 

THEF 

GATE 

105- 90 

24 

329 

ZN329E 

FERB 

GATE 

67- 20 


134 

400 

SFC400ET 

THEF 

GATE 

105- 91 

25 

330 

ZN330 

FERB 

GATE 

67- 21 


135 

400 

SFC400HE 

THEF 

GATE 1 

105- 92 

26 

330 

ZN330E 

FERB 

GATE 

67- 22 


136 

400 

SFC400HEM 

THEF 

GATE 

105- 93 

27 

331 

331AL 

TSC 

GATE 

70- 93 


137 

400 

SFC400HJM 

THEF 

GATE 

105- 94 

28 

331 

331CL 

TSC 

GATE 

70- 94 


138 

400 

SFC400HKM 

THEF 

GATE 

105- 95 

29 

332 

ZN332 

FERB 

GATE 

67- 23 


139 

400 

SFC400HPM 

THEF 

GATE 

105- 96 

30 

332 

ZN332E 

FERB 

GATE 

67- 24 


140 

400 

SFC400JM 

THEF 

GATE 

105- 97 

31 

332 

332AJ 

TSC 

GATE 

108- 83 


141 

400 

SFC400KM 

THEF 

GATE 

105- 98 

32 

332 

332AL 

TSC 

GATE 

108- 84 


142 

400 

SFC400LE 

THEF 

GATE 

97- 48 

33 

332 

332CJ 

TSC 

GATE 

108- 85 


143 

400 

SFC400LEM 

THEF 

GATE 

97- 49 

34 

332 

332CL 

TSC 

GATE 

108- 86 


144 

400 

r SFC400LJM 

THEF 

GATE 

97- 50 

35 

333 

ZN333 

FERB 

GATE 

66-101 


145 

400 

SFC400LKM 

THEF 

GATE 

97- 51 

36 

333 

ZN333E 

,FERB 

GATE 

66-102 


146 

400 

SFC400LPM 

THEF 

GATE 

97- 52 

37 

333 

333AJ 

ITSC“ 

GATE 

74- 91 


147 

400 

SFC400LSE 

THEF 

GATE 

105- 99 

38 

333 

333AL 

TSC 

GATE 

108- 87 


148 

400 

SFC400LSEM 

THEF 

GATE 

105-100 

39 

333 

333CJ 

TSC 

GATE 

108- 88 


149 

400 

SFC400PM 

THEF 

GATE 

105-101 

40 

333 

333CL 

TSC 

GATE 

108- 89 


150 

400 

SFC400SE 

THEF 

GATE 

105-102 

41 

333 

SP333A 

MULB 

GATE 

66-109 


151 

400 

SFC400SJM 

THEF 

GATE 

105-103 

42 

333 

SP333A 

PHIN 

GATE 

66-109 


152 

400 

SFC400SKM 

THEF 

GATE 

105-104 

43 

334 

334AL 

TSC 

GATE 

108- 90 


153 

401 

MB401 

FCAJ 

GATE 

104- 46 

44 

334 

334CL 

TSC 

GATE 

108- 91 


154 

401 

MB401M 

FCAJ 

GATE 

104- 47 

45 

334 

SP334A 

MULB 

GATE 

89- 68 


155 

401 

SFC401AE 

THEF 

GATE 

105-105 

46 

334 

SP334A 

PHIN 

GATE 

89- 68 


156 

401 

SFC401E 

THEF 

GATE 

105-106 

47 

335 

335AJ 

TSC 

GATE 

108- 92 


157 

401 

SFC401EM 

THEF 

GATE 

105-107 

48 

335 

335AL 

TSC 

GATE 

108- 93 


158 

401 

SFC401ET 

THEF 

GATE 

105-108 

49 

335 

335CJ 

TSC 

GATE 

108- 94 


159 

401 

SFC401HE 

THEF 

GATE 

105-109 

50 

335 

335CL 

TSC 

GATE 

108- 95 


160 

401 

SFC401HEM 

THEF 

GATE 

105-110 

51 

337 

SP337A 

MULB 

GATE 

69- 42 


161 

401 

SFC401HJM 

THEF 

GATE 

106- 1 

52 

337 

SP337A 

PHIN 

GATE 

69- 42 


162 

401 

SFC401HKM 

THEF 

GATE 

106- 2 

53 

341 

341 AL 

TSC 

GATE 

66- 86 


163 

401 

SFC401HPM 

THEF 

GATE 

106- 3 

54 

341 

341CL 

TSC 

GATE 

66- 87 


164 

401 

SFC401JM 

THEF 

GATE 

106- 4 

55 

342 

342AJ 

TSC 

TIME DELAY 

122-108 


165 

401 

SFC401KM 

THEF 

GATE 

106- 5 

56 

342 

342AL 

TSC 

TIME DELAY 

123- 1 


166 

401 

SFC401LSE 

THEF 

GATE 

106- 6 

57 

342 

342CJ 

TSC 

TIME DELAY 

123- 2 


167 

401 

SFC401LSEM 

THEF 

GATE 

106- 7 

58 

342 

342CL 

TSC 

TIME DELAY 

123- 3 


168 

401 

SFC401PM 

THEF 

GATE 

106- 8 

59 

343 

343AJ 

TSC 

MAGN COMP 

165- 63 


169 

401 

LCE401 

FERB 

FLIP FLOP 

39-100 

60 

343 

343AL 

TSC 

MAGN COMP 

165- 64 


170 

402 

MB402 

FCAJ 

GATE 

104- 48 

61 

343 

343CJ 

TSC 

MAGN COMP 

165- 65 


171 

402 

MB402M 

FCAJ 

GATE 

104- 49 

62 

343 

343CL 

TSC 

MAGN COMP 

165- 66 


172 

402 

SFC402E 

THEF 

GATE 

92- 52 

63 

344 

ZN344 

FERB 

GATE 

67- 25 


173 

402 

SFC402EM 

THEF 

GATE 

92- 53 

64 

344 

ZN344E 

FERB 

GATE 

67- 26 


174 

402 

SFC402ET 

THEF 

GATE 

92- 54 

65 

346 

ZN346 

FERB 

GATE 

67- 27 


175 

402 

SFC402EV 

THEF 

GATE 

92- 55 

66 

346 

ZN346E 

FERB 

GATE 

67- 28 


176 

402 

SFC402P 

THEF 

GATE 

92- 56 

67 

347 

347AL 

TSC 

TIME DELAY 

123- 4 


177 

402 

SFC402PM 

THEF 

GATE 

92- 57 

68 

347 

347CL 

TSC 

TIME DELAY 

123- 5 


178 

402 

LCE402 

FERB 

GATE 

75- 38 

69 

348 

ZN348 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 46 


179 

403 

MB403 

FCAJ 

GATE 

104- 50 

70 

348 

ZN348E 

FERB 

FLIP FLOP 

37- 47 


180 

403 

MB403M 

FCAJ 

GATE 

104- 51 

71 

349 

349AL 

TSC 

TIME DELAY 

122- 3 


181 

403 

SFC403E 

THEF 

GATE 

106- 9 

72 

349 

349CL 

TSC 

TIME DELAY 

122- 4 


182 

403 

SFC403EM 

THEF 

GATE 

106- 10 

73 

352 

SP352A 

MULB 

GATE 

93- 86 


183 

403 

SFC403ET 

THEF 

GATE 

106- 11 

74 

352 

SP352A 

PHIN 

GATE 

93- 86 


184 

403 

SFC403EV 

THEF 

GATE 

106- 12 

75 

355 

355AJ 

TSC 

TIME DELAY 

123- 12 


185 

403 

SFC403LE 

THEF 

GATE 

94- 28 

76 

355 

355AL 

TSC 

TIME DELAY 

123- 13 


186 

403 

SFC403LEM 

THEF 

GATE 

94- 29 

77 

355 

355CJ 

TSC 

TIME DELAY 

123- 10 


187 

403 

LCE403 

FERB 

GATE 

75- 53 

78 

355 

355CL 

TSC 

TIME DELAY 

123- 11 


188 

404 

MB404 

FCAJ 

GATE 

104- 52 

79 

356 

SP356A 

MULB 

GATE 

69- 45 


189 

404 

MB404M 

FCAJ 

GATE 

104- 53 

80 

356 

SP356A 

PHIN 

GATE 

69- 45 


190 

405 

MB405 

FCAJ 

GATE 

86- 14 

81 

357 

SP357A 

MULB 

GATE 

110- 58 


191 

405 

MB405M 

FCAJ 

GATE 

86- 15 

82 

357 

SP357A 

PHIN 

GATE 

110- 58 


192 

406 

MB406 

FCAJ 

GATE 

113- 92 

83 

358 

SP358A 

MULB 

GATE 

93- 87 


193 

406 

MB406M 

FCAJ 

GATE 

113- 93 

84 

358 

SP358A 

PHIN 

GATE 

93- 87 


194 

406 

LCE406 

FERB 

TIME DELAY 

123- 49 

85 

360 

S360B110 

SIEG 

COUNTER 

139- 48 


195 

407 

MB407 

FCAJ 

flipTloP 

45- 34 

86 

360 

S360B110C 

SIEG 

COUNTER 

139- 49 


196 

407 

MB407M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 35 

87 

362 

ZN362 

FERB 

GATE 

67- 29 


197 

407 

LCE407 

FERB 

CLOCK/MV 

154- 89 

88 

362 

ZN362E 

FERB 

GATE 

67- 30 


198 

408 

MB408 

FCAJ 

ADDER 

160- 41 

89 

362 

SP362A 

MULB 

TIME DELAY , 

122-107 


199 

408 

MB408M 

FCAJ 

ADDER 

160- 42 

90 

362 

SP362A 

PHIN 

TIME DELAY 

122-107 


200 

408 

SFC408E 

THEF 

GATE 

80- 37 

91 

363 

363AL 

TSC 

GATE 

108- 96 


201 

408 

SFC408EM 

THEF 

5ATE 

80- 38 

92 

363 

363CL 

TSC 

GATE 

108- 97 


202 

408 

SFC408ET 

THEF 

GATE 

80- 39 

93 

370 

370AJ 

TSC 

FLIP FLOP 

54- 43 


203 

408 

SFC408EV 

THEF 

GATE 

80- 40 

94 

370 

370AL 

TSC 

FLIP FLOP 

54- 44 


204 

408 

SFC408P~ 

THEF 

GATE 

80- 41 

95 

370 

370CJ 

TSC 

FLIP FLOP 

54- 45 


205 ; 

408 

SFC408PM 

THEF 

GATE 

80- 42 

96 

370 

370CL 

TSC 

FLIP FLOP 

54- 46 


206 

408 

LCE408/A 

FERB 

GATE 

75- 58 

97 

370 

SP370A 

MULB 

GATE 

67- 49 


207 

408 

LCE408/O 

FERB 

GATE 

75- 59 

98 

370 

SP370A 

PHIN 

GATE 

67- 49 


208 

409 

SFC409E 

THEF 

GATE 

80- 43 

99 

371 

371AJ 

TSC 

COUNTER 

138- 59 


209 

409 

SFC409EM 

THEF 

GATE 

80- 44 

100 

371 

371 AL 

TSC 

COUNTER 

138- 60 


210 

409 

SFC409ET 

THEF 

GATE 

80- 45 

101 

371 

371CJ 

TSC 

COUNTER 

138- 68 


211 

409 

SFC409EV 

THEF 

GATE 

80- 46 

102 

371 

371 CL 

TSC 

COUNTER 

138- 61 


212 

409 

SFC409P 

THEF 

GATE 

80- 47 

103 

372 

372AL 

TSC 

COUNTER 

138- 87 


213 

409 

SFC409PM 

THEF 

GATE 

80- 48 

104 

372 

372CL 

TSC 

COUNTER 

138- 88 


214 

410 

MB410 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 36 

105 

373 

373AL 

TSC 

COUNTER 

138- 62 


215 

410 

MB410M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 37 

106 

373 

373CL 

TSC 

COUNTER 

138- 63 


216 

410 

SFC410E 

THEF 

GATE 

106- 13 

107 

374 

374AL 

TSC 

COUNTER 

138- 89 


217 

410 

SFC410EM 

THEF 

GATE 

106- 14 

108 

374 

374CL 

TSC 

COUNTER 

138- 90 


218 

410 

SFC410ET 

THEF 

GATE 

106- 15 

109 

374 

SP374A 

MULB 

GATE 

89- 69 


219 

410 

SFC410HE 

THEF 

GATE 

106- 16 

110 

374 

SP374A 

PHIN 

GATE 

89- 69 


220 

410 

SFC410HEM 

THEF 

GATE 

106- 17 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 
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GENEF 

IIC PR0[ 

)UCT 1 

NDE 

^ IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 

LINE 

^ GENERIC 

a 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


LINE 

TJ 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 



NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

416 

SFC410HF 

THEF 

GATE 

'106- 16 


ill 

454 

SFC454LE 

THEF 

GATE 

83- 32 

2 

410 

SFC410HPM 

THEF 

GATE 

106- 19 


112 

454 

SFC454LEM 

THEF 

GATE 

83- 33 

3 

410 

SFC410LE 

THEF 

GATE 

97- 53 


113 

454 

SFC454PM 

THEF 

GATE 

86- 66 

4 

410 

SFC410LEM 

THEF 

GATE 

97- 54 


114 

456 

MB456 

FCAJ" 

COUNTER 

147- 89 

5 

410 

SFC410LPM 

THEF 

GATE 

97- 55 


115 

456 

MB456M 

FCAJ 

COUNTER 

147- 90 

6 

410 

SFC410PM 

THEF 

GATE 

106- 20 


116 

457 

MB457 

FCAJ 

COUNTER 

142- 18 

7 

410 

LCE410 

FERB 

GATE 

75- 29 


117 

457 

MB457M 

FCAJ 

COUNTER 

142- 19 

8 

411 

MB411 

FCAJ 

GATE 

82- 44 


118 

458 

MB458 

FCAJ 

ALU 

168- 83 

g 

411 

MB411M 

FCAJ 

GATE 

86- 16 


119 

458 

MB458M 

FCAJ 

ALU 

168- 84 

10 

411 

SFC411HE 

THEF 

GATE 

80- 49 


120 

459 

MB459 

FCAJ 

CARRY GEN 

170- 56 

11 

411 

SFC411HEM 

THEF 

GATE 

80- 50 


121 

459 

MB459M 

FCAJ 

CARRY GEN 

170- 57 

12 

411 

SFC411HP 

THEF 

GATE 

80- 51 


122 

460 

SFC460E 

THEF 

GATE 

114- 23 

13 

411 

SFC411HPM 

THEF 

IGATE 

80- 52 


123 

460 

SFC460EM 

THEF 

GATE 

114- 24 

14 

411 

LCE411 

FERB 

GATE 

75- 31 


124 

460 

SFC460ET 

THEF 

GATE 

114- 25 

15 

416 

MB416 

FCAJ 

GATE 

104- 54 


125 

460 

SFC460PM 

THEF 

GATE 

114- 26 

16 

416 

MB416M 

FCAJ 

GATE 

104- 55 


126 

472 

SFC472E 

THEF 

FLIP FLOP 

49- 68 

17 

417 

MB417 

FCAJ 

GATE 

92- 16 


127 

472 

SFC472EM 

THEF 

FLIP FLOP 

49- 69 

18 

417 

MB417M 

FCAJ 

GATE 

92- 17 


128 

472 

SFC472ET 

THEF 

FLIP FLOP 

49- 70 

19 

420 

MB420 

FCAJ 

FLIP FLOP 

52- 48 


129 

472 

SFC472HE 

THEF 

FLIP FLOP 

37- 30 

20 

420 

MB420M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

52- 49 


130 

472 

SFC472HPM 

THEF 

FLIP FLOP 

37- 31 

21 

420 

SFC420E 

THEF 

GATE 

106- 21 


131 

472 

SFC472LE 

THEF 

FLIP FLOP 

42- 19 

22 

420 

SFC420EM 

THEF 

GATE 

106- 22 


132 

472 

SFC472LEM 

THEF 

FLIP FLOP 

42- 20 

23 

420 

SFC420ET 

THEF 

GATE 

106- 23 


133 

472 

SFC472PM 

THEF 

FLIP FLOP 

37- 32 

24 

420 

SFC420HE 

THEF 

GATE 

106- 24 


134 

473 

SFC473E 

THEF 

FLIP FLOP 

49- 71 

25 

420 

SFC420HEM 

THEF 

GATE 

106- 25 


135 

473 

SFC473EM 

THEF 

FLIP FLOP 

46- 31 

26 

420 

SFC420HPM 

THEF 

GATE 

106- 26 


136 

473 

SFC473ET 

THEF 

FLIP FLOP 

46- 32 

27 

420 

SFC420LE 

THEF 

GATE 

97- 56 


137 

473 

SFC473LE 

THEF 

FLIP FLOP 

42- 21 

28 

420 

SFC420LEM 

THEF 

GATE 

97- 57 


138 

473 

SFC473LEM 

THEF 

FLIP FLOP 

42- 22 

29 

420 

SFC420PM 

THEF 

GATE 

106- 27 


139 

473 

SFC473PM 

THEF 

FLIP FLOP 

37- 33 

30 

421 

SFC421HE 

THEF 

GATE 

80- 53 


140 

474 

SFC474E 

THEF 

FLIP FLOP 

52- 63 

31 

421 

SFC421HEM 

THEF 

GATE 

80- 54 


141 

474 

SFC474EM 

THEF 

FLIP FLOP 

52- 64 

32 

426 

SFC426E 

THEF 

GATE 

106- 28 


142 

474 

SFC474ET 

THEF 

FLIP FLOP 

52- 65 

33 

426 

SFC426EM 

THEF 

GATE 

106- 29 


143 

474 

SFC474EV 

THEF 

FLIP FLOP 

52- 66 

34 

426 

SFC426ET 

THEF 

GATE 

106- 30 


144 

474 

SFC474HE 

THEF 

FLIP FLOP 

52- 67 

35 

430 

MB430 

FCAJ 

LATCHES 

174- 2 


145 

474 

SFC474HEM 

THEF 

FLIP FLOP 

52- 68 

36 

430 

MB430M 

FCAJ 

LATCHES 

174- 3 


146 

474 

SFC474HPM 

THEF 

FLIP FLOP 

52- 69 

37 

430 

SFC430E 

THEF 

GATE 

106- 31 


147 

474 

SFC474LE 

THEF 

FLIP FLOP 

50- 77 

38 

430 

SFC430EM 

THEF 

GATE 

106- 32 


148 

474 

SFC474LEM 

THEF 

FLIP FLOP 

50- 78 

39 

430 

SFC430ET 

THEF 

GATE 

106- 33 


149 

474 

SFC474PM 

THEF 

FLIP FLOP 

52- 70 

40 

430 

•SFC430HE 

THEF 

GATE 

106- 34 


150 

475 

SFC475E 

THEF^ 

LATCHES 

177- 72 

41 

430 

SFC430HEM 

THEF 

GATE 

106- 35 


151 

475 

SFC475EM 

THEF 

LATCHES 

177- 73 

42 

430 

SFC430HPM 

THEF 

GATE 

106- 36 


152 

475 

SFC475ET 

THEF 

LATCHES 

177- 74 

43 

430 

SFC430LE 

THEF 

GATE 

106- 37 


153 

475 

SFC475JM 

THEF 

LATCHES 

177- 75 

44 

430 

SFC430LEM 

THEF 

GATE 

97- 58 


154 

475 

SFC475KM 

THEF 

LATCHES 

177- 76 

45 

430 

SFC430PM 

THEF 

GATE 

106- 38 


155 

476 

SFC476E 

THEF 

FLIP FLOP 

46- 33 

46 

431 

MB431 

FCAJ 

GATE 

104- 56 


156 

476 

SFC476EM 

THEF 

FLIP FLOP 

46- 34 

47 

431 

MB431M 

FCAJ 

GATE 

104- 57 


157 

476 

SFC476ET 

THEF 

FLIP FLOP 

46- 35 

48 

433 

MB433 

FCAJ 

GATE 

104- 58 


158 

480 

MM480 

NSC 

GATE 

93- 65 

49 

433 

MB433M 

FCAJ 

Gate 

104- 59 


159 

481 

MM481 

NSC 

GATE 

113- 36 

50 

435 

MB435 

FCAJ 

GATE 

104- 60 


160 

483 

MM483 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 9 

51 

435 

MB435M 

FCAJ 

GATE 

104- 61 


161 

483 

SFC483ALSE 

THEF 

ADDER 

162- 24 

52 

437 

SFC437E 

THEF 

GATE 

106- 39 


162 

483 

SFC483ALSEM 

THEF 

ADDER 

162- 25 

53 

437 

SFC437EM 

THEF 

GATE 

106- 40 


163 

483 

SFC483E 

THEF 

ADDER 

162- 26 

54 

437 

SFC437ET 

THEF 

GATE 

106- 41 


164 

483 

SFC483EM 

THEF 

ADDER 

162- 27 

' 55' 

438 

SFC438E 

THEF 

Gate 

106- 42 


165 

483 

SFC483ET 

THEF 

ADDER 

162- 28 

56 

438 

SFC438EM 

THEF 

GATE 

106- 43 


166 

483 

SFC483JM 

THEF 

ADDER 

162- 29 

57 

438 

SFC438ET 

THEF 

GATE 

106- 44 


167 

483 

SFC483KM 

THEF 

ADDER 

162- 30 

58 

440 

MB440 

FCAJ 

TIME DELAY 

124- 69 


168 

485 

SFC485E 

THEF 

MAGN COMP 

166- 30 

59 

440 

MB440M 

FCAJ 

TIME DELAY 

124- 70 


169 

485 

SFC485EM 

THEF 

MAGN COMP 

166- 31 

60 

440 

SFC440E 

THEF 

GATE 

106- 45 


170 

485 

SFC485ET 

THEF 

MAGN COMP 

166- 32 

61 

440 

SFC440EM 

THEF 

GATE 

106- 46 


171 

485 

SFC485JM 

THEF 

MAGN COMP 

166- 33 

62 

440 

SFC440ET 

THEF 

GATE- 

106- 47 


172 

485 

SFC485KM 

THEF 

MAGN COMP 

166- 34 

63 

440 

SFC440HE 

THEF 

GATE 

106- 48 


173 

486 

SFC486E 

THEF 

GATE 

112- 64 

64 

440 

SFC440HEM 

THEF 

GATE 

106- 49 


174 

486 

SFC486EM 

THEFi 

GATE 

112- 65 

65 

440 

SFC440HPM 

THEF 

GATE 

106- 50 


175 

486 

SFC486ET 

THEF 

GATE 

112- 66 

66 

440 

SFC440PM 

THEF 

GATE 

106- 51 


176 

486 

SFC486PM 

THEF 

GATE 

112- 67 

67 

442 

MB442 

FCAJ 

DECODER 

116- 24 


177 

490 

SFC490E 

THEF 

COUNTER 

140- 49 

68 

442 

MB442M 

FCAJ 

DECODER 

116- 25 


178 

490 

SFC490EM 

THEF 

COUNTER 

140- 50 

69 I 

442 

SFC442E 

THEF 

DECODER 

120- 28 


179 

490 

SFC490ET 

THEF 

COUNTER 

140- 51 

70 1 

442 

SFC442EM 

THEF 

DECODER 

120- 29 


180 

490 

SFC490PM 

THEF 

COUNTER 

140- 52 

71 

442 

SFC442ET 

THEF 

DECODER 

120- 30 


181 

492 

SFC492E 

THEF 

COUNTER 

150- 16 

72 

443 

MB443 

FCAJ 

DECODER 

116- 26 


182 

492 

SFC492EM 

THEF 

COUNTER 

150- 17 

73 

443 

MB443M 

FCAJ 

DECODER 

116- 27 


183 

492 

SFC492ET 

THEF 

COUNTER 

150- 18 

74 

447 

MB447 

FCAJ 

PARITY GEN 

172- 67 


184 

492 

SFC492PM 

THEF 

COUNTER 

150- 19 

75 

447 

MB447M 

FCAJ 

PARITY GEN 

172- 68 


185 

493 

SFC493E 

THEF 

COUNTER 

150- 20 

76 

448 

MB448 

FCAJ 

MAGN COMP 

166- 1 


186 

493 

SFC493EM 

THEF 

COUNTER 

150- 21 

77 

448 

MB448M 

FCAJ 

MAGN COMP 

166- 2 


187 

493 

SFC493ET 

THEF 

COUNTER 

150- 22 

78 

449 

MB449 

FCAJ 

GATE 

112- 35 


188 

493 

SFC493LE 

THEF 

COUNTER 

149- 93 

79 

449 

MB449M 

FCAJ 

GATE 

112- 36 


189 

493 

'SFC493LEM 

THEF 

C0UNTER 

149- 94 

80 

450 

MB450 

FCAJ 

COUNTER 

147- 87 


190 

493 

SFC493PM 

THEF 

COUNTER 

150- 23 

81 

450 

MB450M 

FCAJ 

COUNTER 

147- 88 


191 

500 

MSM500 

OKU 

GATE 

62- 20 

82 

450 

SFC450E 

'THEF 

GATE 

112- 57 


192 

501 

MSM501RS 

IOKIJ 

GATE 

62- 21 

83 

450 

SFC450EM 

THEF 

GATE 

86- 49 


193 

501 

LCE501 

FERB 

FLIP FLOP 

39-101 

84 

450 

SFC450ET 

THEF 

GATE 

112- 58 


194 

502 

MSM502 

OKU 

GATE 

62- 22 

85 ^ 

450 

SFC450HE 

THEF 

GATE 

112- 59 


^T95 

502 

LCE502 

FERB 

GATE 

75- 39 

86 

450 

SFC450HPM 

THEF 

GATE 

112- 60 


196 

503 

MSM503RS 

OKU 

GATE 

62- 23 

87 

450 

SFC450PM 

THEF 

GATE 

112- 61 


197 

503 

LCE503 

FERB 

GATE 

75- 54 

88 “ 

451 

MB451 

FCAJ 

COUNTER 

142- 16 


198 

504 

MSM504RS 

OKU 

GATE 

62- 24 

89 

451 

MB451M 

FCAJ 

COUNTER 

142- 17 


199 

505 

MSM505 

OKU 

GATE 

58- 84 

90 

451 

SFC451E 

THEF 

GATE 

112- 62 


200 

505 

MSM505RS 

OKU 

GATE 

58- 85 

91 

451 

SFC451EM 

THEF 

GATE 

86- 50 


201 

506 

MSM506 

OKU 

GATE 

58- 86 

92 

451 

SFC451ET 

THEF 

GATE 

86- 51 


202 

506 

MSM506RS 

OKU 

GATE 

58- 87 

93 

451 

SFC451HE 

THEF 

GATE 

86- 52 


203 

506 

LCE506 

FERB 

TIME DELAY 

123- 50 

94 

451 

SFC451HEM 

THEF 

GATE 

86- 53 


204 

507 

mSM507 

OKU 

GATE 

58- 88 

95 

451 

SFC451HPM 

THEF 

GATE 

86- 54 


205 

507 

MSM507RS 

OKU 

GATE 

58- 89 

96 

451 

SFC451LE 

THEF 

GATE 

83- 30 


206 

507 

LCE507 

FERB 

CLOCK/MV 

154- 90 

97 

451 

SFC451LEM 

THEF 

GATE 

83- 31 


207 

508 

MSM508RS 

OKU 

GATE 

66- 26 

98 

451 

SFC451PM 

THEF 

GATE 

112- 63 


208 

508 

LCE508 

FERB 

GATE 

75- 60 

99 

453 

SFC453E 

THEF 

GATE 

86- 55 


209 

509 

MSM509RS 

OKU 

GATE 

66- 27 

100 

453 

SFC453EM 

THEF 

GATE 

86- 56 


210 

510 

MSM510 

OKU 

GATE 

56- 63 

101 

453 

SFC453ET 

THEF 

GATE 

86- 57 


211 

510 

MSM510RS 

OKU 

GATE 

56- 64 

102 

453 

SFC453HE 

THEF 

GATE 

86- 58 


212 

512 

MSM512 

OKU 

GATE 

56- 65 

103 

453 

SFC453HPM 

THEF 

GATE 

86- 59 


213 

512 

MSM512RS 

OKU 

Sate 

56- 66 

104 

453 

SFC453PM 

THEF 

GATE 

106- 52 


214 

514 

MSM514 

OKU 

GATE 

56- 67 

105 

454 

SFC454E 

THEF 

GATE 

86- 60 


215 

514 

MSM514RS 

OKU 

GATE 

56- 68 

106 

454 

ISFC454EM 

THEF 

GATE 

86- 61 


216 

530 

MSM530 

OKU 

FLIP FLOP 

36- 75 

107 

454 

SFC454ET 

THEF 

GATE 

86- 62 


217 

530 

MSM530RS 

OKU 

FLIP FLOP 

36- 76 

108 

454 

SFC454HE 

THEF 

GATE 

86- 63 


218 

531 

MSM531 

OKU 

FLIP FLOP 

35- 12 

109 

|4§4 

SFC454HEM 

THEF 

GATE 

86- 64 


219 

531 

MSM531RS 

OKU 

FLIP FLOP 

35- 43 

110 

[454 

SFC454HPM 

THEF 

GATE 

86- 65 


220 

543 

INE543K 

MULB 

SPECIAL _ 

184- 1 
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GENERIC PROE 

)UCT 1 


^ IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


n 

2J 






u 

2J 




JNE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 



NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

543 

NE543K 

PHIN 

SPECIAL 

184- 1 


ill 

556 

XR556CN 

EXR 

TIME DELAY 

128- 36 

2 

551 

MSM551 

OKU 

COUNTER 

136- 83 


112 

556 

XR556CP 

EXR 

TIME DELAY 

128- 37 

3 

551 

MSM551RS 

OKU 

COUNTER 

136- 84 


113 

556 

XR556M 

EXR 

TIME DELAY 

128- 53 

4 

552 

MSM552RS 

OKU 

COUNTER 

136- 76 


114 

556 

XRL556CN 

EXR 

SPECIAL 

183- 51 

5 

553 

SE553BA 

MULB 

TIME DELAY 

124- 89 


115 

556 

XRL556CP 

EXR 

SPECIAL 

183- 52 

6 

553 

SE553BA 

PHIN 

TIME DELAY 

124- 89 


116 

556 

XRL556M 

EXR 

SPECIAL 

183- 53 

7 

553 

SE553F 

MULB 

TIME DELAY 

124- 90 


117 

556 

SE556-1CF 

SIC 

TIME DELAY 

128- 43 

8 

553 

SE553F 

PHIN 

TIME DELAY 

124- 90 


118 

556 

SE556-1CN 

SIC 

TIME DELAY 

128- 44 

9 

553 

NE553BA 

MULB 

TIME DELAY 

124- 87 


119 

556 

SE556-1F 

SIC 

TIME DELAY 

128- 45 

10 

553 

NE553BA 

PHIN 

TIME DELAY 

124- 87 


120 

556 

SE556-1N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 46 

11 

553 

NE553F 

MULB 

TIME DELAY 

124- 88 


121 

556 

SE556A 

MULB 

TIME DELAY 

128- 11 

12 

553 

NE553F 

PHIN 

TIME DELAY 

124- 88 


122 

556 

SE556A 

PHIN 

TIME DELAY 

128- 11 

13 

554 

SE554BA 

MULB 

TIME DELAY 

124- 93 


123 

556 

SE556CA 

MULB 

TIME DELAY 

128- 12 

14 

554 

SE554BA 

PHIN 

TIME DELAY 

124- 93 


124 

556 

SE556CA 

PHIN 

TIME DELAY 

128- 12 

15 

554 

SE554F 

MULB 

TIME DELAY 

124- 94 


125 

556 

SE556CN 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 74 

16 

554 

SE554F 

PHIN 

TIME DELAY 

124- 94 


126 

556 

SE556CN 

SIC 

TIME DELAY 

128- 74 

17 

554 

NE554BA 

MULB 

TIME DELAY 

124- 91 


127 

556 

SE556CN 

VALG 

TIME DELAY 

128- 74 

18 

554 

NE554BA 

PHIN 

TIME DELAY 

124- 91 


128 

556 

SE556F 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 54 

19 

554 

NE554F 

MULB 

TIME DELAY 

124- 92 


129 

556 

SE556F 

SIC 

TIME DELAY 

128- 54 

20 

554 

NE554F 

PHIN 

TIME DELAY 

124- 92 


130 

556 

SE556F 

VALG 

TIME DELAY 

128- 54 

21 

0555 

TDA0555D 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 36 


131 

556 

SE556J 

Til 

TIME DELAY 

128- 33 

22 

0555 

TDA0555D 

VALG 

TIME DELAY 

127- 36 


132 

556 

SE556N 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 55 

23 

0555 

TDB0555 

SIEG 

TIME DELAY 

128- 14 


133 

556 

SE556N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 55 

24 

0555 

TDB0555B 

SIEG 

TIME DELAY 

128- 15 


134 

556 

SE556N 

VALG 

TIME DELAY 

128- 55 

25 

0555 

TDB0555CM 

THEF 

TIME DELAY 

127- 48 


135 

556 

NE556-1F 

SIC 

TIME DELAY 

128- 38 

26 

0555 

TDB0555DP8 

THEF 

TIME DELAY 

127- 49 


136 

556 

NE556-1N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 39 

27 

0555 

TDC0555 

SIEG 

TIME DELAY 

128- 17 


137 

556 

NE556A 

FSC 

TIME DELAY 

128- 8 

28 

0555 

TDC0555CM # mil 

THEF 

TIME DELAY 

127- 51 


138 

556 

NE556A 

MULB 

TIME DELAY 

128- 8 

29 | 

555 

UA555HC 

FSC 

TIME DELAY 

128- 18 


139 

556 

NE556A 

PHIN 

TIME DELAY 

128- 8 

30 

555 

UA555HM 

FSC 

TIME DELAY 

128- 19 


140 

556 

NE556D 

SIC 

TIME DELAY 

128- 40 

31 

555 

UA555TC 

FSC 

TIME DELAY 

128- 20 


141 

556 

NE556F 

SIC 

TIME DELAY 

128- 72 

32 

555 

XR555CM 

EXR 

TIME DELAY 

128- 6 


142 

556 

NE556F 

VALG 

TIME DELAY 

128- 72 

33 

555 

XR555CN 

EXR 

TIME DELAY 

128- 34 


143 

556 

NE556J 

Til 

TIME DELAY 

128- 31 

34 

555 

XR555CP 

EXR 

TIME DELAY 

128- 35 


144 

556 

NE556N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 32 

35 

555 

XR555M 

EXR 

TIME DELAY 

128- 52 


145 

556 

NE556N 

Til 

TIME DELAY 

128- 32 

36 

555 

XRL555CN 

EXR 

TIME DELAY 

128- 9 


146 

556 

NE556N 

VALG 

TIME DELAY 

128- 32 

37 

555 

XRL555CP i 

EXR 

TIME DELAY 

128- 10 


147 

556 

LM556CJ 

NSC 

TIME DELAY 

123- 52 

38 

555 

XRL555M 

EXR 

TIME DELAY 

128- 13 


148 

556 

LM556CN 

NSC 

TIME DELAY 

123- 53 

39 

555 

SE555CF ! 

SIC 

TIME DELAY 

128- 66 


149 

556 

LM556J 

NSC 

TIME DELAY 

123- 54 

40 

555 

SE555CF j 

VALG 

TIME DELAY 

128- 66 


150 

558 

SA558F 

RTCF 

TIME DELAY 

123- 44 

41 

555 

SE555CFE 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 67 


151 

558 

SA558F 

SIC 

TIME DELAY 

123- 44 

42 

555 

SE555CFE 

SIC 

TIME DELAY 

128- 67 


152 

558 

SA558F 

VALG 

TIME DELAY 

123- 44 

43 

555 

SE555CFE 

VALG 

TIME DELAY 

128- 67 


153 

558 

SA558N 

RTCF 

TIME DELAY 

123- 45 

44 

555 

SE555CH 

SIC 

TIME DELAY 

128- 68 


154 

558 

SA558N 

SIC 

TIME DELAY 

123- 45 

45 

555 

SE555CH 

VALG 

TIME DELAY 

128- 68 


155 

558 

SA558N 

VALG 

TIME DELAY 

123- 45 

46 

555 

SE555CN 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 69 


156 

558 

XR558CN 

EXR 

SPECIAL 

183- 45 

47 

555 

SE555CN 

SIC 

TIME DELAY 

128- 69 


157 

558 

XR558CP 

EXR 

SPECIAL 

183- 46 

48 

555 

SE555CN 

VALG 

TIME DELAY 

128- 69 


158 

558 

XR558M 

EXR 

SPECIAL 

183- 47 

49 

555 

SE555F 

SIC 

TIME DELAY 

128- 56 


159 

558 

SE558F 

RTCF 

TIME DELAY 

123- 46 

50 

555 

SE555F 

VALG 

TIME DELAY 

128- 56 


160 

558 

SE558F 

SIC 

TIME DELAY 

123- 46 

51 

555 

SE555FE 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 57 


161 

558 

SE558F 

VALG 

TIME DELAY 

123- 46 

52 

555 

SE555FE 

SIC 

TIME DELAY 

128- 57 


162 

558 

SE558N 

RTCF 

TIME DELAY 

123- 47 

53 

555 

SE555FE 

VALG 

TIME DELAY 

128- 57 


163 

558 

SE558N 

SIC 

TIME DELAY 

123- 47 

54 

555 

SE555H 

SIC 

TIME DELAY 

128- 58 


164 

558 

SE558N 

VALG 

TIME DELAY 

123- 47 

55 

555 

SE555H 

VALG 

TIME DELAY 

128- 58 


165 

558 

NE558F 

SIC 

TIME DELAY 

128- 2 

56 

555 

SE555JG 

Til 

TIME DELAY 

128- 49 


166 

558 

NE558N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 3 

57 

555 

SE555L 

III 

TIME DELAY 

128- 50 


167 

559 

XR559CN 

EXR 

SPECIAL 

183- 48 

58 

555 

SE555N 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 59 


168 

559 

XR559CP 

EXR 

SPECIAL 

183- 49 

59 

555 

SE555N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 59 


169 

559 

XR559M 

EXR 

SPECIAL 

183- 50 

60 

555 

SE555N 

VALG 

TIME DELAY 

128- 59 


170 

564 

MSM564RS 

OKU 

DECODER 

117- 34 

61 

555 

SE555P 

Til 

TIME DELAY 

128- 51 


171 

580 

MM580 

NSC 

GATE 

93- 66 

62 

555 

SE555T 

AMD 

TIME DELAY 

128- 70 


172 

580 

MSM580RS 

OKU 

ADDER 

159- 13 

63 

555 

SE555T 

MULB 

TIME DELAY 

128- 70 


173 

581 

MM581 

NSC 

GATE 

113- 37 

64 

555 

SE555T 

PHIN 

TIME DELAY 

128- 70 


174 

581 

MSM581 

OKU 

GATE 

64-103 

65 

555 

SE555V 

MULB 

TIME DELAY 

128- 71 


175 

581 

MSM581RS 

OKU 

GATE 

64-104 

66 

555 

SE555V 

PHIN 

TIME DELAY 

128- 71 


176 

582 

MSM582RS 

OKU 

MAGN COMP 

165- 61 

67 

555 

CA555CE#mil 

RCA 

TIME DELAY 

127- 98 


177 

583 

MM583 

NSC 

FLIP FLOP 

40- 10 

68 

555 

CA555CG#mil 

RCA 

TIME DELAY 

127- 99 


178 

601 

MB601 

FCAJ 

GATE 

104- 62 

69 

555 

CA555CS#mil 

RCA 

TIME DELAY 

127-100 


179 

602 

MB602 

FCAJ 

GATE 

104- 63 

70 

555 

CA555CT#mil 

RCA 

TIME DELAY 

127-101 


180 

603 

MB603 

FCAJ 

GATE 

104- 64 

71 

555 

CA555E#mil 

RCA 

TIME DELAY 

127-102 


181 

604 

MB604 

FCAJ 

GATE 

104- 65 

72 

555 

CA555G#mil 

RCA 

TIME DELAY 

127-103 


182 

605 

MB605 

FCAJ 

GATE 

104- 66 

73 

555 

CA555S#mil 

RCA 

TIME DELAY 

127-104 


183 

606 

MB606 

FCAJ 

GATE 

86- 17 

74 

555 

CA555T#mil 

RCA 

TIME DELAY 

128- 1 


184 

607 

MB607 

FCAJ 

GATE 

113- 94 

75 

555 

NE555D 

SIC 

TIME DELAY 

128- 27 


185 

609 

MB609 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 38 

76 

555 

NE555F 

SIC 

TIME DELAY 

128- 60 


186 

613 

MB613 

FCAJ 

GATE 

86- 18 

77 

555 

NE555F 

VALG 

TIME DELAY 

128- 60 


187 

614 

MB614 

FCAJ 

GATE 

79- 46 

78 

555 

NE555FE 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 61 


188 

616 

SP616A 

MULB 

GATE 

67-104 

79 

555 

NE555FE 

SIC 

TIME DELAY 

128- 61 


189 

616 

SP616A 

PHIN 

GATE 

67-104 

80 

555 

NE555FE 

VALG 

TIME DELAY 

128- 61 


190 

617 

UPC617C 

NECJ 

TIME DELAY 

128- 4 

81 

555 

NE555H 

VALG 

TIME DELAY 

128- 62 


191 

618 

MB618 

FCAJ 

FLIP FLOP 

45- 39 

82 

555 

NE555JG 

Tfl 

TIME DELAY 

128- 28 


192 

620 

SP620A 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 56 

83 

555 

NE555L 

Til 

TIME DELAY 

128- 29 


193 

620 

SP620A 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 56 

84 

555 

NE555N 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 63 


194 

629 

H629B1 

SGAI 

SPECIAL 

182- 77 

85 

555 

NE555N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 63 


195 

629 

SP629A 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 81 

86 

555 

NE555N 

VALG 

TIME DELAY 

128- 63 


196 

629 

SP629A 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 81 

87 

555 

NE555P 

Til 

TIME DELAY 

128- 30 


197 

631 

SP631A 

MULB 

GATE 

70- 86 

88 

555 

NE555T 

AMD 

TIME DELAY 

128- 64 


198 

631 

SP631A 

PHIN 

GATE 

70- 86 

89 

555 

NE555T 

MULB 

TIME DELAY 

128- 64 


199 

632 

H632B1 

SGAI 

SPECIAL 

182- 78 

90 

555 

NE555T 

PHIN 

TIME DELAY 

128- 64 


200 

659 

SP659A 

MULB 

GATE 

69-101 

91 

555 

NE555V 

AMD 

TIME DELAY 

128- 65 


201 

659 

SP659A 

PHIN 

GATE 

69-101 

92 

555 

NE555V 

FSC 

TIME DELAY 

128- 65 


202 

660 

MC660L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 90 

93 

555 

NE555V 

MULB 

TIME DELAY 

128- 65 


203 

661 

MC661 L.P% 

MOTA 

GATE 

69- 91 

94 

555 

NE555V 

PHIN 

TIME DELAY 

128- 65 


204 

662 

MC662L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 92 

95 

555 

LM555CH 

NSC 

TIME DELAY 

128- 24 


205 

663 

MC663L,P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

37-106 

96 

555 

LM555CJ 

NSC 

TIME DELAY 

128- 25 


206 

664 

MC664L.P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 73 

97 

555 

LM555CN 

NSC 

TIME DELAY 

128- 26 


207 

667 

MC667L,P% 

MOTA 

TIME DELAY 

122-100 

98 

555 

LM555H 

NSC 

TIME DELAY 

128- 47 


208 

668 

MC668L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 93 

99 

555 

LM555J 

NSC 

TIME DELAY 

128- 48 


209 

669 

MC669L.P% 

MOTA 

GATE 

70- 95 

100 

0556 

TDB0556A 

SIEG 

TIME DELAY 

128- 16 


210 

670 

MC670L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 94 

101 

0556 

TDB0556DP 

THEF 

TIME DELAY 

127- 50 


211 

670 

SP670A 

MULB 

GATE 

67-105 

102 

0556 

TDC0556DP#mil 

THEF 

TIME DELAY 

127- 52 


212 

670 

SP670A 

PHIN 

GATE 

67-105 

103 

556 

UA556DC 

FSC 

TIME DELAY 

128- 21 


213 

671 

MC671 L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 95 

104 

556 

UA556DM 

FSC 

TIME DELAY 

128- 22 


214 

672 

MC672L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 96 

105 

556 

UA556PC 

FSC 

TIME DELAY 

128- 23 


215 

673 

MC673L.P% 

MOTA 

GATE 

66- 88 

106 

556 

SA556-1F 

SIC 

TIME DELAY 

128- 41 


216 

674 

MC674L,P% 

MOTA 

GATE 

66- 89 

107 

556 

SA556-1N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 42 


217 

675 

MC675L,P% 

MOTA 

SPECIAL 

183- 34 

108 

556 

SA556N 

RTCF 

TIME DELAY 

128- 73 


218 

676 

MC676L 

MOTA 

DECODER 

117- 63 

109 

556 

SA556N 

SIC 

TIME DELAY 

128- 73 


219 

676 

MC676P 

MOTA 

DECODER 

117- 64 

110 

556 

SA556N 

VALG 

TIME DELAY 

128- 73 


220 

680 

SP680A 

PHIN 

GATE 

67-106 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

m 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

3J 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

682 

MC682L 

MOTA 

LATCHES 

179- 29 


ill 

M3 

883/4160B 

sSS 

COUNTER 

130- 51 

2 

682 

MC682P 

MOTA 

LATCHES 

179- 30 


112 

883 

883/4161B 

SSS 

COUNTER 

133- 84 

3 

683 

MC683L,P% 

MOTA 

GATE 

70- 69 


113 

883 

883/4162B 

SSS 

COUNTER 

133- 85 

4 

684 

MC684L 

MOTA 

COUNTER 

138- 82 


114 

883 

883/4163B 

SSS 

COUNTER 

133- 86 

5 

684 

MC684P 

MOTA 

COUNTER 

138- 83 


115 

883 

883/4174B 

SSS 

FLIP FLOP 

37- 22 

6 

685 

MC685L 

MOTA 

COUNTER 

138- 75 


116 

883 

883/4192B 

SSS 

COUNTER 

130- 40 

7 

685 

MC685P 

MOTA 

COUNTER 

138- 76 


117 

883 

883/4193B 

SSS 

COUNTER 

133- 72 

8 

688 

MC688L 

MOTA 

FLIP FLOP 

37-107 


118 

883 

883/4402B 

SSS 

GATE 

59- 62 

9 

688 

MC688P 

MOTA 

FLIP FLOP 

37-108 


119 

883 

883/4404B 

SSS 

COUNTER 

133- 54 

10 

701 

LCE701 

FERB 

FLIP FLOP 

39-102 


120 

883 

883/4412B 

SSS 

GATE 

63- 18 

11 

702 

LCE702 

FERB 

GATE 

75- 40 


121 

883 

883/4428B 

SSS 

DECODER 

116- 32 

12 

702 

M702B1 

SGAI 

COUNTER 

133- 59 


122 

883 

883/4445B 

SSS 

FREQ DIVID 

156- 60 

13 

702 

M702D1 

SGAI 

COUNTER 

133- 60 


123 

883 

883/4449UB 

SSS 

GATE 

66- 45 

14 

702 

M702D2 

SGAI 

COUNTER 

132- 73 


124 

883 

883/4508B 

SSS 

LATCHES 

175- 2 

15 

703 

LCE703 

FERB 

GATE 

75- 55 


125 

883 

883/4510B 

SSS 

COUNTER 

130- 41 

16 

706 

LCE706 

FERB 

TIME DELAY 

123- 51 


126 

883 

883/4514B 

SSS 

DECODER 

117- 47 

17 

706 

M706B1 

SGAI 

COUNTER 

135- 13 


127 

883 

883/4515B 

SSS 

DECODER 

117- 48 

18 

707 

LCE707 

FERB 

CLOCK/MV 

154- 87 


128 

883 

883/4516B 

SSS 

COUNTER 

133- 73 

19 

708 

LCE708 

FERB 

GATE 

75- 61 


129 

883 

883/4518B 

SSS 

COUNTER 

130- 20 

20 

714 

M714B1 

SGAI 

COUNTER 

135- 14 


130 

883 

883/4520B 

SSS 

COUNTER 

133- 19 

21 

714 

M714D1 

SGAI 

COUNTER 

135- 21 


131 

883 

883/4522B 

SSS 

COUNTER 

130- 14 

22 

730 

M730B1 

SGAI 

COUNTER 

135- 15 


132 

883 

883/4526B 

SSS 

COUNTER 

132- 96 

23 

730 

M730D1 

SGAI 

COUNTER 

135- 16 


133 

883 

883/4527B 

SSS 

FREQ DIVID 

156- 29 

24 

731 

M731B1 

SGAI 

COUNTER 

135- 10 


134 

883 

883/4528B 

SSS 

CLOCK/MV 

155- 84 

25 

731 

M731D1 

SGAI 

COUNTER 

135- 11 


135 

883 

883/4531B 

SSS 

PARITY GEN 

172- 25 

26 

750 

M750B1 

SGAI 

COUNTER 

135- 17 


136 

883 

883/4555B 

SSS 

DECODER 

116- 92 

27 

750 

M750D1 

SGAI 

COUNTER 

135- 18 


137 

883 

883/4556B 

SSS 

DECODER 

116- 93 

28 

752 

M752B1 

SGAI 

COUNTER 

135- 12 


138 

883 

883/4581B 

SSS 

ALU 

168- 7 

29 

752 

M752D1 

SGAI 

COUNTER 

135- 9 


139 

883 

883/4582B 

SSS 

CARRY GEN 

170- 3 

30 

754 

M754B1 

SGAI 

COUNTER 

135- 19 


140 

883 

883/4584BC 

SSS 

GATE 

66- 50 

31 

754 

M754D1 

SGAI 

COUNTER 

135- 20 


141 

883 

883/4584BD 

SSS 

GATE 

66- 51 

32 

802 

OM802# 1 

MULB 

TIME DELAY 

122- 1 


142 

883 

883/4584BE 

SSS 

GATE 

66- 52 

33 

802 

OM802#2 

MULB 

CLOCK/MV 

154- 1 


143 

883 

883/4584BF 

SSS 

GATE 

66- 53 

34 

811 

DN811 

MATJ 

COUNTER 

138- 86 


144 

883 

883/4584BH 

SSS 

GATE 

66- 54 

35 

819 

DN819 

MATJ 

FLIP FLOP 

39- 91 


145 

883 

883/4585B 

SSS 

MAGN COMP 

165- 44 

36 

830 

MC830L.P% 

MOTA 

GATE 

69- 7 


146 

903 

903HM 

FSC 

GATE 

75- 42 

37 

832 

MC832L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 8 


147 

905 

905HM 

FSC 

FLIP FLOP 

39-104 

38 

833 

MC833L,P% 

MOTA 

GATE 

70- 78 


148 

907 

907HM 

FSC 

GATE 

75- 43 

39 

838 

MC838L.P% 

MOTAi 

COUNTER 

138- 69 


149 

909 

909HC 

FSC 

GATE 

75- 32 

40 

839 

MC839L.P% 

MOTA 

COUNTER 

138- 84 


150 

909 

909HM 

FSC 

GATE 

75- 33 

41 

844 

MC844L.,P% 

MOTA 

GATE 

69- 9 


151 

910 

910HM 

FSC 

GATE 

75- 44 

42 

845 

MC845L.P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

38-102 


152 

911 

911HM 

FSC 

GATE 

75- 49 

43 

846 

MC846L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 10 


153 

913 

913HM 

FSC 

FLIP FLOP 

39-103 

44 

848 

MC848L,P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

38-103 


154 

914 

914HM 

FSC 

GATE 

75- 45 

45 

849 

MC849L.P% 

MOTA 

GATE 

69- 11 


155 

915 

915HM 

FSC 

GATE 

75- 50 

46 

850 

DN850 

MATJ 

CLOCK/MV 

154- 86 


156 

921 

921HM 

FSC 

GATE 

75- 56 

47 

850 

MC850L,P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 78 


157 

923 

923HM 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 96 

48 

851 

DN851 

MATJ 

COUNTER 

138- 71 


158 

926 

926FM 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 97 

49 

851 

MC851 L,P% 

MOTA 

TIME DELAY 

122-105 


159 

926 

926HM 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 98 

50 

852 

DN852 

MATJ 

DECODER 

116- 11 


160 

930 

SFC930E 

THEF 

GATE 

70- 36 

51 

852 

MC852L.P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 13 


161 

930 

MC930L 

MOTA 

GATE 

68- 89 

52 

853 

MC853L,P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 14 


162 

930 

930DM 

FSC 

GATE 

68- 12 

53 

855 

MC855L,P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 15 


163 

930 

930FM 

FSC 

GATE 

68- 13 

54 

856 

MC856L,P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 16 


164 

930 

930HM 

FSC 

GATE 

70- 27 

55 

857 

MC857L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 15 


165" 

931 

931FM 

FSC ~ 

FLIP "FLOP 

38- 86 

56 

858 

MC858L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 16 


166 

932 

SFC932E 

THEF 

GATE 

70- 37 

57 

861 

MC861 L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 12 


167 

932 

MC932L 

MOTA 

GATE 

68- 90 

58 

862 

MC862L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 13 


168 

932 

932DM 

FSC 

GATE 

68- 14 

59 

863 

MC863L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 14 


169 

932 

932FM 

FSC 

GATE 

68- 15 

60 

883 

883/4000B 

SSS 

GATE 

61- 91 


170 

932 

932HM 

FSC 

GATE 

70- 28 

61 

883 

883/4001B 

SSS 

GATE 

59- 57 


171 

933 

SFC933E 

THEF 

GATE 

70- 89 

62 

883 

883/4001UB 

SSS 

GATE 

59- 58 


172 

933 

MC933L 

MOTA 

GATE 

70- 79 

63 

883 

883/4002B 

SSS 

GATE 

59- 60 


173 

933 

933DM 

FSC 

GATE 

70- 70 

64 

883 

883/40086 

SSS 

ADDER 

159- 4 


174 

933 

933FM 

FSC 

GATE 

70- 71 

65 

883 

883/401 IB 

SSS 

GATE 

63- 13 


175 

933 

933HM 

FSC 

GATE 

70- 88 

66 

883 

883/4011UB 

SSS 

GATE 

63- 14 


176 

938 

MC938L 

MOTA 

COUNTER 

138- 70 

67 

883 

883/4012B 

SSS 

GATE 

63- 15 


177 

939 

MC939L 

MOTA 

COUNTER 

138- 85 

68 

883 

883/4013B 

SSS 

FLIP FLOP 

37- 20 


178 

941 

941 DM 

FSC 

TIME DELAY 

122- 89 

69 

883 

883/4017B 

SSS 

COUNTER 

136- 81 


179 

941 

941FM 

FSC 

TIME DELAY 

122- 90 

' 70 ' 

883 

883/4018B 

SSS 

COUNTER 

137- 33 


180 

941 

941HM 

FSC 

TIME DELAY 

122- 91 

71 

883 

883/4019BC 

SSS 

GATE 

56- 43 


181 

944 

SFC944E 

THEF 

GATE 

70- 38 

72 

883 

883/4019BD 

SSS 

GATE 

56- 44 


182 

944 

IMC944L 

MOTA 

GATE 

68- 91 

73 

883 

'883/4019BE 

SSS 

GATE 

56- 45 


183 

944 

944DM 

FSC 

GATE 

68- 16 

74 

883 

883/4019BF 

SSS 

GATE 

56- 46 


184 

944 

944FM 

FSC 

GATE 

68- 17 

75 l 

883 

883/4019BH 

SSS 

GATE 

56- 47 


185 

944 

944HM 

FSC 

GATE 

70- 29 

76 

883 

883/4020B 

SSS 

COUNTER 

133- 70 


186 

945 

SFC945E 

THEF 

FLIP FLOP 

38- 79 

77 

883 

883/4022B 

SSS 

COUNTER 

137- 34 


187 

945 

MC945L 

MOTA 

FLIP FLOP 

38-101 

78 

883 

883/4023B 

[SSS 

GATE 

63- 16 


188 

945 

945DM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 57 

79 

883 

883/4024B 

SSS' ~ 

COUNTER 

133- 83 


189 

945 

945FM 

FSC " 

FLIP FLOP ' 

38- 58 

80 

883 

883/4025B 

SSS 

GATE 

59- 59 


190 

945 

945HM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 74 

81 

883 

883/4027B 

[SSS 

FLIP FLOP 

35- 33 


191 

946 

SFC946E 

THEF 

GATE 

70- 39 

82 

883 

883/4028B 

SSS" 

DECODER 

116- 94 


192 

946 

MC946L 

MOTA 

GATE' 

68- 92 " 

83 

883 

883/4029B 

SSS 

COUNTER 

133- 71 


193 

946 

946DM 

FSC 

GATE 

68- 18 

84 

883 

883/4030B 

SSS 

GATE 

65- 17 


194 

946 

946FM 

FSC 

GATE 

68- 19 

85 

883 

883/4040B 

SSS 

COUNTER 

136- 80 


195 

948 

^SFC948E 

THEF 

FLIP FLOP 

38- 80 

86 

883 

883/4042B 

SSS 

LATCHES 

174- 68 


196 

948 

MC948L 

MOTA 

FLIP FLOP 

38-104 

87 

883 

[883/4043B 

SSS 

LATCHES 

174- 14 


197 

948 

948DM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 59 

88 

883 

1883/4044B 

SSS " 

LATCHES 

174- 15 


198 

948 

948FM 

FSC" 

FLIP FLOP 

38- 60 

89 

883 

883/4047B 

SSS 

CLOCK/MV 

155- 82 


199 

948 

948HM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 75 

90 

883 

883/4060B 

SSS 

COUNTER 

135- 35 


200 

949 

MC949L 

MOTA 

GATE 

69- 1 

91 

883 

883/4068B 

h SSS “ 

GATE 

63- 17 


'201 

949 

949DC 

FSC 

GATE 

70- 30 

92 

883 

883/4069UB 

SSS 

GATE 

66- 44 


202 

949 

949DM 

FSC 

GATE 

70- 20 

93 

883 

883/4070B 

SSS 

GATE 

65- 18 


203 

949 

I949FM 

FSC 

GATE 

70- 21 

94 

883 

883/4071B 

SSS 

GATE 

57- 86 


204 

[950 

MC950L 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 77 

95 

883 

883/4072B 

SSS 

GATE 

57- 87 


205 

950 

950DM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 71 

96 

883 

883/4073B 

SSS 

GATE 

55- 59 


206 

950 

950FM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 72 

97 

883 

883/4075B 

[SSS ” 

GATE 

57- 88 


207 ~ 

950 

950HM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 76 

98 

883 

883/4076B 

SSS 

FLIP FLOP 

37- 21 


208 

951 

SFC951E 

THEF 

TIME DELAY 

122- 96 

99 

883 

883/4077B 

SSS 

GATE 

65- 86 


209 

951 

MC951L 

MOTA 

TIME DELAY 

122-103 

100 

1883 

883/4078B 

SSS 

GATE 

59- 61 


210 

951 

951 DM 

FSC 

TIME DELAY 

122- 92 

101 

883 

883/4081B 

SSS 

GATE 

55- 60 


211 

951 

951FM 

FSC 

TIME DELAY 

122- 93 

102 

883 

883/4082B 

SSS 

GATE 

55- 61 


212 

951 | 

951 HM 

FSC 

TIME DELAY 

124- 49 

103 

883 

883/4085B 

SSS 

GATE 

57- 71 


213 

952 

MC952L 1 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 5 

104 

883 

883/4086B 

SSS 

GATE- 

57- 72 


214 

952 

952DC 

FSC 

GATE 

55- 12 

105 

883 

883/4093BC 

SSS 

GATE 

63- 86 


215 

953 

MC953L 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 6 

106 

883 

883/4093BD 

SSS 

GATE 

63- 87 


216 

953 

953DC 

FSC 

GATE 

55- 8 

107 

883 

883/4093BE 

SSS 

GATE 

63- 88 


217 

954 

954DC 

FSC 

GATE 

55- 9 

108 

883 

883/4093BF 

SSS 

GATE 

63- 89 


218 

955 

MC955L 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 7 

109 

883 

883/4093BH 

SSS 

GATE 

63- 90 


219 

955 

955DC 

FSC 

GATE 

55- 10 

110 

883 

883/4099B 

SSS 

LATCHES 

176- 7 


220 

956 

MC956L 

MOTA 

FLIP FLOP 

38- 8 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

ir- 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

rj 

GENERIC 

NO. 

IJ 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

956 

956DC 

FSC 

Gate 

55- 5 


Ill 

1648 

MCI 648MLP# 1 % 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 79 

2 

957 

MC957L 

MOTA 

GATE 

69- 17 


112 

1648 

MC1648M L, P # 2 % 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 80 

3 

957 

957DC 

FSC 

FLIP FLOP 

34- 20 


113 

1648 

SP1648 

PLSB 

CLOCK/MV 

154- 71 

4 

958 

MC958L 

MOTA 

GATE 

69- 18 


114 

1654 

MCI 654L 

MOTA 

COUNTER 

139- 26 

5 

958 

958DC 

FSC 

COUNTER 

139- 73 


115 

1658 

MC1658F 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 72 

6 

958 

958HM 

FSC 

COUNTER 

139- 74 


116 

1658 

MC1658L 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 73 

7 

960 

960DC 

FSC 

DECODER 

121- 18 


117 

1658 

MC1658P 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 74 

8 

961 

MC961L 

MOTA 

GATE 

69- 2 


118 

1658 

SP1658 

PLSB 

CLOCK/MV 

154- 70 

9 

961 

961 DC 

FSC 

GATE 

70- 31 


119 

1660 

MC1660F 

MOTA 

GATE 

73- 25 

10 

961 

961 DM 

FSC 

GATE 

70- 22 


120 

1660 

MCI 660L 

MOTA 

GATE 

73- 26 

11 

961 

961FM 

FSC 

GATE 

70- 23 


121 

1660 

SP1660 

PLSB 

GATE 

71- 37 

12 

962 

SFC962E 

THEF 

GATE 

70- 40 


122 

1662 

MC1662F 

MOTA 

GATE 

74- 12 

13 

962 

MC962L 

MOTA 

GATE 

69- 3 


123 

1662 

MC1662L 

MOTA 

GATE 

74- 13 

14 

962 

962DM 

FSC 

GATE 

68- 20 


124 

1664 

MC1664F 

MOTA 

GATE 

72- 31 

15 

962 

962FM 

FSC 

GATE 

68- 21 


125 

1664 

MC1664L 

MOTA 

GATE 

72- 32 

16 

963 

MC963L 

MOTA 

GATE 

69- 4 


126 

1666 

MC1666F 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 56 

17 

963 

963DC 

FSC 

GATE 

70- 32 


127 

1666 

MC1666L 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 57 

18 

963 

963DM 

FSC 

GATE 

70- 24 


128 

1668 

MC1668F 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 79 

19 

963 

963FM 

FSC 

GATE 

70- 25 


129 

1668 

MC1668L 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 80 

20 

964 

964DC 

FSC 

GATE 

55- 11 


130 

1670 

MC1670F 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 81 

21 

966 

966DC 

FSC 

GATE 

55- 3 


131 

1670 

MC1670L 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 82 

22 

967 

967DOZT 

FSC 

FLIP FLOP 

34- 16 


132 

1670 

SP1670 

1PLSB 

FLIP FLOP 

39- 7 

23 

971 

971 DC 

FSC 

GATE 

55- 4 


133 

1672 

MC1672F 

MOTA 

GATE 

74- 56 

24 

989 

989DC 

FSC 

COUNTER 

139- 75 


134 , 

1672 

MC1672L 

MOTA 

GATE 

74- 57 

25 

989 

989HM 

FSC 

COUNTER 

139- 76 


135 

1674 

MC1674F 

MOTA 

GATE 

74- 80 

26 

1003 

TDC1003J2C 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 11 


136 

1674 

MC1674L 

MOTA 

GATE 

74- 81 

27 

1003 

TDC1003J 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 12 


137 

1678 

MC1678L 

MOTA 

COUNTER 

139- 40 

28 

1004 

TDC1004J9C 

TRW 

SPECIAL 

182- 3 


138 

1688 

MC1688F 

MOTA 

GATE 

73- 27 

29 

1004 

TDC1004J9F 

TRW 

SPECIAL 

182- 4 


139 

1688 

MC1688L 

MOTA 

GATE 

73- 28 

30 

1004 

N1004A 

MULB 

GATE 

74- 36 


140 

1690 

MC1690F 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 83 

31 

1004 

N1004A 

PHIN 

GATE 

74- 36 


141 

1690 

MC1690L 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 84 

32 

1005 

N1005A 

MULB 

GATE 

74- 37 


142 

1697 

MC1697P 

MOTA 

SPECIAL 

183-104 

33 

1005 

N1005A 

PHIN 

GATE 

74- 37 


143 

1699 

MC1699F 

MOTA 

COUNTER 

139- 27 

34 

1006 

N1006A 

MULB 

GATE 

74- 38 


144 

1699 

MC1699L 

MOTA 

COUNTER 

139- 28 

35 

1006 

N1006A 

PHIN 

GATE 

74- 38 


145 

1800 

DM1800N 

NSC 

GATE 

69- 5 

36 

1008 

TDC1008J4C 

TRW 

MULTIPLIER 

163-110 


146 

1800 

MC1800L.P% 

MOTA 

GATE 

69- 19 

37 

1008 

TDC1008J4F 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 1 


147 

1801 

DM1801N 

NSC 

GATE 

69- 6 

38 

1009 

TDC1009J1C 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 6 


148 

1801 

SABI 801D 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 17 

39 

1009 

TDC1009J1F 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 10 


149 

1801 

SABI 801D 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 17 

40 

1010 

TDC1010J1C 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 17 


150 

1801 

MC1801L,P% 

t*OTA 

GATE 

67- 36 

41 

1010 

TDC1010J1F 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 18 


151 

1802 

MC1802L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 20 

42 

1010 

WTL1Q10#ai 

WET 

MULTIPLIER 

163- 78 


152 

1803 

MC18Q3L.P% 

MOTA 

GATE 

69- 21 

43 

1010 

ZN1010E 

FERB 

TIME DELAY 

124- 47 


153 

1804 

MC1804L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 22 

44 

1010 

ZN1010F 

FERB 

TIME DELAY 

124- 48 


154 

1805 

MC1805L,P% 

MOTA 

GATE 

69- 23 

45 

1010 

N1010A 

MULB 

GATE 

74- 39 


155 

1806 

MC1806L.P% 

MOTA 

GATE 

66- 72 

46 

1010 ^ 

N1010A 

PHIN 

GATE 

74- 39 


156 

1807 

MC1807L,P% 

MOTA 

GATE 

66- 73 

47 

1011 

N1011A 

PHIN 

GATE 

74- 40 


157 

1808 

MC1808L,P% 

MOTA 

GATE 

66-107 

48 

1011 

N1011A 

MULB 

GATE 

74- 40 


158 

1809 

MC1809L,P% 

MOTA 

GATE 

66-108 

49 

1012 

N1012A 

MULB 

GATE 

74- 47 


159 

1810 

MC1810L,P% 

MOTA 

GATE 

67- 45 

50 

1012 

N1012A 

PHIN 

GATE 

74- 47 


160 

1811 

MC1811L,P% 

MOTA 

GATE 

67- 46 

51 

1013 

N1013A 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 39 


161 

1812 

MC1812L.P% 

MOTA 

GATE 

70- 65 

52 

1013 

N1013A 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 39 


162 

1813 

MMC18i3L 

MOTA 

LATCHES 

176- 39 

53 

1014 

N1014A 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 52 


163 

1813 

MC1813P 

MOTA 

LATCHES 

176- 40 

54 

1014 

N1G14A 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 52 


164 

1814 

MC1814L 

MOTA 

LATCHES 

176- 41 

55 

1015 

N1015A 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 53 


165 

1814 

MC1814P 

MOTA 

LATCHES 

176- 42 

56 

1015 

N1015A 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 53 


166 

1818 

MC1818L.P% 

MOTA 

GATE 

68- 11 

57 

1016 

N1016A 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 54 


167 

1853 

CDP1853CD 

RCA 

DECODER 

116- 33 

58 

1016 

N1016A 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 54 


168 

1853 

CDP1853CD#mi! 

RCA 

SPECIAL 

184- 55 

59 

1016 

WTL1016#ai 

WET 

MULTIPLIER 

163- 15 


169 

1853 

CDP1853CE 

RCA 

DECODER 

116- 34 

60 

1018 

SA81018A 

iRTCF 

FREQ D1VID 

157- 2 


170 

1853 

CDPI853D 

RCA 

DECODER 

116- 35 

61 

1018 

SABI 018P 

IRTCF 

FREQ DIVIO 

157- 3 


171 

1853 

CDP1853D#mil 

RCA 

Special" 

184- 57 

62 

1022 

TDCI022C1C 

TRW 

ALU 

169- 74 


172 

1853 

CDP1853E 

RCA 

DECODER 

116- 36 

63 

1022 

TDC1022J1C 

TRW 

ALU 

169- 75 


173 

1867 

CDP1867E 

RCA 

LATCHES 

174- 19 

64 

1023 

TDC1023J7C 

TRW 

SPECIAL 

182- 5 


174 

1868 

QDP1868E 

RCA 

LATCHES 

174- 18 

65 

1023 

TDC1023J7F 

TRW 

SPECIAL 

182- 6 


175 

1873 

CDP1873CD 

RCA 

DECODER 

116- 56 

66 

1024 

N1024A 

MULB 

GATE 

74- 41 


176 

1873 

CDP1873CE 

RCA 

DECODER 

116- 57 

67 

1024 

N1024A 

PHIN 

GATE 

74- 41 


177 

1900 

MCT900F 

MOTA 

GATE 

69- 24 

68 

1025 

N1025A 

MULB 

SPECIAL 

182- 79 


178 

1900 

MC1900L 

MOTA 

GATE 

69- 25 

69 

1025 

N1025A 

PHIN 

SPECIAL 

182- 79 


179 

1901 

MCI 901F 

MOTA 

GATE 

69- 26 

70 

1027 

N1027A 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 40 


180 

1901 

MC1901L 

MOTA 

GATE 

69- 27 

71 

1027 

N1027A 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 40 


181 

1902 

MC1902F 

MOTA 

GATE 

69- 28 

72 

1033 

N1033A 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 55 


182 

1902 

MC1902L 

MOTA 

GATE 

69- 29 

73 

1033 

N1033A 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 55 


183 

1903 

MC1903F 

MOTA 

GATE 

69- 30 

74 

1034 

SA1034 

SIC 

FREQ DIVID 

157- 12 


184 

1903 

MC1903L 

MOTA 

GATE 

69- 31 

75 

1034 

SAF1034E 

PHIN 

FREQ DIVID 

157- 76 


185 

1904 

MC1904F 

MOTA 

GATE 

69- 32 

76 

1034 

SAF1034E 

RTCF 

FREQ DIVID 

157- 76 


1186 ' 

1904 

'MC1904L 

MOTA 

GATE 

69- 33 

77 

1034 

ZN1034E 

FERB 

TIME DELAY 

128- 7 


187 

1905 

MC1905F 

MOTA 

GATE 

69- 34 

78 

1034 

ZN1034P#1 

FERB 

FREQ DIVID 

158- 4 


188 

1905 

MC1905L 

MOTA 

GATE 

69- 35 

79 

1034 

ZN1034P#2 

FERB 

TIME DELAY 

127- 80 


189' 

1906 

MC1906F 

ftlOTA 

GATE 

66- 68 

80 

1034 

ZN1034T#1 

FERB 

FREQ DIVID 

158- 5 


190 

1906 

MC1906L 

MOTA 

GATE 

66- 69 

81 

1034 

ZN1034T#2 

FERB 

TIME DELAY 

127- 81 


191 

1907 

MC1907F 

MOTA 

GATE 

66- 70 

82 

1043 

7 DC1043(A) 

TRW 

MULTIPLIER 

164- 13 


192 

1907 

MC1907L 

MOTA 

GATE 

66- 71 

83 

1046 

SABI 046 

VALG 

FREQ DIVID 

157- 93 


193 

1908 

MC1908F 

MOTA 

GATE 

66-103 

84 

1047 

SABI047 

VALG 

FREQ DIVID 

157- 91 


194 

1908 

MC1908L 

MOTA 

GATE 

66-104 

85 

1048 

SAB1048 

VALG 

FREQ DIVID 

157- 75 


195 

1909 

MC1909F 1 

MOT7A 

GATE 1 

66-105 

86 

11059 

SAA1059(A) 

PHIN 

FREQ DIVID 

156- 7 


196 

1909 

MCI 909L 

MOTA 

GATE 

66-106 

87 

Il078 

SAB1078AD 

PHIN 

FREQ DIVID 

157- 6 


197 

1910 

MC1910F 

MOTA 

GATE 

67- 41 

88 

1078 

SAB1078AP 

PHIN 

FREQ DIVID 

157- 7 


198 

1910 

MC1910L 

MOTA 

CaATE 

67- 42 

89 

1078 

SAB1078D 

PHIN 

FREQ DIVID 

157- 4 


199 

1911 

MCI 91 IF 

MOTA 

GATE 

67- 43 

90 

1078 

SAB1078P 

PHIN 

FREQ DIVID 

157- 5 


200 

1911 

MC1911L 

MOTA 

GATE 

67- 44 

91 

1164 

SAB 1164(A) 

PHIN 

FREQ DIVID 

156- 9 


201 

1912 

^lCl912F 1 

MOTA 

GATE 

70- 63 

92 

1201 

GZF1201P 

MULB 

COUNTER 

136- 79 


202 

1912 

MC1912L 

MOTA 

GATE 

70- 64 

93 

1201 

GZF1201P 

PHIN 

COUNTER 

136- 79 


203 

1912 

PC1912B 

WDC 

FREQ DIVID 

156- 1 

94 

1202 

GZF1202P 

MULB 

SPECIAL 

184- 81 


204 

1912 

PC1912F 

WDC 

FREQ DIVID 

156- 2 

95 

1202 

GZF1202P 

PHIN 

SPECIAL 

184- 81 


205 

1914 

MC1914F 

MOTA 

LATCHES 

176- 43 

96 

1256 

SAB 1256(A) 

PHIN 

FREQ DIVID 

156- 10 


206 

1914 

MC1914L 

MOTA 

LATCHES 

176- 44 

97 

1422 

MC1422P1 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 5 


207 

1918 

MC1918F 

MOTA 1 

KjiATE 

68- 9 

98 

1455 

MC1455G 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 31 


208 

1918 

MC1918L 

MOTA 

GATE 

68- 10 

99 

1455 

MC1455P1 

MOTAJ 

TIME DELAY 

127- 32 


209 

1941 

BR1941L 

WDC 

FREQ DIVID 

157- 94 

100 

1455 

MC1455U 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 33 


210 

2010 

ZN2010E 

FERB 

TIME DELAY 

127- 25 

101 

1534 

SA1534 

SIC 

FREQ DIVID 

157- 13 


211 

2010 

ZN2010F 

FERB 

TIME DELAY 

127- 26 

102 

1534 

SAF1534E 

PHIN 

FREQ DIVID 

157- 77 


212 

2101 

SDA2101 

SIEG 

FREQ DIVID 

157- 40 

103 

1534 

SAF1534E 

rT5f“ 

FREQ DIVID 

157- 77 


213 

2143 

WD2143L01 

WDC 

CLOCK/MV 

154* 9 

104 

1555 

UPC1555C 

NECJ 

TIME DELAY 

128- 5 


214 

2143 

WD2143M01 

WDC 

CLOCK/MV 

154- 10 

105 

1555 

MC1555G 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 34 


215 

2143 

CP2143 

WDC 

CLOCK/MV 

155- 4 

106 

1555 

MC1555U 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 35 


216 

2200 

XR2200 

EXR 

SPECIAL 

183- 86 

107 

1648 

MC1648F#1 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 75 


217 

2240 

UA2240CJ 

Til 

TIME DELAY 

127- 87 

108 

1648 

MC1648F#2 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 76 


218 

2240 

UA2240CN 

Til 

TIME DELAY 

127- 88 

109 

1648 

MC1648L,P#1% 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 77 


219 

2240 

UA2240DC 

FSC 

TIME DELAY 

127- 89 

110 

1648 

MC1648L.P#2% 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 78 


220 

2240 

UA2240DM 

FSC 

TIME DELAY 

127- 90 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

1-1 GENERIC 

NO. 

a 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

— 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

I] 

GENERIC 

NO. 

a 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

—i- 

5540 

uA2240MJ 

Til 

TIME DELAY 

127- 91 


Ill 

3216 

LM3216 

TSAJ 

FREQ DIVID 

157- 99 

2 

2240 

UA2240PC 

FSC 

TIME DELAY 

127- 92 


112 

3280 

SP3280A 

MULB 

COUNTER 

151- 38 

3 

2240 

XR2240CN#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 93 


113 

3280 

SP3280A 

PHIN 

COUNTER 

151- 38 

4 

2240 

XR2240CN#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 97 


114 

3281 

SP3281A 

MULB 

COUNTER 

151- 39 

5 

2240 

XR2240CP#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 94 


115 

3281 

SP3281A 

PHIN 

COUNTER 

151- 39 

6 

2240 

XR2240CP#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 98 


116 

3307 

MN3307 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 17 

7 

2240 

XR2240M#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 95 


117 

3393 

MC3393P 

MOTA 

FREQ DIVID 

158- 1 

8 

2240 

XR2240M#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 99 


118 

3396 

MC3396P 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 6 

9 

2240 

XR2240N#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 96 


119 

3404 

P3404 

ITL 

LATCHES 

179- 35 

10 

2240 

XR2240N#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154-100 


120 

3404 

D3404 

ITL 

LATCHES 

179- 34 

11 

2240 

XR2240P#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 97 


121 

3456 

MC3456L#1 

MOTA 

CLOCK/MV 

154-102 

12 

2240 

XR2240P#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154-101 


122 

3456 

MC3456L#2 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 29 

13 

2242 

XR2242CN#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 82 


123 

3456 

MC3456P#1 

MOTA 

CLOCK/MV 

154-103 

14 

2242 

XR2242CN#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 2 


124 

3456 

MC3456P#2 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 30 

15 

2242 

XR2242CP#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 83 


125 

3482 

MC3482AL 

MOTA 

LATCHES 

180- 52 

16 

2242 

XR2242CP#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 3 


126 

3482 

MC3482BL 

MOTA 

LATCHES 

180- 24 

17 

2242 

XR2242M#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 84 


127 

3556 

MC3556L#1 

MOTA 

CLOCK/MV 

154-104 

18 

2242 

XR2242M#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 4 


128 

3556 

MC3556L#2 

MOTA 

TIME DELAY 

127- 41 

19 

2243 

XR2243CN#ai 

EXR 

TIME DELAY 

127- 85 


129 

3905 

LM3905N 

NSC 

TIME DELAY 

124-100 

20 

2243 

XR2243CP#ai 

EXR 

TIME DELAY 

127- 86 


130 

4000 

HCC4000BD 

SGAI 

GATE 

61- 79 

21 

2271 

XR2271CN 

EXR 

SPECIAL 

184- 33 


131 

4000 

HCC4000BF 

SGAI 

GATE 

61- 80 

22 

2271 

XR2271CP 

EXR 

SPECIAL 

184- 34 


132 

4000 

HCC4000BK 

SGAI 

GATE 

61- 81 

23 

2272 

XR2272CN 

EXR 

SPECIAL 

184- 7 


133 

4000 

TC4000BP 

TOSJ 

GATE 

75- 2 

24 

2272 

XR2272CP 

EXR 

SPECIAL 

184- 8 


134 

4000 

HCF4000BE 

SGAI 

GATE 

61- 82 

25 

2501 

AM2501 DC 

AMD 

COUNTER 

153- 4 


135 

4000 

HCF4000BF 

SGAI 

GATE 

61- 83 

26 

2501 

AM2501DM 

AMD 

COUNTER 

153- 5 


136 

4000 

SCL4000B 

SSS 

GATE 

61- 78 

27 

2505 

AM2505DC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 33 


137 

4000 

HEF4000 

RTCF 

GATE 

61- 84 

28 

2505 

AM2505DM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 34 


138 

4000 

HEF4000B 

VALG 

GATE 

61- 77 

29 

2505 

AM2505FM 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 35 


139 

4000 

HEF4000BDF 

SIC 

GATE 

61- 85 

30 

2505 

AM2505PC 

AMD 

MULTIPLIER 

163- 36 


140 

4000 

HEF4000BPN 

SIC 

GATE 

61- 86 

31 

2506 

AM2506DC 

AMD 

ALU 

169- 17 


141 

4000 

HEF4000BTD 

SIC 

GATE 

61- 87 

32 

2506 

AM2506DM 

AMD 

ALU 

169- 18 


142 

4000 

CD4000AD 

RCA 

GATE 

60- 26 

33 

2506 

AM2506FM 

AMD 

ALU 

169- 19 


143 

4000 

CD4000AE 

RCA 

GATE 

60- 27 

34 

2506 

AM2506PC 

AMD 

ALU 

169- 20 


144 

4000 

CD4000AF 

RCA 

GATE 

60- 2 

35 

2556 

XR2556CN#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 39 


145 

4000 

CD4000BD 

RCA 

GATE 

61- 67 

36 

2556 

XR2556CN#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 92 


146 

4000 

CD4000BE 

RCA 

GATE 

61- 68 

37 

2556 

XR2556CP#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 40 


147 

4000 

CD4000BF 

RCA 

GATE 

61- 69 

38 

2556 

XR2556CP#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 93 


148 

4000 

CD4000CJ 

NSC 

GATE 

61- 70 

39 

2556 

XR2556M#1 

EXR 

TIME DELAY 

127- 42 


149 

4000 

CD4000CN 

NSC 

GATE 

61- 71 

40 

2556 

XR2556M#2 

EXR 

CLOCK/MV 

154- 94 


150 

4000 

CD4000MJ 

NSC 

GATE 

61- 72 

41 

2600 

AM2600DC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 15 


151 

4000 

CD4000MW 

NSC 

GATE 

61- 73 

42 

2600 

AM2600DM 

AMD 

[TIME DELAY 

125- 1 


152 

4000 

CD4000UBD 

RCA 

GATE 

61- 74 

43 

2600 

AM2600FM 

AMD 

Time DELAY 

125- 2 


153 

4000 

CD4000UBE 

RCA 

GATE 

61- 75 

44 

2600 

AM2600PC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 16 


154 

4000 

CD4000UBF 

RCA 

GATE 

61- 76 

45 

2600 

S2600 

AMI 

SPECIAL 

185- 2 


155 

4000 

MC4000F 

MOTA 

DECODER 

121- 20 

46 

2601 

S2601 

AMI 

SPECIAL 

185- 3 


156 

4000 

MC4000L 

MOTA 

DECODER 

121- 21 

47 

2602 

AM2602DC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 17 


157 

4000 

MC4000P 

MOTA 

DECODER 

121- 22 

48 

2602 

AM2602DM 

AMD 

TIME DELAY 

125- 3 


158 

4000 

HBC4000AD 

SGAI 

GATE 

60- 33 

49 

2602 

AM2602FM 

AMD 

TIME DELAY 

125- 4 


159 

4000 

HBC4000AF 

SGAI 

GATE 

60- 34 

50 

2602 

AM2602PC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 18 


160 

4000 

HBC4000AK 

SGAI 

GATE 

60- 35 

51 

2602 

S2602 

AMI 

SPECIAL 

185- 4 


161 

4000 

CM4000AD 

SOD 

GATE 

55- 16 

52 

2603 

S2603 

AMI 

SPECIAL 

185- 5 


162 

4000 

CM4000AE 

SOD 

GATE 

55- 17 

53 

2608 

TDB2608DP#ai 

THEF 

TIME DELAY 

124- 41 


163 

4000 

HBF4000AE 

SGAI 

GATE 

60- 45 

54 

2608 

TDE2608DP#ai 

THEF 

TIME DELAY 

124- 42 


164 

4000 

HBF4000AF 

SGAI 

GATE 

60- 46 

55 

2621 

2621 

SIC 

SPECIAL 

182- 27 


165 

4001 

HCC4001BD 

SGAI 

GATE 

60- 94 

56 

2622 

2622 

SIC 

SPECIAL 

182- 28 


166 

4001 

HCC4001BF 

SGAI 

GATE 

60- 95 

57 

2902 

IDM2902JC 

NSC 

CARRY GEN 

170- 4 


167 

4001 

HCC4001BK 

SGAI 

GATE 

60- 96 

58 

2902 

IDM2902JM 

NSC 

CARRY GEN 

170- 5 


168 

4001 

MSM4001 

OKU 

GATE 

59- 53 

59 

2902 

IDM2902NC 

NSC 

CARRY GEN 

170- 6 


169 

4001 

MSM4001RS 

OKU 

GATE 

58- 90 

60 

2905 

LM2905N 

NSC 

TIME DELAY 

124- 99 


170 

4001 

TC4001BP 

TOSJ 

GATE 

61- 43 

61 

2920 

2920-18 

ITL 

SPECIAL 

182- 11 


171 

4001 

TC4001UBP 

TOSJ 

GATE 

61- 44 

62 

3000 

RED3000/3600 

LSC 

FREQ DIVID 

156- 74 


172 

4001 

HCF4001BE 

SGAI 

GATE 

60-103 

63 

3001 

MC3001L.P% 

MOTA 

GATE 

81- 27 


173 

4001 

HCF4001BF 

SGAI 

GATE 

60-104 

64 

3002 

MC3002L,P% 

MOTA 

GATE 

93- 36 


174 

4001 

SCL.4001 B 

SSS 

GATE 

59- 69 

65 

3003 

MN3003 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 32 


175 

4001 

SCL4001UB 

SSS 

GATE 

59- 70 

66 

3004 

MN3004 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 33 


176 

4001 

HEF4001 

RTCF 

GATE 

60-109 

67 

3005 

MN3005 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 34 


177 

4001 

HEF4001BDF 

SIC 

GATE 

60-110 

68 

3006 

MN3006 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 35 


178 

4001 

HEF4001BPN 

SIC 

GATE 

61- 1 

69 

3007 

MN3007 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 36 


179 

4001 

HEF4001BTD 

SIC 

GATE 

61- 2 

70 

3008 

MN3008 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 37 


180 

4001 

HEF4001P 

MULB 

GATE 

59- 47 

71 

3009 

MN3009 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 38 


181 

4001 

HEF4001P 

PHIN 

GATE 

59- 47 

72 

3010 

MN3010 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 39 


182 

4001 

HEF4001P 

VALG 

GATE 

59- 47 

73 

3011 

MN3011 

[MATJ 

TIME DELAY 

123- 31 


183 

4001 

HEF4001U 

RTCF 

GATE 

61- 3 

74 

3012 

MN3012 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 40 


184 

4001 

HEF4001UBDF 

SIC 

GATE 

61- 4 

75 

3021 

MC3021L.P% 

[MOTA 

GATE 

113- 8 


185 

4001 

HEF4001UBPN 

SIC 

GATE 

61- 5 

76 

3022 

MC3022L,P% 

IviOTA 

GATE 

115- 20 


186 

"4001 

[HEF4001UBTD 

SIC 

GATE 

61- 6 

77 

3025 

MC3025L,P% 

MOTA 

GATE 

108- 98 


187 . 

4001 

CD4001AD 

RCA 

GATE 

60- 28 

78 

3026 

MC3026L.P% 

MOTA 

GATE 

81- 32 


188 

4001 

CD4001AE 

BELI 

GATE 

60- 29 

79 

3060 

MC3060L,P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 49 


189 

4001 

CD4001AE 

RCA 

GATE 

60- 29 

80 

3061 

MC3061 L,P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 54 


190 

4001 

CD4001AF 

BELI 

GATE 

60- 3 

81 

3062 

MC3062L.P% 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 55 


191 

4001 

CD4001AF 

RCA 

GATE 

60- 3 

82 

3101 

MN3101 

MATJ 

SPECIAL 

182- 41 


192 

4001 

CD4001BCJ 

NSC 

GATE 

60- 86 

83 

3101 

MC3101F 

MOTA 

GATE 

81- 28 


193 

4001 

CD4001BCN 

NSC 

GATE 

60- 87 

84 

3101 

MC3101L 

MOTA 

GATE 

81- 29 


194 

4001 

CD4001BD 

RCA 

GATE 

61- 54 

85 

3102 

MN3102 

MATJ 

SPECIAL 

182- 42 


195 

4001 

CD4001BE 

RCA 

GATE 

61- 55 

86 

3102 

MC3102F 

MOTA 

GATE 

93- 37 


196 

4001 

CD4001BF 

RCA 

GATE 

61- 56 

87 

3102 

MC3102L 

MOTA 

GATE 

93- 38 


197 

4001 

CD4001BMJ 

NSC 

GATE 

60- 88 

88 

3105 

MN3105 

MATJ 

SPECIAL 

182- 43 


198 

4001 

CD4001 BMW 

NSC 

GATE 

60- 89 

89 

3121 

MC3121F 

MOTA 

GATE 

113- 6 


199 

4001 

CD4001CJ 

NSC 

GATE 

60- 4 

90 

3121 

MC3121L 

MOTA 

GATE 

113- 7 


200 

4001 

CD4001CN 

NSC 

GATE 

60- 5 

91 

3122 

MC3122F 

MOTA 

GATE 

115- 18 


201 

4001 

CD4001MJ 

NSC 

GATE 

60- 6 

92 

3122 

MC3122L 

MOTA 

GATE 

115- 19 


202 

4001 

CD4001MW 

NSC 

GATE 

60- 7 

93 

3126 

MC3126F 

MOTA 

GATE 

81- 30 


203 

4001 

CD4001UBD 

RCA 

GATE 

55- 13 

94 

3126 

MC3126L 

MOTA 

GATE 

81- 31 


204 

4001 

CD4001UBE 

RCA 

GATE 

55- 14 

95 

3160 

MC3160F 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 41 


205 

4001 

CD4001UBF 

RCA 

GATE 

55- 15 

96 

3160 

MC3160L 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 42 


206 

4001 

MC4001P#1 

MOTA 

DECODER 

119- 10 

97 

3161 

MC3161F 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 49 


207 

4001 

MC4001P#2 

MOTA 

DECODER 

118- 9 

98 

3161 

MC3161L 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 50 


208 

4001 

4001BDC 

FSC 

GATE 

60- 66 

99 

3162 

MC3162F 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 51 


209 

4001 

4001BDM 

FSC 

GATE 

60- 67 

100 

3162 

MC3162L 

MOTA 

FLIP FLOP 

47- 52 


210 

4001 

A001BFC 

FSC 

GATE 

60- 68 

101 

3179 

CA3179G 

RCA 

FREQ DIVID 

158- 3 


211 

4001 

4001BFM 

FSC 

GATE 

60- 69 

102 

3199 

CA3199E 

RCA 

SPECIAL 

183- 87 


212 

4001 

4001BPC 

FSC 

GATE 

60- 70 

103 

3204 

MN3204 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 18 


213 

4001 

LC4001B 

TSAJ 

GATE 

93- 39 

104 

3205 

P3205 

ITL 

DECODER 

118- 77 


214 

4001 

LC4001BM 

TSAJ 

GATE 

58- 81 

105 

3205 

D3205 

ITL 

DECODER 

118- 42 


215 

4001 

HBC4001AD 

SGAI 

GATE 

60- 36 

106 

3206 

MN3206 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 19 


216 

4001 

HBC4001AF 

SGAI 

GATE 

60- 37 

107 

3207 

MN3207# 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 20 


217 

4001 

HBC4001AK 

SGAI 

GATE 

60- 38 

108 

3209 

MN3209 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 21 


218 

4001 

CM4001AD 

SOD 

GATE 

55- 18 

109 

3210 

MN3210 

MATJ 

TIME DELAY 

123- 22 


219 

4001 

CM4001AE 

SOD 

GATE 

55- 19 

110 

3211 

CA3211E 

RCA 

SPECIAL 

183- 88 


220 

4001 

HBF4001AE 

SGAI 

GATE 

60- 47 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


IN OM)ER OF: (1)GENERIC NO. <2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

rr 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

JLl 

GENERIC 

NO. 

2j 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

4001 

HBF400TAF 

SGAI 

GATE 

60- 48 

ill 

4011 

TC4011UBP 

TOSJ 

GATE 

64- 84 

2 

4001 

M4001BP 

MITJ 

GATE 

61- 19 

112 

4011 

HCF4011 BE 

SGAI 

GATE 

64- 18 

3 

4002 

HCC4002BD 

SGAI 

GATE 

60- 97 

113 

4011 

HCF4011BF 

SGAI 

GATE 

64- 19 

4 

4002 

HCC4002BF 

SGAI 

GATE . 

60- 98 

114 

4011 

SCL4011B 

SSS 

GATE 

63- 25 

5 

4002 

HCC4002BK 

SGAI 

GATE 

60- 99 

115 

4011 

SCL4011UB 

SSS 

GATE 

63- 26 

6 

4002 

MSM4002 

OKU 

GATE 

59- 54 

116 

4011 

HEF4011 

RTCF 

GATE 

64- 24 

7 

4002 

MSM4002RS 1 

0K1J 

GATE 

58- 91 

117 

4011 

HEF4011BDF 1 

SIC 

GATE 

64- 25 

8 

4002 

TC4002BP 

TOSJ 

GATE 

61- 45 

118 

4011 

HEF4011BPN 

SIC 

GATE 

64- 26 

9 

4002 

HCF4002BE 

SGAI 

GATE 

60-105 

119 

4011 

HEF4011BTD 

SIC 

GATE 

64- 27 

10 

4002 

HCF4002BF 

SGAI 

GATE 

60-106 

120 

4011 

HEF4011P 

MULB 

GATE 

62- 77 

11 

4002 

SCL4002B 

SSS 

GATE 

59- 71 

121 

4011 

HEF4011P 

PHIN 

GATE 

62- 77 

12 

4002 

HEF4002 

RTCF 

GATE 

61- 7 

122 

4011 

HEF4011P 

VALG 

GATE 

62- 77 

13 

4002 

HEF4002BDF 

SIC 

GATE 

61- 8 

123 

4011 

HEF4011U 

RTCF 

GATE 

64- 28 

14 

4002 

HEF4002BPN 

SIC 

GATE 

61- 9 

124 

4011 

HEF4011UBDF 

SIC 

GATE 

64- 29 

15 

4002 

HEF4002BTD 

SIC 

GATE 

61- 10 

125 

4011 

HEF4011UBPN 

SIC 

GATE 

64- 30 

16 

4002 

HEF4002P 

MULB 

gat! 

59- 48 

126 

4011 

HEF4011UBTD 

SIC 

GATE 

64- 31 

17 

4002 

HEF4002P 

PHIN 

GATE 

59- 48 

127 

4011 

CD4011AD 

RCA 

GATE 

63- 52 

18 

4002 

HEF4002P 

VALG 

GATE 

59- 48 

128 

4011 

CD4011AE 

BELI 

GATE 

63- 53 

19 

4002 

CD4002AD 

RCA 

GATE 

60- 30 

129 

4011 

CD4011AE 

RCA 

GATE 

63- 53 

20 

4002 

CD4002AE 

RCA 

GATE 

60- 31 

130 

4011 

CD4011AF 

BELI 

GATE 

63- 31 

21 

4002 

CD4002AF 

RCA 

GATE 

60- 8 

131 

4011 

CD4011AF 

RCA 

GATE 

63- 31 

22 

4002 

CD4002BD 

RCA 

GATE 

59- 63 

132 

4011 

CD4011BCJ 

NSC 

GATE 

64- 1 

23 

4002 

CD4002BE 

RCA 

GATE 

59- 64 

133 

4011 

CD4011BCN 

NSC 

GATE 

64- 2 

24 

4002 

CD4002BF 

RCA 

GATE 

59- 65 

134 

4011 

CD4011BD 

RCA 

GATE 

64- 89 

25 

4002 

CD4002CJ 

NSC 

GATE 

60- 9 

135 

4011 

CD4011BE 

RCA 

GATE 

64- 90 

26 

4002 

CD4002CN 

NSC 

GATE 

60- 10 

136 

4011 

CD4011BF 

RCA 

GATE 

64- 91 

27 

4002 

CD4002MJ 

NSC 

GATE 

60- 11 

137 

4011 

CD4011BMJ 

NSC 

GATE 

64- 3 

28 

4002 

CD4002MW | 

NSC 

GATE 

60- 12 

138 

4011 

CD4011BMW 

NSC - 

Sate 

64- 4 

29 

4002 

CD4002UBD 

RCA 

GATE 

61- 48 

139 

4011 

CD4011CJ 

NSC 

GATE 

63- 32 

30 

4002 

CD4002UBE 

RCA 

GATE 

61- 49 

140 

4011 

CD4011CN 

NSC 

GATE 

63- 33 

31 

4002 

CD4002UBF 

RCA 

GATE 

61- 50 

141 

4011 

CD4011MJ 

NSC 

GATE 

63- 34 

32 

4002 

MC4002F 

MOTA 

DECODER 

121- 23 

142 

4011 

CD4011MW 

NSC 

GATE 

63- 35 

33 

4002 

MC4002L 

MOTA 

DECODER 

121- 24 

143 

4011 

CD4011UBD 

RCA 

GATE 

64- 66 

34 

4002 

MC4002P 

MOTA 

DECODER 

121- 25 

144 

4011 

CD4011UBE 

RCA 

GATE 

64- 67 

35 

4002 

4002A 

MULB 

GATE 

59- 51 

145 

4011 

CD4011UBF 

RCA 

GATE 

64- 68 

36 

4002 

4002A 

PHIN 

GATE 

59- 51 

146 

4011 

4011A 

MULB 

GATE 

63- 4 

37 

4002 

4002BDC 

FSC 

GATE 

60- 71 

147 

4011 

4011A 

PHIN 

GATE 

63- 4 

38 

4002 

4002BDM 

FSC 

GATE 

60- 72 

148 

4011 

4011BDC 

FSC 

GATE 

63- 91 

39 

4002 

4002BFC 

FSC 

GATE 

60- 73 

149 

4011 

4011BDM 

FSC 

GATE 

63- 92 

40 

4002 

4002BFM 

F$C 

GATE 

60- 74 

150 

4011 

4011BFC 

FSC 

GATE 

63- 93 

41 

4002 

4002BPC 

FSC 

GATE 

60- 75 

151 

4011 

4011BFM 

FSC 

GATE 

63- 94 

42 

4002 

HBC4002AD 

SGAI 

GATE 

60- 39 

152 

4011 

4011BPC 

FSC 

GATE 

63- 95 

43 

4002 

HBC4002AF 

SGAI 

GATE 

60- 40 

153 

4011 

LC4011B 

TSAJ 

GATE 

108-107 

44 

4002 

HBC4002AK 

SGAI 

GATE i 

60- 41 

154 

4011 

LC401 IBM 

TSAJ 

GATE 

62- 10 

45 

4002 

CM4002AD 

SOD 

GATE 

55- 20 

155 

4011 

HBC4011AD 

SGAI 

GATE 

63- 58 

46 

4002 

CM4002AE 

SOD 

GATE 

55- 21 

156 

4011 

HBC4011AF 

SGAI 

GATE 

63- 59 

47 

4002 

HBF4002AE 

SGAI 

GATE 

60- 49 

157 

4011 

HBC4011AK 

SGAI 

GATE 

63- 60 

48 

4002 

HBF4002AF 

SGAI 

GATE 

60- 50 

158 

4011 

CM4011AD 

SOD 

GATE 

55- 29 

49 

4002 

M4002BP 

MITJ 

GATE j 

61- 20 

159 

4011 

CM4011AE 

sodt~ 

GATE 

55- 30 

50 

4006 

MC4006L,P% 

MOTA 

DECODER 

118- 65 

160 

4011 

HBF4011AE 

[SGAI 

GATE 

63- 67 

51 

4007 

MSM4007RS 

OKU 

GATE 

66- 25 

161 

4011 

HBF4011AF 

SGAI 

GATE 

63- 68 

52 

4007 

CD4007AD 1 

RCA 

GATE 

66- 39 

162 

4011 

M4011BP 

MITJ 

GATE 

64- 45 

53 

4007 

CD4007AE 

RCA 

GATE 

66- 40 

163 

4011 

M4011UBP 

MTJ 

GATE 

64- 65 

54 

4007 

CD4007AF 

RCA 

GATE 

66- 41 

164 

4012 

HCC4012BD 

SGAI 

GATE 

64- 12 

55 

4007 

CD4007C 

NSC 

GATE 

66- 48 

165 

4012 

HCC4012BF 

SGAI 

GATE 

64- 13 

56 

4007 

CD4007M 

NSC 

GATE 

66- 49 

166 

4012 

HCC4012BK 

SGAI 

GATE 

64- 14 

57 

4007 

CD4007UBD 

RCA 

GATE 

66- 29 

167 

4012 

MSM4012 

OKU 

GATE 

63- 8 

58 

4007 

CD4007UBE 

RCA 

GATE 

66- 30 

168 

4012 

MSM4012RS 

(5R|J 

^AfE 

62- 26 

59 

4007 

CD4007UBF 

RCA 

GATE 

66- 31 

169 

4012 

TC4012BP 

TOSJ 

GATE 

64- 85 

60 

4007 

MC4007L 

MOTA 

DECODER 

118- 66 

170 

4012 

HCF4012BE 

SGAI 

GATE 

64- 20 

61 

4007 

MC4007P 

MOTA 

DECODER 

PUS- 67 

171 

4012 

HCF4012BF 

SGAI 

[ GATE 

64- 21 

62 

4008 

HCC4008BD 

SGAI 

ADDER 

159- 69 

172 

4012 

SCL4012B 

SSS 

GATE 

63- 27 

63 

4008 

HCC4008BF 

SGAI 

ADDER 

159- 70 

173 

4012 

HEF4012 

RTCF 

GATE 

64- 32 

64 

4008 

HCC4008BK 

SGAI 

ADDER 

159- 71 

174 

4012 

HEF4012BDF 

SIC 

GATE 

64- 33 

65 

4008 

MSM4008 

OKU 

ADDER 

159- 95 

175 

4012 

HEF4012BPN 

SIC 

GATE 

64- 34 

66 

4008 

MSM4008RS 

OKU 

ADDER 

160- 6 

176 

4012 

HEF4012BTD 

SIC 

GATE 

64- 35 

67 

4008 

TC4008BP 

TOSJ 

ADDER 

159- 79 

177 

4012 

HEF4012P 

MULB 

GATE 

63- 1 

68 

4008 

HCF4008BE 

SGAI 

ADDER 

159- 72 

178 

4012 

HEF4012P 

PHIN 

GATE 

63- 1 

69 

4008 

HCF4008BF 

SGAI 

ADDER 

159- 73 

179 

4012 

HEF4012P 

VALG 

GATE 

63- 1 

70 

4008 

SCL4008B 

SSS - 

ADDER 

159- 50 

180 

4012 

CD4012AD 

RCA 

sate 

63- 54 

71 

4008 

HEF4008 

RTCF 

ADDER 

159- 51 

181 

4012 

CD4012AE 

BELI 

GATE 

63- 55 

72 

4008 

HEF4008B 

VALG 

ADDER 

160- 5 

182 

4012 

CD4012AE 

RCA 

GATE 

63- 55 

73 

4008 

HEF4008BDF n 

Sic - 

ADDER 

159- 2 

183 

4012 

CD4012AF 

BELI 

GATE 

63- 36 

74 

4008 

HEF4008BPN 

SIC 

ADDER 

159- 3 

184 

4012 

CD4012AF 

RCA 

GATE 

63- 36 

75 

4008 

HEF4008BTD 

SIC 

ADDER 

159- 1 

185 

4012 

CD4012BD 

RCA 

GATE 

63- 19 

76 

4008 

HEF4008P 

MULB 

ADDER 

160- 3 

186 

4012 

CD4012BE 

RCA 

GATE 

63- 20 

77 

4008 

HEF4008P 

PHIN 

ADDER 

160- 3 

187 

4012 

CD4012BF 

RCA 

GATE 

63- 21 

78 

4008 

HEF4008P 

VALG 

ADDER 

160- 3 

188 

4012 

CD4012CJ 

NSC 

GATE 

63- 37 

79 

4008 

CD4008AD 

RCA 

ADDER 

159- 89 

189 

4012 

CD4012CN 

NSC - 

Sate 

63- 38 

80 

4008 

CD4008AE 

RCA 

ADDER 

159- 99 

190 

4012 

CD4012MJ 

NSC 

GATE 

63- 39 

81 

4008 

CD4008AF 

RCA 

ADDER 

159- 90 

191 

4012 

CD4012MW 

NSC 

GATE 

63- 40 

82 

4008 

CD4008BCJ 

NSC 

ADDER 

159- 59 

192 

4012 

CD4012UBD 

RCA 

GATE 

64- 69 

83 

4008 

CD4008BCN 

NSC 

ADDER 

159- 60 

193 

4012 

CD4012UBE 

RCA 

GATE 

64- 70 

84 

4008 

CD4008BD 

RCA 

ADDER 

159- 66 

194 

4012 

CD4012UBF 

RCA 

GATE 

64- 71 

85 

4008 

CD4008BE 

RCA 

ADDER 

159- 67 

195 

4012 

4012A 

MULB 

Sate 

63- 5 

86 

4008 

CD4008BF 

RCA 

ADDER 

159- 68 

196 

4012 

4012A 

PHIN 

GATE 

63- 5 

87 

4008 

CD4008BMJ 

NSC 

ADDER 

159- 61 

197 

4012 

4012BDC 

FSC 

GATE 

63- 96 

88 

4008 

CD4008BMW 

NSC 

ADDER 

159- 62 

198 

4012 

4012BDM 

FSC 

GATE 1 

63- 97 

89 

4008 

MC4008L 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 69 

199 

4012 

4012BFC 

FSC 

GATE 

63- 98 

90 

4008 

MC4008P 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 70 

200 

4012 

4012BFM 

FSC 

GATE 

63- 99 

91 

4008 

4008BDC 

FSC 

ADDER 

159- 52 

201 

4012 

4012BPC 

FSC 

GATE 

63-100 

92 

4008 

4008BDM 

FSC 

ADDER 

159- 53 

202 

4012 

LC4012B 

TSAJ 

GATE 

64- 44 

_93_ 

4008 

4008BFC 

FSC 

ADDER 

159- 54 

203 

4012 

HBC4012AD 

SGAI 

GATE 

63- 61 

94 

4008 

4008BFM 

FSC 

ADDER 

159- 55 

204 

4012 

HBC4012AF 

Sgat 

GAft 

63- 62 

95 

4008 

4008BPC 

FSC 

ADDER 

159- 56 

205 

4012 

HBC4012AK 

SGAI 

GATE 

63- 63 

96 

4008 

HBC4008AD 

SGAI 

ADDER 

159- 92 

206 

4012 

CM4012AD 

SOD 

GATE 

55- 31 

97 

4008 

HBC4008AF 

SGAI 

ADDER 

159- 93 

207 

4012 

CM4012AE 

SOD 

GATE 

55- 32 

98 

4008 

HBC4008AK 

SGAI 

ADDER 

159- 94 

208 

4012 

HBF4012AE 

SGAI 

GATE 

63- 69 

99 

4008 

CM4008AD 

SOD 

ADDER 

159- 91 

209 

4012 

HBF4012AF 

SGAI 

GATE 

63- 70 

100 

4008 

CM4008AE 

SOD 

ADDER 

159-100 

210 

4012 

M4012BP 

MITJ 

GATE 

64- 46 

101 

4008 

HBF4008AE 

SGAI 

ADDER 

159-101 

211 

4013 

HCC4013BD 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 79 

102 

4008 

HBF4008AF 

SGAI 

ADDER 

159-102 

212 

4013 

HCC4013BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 80 

103 

4010 

MC4010L 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 63 

213 

4013 

HCC4013BK 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 81 

104 

4010 

MC4010P 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 64 

214 

4013 

MSM4013 

OKU 

FLIP FLOP 

37- 13 

105 

4011 

HCC4011BD 

SGAI 

GATE 

64- 9 

215 

4013 

MSM4013RS 

OKU 

FLIP FLOP 

37- 28 

106 

4011 

HCC4011BF 

SGAI 

GATE 

64- 10 

216 

4013 

TC4013BP 

TOSJ” 

FLIP FLOP 

36- 10 

107 

4011 

HCC4011BK 

SGAI 

GATE 

64- 11 

217 

4013 

HCF4013BE 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 85 

108 

4011 

MSM4011 

OKU 

GATE 

63- 7 

218 

4013 

HCF4013BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 86 

109 

4011 

MSM4011RS 

OKU 

M 

62- 25 

219 

4013 

SCL4013B 

SSS - 

FLIP FLOP 

37- 24 

110 

4011 

TC4011BP 

TOSJ 

GATE 

64- 83 

220 

4013 

HEF4013 

RTCF 

FLIP FLOP 

35- 89 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

u 

GENERIC 

NO. 

a 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

4013 

HEF4013BDF 

SIC 

FLIP FLOP 

35- 93 


Ill 

4018 

CM4018AE 

SOD 

COUNTER 

129- 25 

2 

4013 

HEF4013BPN 

SIC 

FLIP FLOP 

35- 94 


112 

4018 

HBF4018AE 

SGAI 

COUNTER 

137- 26 

3 

4013 

HEF4013BTD 

SIC 

FLIP FLOP 

35- 95 


113 

4018 

HBF4018AF 

SGAI 

COUNTER 

137- 27 

4 

4013 

HEF4013P 

MULB 

FLIP FLOP 

37- 10 


114 

4018 

M4018BP 

MITJ 

COUNTER 

136- 89 

5 

4013 

HEF4013P 

PHIN 

FLIP FLOP 

37- 10 


115 

4019 

HCC4019BD 

SGAI 

GATE 

57- 1 

6 

4013 

HEF4013P 

VALG 

FLIP FLOP 

37- 10 


116 

4019 

HCC4019BF 

SGAI 

GATE 

56- 79 

7 

4013 

CD4013AD 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 55 


117 

4019 

HCC4019BK 

SGAI 

GATE 

56- 80 

8 

4013 

CD4013AE 

BELI 

FLIP FLOP 

35- 56 


118 

4019 

MSM4019 

OKU 

GATE 

56- 98 

9 

4013 

CD4013AE 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 56 


119 

4019 

MSM4019RS 

OKU 

GATE 

56- 69 

10 

4013 

CD4013AF 

BELI 

FLIP FLOP 

37- 25 


120 

4019 

HCF4019BE 

SGAI 

GATE 

56- 81 

11 

4013 

CD4013AF 

RCA 

FLIP FLOP 

37- 25 


121 

4019 

HCF4019BF 

SGAI 

GATE 

56- 82 

12 

4013 

CD4013BCJ 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 69 


122 

4019 

SCL4019BC 

SSS 

GATE 

56- 48 

13 

4013 

CD4013BCN 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 70 ^ 


123 

4019 

SCL4019BD 

SSS 

GATE 

56- 49 

14 

4013 

CD4013BD 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 71 


124 

4019 

SCL4019BE 

SSS 

GATE 

56- 84 

15 

4013 

CD4013BE 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 72 


125 

4019 

SCL4019BF 

SSS 

GATE 

56- 50 

16 

4013 

CD4013BF 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 73 


126 

4019 

SCL4019BH 

SSS 

GATE 

56- 51 

17 

4013 

CD4013BMJ 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 74 


127 

4019 

CD4019BC 

NSC 

GATE 

56- 70 

18 

4013 

CD4013BMW 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 75 


128 

4019 

CD4019BD 

RCA 

GATE 

56- 60 

19 

4013 

4013BDC 

FSC 

FLIP FLOP 

35- 64 


129 

4019 

CD4019BE 

RCA 

GATE 

56- 61 

20 

4013 

4013BDM 

FSC 

FLIP FLOP 

35- 65 


130 

4019 

CD4019BF 

RCA 

GATE 

56- 62 

21 

4013 

4013BFC 

FSC 

FLIP FLOP 

35- 66 


131 

4019 

CD4019BM 

NSC 

GATE 

56- 71 

22 

4013 

4013BFM 

FSC 

FLIP FLOP 

35- 67 


132 

4019 

LC4019B 

TSAJ 

GATE 

56- 87 

23 

4013 

4013BPC 

FSC 

FLIP FLOP 

35- 68 


133 

4019 

CM4019AD 

SOD 

GATE 

55- 6 

24 

4013 

LC4013B 

TSAJ 

FLIP FLOP 

36- 70 


134 

4019 

CM4019AE 

SOD 

GATE 

55- 7 

25 

4013 

HBC4013AD 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 57 


135 

4019 

M4019BP 

MITJ 

GATE 

56- 83 

26 

4013 

HBC4013AF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 58 


136 

4020 

HCC4020BD 

SGAI 

COUNTER 

134- 59 

27 

4013 

HBC4013AK 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 59 


137 

4020 

HCC4020BF 

SGAI 

COUNTER 

134- 60 

28 

4013 

CM4013AD 

SOD 

FLIP FLOP 

34- 21 


138 

4020 

HCC4020BK 

SGAI 

COUNTER 

134- 61 

29 

4013 

CM4013AE 

SOD 

FLIP FLOP 

34- 22 


139 

4020 

MSM4020 

OKU 

COUNTER 

133- 65 

30 

4013 

HBF4013AE 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 60 


140 

4020 

MSM4020RS 

OKU 

COUNTER 

132- 26 

31 

4013 

HBF4013AF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 61 


141 

4020 

TC4020BP 

TOSJ 

COUNTER 

131- 77 

32 

4013 

M4013BP 

MITJ 

FLIP FLOP 

36- 6 


142 

4020 

HCF4020BE 

SGAI 

COUNTER 

134- 71 

33 

4015 

MM4015 

NSC 

SPECIAL 

182- 9 


143 

4020 

HCF4020BF 

SGAI 

COUNTER 

134- 72 

34 

4015 

MC4015L 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 50 


144 

4020 

SCL4020B 

SSS 

COUNTER 

133- 48 

35 

4015 

MC4015P 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 51 


145 

4020 

HEF4020 

RTCF 

COUNTER 

134- 36 

36 

4015 

LC4015B 

TSAJ 

FLIP FLOP 

36- 73 


146 

4020 

HEF4020BDF 

SIC 

COUNTER 

134- 37 

37 

4017 

HCC4017BD 

SGAI 

COUNTER 

136- 47 


147 

4020 

HEF4020BPN 

SIC 

COUNTER 

134- 38 

38 

4017 

HCC4017BF 

SGAI 

COUNTER 

136- 48 


148 

4020 

HEF4020BTD 

SIC 

COUNTER 

135- 4 

39 

4017 

HCC4017BK 

SGAI 

COUNTER 

136- 49 


149 

4020 

HEF4020P 

MULB 

COUNTER 

134- 19 

40 

4017 

MSM4017 

OKU 

COUNTER 

137- 32 


150 

4020 

HEF4020P 

PHIN 

COUNTER 

134- 19 

41 

4017 

MSM4017RS 

OKU 

COUNTER 

136- 68 


151 

4020 

HEF4020P 

VALG 

COUNTER 

134- 19 

42 

4017 

TC4017BP 

TOSJ 

COUNTER 

136- 93 


152 

4020 

CD4020AD 

RCA 

COUNTER 

132- 97 

43 

4017 

HCF4017BE 

SGAI 

COUNTER 

136- 53 


153 

4020 

CD4020AE 

RCA 

COUNTER 

132- 98 

44 

4017 

HCF4017BF 

SGAI 

COUNTER 

136- 54 


154 

4020 

CD4020AF 

RCA 

COUNTER 

132- 99 

45 

4017 

SCL4017B 

SSS 

COUNTER 

137- 79 


155 

4020 

CD4020BCJ 

NSC 

COUNTER 

132- 10 

46 

4017 

HEF4017 

RTCF 

COUNTER 

137- 69 


156 

4020 

CD4020BCN 

NSC 

COUNTER 

132- 11 

47 

4017 

HEF4017BDF 

SIC 

COUNTER 

137- 70 


157 

4020 

CD4020BD 

RCA 

COUNTER 

134- 46 

48 

4017 

HEF4017BPN 

SIC 

COUNTER 

137- 71 


158 

4020 

CD4020BE 

RCA 

COUNTER 

134- 47 

49 

4017 

HEF4017BTD 

SIC 

COUNTER 

137- 85 


159 

4020 

CD4020BF 

RCA 

COUNTER 

134- 48 

50 

4017 

HEF4017P 

MULB 

COUNTER 

136- 33 


160 

4020 

CD4020BMJ 

NSC 

COUNTER 

132- 12 

51 

4017 

HEF4017P 

PHIN 

COUNTER 

136- 33 


161 

4020 

CD4020BMW 

NSC 

COUNTER 

132- 13 

52 

4017 

HEF4017P 

VALG 

COUNTER 

136- 33 


162 

4020 

4020BDC 

FSC 

COUNTER 

134- 9 

53 

4017 

CD4017AD 

RCA 

COUNTER 

136-100 


163 

4020 

4020BDM 

FSC 

COUNTER 

134- 10 

54 

4017 

CD4017AE 

RCA 

COUNTER 

136-101 


164 

4020 

4020BFC 

FSC 

COUNTER 

134- 11 

55 

4017 

CD4017AF 

RCA 

COUNTER 

136-102 


165 

4020 

4020BFM 

FSC 

COUNTER 

134- 12 

56 

4017 

CD4017BCJ 

NSC 

COUNTER 

137- 35 


166 

4020 

4020BPC 

FSC 

COUNTER 

134- 13 

57 

4017 

CD4017BCN 

NSC 

COUNTER 

137- 36 


167 

4020 

HBC4020AD 

SGAI 

COUNTER 

133- 1 

58 

4017 

CD4017BD 

RCA 

COUNTER 

137- 88 


168 

4020 

HBC4020AF 

SGAI 

COUNTER 

133- 2 

59 

4017 

CD4017BE 

RCA 

COUNTER 

137- 89 


169 

4020 

HBC4020AK 

SGAI 

COUNTER 

133- 3 

60 

4017 

CD4017BF 

RCA 

COUNTER 

137- 90 


170 

4020 

CM4020AD 

SOD 

COUNTER 

129- 10 

61 

4017 

CD4017BMJ 

NSC 

COUNTER 

137- 37 


171 

4020 

CM4020AE 

SOD 

COUNTER 

129- 11 

62 

4017 

CD4017BMW 

NSC 

COUNTER 

137- 38 


172 

4020 

HBF4020AE 

SGAI 

COUNTER 

133- 7 

63 

4017 

4017BDC 

FSC 

COUNTER 

137- 58 


173 

4020 

HBF4020AF 

SGAI 

COUNTER 

133- 8 

64 

4017 

4017BDM 

FSC 

COUNTER 

137- 59 


174 

4020 

M4020BP 

MITJ 

COUNTER 

131- 74 

65 

4017 

4017BFC 

FSC 

COUNTER 

137- 60 


175 

4021 

HCC4021BD 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 45 

66 

4017 

4017BFM 

FSC 

COUNTER 

137- 61 


176 

4021 

HCC4021BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 46 

67 

4017 

4017BPC 

FSC 

COUNTER 

137- 62 


177 

4021 

HCC4021BK 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 47 

68 

4017 

HBC4017AD 

SGAI 

COUNTER 

137- 12 


178 

4021 

HCF4021BE 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 51 

69 

4017 

HBC4017AF 

SGAI 

COUNTER 

137- 13 


179 

4021 

HCF4021BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 52 

70 

4017 

HBC4017AK 

SGAI 

COUNTER 

137- 14 


180 

4021 

MC4021P 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 83 

71 

4017 

CM4017AD 

SOD 

COUNTER 

129- 18 


181 

4022 

HCC4022BD 

SGAI 

COUNTER 

136- 50 

72 

4017 

CM4017AE 

SOD 

COUNTER 

129- 19 


182 

4022 

HCC4022BF 

SGAI 

COUNTER 

136- 51 

73 

4017 

HBF4017AE 

SGAI 

COUNTER 

137- 24 


183 

4022 

HCC4022BK 

SGAI 

COUNTER 

136- 52 

74 

4017 

HBF4017AF 

SGAI 

COUNTER 

137- 25 


184 

4022 

MSM4022RS 

OKU 

COUNTER 

129- 28 

75 

4017 

M4017BP 

MITJ 

COUNTER 

136- 91 


185 

4022 

TC4022BP 

TOSJ 

COUNTER 

136- 94 

76 

4018 

HCC4018BD 

SGAI 

COUNTER 

137- 96 


186 

4022 

HCF4022BE 

SGAI 

COUNTER 

136- 55 

77 

4018 

HCC4018BF 

SGAI 

COUNTER 

137- 97 


187 

4022 

HCF4022BF 

SGAI 

COUNTER 

136- 56 

78 

4018 

HCC4018BK 

SGAI 

COUNTER 

137- 98 


188 

4022 

SCL4022B 

SSS 

COUNTER 

137- 39 

79 

4018 

TC4018BP 

TOSJ 

COUNTER 

136- 90 


189 

4022 

HEF4022 

RTCF 

COUNTER 

137- 72 

80 

4018 

HCF4018BE 

SGAI 

COUNTER 

137- 99 


190 

4022 

HEF4022BDF 

SIC 

COUNTER 

137- 73 

81 

4018 

HCF4018BF 

SGAI 

COUNTER 

137-100 


191 

4022 

HEF4022BPN 

SIC 

COUNTER 

137- 74 

82 

4018 

SCL4018B 

SSS 

COUNTER 

136- 75 


192 

4022 

HEF4022BTD 

SIC 

COUNTER 

134- 79 

83 

4018 

HEF4018 

RTCF 

COUNTER 

137- 64 


193 

4022 

HEF4022P 

MULB 

COUNTER 

137- 68 

84 

4018 

HEF4018BDF 

SIC 

COUNTER 

137- 65 


194 

4022 

HEF4022P 

PHIN 

COUNTER 

137- 68 

85 

4018 

HEF4018BPN 

SIC 

COUNTER 

137- 66 


195 

4022 

HEF4022P 

VALG 

COUNTER 

137- 68 

86 

4018 

HEF4018BTD 

SIC 

COUNTER 

137- 75 


196 

4022 

MC4022P 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 84 

87 

4018 

HEF4018P 

MULB 

COUNTER 

137- 67 


197 

4022 

CD4022AD 

RCA 

COUNTER 

137- 6 

88 

4018 

HEF4018P 

PHIN 

COUNTER 

137- 67 


198 

4022 

CD4022AE 

RCA 

COUNTER 

137- 7 

89 

4018 

HEF4018P 

VALG 

COUNTER 

137- 67 


199 

4022 

CD4022AF 

RCA 

COUNTER 

137- 8 

90 

4018 

CD4018AD 

RCA 

COUNTER 

136-103 


200 

4022 

CD4022BCJ 

NSC 

COUNTER 

136- 85 

91 

4018 

CD4018AE 

BELI 

COUNTER 

136-104 


201 

4022 

CD4022BCN 

NSC 

COUNTER 

136- 86 

92 

4018 

CD4018AE 

RCA 

COUNTER 

136-104 


202 

4022 

CD4022BD 

RCA 

COUNTER 

137-101 

93 

4018 

CD4018AF 

BELI 

COUNTER 

137- 1 


203 

4022 

CD4022BE 

RCA 

COUNTER 

137-102 

94 

4018 

CD4018AF 

RCA 

COUNTER 

137- 1 


204 

4022 

CD4022BF 

RCA 

COUNTER 

137-103 

95 

4018 

CD4018BCJ 

NSC 

COUNTER 

137- 2 


205 

4022 

CD4022BMJ 

NSC 

COUNTER 

136- 87 

96 

4018 

CD4018BCN 

NSC 

COUNTER 

137- 3 


206 

4022 

CD4022BMW 

NSC 

COUNTER 

136- 88 

97 

4018 

CD4018BD 

RCA 

COUNTER 

137- 93 


207 

4022 

4022BDC 

FSC 

COUNTER 

137- 80 

98 

4018 

CD4018BE 

RCA 

COUNTER 

137- 94 


208 

4022 

4022BDM 

FSC 

COUNTER 

137- 81 

99 

4018 

CD4018BF 

RCA 

COUNTER 

137- 95 


209 

4022 

4022BFC 

FSC 

COUNTER 

137- 82 

100 

14018 

CD4018BMJ 

NSC 

COUNTER 

137- 4 


210 

4022 

4022BFM 

FSC 

COUNTER 

137- 83 

101 

4018 

CD4018BMW 

NSC 

COUNTER 

137- 5 


211 

4022 

4022BPC 

FSC 

COUNTER 

137- 84 

102 

4018 

4018BDC 

FSC 

COUNTER 

136- 95 


212 

4022 

HBC4022AD 

SGAI 

COUNTER 

137- 18 

103 

4018 

4018BDM 

FSC 

COUNTER 

136- 96 


213 

4022 

HBC4022AF 

SGAI 

COUNTER 

137- 19 

104 

4018 

4018BFC 

FSC 

COUNTER 

136- 97 


214 

4022 

HBC4022AK 

SGAI 

COUNTER 

137- 20 

105 

4018 

4018BFM 

FSC 

COUNTER 

136- 98 


215 

4022 

CM4022AD 

SOD 

COUNTER 

129- 26 

106 

4018 

4018BPC 

FSC 

COUNTER 

136- 99 


216 

4022 

CM4022AE 

SOD 

COUNTER 

129- 27 

107 

4018 

HBC4018AD 

SGAI 

COUNTER 

137- 15 


217 

4022 

HBF4022AE 

SGAI 

COUNTER 

137- 28 

108 

4018 

HBC4018AF 

SGAI 

COUNTER 

137- 16 


218 

4022 

HBF4022AF 

SGAI 

COUNTER 

137- 29 

109 

4018 

HBC4018AK 

SGAI 

COUNTER ' 

137- 17 


219 

4022 

M4022BP 

MITJ 

COUNTER 

136- 92 

110 

4018 

CM4018AD 

SOD 

COUNTER 

129- 24 


220 

4023 

HCC4023BD 

SGAI 

GATE 

64- 15 
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GENERIC 
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LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 
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PAGE 
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LINE 


NO. 

NO. 

CODE 
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LINE 

1 

4023 

HCU4023BF 

SGAI 

GATE 1 

64- 16 

Ill 

4025 

HEF4025P 

VALG 

GATE ” 

59- 49 

2 

4023 

HCC4023BK 

SGAI 

GATE 

64- 17 

112 

4025 

CD4025AD 

RCA 

GATE 

60- 32 

3 

4023 

MSM4023 

OKU 

GATE 

63- 9 

113 

4025 

CD4025AF 

RCA 

GATE 

60- 13 

4 

4023 

MSM4023RS 

OKU 

GATE 

62- 27 

114 j 

4025 

CD4025BCJ 

NSC 

GATE 

60- 90 

5 

4023 

TC4023BP 

TOSJ 

GATE 

64- 86 

115 

4025 

CD4025BCN 

NSC 

GATE 

60- 91 

6 

4023 

HCF4023BE 

SGAI 

GATE 

64- 22 

116 

4025 

CD4025BD 

RCA 

GATE 

59- 66 

7 

4023 

HCF4023BF 

SGAI 

GATE 

64- 23 

117 

4025 

CD4025BE 

RCA 

GATE 

59- 67 

8 

4023 

SCL4023B 

SSS 

GATE 

63- 28 

118 

4025 

CD4025BF 

RCA 

GATE 

59- 68 

9 

4023 

HEF4023 

RTCF 

GATE 

64- 36 

119 

4025 

CD4025BMJ 

NSC 

GATE 

60- 92 

10 

4023 

HEF4023BD 

MULB 

GATE 

64- 37 

120 

4025 

CD4025BMW 

NSC 

GATE 

60- 93 

11 

4023 

HEF4023BD 

PHIN 

GATE 

64- 37 

121 

4025 

CD4025CJ 

NSC 

GATE 

60- 14 

12 

4023 

HEF4023BD 

RTCF 

GATE 

64- 37 

122 

4025 

CD4025CN 

NSC 

GATE 

60- 15 

13 

4023 

HEF4023BD 

VALG 

Gate 

64- 37 

123 

4025 

i I'HjlTTM— ' V i. - , H 

NSC 

GATE 

60- 16 

14 

4023 

HEF4023BP 

MULB 

GATE 

64- 38 

124 

4025 


NSC 

GATE 

60- 17 

15 

4023 

HEF4023BP 

PHIN 

GATE 

64- 38 

125 

4025 


RCA 

GATE 

61- 51 

16 

4023 

HEF4023BP 

RTCF 

GATE 

64- 38 

126 

4025 


RCA 

GATE 

61- 52 

17 

4023 

HEF4023BP 

VALG 

GATE 

64- 38 

127 

4025 


RCA 

GATE 

61- 53 

18 

4023 

HEF4023BT 

RTCF 

GATE 

64- 39 

128 

4025 


mm 

gate 

59- 52 

19 

4023 

HEF4023BT 

VALG 

GATE 

64- 39 

129 

4025 

4025A 

PHIN 

GATE 

59- 52 

20 

4023 

HEF4023P 

MULB 

GATE 

63- 2 

130 

4025 

4025BDC 

FSC 

GATE 

60- 76 

21 

4023 

HEF4023P 

PHIN 

GATE 

63- 2 

131 

4025 

4025BDM 

FSC 

GATE 

60- 77 

22 

4023 

HEF4023P 

VALG 

Gate “ 

63- 2 

132 

4025 

4025BFC 

FSC 

GATE 

60- 78 

23 

4023 

MC4023L,P% 

MOTA 

COUNTER 

152- 62 

133 

4025 

4025BFM 

FSC 

GATE 

60- 79 

24 

4023 

CD4Q23AD 

RCA 

GATE 

63- 56 

134 

4025 

4025BPC 

FSC 

GATE 

60- 80 

25 

4023 

CD4023AE 

RCA 

GATE 

63- 57 

135 

4025 

HBC4025AD 

SGAI 

GATE 

60- 42 

26 

4023 

CD4023AF 

RCA 

GATE 

63- 41 

136 

4025 

HBC4025AF 

SGAI 

GATE 

60- 43 

27 

4023 

CD4023BCJ 

NSC 

GATE 

64- 5 

137 

4025 

HBC4025AK 

SGAI 

GATE 

60- 44 

28 

4023 

CD4023BCN 

NSC 

GATE 

64- 6 

138 

4025 

1 ■ ■ ■ 

mm 

GATE 

55- 22 

29 

4023 

CD4023BD 

RCA 

GATE 

63- 22 

139 

4025 



GATE 

55- 23 

30 

4023 

CD4023BE 

RCA 

GATE 

63- 23 

140 

4025 


SGAI 

GATE 

60- 51 

31 

4023 

CD4023BF 

RCA 

GATE 

63- 24 

141 

4025 

HBF4025AF 

SGAI 

GATE 

60- 52 

32 

4023 

CD4023BMJ 

NSC 

GATE 

64- 7 

142 

4025 

M4025BP 

MITJ 

GATE 

61- 21 

33 

4023 

CD4023BMW 

NSC 

GATE 

64- 8 

143 

4026 

HCC4026BD 

SGAI 

COUNTER 

137- 48 

34 

4023 

CD4023CJ 

NSC 

GATE 

63- 42 

144 

4026 

HCC4026BF 

SGAI 

COUNTER 

137- 49 

35 

4023 

CD4023CN 

NSC 

GATE 

63- 43 

145 

4026 

HCC4026BK 

SGAI 

COUNTER 

137- 50 

36 

4023 

CD4023MJ 

NSC 

GATE 

63- 44 

146 

4026 

HCF4026BE 

SGAI 

COUNTER 

137- 54 

37 

4023 

CD4023MW 

NSC 

GATE 1 

63- 45 

147 

4026 

HCF4026BF 

SGAI 

COUNTER 

137- 55 

38 

4023 

CD4023UBD 

RCA 

GATE 

64- 72 

148 

4026 

MC4026L 

MOTA 

ADDER 

160- 52 

39 

4023 

CD4023UBE 

RCA 

GATE 

64- 73 

149 

4026 

MC4026P 

MOTA 

ADDER 

160- 53 

40 

4023 

CD4023UBF 

RCA 

GATE 

64- 74 

150 

4026 

CD4026AD 

JEM 

COUNTER 

137- 9 

41 

4023 

4023A 

MULB 

GATE 

63- 6 

151 

4026 

CD4026AE 

RCA 

COUNTER 

137- 10 

42 

4023 

4023A 

PHIN 

GATE 

63- 6 

152 

4026 

CD4026AF 

RCA 

COUNTER 

137- 11 

43 

4023 

4023A 

SIC 

GATE 

63- 6 

153 

4026 

CD4026BD 

RCA 

COUNTER 

137- 40 

44 

4023 

4023BDC 

FSC 

GATE 

63-101 

154 

4026 

CD4026BE 

RCA 

COUNTER 

137- 41 

45 

4023 

4023BDM 

FSC 

GATE 

63-102 

155 

4026 

CD4026BF 

RCA 

COUNTER 

137- 42 

46 

4023 

4023BFC 

FSC 

GATE 

63-103 

156 

4026 

CD4026BH 

RCA 

COUNTER 

137- 43 

47 

4023 

4023BFM 

FSC 

GATE 

63-104 

157 

4026 

HBC4026AD 

SGAI 

COUNTER 

137- 21 

48 

4023 

4023BPC 

FSC 

GATE 

63-105 

158 

4026 

HBC4026AF 

SGAI 

COUNTER 

137- 22 

49 

4023 

HBC4023AD 

SGAI 

GATE 

63- 64 

159 

4026 

HBC4026AK 

SGAI 

COUNTER 

137- 23 

50 

4023 

HBC4023AF 

SGAI 

GATE 

63- 65 

160 

4026 

CM4026AD 

SOD 

COUNTER 

129- 20 

51 

4023 

HBC4023AK 

SGAI 

GATE 

63- 66 

161 

4026 

CM4026AE 

SOD 

COUNTER 

129- 21 

52 

4023 

CM4023AD 

SOD 

GATE 

55- 33 

162 

4026 

HBF4026AE 

SGAI 

COUNTER 

137- 30 

53 

4023 

CM4023AE 

SOD 

GATE 

55- 34 

163 

4026 

HBF4026AF 

SGAI 

COUNTER 

137- 31 

54 

4023 

HBF4023AE 

SGAI 

GATE 

63- 71 

164 

4027 

HCC4027BD 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 71 

55 

4023 

HBF4023AF 

SGAI 

GATE 

63- 72 

165 

4027 

HCC4027BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 72 

56 

4023 

M4023BP 

MITJ 

GATE 

64- 47 

166 

4027 

HCC4027BK 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 73 

57 

4024 

HCC4024BD 

SGAI 

COUNTER 

134- 62 

167 

4027 

MSM4027 

OKU 

FLIP FLOP 

35- 32 

58 

4024 

HCC4024BF 

SGAI 

COUNTER 

134- 63 

168 

4027 

MSM4027RS 

OKU 

FLIP FLOP 

35- 44 

59 

4024 

HCC4024BK 

SGAI 

COUNTER 

134- 64 

169 

4027 

TC4027BP 

TOSJ 

FLIP FLOP 

34- 84 

60 

4024 

MSM4024RS 

OKU 

COUNTER 

135- 27 

170 

4027 

HCF4027BE 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 74 

61 

4024 

TC4024BP 

TOSJ 

COUNTER 

131- 78 

171 

4027 

HCF4027BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 75 

62 

4024 

HCF4024BE 

SGAI 

COUNTER 

134- 73 

172 

4027 

SCL4027B 

SSS 

FLIP FLOP 

35- 40 

63 

4024 

HCF4024BF 

SGAI 

COUNTER 

134- 74 

173 

4027 

HEF4027 

RTCF 

FLIP FLOP 

34- 76 

64 

4024 

SCL4024B 

r s§s — 

COUNTER 

133- 49 

174 

4027 

HEF4027BDF 

SIC 

FLIP FLOP 

34- 80 

65 

4024 

HEF4024 

RTCF 

COUNTER 

134- 39 

175 

4027 

HEF4027BPN 

SIC 

FLIP FLOP 

34- 81 

66 

4024 

HEF4024BDF 

SIC 

COUNTER 

134- 40 

176 

4027 

HEF4027BTD 

SIC 

FLIP FLOP 

34- 82 

67 

4024 

HEF4024BPN 

SIC 

Counter 

134- 41 

177 

4027 

HEF4027P 

MULB 

FLIP FLOP 

35- 30 

68 

4024 

HEF4024BTD 

SIC 

COUNTER 

135- 5 

178 

4027 

HEF4027P 

PHIN 

FLIP FLOP 

35- 30 

69 

4024 

HEF4024P 

MULB 

COUNTER 

134- 82 

179 

4027 

HEF4027P 

VALG 

FLIP FLOP 

35- 30 

70 

4024 

HEF4024P 

PHIN 

COUNTER 

134- 82 

180 

4027 

CD4027AD 

RCA 

FLIP FLOP 

34- 39 

71 

4024 

HEF4024P 

VALG 

COUNTER 

134- 82 

181 

4027 

CD4027AE 

RCA 

FLIP FLOP 

34- 40 

72 

4024 

MC4024L.P% 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 95 

182 

4027 

CD4027AF 

RCA 

FLIP FLOP 

34- 41 

73 

4024 

CD4024AD 

RCA 

Counter 

132-100 

183 


CD4027BCJ 1 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 64 

74 

4024 

CD4024AE 

RCA 

COUNTER 

132-101 

184 

4027 

CD4027BCN 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 65 

75 

4024 

CD4024AF 

RCA 

COUNTER 

132-102 

185 

4027 

CD4027BD 

RCA 

FLIP FLOP 

34- 66 

76 

4024 

CD4024BCJ 

NSC 

COUNTER 

132- 53 

186 

4027 

CD4027BE 

RCA 

FLIP FLOP 

34- 67 

77 

4024 

CD4024BCN 

NSC 

COUNTER 

132- 54 

187 

4027 

CD4027BF 

RCA 

FLIP FLOP 

34- 68 

78 

4024 

CD4024BD 

RCA 

COUNTER 

134- 49 

188 

4027 

CD4027BMJ 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 69 

79 

4024 

CD4024BE 

RCA 

COUNTER 

134- 50 

189 

4027 

CD4027BMW 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 70 

80 

4024 

CD4024BF 

RCA 

COUNTER 

134- 51 

190 

4027 

4027B 

MULB 

FLIP FLOP 

35- 31 

81 

4024 

CD4024BMJ 

NSC 

COUNTER 

132- 55 

191 

4027 

4027B 

PHIN 

FLIP FLOP 

35- 31 

82 

4024 

CD4024BMW 

NSC 

COUNTER 

132- 56 

192 

4027 

4027BDC 

FSC 

FLIP FLOP 

34- 59 

83 

4024 

4024B DC 

FSC 

COUNTER 

134- 31 

193 

4027 

4027BDM 

FSC 

FLIP FLOP 

34- 60 

84 

4024 

4024BDM 

FSC 

COUNTER 

134- 32 

194 

4027 

4027BFC 

FSC 

FLIP FLOP 

34- 61 

85 

4024 

4024BFC 

FSC 

COUNTER 

134- 33 

195 

4027 

4027BFM 

FSC 

FLIP FLOP 

34- 62 

86 

4024 

4024BFM 

FSC 

COUNTER 

134- 34 

196 

4027 

4027BPC 

FSC 

FLIP FLOP 

34- 63 

87 

4024 

4024BPC 

FSC 

COUNTER 

134- 35 

197 

4027 

LC4027B 

tsaj 

FLIP FLOP 

35- 11 

88 

4024 

HBC4024AD 

SGAI 

COUNTER 

133- 4 

198 

4027 

HBC4027AD 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 42 

89 

4024 

HBC4024AF 

SGAI 

COUNTER 

133- 5 

199 

4027 

HBC4027AF 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 43 

90 

4024 

HBC4024AK 

SGAI 

COUNTER 

133- 6 

200 

4027 

HBC4027AK 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 44 

91 

4024 

CM4024AD 

SOD 

COUNTER 

129- 12 

201 

4027 

CM4027AD 

SOD 

FLIP FLOP 

34- 2 

92 

4024 

CM4024AE 

SOD 

COUNTER 

129- 13 

202 

4027 

CM4027AE 

SOD 

FLIP FLOP 

34- 3 

93 

4024 

HBF4024AE 

SGAI 

COUNTER 

133- 9 

203 

4027 

HBF4027AE 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 45 

! 94 

4024 

HBF4024AF 

SGAI 

COUNTER 

133- 10 

204 

4027 

HBF4027AF 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 46 

95 

4024 

M4024BP 

MITJ 

COUNTER 

131- 75 

205 

4027 

M4027BP 

MITJ 

FLIP FLOP 

34- 83 

96 

4025 

HCC4025BD 

SGAI 

GATE 

60-100 

206 

4028 

HCC4028BD 

SGAI 

DECODER 

117- 11 

97 

4025 

HCC4025BF 

SGAI 

GATE 

60-101 

207 

4028 

HCC4028BF 

SGAI 


117- 12 

98 

4025 

HCC4025BK 

SGAI 

GATE 

60-102 

208 

4028 

HCC4028BK 

SGAI 


117- 13 

99 

4025 

MSM4025 

OKU 

GATE 

59- 55 

209 

4028 

MSM4028 

OKU 

» = •]= 

117- 35 

100 

4025 

MSM4025RS 

OKU 

GATE 

58- 92 

210 

4028 

MSM4028RS 

OKLP 

DECODER 

117- 36 

101 

4025 

TC4025BP 

TOSJ 

GATE 

61- 46 

211 

4028 

TC4028BP 

TOSJ 

DECODER 

117- 39 

102 

4025 

HCF4025BE 

SGAI 

GATE 

60-107 

212 

4028 

HCF4028BE 

SGAI 

DECODER 

117- 14 

103 

4025 

HCF4025BF 

SGAI 

GATE 

60-108 

213 

4028 

HCF4028BF 

SCAT 

DECODER 

117- 15 

104 

4025 

SCL4025B 

SSS 

GATE 

59- 72 

214 

4028 

SCL4028B 

SSS 

DECODER 

117- 37 

105 

4025 

HEF4025 

RTCF 

GATE 

61- 11 

215 

4028 

HEF4028 

RTCF 

DECODER 

117- 17 

106 

4025 

HEF4025BDF 

SIC 

GATE 

61- 12 

216 

4028 

HEF4028B 

VALG 


117- 18 

107 

4025 

HEF4025BPN 

SIC 

GATE 

61- 13 

217 

4028 

HEF4028BDF 

SIC 


117- 19 

108 

4025 

HEF4025BTD 

SIC 

GATE 

61- 14 

218 

4028 

HEF4028BPN 

SIC 

■1 \ WKm 

117- 20 

109 

4025 

HEF4025P 

MULB 

GATE 

59- 49 

219 

4028 

HEF4028BTD 

Sic 


117- 21 

110 

4025 

HEF4025P 

PHIN 

GATE 

59- 49 

220 

4028 

HEF4028P£1 

MULB 


117- 22 
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PAGE 


LINE 

E- 

GENERIC 
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MFR. 
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PAGE 
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NO. 

NO. 

CODE 
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LINE 

1 

4555 

HEF4028P#1 

PHIN 

DECODER 

117- 55 


Ill 

4030 

RBF4030AE 

SCAT 

CATE 


2 

4028 

HEF4028P#1 

VALG 

DECODER 

117- 22 


112 

4030 

HBF4030AF 

SGAI 

GATE 

65- 39 

3 

4028 

HEF4028P#2 

MULB 

DECODER 

116- 37 


113 

4030 

M4030BP 

MITJ 

GATE 

65- 69 

4 

4028 

HEF4028P#2 

PHIN 

DECODER 

116- 37 


114 

4032 

HCC4032BD 

SGAI 

ADDER 

159- 40 

5 

4028 

MC4028F 

MOTA 

ADDER 

160- 54 


115 

4032 

HCC4032BF 

SGAI 

ADDER 

159- 41 

6 

4028 

MC4028L 

MOTA 

ADDER 

160- 55 


116 

4032 

HCC4032BK 

SGAI 

ADDER 

159- 42 

7 

4028 

MC4028P 

MOTA 

ADDER 

160- 56 


117 

4032 

TC4032BP 

TOSJ 

ADDER 

159- 11 

8 

4028 

CD4028AD 

RCA 

DECODER 

116-100 


118 

4032 

HCF4032BE 

SGAI 

ADDER 

159- 46 

9 

4028 

CD4028AE 

RCA 

DECODER 

116-101 


119 

4032 

HCF4032BF 

SGAI 

ADDER 

159- 47 

10 

4028 

CD4028AF 

RCA 

DECODER 

116-102 


120 

4032 

MC4032F 

MOTA 

DECODER 

118- 10 

11 

4028 

CD4028BCJ 

NSC 

DECODER 

116-103 


121 

4032 

MC4032L 

MOTA 

DECODER 

118- 11 

12 

4028 

CD4028BCN 

NSC 

DECODER 

116-104 


122 

4032 

MC4032P 

MOTA 

DECODER 

118- 12 

13 

4028 

CD4028BD 

RCA 

DECODER 

116-105 


123 

4032 

CD4032AD 

RCA 

ADDER 

159- 16 

14 

4028 

CD4028BE 

RCA 

DECODER 

116-106 


124 

4032 

CD4032AE 

RCA 

ADDER 

159- 14 

15 

4028 

CD4028BF 

RCA 

DECODER 

117- 1 


125 

4032 

CD4032AF 

RCA 

ADDER 

159- 17 

16 

4028 

CD4028BMJ 

NSC 


117- 2 


126 

4032 

CD4032BD 

RCA 

ADDER 

159- 28 

17 

4028 

CD4028BMW 

NSC 

DECODER 

117- 3 


127 

4032 

CD4032BE 

RCA 

ADDER 

159- 29 

18 

4028 

4028BDC 

FSC 

DECODER 

116- 95 


128 

4032 

CD4032BF 

RCA 

ADDER 

159- 30 

19 

4028 

4028BDM 

FSC 

ITT"'} IT—i 

116- 96 


129 

4032 

HBC4032AD 

SGAI 

ADDER 

159- 22 

20 

4028 

4028BFC 

FSC 

DECODER 

116- 97 


130 

4032 

HBC4032AF 

SGAI 

ADDER 

159- 23 

21 

4028 

4028BFM 

FSC 

DECODER 

116- 98 


131 

4032 

HBC4032AK 

SGAI 

ADDER 

159- 24 

22 

4028 

4028BPC 

FSG 

DECODER 

116- 99 


132 

4032 

CM4032AD 

SOD 

ADDER 

159- 20 

23 

4028 

LC4028B 

TSAJ 


117- 23 


133 

4032 

CM4032AE 

SOD 

ADDER 

159- 34 

24 

4028 

HBC4028AD 

SGAI 


117- 6 


134 

4032 

HBF4032AE 

SGAI 

ADDER 

159- 36 

25 

4028 

HBC4028AF 

SGAI 

tlWlUliBI 

117- 7 


135 

4032 

HBF4032AF 

SGAI 

ADDER 

159- 37 

26 

4028 

HBC4028AK 

SGAI 

iSssSliBISi 

117- 8 


136 

4033 

HCC4033BD 

SGAI 

COUNTER 

137- 51 

27 

4028 

CM4028AD 

SOD 

DECODER 

117- 4 


137 

4033 

HCC4033BF 

SGAI 

COUNTER 

137- 52 

28 

4028 

CM4028AE 

SOD~ 


117- 5 


138 

4033 

HCC4033BK 

SGAI 

COUNTER 

137- 53 

29 

4028 

HBF4028AE 

SGAI 


117- 9 


139 

4033 

HCF4033BE 

SGAI 

COUNTER 

137- 56 

30 

4028 

HBF4028AF 

SGAI 


117- 10 


140 

4033 

HCF4033BF 

SGAI 

COUNTER 

137- 57 

31 

4028 

M4028BP 

MITJ 

III III — 

117- 24 


141 

4033 

CD4033AD 

RCA 

COUNTER 

129- 88 

32 

4029 

HCC4029BD 

SGAI 

COUNTER 

130- 89 


142 

4033 

CD4033AE 

RCA 

COUNTER 

129- 89 

33 

4029 

HCC4029BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 90 


143 

4033 

CD4033AF 

RCA 

COUNTER 

129- 90 

34 

4029 

HCC4029BK 1 

BGAr 

i| n 1 — 

130- 91 


144 

4033 

CD4033BD 

RCA 

COUNTER 

137- 44 

35 

4029 

MSM4029RS 

OKU 

COUNTER 

135- 34 


145 

4033 

CD4033BE 

RCA 

COUNTER 

137- 45 

36 

4029 

TC4029BP 

TOSJ 

COUNTER 

130- 82 


146 

4033 

CD4033BF 

RCA 

COUNTER 

137- 46 

37 

4029 

HCF4029BE 

SGAI 

COUNTER 

130- 92 


147 

4033 

CD4033BH 

RCA 

COUNTER 

137- 47 

38 

4029 

HCF4029BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 93 


148 

4033 

HBC4033AD 

SGAI 

COUNTER 

129- 95 

39 

4029 

SCL4029B 

SSS 

COUNTER 

138- 26 


149 

4033 

HBC4033AF 

SGAI 

COUNTER 

129- 96 

40 

4029 

HEF4029 

RTCF 

COUNTER 

138- 29 


150 

4033 

HBC4033AK 

SGAI n 

COUNTER 

129- 97 

41 

4029 

HEF4029B 

VALG 

COUNTER 

138- 27 


151 

4033 

CM4033AD 

SOD 

COUNTER 

129- 22 

42 

4029 

HEF4029BDF 

SIC 

COUNTER 

138- 30 


152 

4033 

CM4033AE 

SOD 

COUNTER 

129- 23 

43 

4029 

HEF4029BPN 

SIC 

COUNTER 

138- 31 


153 

4033 

HBF4033AE 

SGAI 

COUNTER 

129- 98 

44 

4029 

HEF4029BTD 

SIC 

COUNTER 

138- 32 


154 

4033 

HBF4033AF 

SGAI 

COUNTER 

129- 99 

45 

4029 

HEF4029P 

MULB 

COUNTER 

138- 28 


155 

4035 

MC4035L 

MOTA 

LATCHES 

179- 15 

46 

4029 

HEF4029P 

PHIN 

COUNTER 

138- 28 


156 

4035 

MC4035P 

MOTA 

LATCHES 

179- 16 

47 

4029 

HEF4029P 

VALG 

COUNTER 

138- 28 


157 

4037 

MC4037L 

MOTA 

LATCHES 

178- 72 

48 

4029 

CD4029AD 

RCA 

COUNTER 

138- 13 


158 

4037 

MC4037P 

MOTA 

LATCHES 

178- 73 

49 

4029 

CD4029AE 

RCA 

COUNTER 

138- 14 


159 

4037 

HBC4037AD 

SGAI 

OATE 

56- 74 

50 

4029 

CD4029AF 

RCA 

COUNTER 

138- 15 


160 

4037 

HBC4037AF 

SGAI 

GATE 

56- 75 

51 

4029 

CD4029BCJ 

NSC 

COUNTER 

138- 9 


161 

4037 

HBC4037AK 

SGAI 

GATE 

56- 76 

52 

4029 

CD4029BCN 1 

NSC 

COUNTER 

138- 10 


162 

4037 

CM4037AD 

SOD 

GATE 

56- 72 

53 

4029 

CD4029BD 

RCA 

COUNTER 

130- 86 


163 

4037 

CM4037AE 

SOD 

GATE 

56- 73 

54 

4029 

CD4029BE 

RCA 

COUNTER 

130- 87 


164 

4037 

HBF4037AE 

SGAI 

GATE 

56- 77 

55 

4029 

CD4029BF 

RCA 

COUNTER 

130- 88 


165 

4037 

HBF4037AF 

SGAI 

GATE 

56- 78 

56 

4029 

CD4029BMJ 

NSC 

COUNTER 

138- 11 


166 

4038 

HCC4038BD 

SGAI 

ADDER 

159- 43 

57 

4029 

CD4029BMW 

NSC 

COUNTER 

138- 12 


167 

4038 

HCC4038BF 

SGAI 

ADDER 

159- 44 

58 

4029 

4029BDC 

FSC - ' 

COUNTER 

138- 21 


168 

4038 

HCC4038BK 

SGAI 

ADDER 

159- 45 

59 

4029 

4029BDM 

FSC 

COUNTER 

138- 22 


169 

4038 

TC4038BP 

TOSJ 

ADDER 

159- 12 

60 

4029 

4029BFC 

FSC 

COUNTER 

138- 23 


170 

4038 

HCF4038BE 

SGAI 

ADDER 

159- 48 

61 

4029 

4029BFM 

FSC 

COUNTER 

138- 24 


171 

4038 

HCF4038BF 

SGAI 

ADDER 

159- 49 

62 

4029 

4029BPC 

FSC 

COUNTER 

138- 25 


172 

4038 

MC4038P 

MOTA 

DECODER 

118- 68 

63 

4029 

HBC4029AD 

SGAI 

COUNTER 

138- 16 


173 

4038 

CD4038AD 

RCA 

ADDER 

159- 18 

64 

4029 

HBC4029AF 

SGAI 

COUNTER 

138- 17 


174 

4038 

CD4038AE 

RCA 

ADDER 

159- 15 

65 

4029 

HBC4029AK 

SGAI 

COUNTER 

138- 18 


175 

4038 

CD4038AF 

RCA 

ADDER 

159- 19 

66 

4029 

CM4029AD 

SOD 

COUNTER 

129- 7 


176 

4038 

CD4038BD 

RCA 

ADDER 

159- 31 

67 

4029 

CM4029AE 

SOD - 

COUNTER 

129- 8 


177 

4038 

CD4038BE 1 

RCA 

ADDER 

159- 32 

68 

4029 

HBF4029AE 

SGAI 

COUNTER 

138- 19 


178 

4038 

CD4038BF 

RCA 

ADDER 

159- 33 

69 

4029 

HBF4029AF 

SGAI 

COUNTER 

138- 20 


179 

4038 

HBC4038AD 

SGAI 

ADDER 

159- 25 

70 

4029 

M4029BP 

MITJ 

COUNTER 1 

129- 66 


180 

4038 

HBC4038AF 

SGAI 

ADDER 

159- 26 

71 

4030 

HCC4030BD 

SGAI 

GATE 

65- 73 


181 

4038 

HBC4038AK 

SGAI 

ADDER 

159- 27 

72 

4030 

HCC4030BF 

SGAI 

GATE 

65- 74 


182 

4038 

CM4038AD 

SOD 

ADDER 

159- 21 

73 

4030 

HCC4030BK ] 

SGAI 

GATE 

65- 75 


183 

4038 

CM4038AE 

SOD 

ADDER 

159- 35 

74 

4030 

MSM4030 

OKU 

GATE 

65- 16 


184 

4038 

HBF4038AE 

SGAI 

ADDER 

159- 38 

75 

4030 

MSM4030RS 

OKU 

GATE 

64-105 


185 

4038 

HBF4038AF 

SGAI 

ADDER 

159- 39 

76 

4030 

TC4030BP 

TOSJ 

GATE 

65- 78 


186 

4040 

HCC4040BD 

SGAI 

COUNTER 

134- 65 

77 

4030 

HCF4030BE 

SGAI 

GATE 

65- 76 


187 

4040 

HCC4040BF 

SGAI 

COUNTER 

134- 66 

78 

4030 

HCF4030BF 

SGAI 

GATE 

65- 77 


188 

4040 

HCC4040BK 

SGAI 

COUNTER 

134- 67 

79 

4030 

SCL4030B 

[sss^ 

GATE 

65- 19 


189 

4040 

MSM4040 

OKU 

COUNTER 

133- 66 

80 

4030 

HEF4030 

RTCF 

GATE 

65- 62 


190 

4040 

MSM4040RS 

OKU 

COUNTER 

132- 27 

81 

4030 

HEF4030BDF 

SIC 

GATE 

65- 63 


191 

4040 

TC4040BP 

TOSJ 

COUNTER 

131- 79 

82 

4030 

HEF4030BPN 

SIC 

GATE 

65- 64 


192 

4040 

HCF4040BE 

SGAI 

COUNTER 

134- 75 

83 

4030 

HEF4030BTD 

SIC 

GATE 

65- 65 


193 

4040 

HCF4040BF 

SGAI 

COUNTER 

134- 76 

84 

4030 

HEF4030P 

MULB 

GATE 

65- 14 


194 

4040 

SCL4040B 

SSS 

COUNTER ! 

133- 50 

85 

4030 

HEF4030P 

PHIN 

GATE 

65- 14 


195 

4040 

HEF4040 

RTCF 

COUNTER 

134- 42 

86 

4030 

HEF4030P 

VALG 

GATE 

65- 14 


196 

4040 

HEF4040BDF 

SIC 

COUNTER 

134- 43 

87 

4030 

MC4030L 

MOTA 

ADDER 

160- 57 


197 

4040 

HEF4040BPN 

SIC 

COUNTER 

134- 44 

88 

4030 

MC4030P 

MOTA 

ADDER 

160- 58 


198 

4040 

HEF4040BTD 

SIC 

COUNTER 

135- 6 

89 

4030 

CD4030AD 

RCA 

GATE 

65- 33 


199 

4040 

HEF4040P 

MULB 

COUNTER 

134- 80 

90 

4030 

CD4030AE 

BELI 

GATE 

65- 34 


200 

4040 

HEF4040P 

PHIN 

COUNTER 

134- 80 

91 

4030 

CD4030AE 

RCA 

GATE 

65- 34 


201 

4040 

HEF4040P 

VALG 

COUNTER 

134- 80 

92 

4030 

CD4030AF 

BELI 

GATE 

65- 21 


202 

4040 

MC4040P 

MOTA 

DECODER 

119- 9 

93 

4030 

CD4030AF 

RCA 

GATE 

65- 21 


203 

4040 

CD4040AD 

RCA 

COUNTER 

132- 57 

94 

4030 

CD4030BD 

RCA 

GATE 

65- 52 


204 

4040 

CD4040AE 

RCA 

COUNTER 

132- 58 

95 

4030 

CD4030BE 

RCA 

GATE 

65- 53 


205 

4040 

CD4040AF 

RCA 

COUNTER 

132- 59 

96 

4030 

CD4030BF 

RCA 

GATE 

65- 54 


206 

4040 

CD4040BCJ 

NSC 

COUNTER 

132- 60 

97 

4030 

ICD4030CJ 

NSC 

GATE 

65- 22 


207 

4040 

CD4040BCN 

NSC 

'COUNTER 

132- 61 

98 

4030 

CD4030CN 

NSC 

GATE 

65- 23 


208 

4040 

CD4040BD 

RCA 

COUNTER 

134- 52 

99 

4030 


NSC 

GATE 

65- 24 


209 

4040 

CD4040BE 

RCA 

COUNTER 

134- 53 

100 

4030 

CD4030MW 

NSC 

GATE 

65- 25 


210 

4040 

CD4040BF 

RCA 

COUNTER 

134- 54 

101 

4030 

4030BDC 

FSC 

GATE 

65- 42 


211 

4040 

CD4040BMJ 

NSC 

COUNTER 

132- 62 

102 

4030 

4030BDM 

FSC 

GATE 

65- 43 


212 

4040 

CD4040BMW 

NSC 

COUNTER 

132- 63 

103 

4030 

4030BFC 

FSC 

c5aTe 

65- 44 


213 

4040 

4040BDC 

IFSC 

COUNTER 

134- 14 

104 

4030 

4030BFM 

FSC 

GATE 

65- 45 


214 

4040 

4040BDM 

FSC 

COUNTER 

134- 15 

105 

4030 

4030BPC 

FSC 

GATE 

65- 46 


215 

4040 

4040BFC 

FSC 

COUNTER 

134- 16 

106 

4030 


r SGAT 

GATE 

65- 35 


216 

[4040 

4040BFM 

FSC 

COUNTER 

134- 17 

107 

4030 


SGAI 

GATE 

65- 36 


217 

4040 

4040BPC 

FSC 

COUNTER 

134- 18 

108 

4030 

HBC4030AK 

SGAI 

GATE 

65- 37 


218 

4040 

HBC4040AD 

SGAI 

COUNTER 

132- 68 

109 

4030 

1 1' 1 1 — 

SOD 

GATE 

55- 35 


219 

4040 

| HBC4040AF 

SGAI 

COUNTER 

132- 69 

110 

4030 

i 111 m 

SOD 

GATE 

55- 36 


220 

4040 

HBC4040AK 

SGAI 

COUNTER 

132- 70 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

u 

GENERIC 

U 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

u 

GENERIC 

LI 

^ MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 

NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

4040 

CM4040AD 

SOD 

COUNTER 

129- 14 

Ill 

> 4044 

CD4044MJ 

NSC 

latches 

175- 17 

2 

4040 

CM4040AE 

SOD 

COUNTER 

129- 15 

112 

4044 

CD4044MW 

NSC 

LATCHES 

175- 18 

3 

4040 

HBF4040AE 

SGAI 

COUNTER 

132- 71 

113 

4044 

4044BDC 

FSC 

LATCHES 

174- 41 

4 

4040 

HBF4040AF 

SGAI 

COUNTER 

132- 72 

114 

4044 

4044BDM 

FSC 

LATCHES 

174- 42 

5 

4040 

M4040BP 

MITJ 

COUNTER 

131- 76 

115 

4044 

4044BFC 

FSC 

LATCHES 

174- 43 

6 

4041 

SDA4041 

SIEG 

FREQ DIVID 

157- 92 

116 

4044 

4044BFM 

FSC 

LATCHES 

174- 44 

7 

4042 

HCC4042BD 

SGAI 

LATCHES 

174- 77 

117 

4044 

4044BPC 

FSC 

LATCHES 

174- 45 

8 

4042 

HCC4042BF 

SGAI 

LATCHES 

174- 78 

118 

4044 

HBC4044AD 

SGAI 

LATCHES 

175- 22 

9 

4042 

HCC4042BK 

SGAI 

LATCHES 

174- 79 

119 

4044 

HBC4044AF 

SGAI 

LATCHES 

175- 23 

10 

4042 

MSM4042 

OKU 

LATCHES 

175- 51 

120 

4044 

HBC4044AK 

SGAI 

LATCHES 

175- 24 

11 

4042 

MSM4042RS 

OKU 

LATCHES 

174- 8 

121 

4044 

HBF4044AE 

SGAI 

LATCHES 

175- 42 

12 

4042 

TC4042BP 

TOSJ 

LATCHES 

175- 48 

122 

4044 

HBF4044AF 

SGAI 

LATCHES 

175- 43 

13 

4042 

HCF4042BE 

SGAI 

LATCHES 

174- 80 

123 

4045 

HCC4045BD 

SGAI 

COUNTER 

135- 22 

14 

4042 

HCF4042BF 

SGAI 

LATCHES 

174- 81 

124 

4045 

HCC4045BF 

SGAI 

COUNTER 

135- 23 

15 

4042 

SCL4042B 

SSS 

LATCHES 

175- 14 

125 

4045 

HCC4045BK 

SGAI 

COUNTER 

135- 24 

16 

4042 

HEF4042 

RTCF 

LATCHES 

174- 64 

126 

4045 

HCF4045BE ”1 

SGAI 

COUNTER 1 

135- 25 

17 

4042 

HEF4042BDF 

SIC 

LATCHES 

174- 65 

127 

4045 

HCF4045BF 

SGAI 

COUNTER 

135- 26 

18 

4042 

HEF4042BPN 

SIC 

LATCHES 

174- 66 

128 

4045 

CD4045AD 

RCA 

TIME DELAY 

122- 46 

19 

4042 

HEF4042BTD 

SIC 

LATCHES | 

174- 67 

129 

4045 

CD4045AE 

RCA 

TIME DELAY 

122- 47 

20 

4042 

HEF4042P 

MULB 

LATCHES 

175- 6 

130 

4045 

CD4045AF 

RCA 

TIME DELAY 

122- 48 

21 

4042 

HEF4042P 

PHIN 

LATCHES 

175- 6 

131 

4045 

CD4045BD 

RCA 

TIME DELAY 

122- 54 

22 

4042 

HEF4042P 

VALG 

LATCHES 

175- 6 

132 

4045 

CD4045BE 

RCA 

TIME DELAY 

122- 55 

23 

4042 

MC4042L,P% 

MOTA 

SPECIAL 

183- 85 

133 

4045 

CD4045BF 

RCA 

TIME DELAY 

122- 56 

24 

4042 

CD4042AD 

RCA 

LATCHES 

175- 28 

134 

4045 

CD4045BH 

RCA 

TIME DELAY 

122- 57 

25 

4042 

CD4042AE 1 

RCA 

LATCHES 

175- 46 

135 

4045 

HBC4045AD 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 49 

26 

4042 

CD4042AF 

RCA 

LATCHES 

175- 29 

136 

4045 

HBC4045AF 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 50 

27 

4042 

CD4042BCJ 

NSC 

LATCHES 

174- 98 

137 

4045 

HBC4045AK 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 51 

28 

4042 

CD4042BCN 

NSC 

LATCHES 

174- 99 

138 

4045 

HBF4045AE 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 52 

29 

4042 

CD4042BD 

RCA 

LATCHES 

175- 7 

139 

4045 

HBF4045AF 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 53 

30 

4042 

CD4042BE 

RCA 

LATCHES 

175- 8 

140 

4047 

HCC4047BD 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 49 

31 

4042 

CD4042BF 

RCA 

LATCHES 

175- 9 

141 

4047 

HCC4047BF 

[SGAI 

CLOCK/MV 

154- 50 

32 

4042 

CD4042BMJ 

NSC 

LATCHES 

174-100 

142 

4047 

HCC4047BK 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 51 

33 

4042 

CD4042BMW 

NSC 

LATCHES 

174-101 

143 

4047 

TC4047BP 

TOSJ 

CLOCK/MV 

154- 36 

34 

4042 

4042BDC 

FSC 

LATCHES 

174- 59 

144 

4047 

HCF4047BE 

iSGAI 

CLOCK/MV 

154- 52 

35 

4042 

4042BDM 

FSC 

LATCHES 

174- 60 

145 

4047 

HCF4047BF 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 53 

36 

4042 

4042BFC 

FSC 

LATCHES 

174- 61 

146 

4047 

SCL4047B 

SSS 

CLOCK/MV 

154- 68 

37 

4042 

4042BFM 

FSC 

LATCHES 

174- 62 

147 

4047 

HEF4047 

RTCF 

CLOCK/MV 

154- 34 

38 

4042 

4042BPC 

FSC 

LATCHES 

174- 63 

148 

4047 

HEF4047B 

VALG 

CLOCK/MV 

154- 35 

39 

4042 

HBC4042AD 

SGAI 

LATCHES 

175- 3 

149 

4047 

HEF4047BDF 

SIC 

CLOCK/MV 

155- 79 

40 

4042 

HBC4042AF 

SGAI 

LATCHES 

175- 4 

150 

4047 

HEF4047BPN 

SIC 

CLOCK/MV 

155- 80 

41 

4042 

HBC4042AK 

SGAI 

LATCHES 

175- 5 

151 

4047 

HEF4047BTD 

SIC 

CLOCK/MV 

155- 81 

42 

4042 

HBF4042AE 

SGAI 

LATCHES 

175- 30 

152 

4047 

CD4047AD 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 54 

43 

4042 

HBF4042AF 

SGAI 

LATCHES 

175- 31 

153 

4047 

CD4047AE 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 55 

44 

4042 

M4042BP 

MITJ 

LATCHES 

174- 20 

154 

4047 

CD4047AF 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 56 

45 

4043 

M4043BP 

MITJ 

LATCHES 

174- 25 

155 

4047 

CD4047BCJ 

NSC 

CLOCK/MV 

154- 24 

46 

4043 

HCC4043BD 

SGAI 

LATCHES 

174- 88 

156 

4047 

CD4047BCN 

NSC 

CLOCK/MV 

154- 25 

47 

4043 

HCC4043BF 

SGAI 

LATCHES 

174- 89 

157 

4047 

CD4047BD 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 57 

48 

4043 

HCC4043BK 

SGAI 

LATCHES 

174- 90 

158 

4047 

CD4047BE 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 58 

49 

4043 

MSM4043 

OKU 

LATCHES 

175- 44 

159 

4047 

CD4047BF 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 59 

50 

4043 

MSM4043RS 

OKU 

LATCHES 

174- 9 

160 

4047 

CD4047BMJ 

NSC 

CLOCK/MV 

154- 26 

51 

4043 

TC4043BP 

TOSJ 

LATCHES 

175- 26 

161 

4047 

CD4047BMW 

NSC 

CLOCK/MV 

154- 27 

52 

4043 

HCF4043BE 

SGAI 

LATCHES 

174- 94 

162 

4047 

4047B DC 

FSC 

CLOCK/MV 

154- 19 

53 

4043 

HCF4043BF 

SGAI 

LATCHES 

174- 95 

163 

4047 

4047BDM 

FSC 

CLOCK/MV 

154- 20 

54 

4043 

SCL4043B 

SSS 

LATCHES 

175- 49 

164 

4047 

4047BFC 

FSC 

CLOCK/MV 

154- 21 

55 

4043 

HEF4043 

RTCF 

LATCHES 1 

174- 34 

165 

4047 

4047BFM 

FSC 

CLOCK/MV 

154- 22 

56 

4043 

HEF4043BDF 

SIC 

LATCHES 

174- 35 

166 

4047 

4047BPC 

FSC 

CLOCK/MV 

154- 23 

57 

4043 

HEF4043BPN 

SIC 

LATCHES 

174- 36 

167 

4047 

HBC4047AD 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 31 

58 

4043 

HEF4043BTD 

feic 

LATCHES 1 

174- 37 

168 

4047 

HBC4047AK 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 32 

59 

4043 

HEF4043P 

MULB 

LATCHES 

174- 38 

169 

4047 

CM4047AD 

SOD 

CLOCK/MV 

154- 28 

60 

4043 

HEF4043P 

PHIN 

LATCHES 

174- 38 

170 

4047 

CM4047AE 

SOD 

CLOCK/MV 

154- 29 

61 

4043 

HEF4043P 

VALG 

LATCHES 

174- 38 

171 

4047 

CM4047AF 

SOD 

CLOCK/MV 

154- 30 

62 

4043 

CD4043AD 

RCA 

LATCHES 

175- 33 

172 

4047 

HBF4047AE 

SGAI 

CLOCK/MV 

154- 33 

63 

4043 

CD4043AE 

RCA 

LATCHES 

175- 34 

173 

4048 

HBF4048AF 

SGAI 

SPECIAL 

182-109 

64 

4043 

CD4043AF 

RCA 

LATCHES 

175- 35 

174 

4048 

HCC4048BD 

SGAI 

GATE 

57- 66 

65 

4043 

CD4043BD 

RCA 

LATCHES 

174- 82 

175 

4048 

HCC4048BF 

SGAI 

GATE 

57- 67 

66 

4043 

CD4043BE 

RCA 

LATCHES 

174- 83 

176 

4048 

HCC4048BK 

SGAI 

GATE 

57- 68 

67 

4043 

CD4043BF 

RCA 

LATCHES 

174- 84 

177 

4048 

HCF4048BE 

SGAI 

GATE 

57- 69 

68 

4043 

CD4043CJ 

NSC 

LATCHES 

175- 36 

178 

4048 

HCF4048BF 

SGAI 

GATE 

57- 70 

69 

4043 

CD4043CN 

NSC 

LATCHES 

175- 37 

179 

4048 

MC4048P 

MOTA 

DECODER 

118- 69 

70 

4043 

CD4043MJ 

NSC 

LATCHES 

175- 15 

180 

4048 

CD4048AD 

RCA 

SPECIAL 

182- 92 

71 

4043 

CD4043MW 

NSC 

LATCHES 

175- 16 

181 

4048 

CD4048AE 

RCA 

SPECIAL 

182- 93 

72 

4043 

4043BDC 

FSC 

LATCHES 

174- 46 

182 

4048 

CD4048AF 

RCA 

SPECIAL 

182- 94 

73 

4043 

4043B DM 

FSC 

LATCHES 

174- 47 

183 

4048 

CD4048BCJ 

NSC 

SPECIAL 

182- 95 

74 

4043 

4043BFC 

FSC 

LATCHES 

174- 48 

184 

4048 

CD4048BCN 

NSC 

SPECIAL 

182- 96 

75 

4043 

4043BFM 

FSC 

LATCHES 

174- 49 

185 

4048 

CD4048BD 

RCA 

SPECIAL 

182- 97 

76 

4043 

4043B PC 

FSC 

LATCHES 

174- 50 

186 

4048 

CD4048BE 

RCA 

SPECIAL 1 

182- 98 

77 

4043 

HBC4043AD 

SGAI 

LATCHES 

175- 19 

187 

4048 

CD4048BF 

RCA 

SPECIAL 

182- 99 

78 

4043 

HBC4043AF 

SGAI 

LATCHES 

175- 20 

188 

4048 

CD4048BH 

RCA 

SPECIAL 

182-100 

79 

4043 

HBC4043AK 

SGAI 

LATCHES 

175- 21 

189 

4048 

CD4048BMJ 

NSC 

SPECIAL 

182-101 

80 

4043 

HBF4043AE 

SGAI 

LATCHES 

175- 40 

190 

4048 

CD4048BMW 

NSC 

SPECIAL 

182-102 

81 

4043 

HBF4043AF 

SGAI 

LATCHES 

175- 41 

191 

4048 

HBC4048AD 

SGAI 

SPECIAL 

182-105 

82 

4044 

M4044BP 

MITJ 

LATCHES 

174- 26 

192 

4048 

HBC4048AF 

SGAI 

SPECIAL 

182-106 

83 

4044 

HCC4044BD 

SGAI 

LATCHES 

174- 91 

193 

4048 

HBC4048AK 

SGAI 

SPECIAL 

182-107 

84 

4044 

HCC4044BF 

SGAI 

LATCHES 

174- 92 

194 

4048 

CM4048AD 

SOD 

SPECIAL 

182-103 

85 

4044 

HCC4044BK 

SGAI 

LATCHES 

174- 93 

195 

4048 

CM4048AE 

SOD 

SPECIAL 

182-104 

86 

4044 

MSM4044 

OKU 

LATCHES 

175- 45 

196 

4048 

HBF4048AE 

SGAI 

SPECIAL 

182-108 

87 

4044 

MSM4044RS 

OKU 

LATCHES 

174- 10 

197 

4049 

LC4049B 

TSAJ 

GATE 

66- 22 

88 

4044 

TC4044BP 

TOSJ 

LATCHES 

175- 27 

198 

4050 

MC4050L. 

MOTA 

COUNTER 

142- 67 

89 

4044 

HCF4044BE 

SGAI 

LATCHES 

174- 96 

199 

4050 

MC4050P 

MOTA 

COUNTER 

142- 68 

90 

4044 

HCF4044BF 

SGAI 

LATCHES 

174- 97 

200 

4050 

LC4050B 

TSAJ 

GATE 

66- 23 

91 

4044 

SCL4044B 

SSS 

LATCHES 

175- 50 

201 

4050 

LC4050BM 

TSAJ 

GATE 

66- 24 

92 

4044 

HEF4044 

RTCF 

LATCHES 

174- 51 

202 

4057 

HBF4057AD 

SGAI 

ALU 

168- 3 

93 

4044 

HEF4044B 

VALG 

LATCHES 

174- 39 

203 

4057 

CD4057AD 

RCA 

ALU 

168- 1 

94 

4044 

HEF4044BDF 

SIC 

LATCHES 

174- 52 

204 

4057 

HBC4057AD 

SGAI 

ALU 

168- 2 

95 

4044 

HEF4044BPN 

SIC 

LATCHES 

174- 53 

205 

4059 

HBF4059AD 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 21 

96 

4044 

HEF4044BTD 

SIC 

LATCHES 

174- 54 

206 

4059 

HBF4059AE 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 22 

97 

4044 

HEF4044P 

MULB 

LATCHES 

174- 40 

207 

4059 

HEF4059BDF 

SIC 

FREQ DIVID 

156- 15 

98 

4044 

HEF4044P 

PHIN 

LATCHES 

174- 40 

208 

4059 

HEF4059BPN 

SIC 

FREQ DIVID 

156- 16 

99 

4044 

HEF4044P 

VALG 

LATCHES 

174- 40 

209 

4059 

CD4059AD 

RCA 

FREQ DIVID 

156- 17 

100 

4044 

MC4044F 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 75 

210 

4059 

CD4059AE 

RCA 

FREQ DIVID 

156- 18 

101 

4044 

MC4044L 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 76 

211 

4059 

HBC4059AD 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 19 

102 

4044 

MC4044P 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 77 

212 

4059 

HBC4059AK 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 20 

103 

4044 

CD4044AD 

RCA 

LATCHES 

174- 22 

213 

406C 

HBF4060AE 

SGAI 

COUNTER 

131- 81 

104 

4044 

CD4044AE 

RCA 

LATCHES 

174- 23 

214 

4060 

HBF4060AF 

SGAI 

COUNTER 

131- 82 

105 

4044 

CD4044AF 

RCA 

LATCHES 

174- 24 

215 

4060 

HCC4060BD 

SGAI 

COUNTER 

134- 68 

106 

4044 

CD4044BD 

RCA 

LATCHES 

174- 85 

216 

4060 

HCC4060BF 

SGAfl 

COUNTER 

134- 69 

107 

4044 

CD4044BE 

RCA 

LATCHES 

174- 86 

217 

4060 

HCC4060BK 

SGAI 

COUNTER 

134- 70 

108 

4044 

CD4044BF 

RCA 

LATCHES 

174- 87 

218 

4060 

HCF4060BE 

SGAI 

COUNTER 

134- 77 

109 

4044 

CD4044CJ 

NSC 

LATCHES 

175- 38 

219 

4060 

HCF4060BF 

SGAI 

COUNTER 

134- 78 

110 

4044 

CD4044CN 

NSC 

LATCHES 

175- 39 

220 

4060 

SCL4060B 

SSS 

COUNTER_ 

133- 51 
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SYMBOLS AND CODES 
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G43 





GENERIC PRODUCT 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


NDEX 


LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

2J 

' MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

4C60 “' 

HEF4060BDF 

SIC 

COUNTER “■ 1 

130-id? 

Ill 

4071 

CD4071BMJ 

NSC 

GATE 

58- 28 

2 

4060 

HEF4060BPN 

SIC 

COUNTER 

131- 1 

112 

4071 

CD4071BMW 

NSC 

GATE 

58- 29 

3 

4060 

HEF4060BTD 

SIC 

COUNTER 

134- 21 

113 

4071 

4071BDC 

FSC 

GATE 

58- 8 

4 

4060 

CD4060AD 

RCA 

COUNTER 

131- 83 

114 

4071 

4071BDM 

FSC 

GATE 

58- 9 

5 

4060 

CD4060AE 

RCA 

COUNTER 

131- 80 

115 

4071 

4071BFC 

FSC 

GATE 

58- 10 

6 

4060 

CD4060AF 

RCA 

COUNTER 

131- 84 

116 

4071 

4071BFM 

FSC 

GATE 

58- 11 

7 

4060 

CD4060BCJ 

NSC 

COUNTER 

132- 14 

117 

4071 

4071BPC 

FSC 

GATE 

58- 12 

8 

4060 

CD4060BCN 

NSC 

COUNTER 

132- 15 

118 

4071 

LC4071B 

TSAJ 

GATE 

88- 49 

9 

4060 

CD4060BD 

RCA 

COUNTER 

134- 55 

119 

4072 

M4072BP 

MITJ 

GATE 

58- 53 

10 

4060 

CD4060BE 

RCA 

COUNTER 

134- 56 

120 

4072 

HCC4072BD 

SGAI 

GATE 

57- 96 

11 

4060 

CD4060BF 

RCA 

COUNTER 

134- 57 

121 

4072 

HCC4072BF 

SGAI 

GATE 

57- 97 

12 

4060 

CD4060BH 

RCA 

COUNTER 

134- 58 

122 

4072 

HCC4072BK 

SGAI 

GATE 

57- 98 

13 

4060 

CD4060BMJ 

NSC 

COUNTER 

132- 16 

123 

4072 

MSM4072 

OKU 

GATE 

57- 85 

14 

4060 

CD4060BMW 

NSC 

COUNTER 

132- 17 

124 

4072 

MSM4072RS 

OKU 

GATE 

57- 79 

15 

4060 

HBC4060AD 

SGAI 

COUNTER 

131- 85 

125 

4072 

TC4072BP 

TOSJ 

GATE 

58- 69 

16 

4060 

HBC4060AF 

SGAI 

COUNTER 

131- 86 

126 

4072 

HCF4072BE 

SGAI 

GATE 

57-104 

17 

4060 

HBC4060AK 

SGAI 

COUNTER 

131- 87 

127 

4072 

HCF4072BF 

SGAI 

GATE 

57-105 

18 

4063 

M4063BP 

MITJ 

MAGN COMP 

165- 57 

128 

4072 

SCL4072B 

SSS 

GATE 

57- 91 

19 

4063 

HCC4063BD 

SGAI 

MA6N COMP 

165- 48 

129 

4072 

HEF4072 

RTCF 

GATE 

58- 44 

20 

4063 

HCC4063BF 

SGAI 

MAGN COMP 

165- 49 

130 

4072 

HEF4072BDF 

SIC 

GATE 

58- 45 

21 

4063 

HCC4063BK 

SGAI 

MAGN COMP 

165- 50 

131 

4072 

HEF4072BPN 

SIC 

GATE 

58- 46 

22 

4063 

TC4063BP 

TOSJ 

MAGN COMP 

165- 58 

132 

4072 

HEF4072BTD 

SIC 

GATE 

58- 47 

23 

4063 

HCF4063BE 

SGAI 

MAGN COMP 

165- 51 

133 

4072 

HEF4072P 

MULB 

GATE 

57- 82 

24 

4063 

HCF4063BF 

SGAI 

MAGN COMP 

165- 52 

134 

4072 

HEF4072P 

PHIN 

GATE 

57- 82 

25 

4063 

CD4063BD 

RCA 

MAGN COMP 

165- 45 

135 

4072 

HEF4072P 

VALG 

GATE 

57- 82 

26 

4063 

CD4063BE 

RCA 

MAGN COMP 

165- 46 

136 

4072 

CD4072BD 

RCA 

GATE 

58- 30 

27 

4063 

CD4063BF 

RCA 

MAGN COMP 

165- 47 

137 

4072 

CD4072BE 

RCA 

GATE 

58- 31 

28 

4068 

M4068BP 

MITJ 

GATE 

57- 56 

138 

4072 

CD4072BF 

RCA 

GATE 

58- 32 

29 

4068 

HCC4068BD 

iSGAI 

GATE 

63- 73 

139 

4072 

4072BDC 

FSC 

GATE 

58- 13 

30 

4068 

HCC4068BF 

SGAI 

GATE 

63- 74 

140 

4072 

4072BDM 

FSC 

GATE 

58- 14 

31 

4068 

HCC4068BK 

SGAI 

GATE 

63- 75 

141 

4072 

4072BFC 

FSC 

GATE 

58 15 

32 

4068 

MSM4068 

OKU 

GATE 

63- 10 

142 

4072 

4072BFM 

FSC 

GATE 

58- 16 

33 

4068 

MSM4068RS 

OKU 

GATE 

62- 28 

143 

4072 

4072BPC 

FSC 

GATE 

58- 17 

34 

4068 

TC4068BP 

TOSJ 

GATE 

64- 87 

144 

4073 

M4073BP 

MITJ 

GATE 

56- 23 

35 

4068 

HCF4068BE 

SGAI 

GATE 

63- 76 

145 

4073 

HCC4073BD 

SGAI 

GATE 

55- 67 

36 

4068 

HCF4068BF 

SGAI 

GATE 

63- 77 

146 

4073 

HCC4073BF 

SGAI 

GATE 

55- 68 

37 

4068 

SCL4068B 

SSS 

GATE 

63- 29 

147 

4073 

HCC4073BK 

SGAI 

GATE 

55- 69 

38 

4068 

HEF4068 

RTCF 

GATE 

64- 40 

148 

4073 

TC4073BP 

TOSJ 

GATE 

56- 40 

39 

4068 

HEF4068BDF 

SIC 

GATE 

64- 41 

149 

4073 

HCF4073BE 

SGAI 

GATE 

55- 76 

40 

4068 

HEF4068BPN 

SIC 

GATE 

64- 42 

150 

4073 

HCF4073BF 

SGAI 

GATE 

55- 77 

41 

4068 

HEF4068BTD 

SIC 

GATE 

64- 43 

151 

4073 

SCL4073B 

SSS 

GATE 

55- 64 

42 

4068 

HEF4068P 

MULB 

GATE 

63- 3 

152 

4073 

HEF4073 

RTCF 

GATE 

56- 10 

43 

4068 

HEF4068P 

PHIN 

GATE 

63- 3 

153 

4073 

HEF4073B 

VALG 

GATE 

55- 62 

44 

4068 

HEF4068P 

VALG 

GATE 

63- 3 

154 

4073 

HEF4073BDF 

SIC 

GATE 

56- 11 

45 

4068 

CD4068BD 

RCA 

GATE 

64- 97 

155 

4073 

HEF4073BPN 

SIC 

GATE 

56- 12 

46 

4068 

CD4068BE 

RCA 

GATE 

64- 98 

156 

4073 

HEF4073BTD 

sic 

GATE 

56- 13 

47 

4068 

CD4068BF 

RCA 

GATE 

64- 99 

157 

4073 

HEF4073P 

PHIN 

GATE 

55- 63 

48 

4068 

4068BDC 

FSC 

GATE 

63-106 

158 

4073 

CD4073BCJ 

NSC 

GATE 

55-103 

49 

4068 

4068BDM 

FSC 

GATE 

63-107 

159 

4073 

CD4073BCN 

NSC 

GATE 

55-104 

50 

4068 

4068BFC 

FSC 

GATE 

63-108 

160 

4073 

CD4073BD 

RCA 

GATE 

55-105 

51 

4068 

4068BFM 

FSC 

GATE 

63-109 

161 

4073 

CD4073BE 

RCA 

GATE 

55-106 

52 

4068 

4068BPC 

FSC 

GATE 

63-110 

162 

4073 

CD4073BF 

RCA 

GATE 

55-107 

53 

4069 

MSM4069RS 

OKU 

GATE 

66- 28 

163 

4073 

CD4073BMJ 

NSC 

GATE 

55-108 

54 

4069 

SCL4069UB 

SSS 

GATE 

66- 46 

164 

4073 

CD4073BMW 

NSC 

GATE 

55-109 

55 

4069 

HEF4069UBDF 

^sic 

GATE 

66- 19 

165 

4073 

4073BDC 

FSC 

GATE 

55- 88 

56 

4069 

HEF4069UBPN 

SIC 

GATE 

66- 20 

166 

4073 

4073BDM 

FSC 

GATE 

55- 89 

57 

4069 

HEF4069UBTD 

SIC 

GATE 

66- 21 

167 

4073 

4073BFC 

FSC 

GATE 

55- 90 

58 

4069 

CD4069C 

NSC 

GATE 

66- 42 

168 

4073 

4073BFM 

FSC 

GATE 

55- 91 

59 

4069 

CD4069M 

NSC 

GATE 

66- 43 

169 

4073 

4073BPC 

FSC 

GATE 

55- 92 

60 

4069 

CD4069UBD 

RCA 

GATE 

66- 32 

170 

4075 

M4075BP 

MITJ 

GATE 

58- 54 

61 

4069 

CD4069UBE 

RCA 

GATE 

66- 33 

"171 

4075 

HCC4075BD 

SGAI 

GATE 

57- 99 

62 

4069 

CD4069UBF 

RCA 

GATE 

66- 34 

172 

4075 

HCC4075BF 

SGAI 

GATE 

57-100 

63 

4069 

LC4069UB 

TSAJ 

GATE 

115- 78 

173 

4075 

HCC4075BK 

SGAI 

GATE 

57-101 

64 

4069 

LC4069UBM 

TSAJ 

GATE 

66- 36 

174 

4075 

MSM4075 

OKU 

GATE 

57- 83 

65 

4070 

HCC4070BD 

SGAI 

GATE 

65- 26 

175 

4075 

TC4075BP 

TOSJ 

GATE 

58- 70 

66 

4070 

HCC4070BF 

SGAI 

GATE 

65- 27 

176 

4075 

HCF4075BE 

SGAI 

GATE 

57-106 

67 

4070 

HCC4070BK 

SGAI 

GATE 

65- 28 

177 

4075 

HCF4075BF 

SGAI 

GATE 

58- 1 

68 

4070 

HCF4070BE 

SGAI 

GATE 

65- 29 

178 

4075 

SCL4075B 

SSS 

GATE 

57- 92 

69 

4070 

HCF4070BF 

SGAI 

GATE 

65- 30 

179 

4075 

HEF4075 

RTCF 

GATE 

58- 48 

70 

4070 

SCL4070B 

SSS 

GATE 

65- 20 

180 

4075 

HEF4075B 

VALS~ 

GATE 

57- 89 

71 

4070 

HEF4070 

RTCF 

GATE 

65- 66 

181 

4075 

HEF4075BDF 

SIC 

GATE 

58- 49 

72 

4070 

HEF4070BDF 

SIC 

GATE 

65- 67 

182 

4075 

HEF4075BPN 

SIC 

GATE 

58- 50 

73 

4070 

HEF4070BPN 

SIC 

GATE 

65- 68 

183 

4075 

HEF4075BTD 

SIC 

GATE 

58- 51 

74 

4070 

HEF4070P 

MULB 

GATE 

65- 15 

184 

4075 

CD4075BCJ 

NSC 

GATE 

58- 33 

75 

4070 

HEF4070P 

PHIN 

GATE 

65- 15 

185 

4075 

CD4075BCN 

NSC 

GATE 

58- 34 

76 

4070 

HEF4070P 

VALG 

GATE 

65- 15 

186 

4075 

CD4075BD 

RCA 

GATE 

58- 35 

77 

4070 

CD4070BCJ 

NSC 

GATE 

65- 55 

187 

4075 

CD4075BE 

RCA 

GATE 

58- 36 

78 

4070 

CD4070BCN 

NSC 

GATE 

65- 56 

188 

4075 

CD4075BF 

RCA 

GATE 

58- 37 

79 

4070 

CD4070BD 

RCA 

GATE 

65- 57 

189 

4075 

CD4075BMJ 

NSC 

GATE 

58- 38 

80 

4070 

CD4070BE 

RCA 

GATE 

65- 58 

190 

4075 

CD4075BMW 

NSC 

GATE 

58- 39 

81 

4070 

CD4070BF 

RCA 

GATE 

65- 59 

191 

4075 

4075BDC 

FSC 

GATE 

58- 18 

82 

4070 

CD4070BMJ 

NSC 

GATE 

65- 60 

192 

4075 

4075BDM 

FSC 

GATE 

58- 19 

83 

4070 

CD4070BMW 

NSC 

GATE 

65- 61 

193 

4075 

4075BFC 

FSC 

GATE 

58- 20 

84 

4070 

4070BDC 

FSC 

GATE 

65- 47 

194 

4075 

4075BFM 

FSC 

GATE 

58- 21 

85 

4070 

4070BDM 

FSC 

GATE 

65- 48 

195 

4075 

4075BPC 

FSC 

GATE 

58- 22 

86 

4070 

4070BFC 

FSC 

GATE 

65- 49 

196 

4076 

HCC4076BD 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 48 

87 

4070 

4070BFM 

FSC 

GATE 

65- 50 

197 

4076 

HCC4076BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 49 

88 

4070 

4070BPC 

FSC 

GATE 

65- 51 

198 

4076 

HCC4Q76BK 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 50 

89 

4071 

M4071BP 

MITJ 

GATE 

58- 52 

199 

4076 

HCF4076BE 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 53 

90 

4071 

HCC4071BD 

SGAI 

GATE 

57- 93 

200 

4076 

HCF4076BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 54 

91 

4071 

HCC4071BF 

SGAI 

GATE 

57- 94 

201 

4076 

SCL4076B 

SSS 

FLIP FLOP 

37- 23 

92 

4071 

HCC4071BK 

SGAI 

GATE 

57- 95 

202 

4076 

CD4076BC 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 8 

93 

4071 

MSM4071 

OKU 

GATE 

57- 84 

203 

4076 

CD4076BM 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 9 

94 

4071 

MSM4071RS 

OKU 

GATE 

57- 78 

204 

4077 

HCC4077BD 

SGAI 

GATE 

65- 90 

95 

4071 

TC4071BP 

TOSJ 

GATE 

58- 68 

205 

4077 

HCC4077BF 

SGAI 

GATE 

65- 91 

96 

4071 

HCF4071BE 

SGAI 

GATE 

57-102 

206 

4077 ! 

HCC4077BK 

SGAI 

GATE 

65- 92 

97 

4071 

HCF4071BF 

SGAI 

GATE 

57-103 

207 

4077 

TC4077BP 

TOSJ 

GATE 

75- 7 

98 

4071 

SCL4071B 

SSS 

GATE 

57- 90 

208 

4077 

HCF4077BE 

SGAI 

GATE 

65- 93 

99 

4071 

HEF4071 

RTCF 

GATE 

58- 40 

209 

4077 

HCF4077BF 

SGAI 

GATE 

65- 94 

100 

4071 

HEF4071BDF 

SIC 

GATE 

58- 41 

210 

4077 

SCL4077B 

SSS 

GATE 

65- 89 

101 

4071 

HEF4071BPN 

SIC 

GATE 

58- 42 

211 

4077 

HEF4077 

RTCF 

GATE 

66- 4 

102 

4071 

HEF4071BTD 

SIC 

GATE 

58- 43 

212 

4077 

HEF4077B 

VALG 

GATE 

65- 87 

103 

4071 

HEF4071P 

MULB 

GATE 

57- 81 

213 

4077 

HEF4077BDF 

SIC 

GATE 

66- 5 

104 

4071 

HEF4071P 

PHIN 

GATE 

57- 81 

214 

4077 

HEF4077BPN 

SIC 

GATE 

66- 6 

105 

4071 

HEF4071P 

VALG 

GATE 

57- 81 

215 

4077 

HEF4077BTD 

SIC 

GATE 

66- 7 

106 

4071 

CD4071BCJ 

NSC 

GATE 

58- 23 

216 

4077 

HEF4077P 

PHIN 

GATE 

65- 88 

107 

4071 

CD4071BCN 

NSC 

GATE 

58- 24 

217 

4077 

CD4077BD 

RCA 

GATE 

66- 1 

108 

4071 

CD4071BD 

RCA 

GATE 

58- 25 

218 

4077 

CD4077BE 

RCA 

GATE 

66- 2 

109 

4071 

CD4071BE 

RCA 

GATE 

58- 26 

219 

4077 

CD4077BF 

RCA 

GATE 

66- 3 

110 

4071 

CD4071BF 

RCA 

GATE 

58- 27 

220 

4077 

4077BDC 

FSC 

GATE 

65- 97 


G44 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G44 













GENERIC PRODUCT 


NDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

1J 

GENERIC 

NO. 

IT” 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

^ GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

4077 

r 4077BDM 

FSC 

GATE 

65- 98 

Ill 

4086 " 

HCC4086BD 

SGAI 

GATE 

67- 16 

2 

4077 

4077BFC 

FSC 

GATE 

65- 99 

112 

4086 

HCC4086BF 

SGAI 

GATE 

57- 17 

3 

4077 

4077BFM 

“SC 

GATE 

65-100 

113 

4086 

HCC4086BK 

SGAI 

GATE 

57- 18 

4 

4077 

4077BPC 

FSC 

GATE 

65-101 

114 

4086 

MSM4086 

OKU 

GATE 

57- 10 

5 

4078 

M4078BP 

MITJ 

GATE 

58- 73 

115 

4086 

MSM4086RS 

OKU 

GATE 

57- 6 

6 

4078 

HCC4078BD 

SGAI 

GATE 

60- 53 

116 

4086 

TC4086BP 

TOSJ 

GATE 

57- 52 

7 

4078 

HCC4078BF 

SGAI 

GATE 

60- 54 

117 

4086 

HCF4086BE 

SGAI 

GATE 

57- 21 

8 

4078 

HCC4078BK 

SGAI 

GATE 

60- 55 

118 

4086 

HCF4086BF 

SGAI 

GATE 

57- 22 

9 

4078 

MSM4078 

OKU 

GATE 

59- 56 

119 

4086 

SCL4086B 

SSS 

GATE 

56- 53 

10 

4078 

MSM4078RS 

OKU 

GATE 

58- 93 

120 

4086 

HEF4086 

RTCF 

GATE 

57- 43 

11 

4078 

TC4078BP 

TOSJ 

GATE 

61- 47 

121 

4086 

HEF4086B 

VALG 

GATE 

57- 11 

12 

4078 

HCF4078BE 

SGAI 

GATE 

60- 56 

122 

4086 

HEF4086BDF 

SIC 

GATE 

57- 44 1 

13 

4078 

HCF4078BF 

SGAI 

GATE 

60- 57 

123 

4086 

HEF4086BPN 

SIC 

GATE 

57- 45 

14 

4078 

SCL4078B 

SSS 

GATE 

59- 73 

124 

4086 

HEF4086BTD 

SIC 

GATE 

57- 46 

15 

4078 

HEF4078 

RTCF 

GATE 

61- 15 

125 

4086 

HEF4086P 

PHIN 

GATE 

57- 12 

16 

4078 

HEF4078BDF 

SIC 

GATE 

61- 16 

126 

4086 

CD4086BD 

RCA 

GATE 

57- 36 

17 

4078 

HEF4078BPN 

SIC 

GATE 

61- 17 

127 

4086 

CD4086BE 

RCA 

GATE 

57- 37 

18 

4078 

HEF4078BTD 

SIC 

GATE 

61- 18 

128 

4086 

CD4086BF 

RCA 

GATE 

57- 38 

19 

4078 

HEF4078P 

MULB 

GATE 

59- 50 

129 

4086 

4086BDC 

FSC 

GATE 

57- 28 

20 

4078 

HEF4078P 

=>HIN 

GATE 

59- 50 

130 

4086 

4086BDM 

FSC 

GATE 

57- 29 

21 

4078 

HEF4078P 

VALG 

GATE 

59- 50 

131 

4086 

4086BFC 

FSC 

GATE 

57- 30 

22 

4078 

CD4078BD 

RCA 

GATE 

61- 64 

132 

4086 

4036BFM 

FSC 

GATE 

57- 31 

23 

4078 

CD4078BE 

RCA 

GATE 

61- 65 

133 

4086 

4086BPC 

FSC 

GATE 

57- 32 

24 

4078 

CD4078BF 

RCA 

GATE 

61- 66 

134 

4089 

HCC4089BD 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 48 

25 

4078 

4078BDC 

=SC 

GATE 

60- 81 

135 

4089 

HCC4089BF 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 49 

26 

4078 

4078BDM 

FSC 

GATE 

60- 82 

136 

4089 

HCC4089BK 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 50 

27 

4078 

4078BFC 

FSC 

GATE 

60- 83 

137 

4089 

HCF4089BE 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 51 

28 

4078 

4078BFM 

=SC 

GATE 

60- 84 

138 

4089 

HCF4089BF 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 52 

29 

4078 

4078BPC 

^SC 

GATE 

60- 85 

139 

4089 

CD4089BCJ 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 53 

30 

4081 

M4081BP 

MITJ 

GATE 

56- 24 

140 

4089 

CD4089BCN 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 54 

31 

4081 

HCC4081BD 

SGAI 

GATE 

55- 70 

141 

4089 

CD4089BD 

RCA 

FREQ DIVID 

156- 55 

32 

4081 

HCC4081BF 

SGAI 

GATE 

55- 71 

142 

4089 

CD4089BE 

RCA 

FREQ DIVID 

156- 56 

33 

4081 

HCC4081BK 

SGAI 

GATE 

55- 72 

143 

4089 

CD4089BF 

RCA 

FREQ DIVID 

156- 57 

34 

4081 

MSM4081 

OKU 

GATE 

55- 57 

144 

4089 

CD4089BMJ 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 58 

35 

4081 

MSM4081RS 

OKU 

GATE 

55- 50 

145 

4089 

CD4089BMW 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 59 

36 

4081 

TC4081BP 

TOSJ 

GATE 

56- 41 

146 

4093 

SCL4093BC 

SSS 

GATE 

64- 60 

37 

4081 

HCF4081BE 

SGAI 

GATE 

55- 78 

147 

4093 

SCL4093BD 

SSS 

GATE 

64- 61 

38 

4081 

HCF4081BF 

SGAI 

GATE 

55- 79 

148 

4093 

SCL4093BE 

SSS 

GATE 

64- 62 

39 

4081 

SCL4081B 

SSS 

GATE 

55- 65 

149 

4093 

SCL4093BF 

SSS 

GATE 

64- 63 

40 

4081 

HEF4081 

RTCF 

GATE 

56- 14 

150 

4093 

SCL4093BH 

SSS 

GATE 

64- 64 

41 

4081 

HEF4081BDF 

SIC 

GATE 

56- 15 

151 

4093 

CD4093BD 

RCA 

GATE 

62- 65 

42 

4081 

HEF4081BPN 

SIC 

GATE ! 

56- 16 

152 

4093 

CD4093BE 

RCA 

GATE 

62- 66 

43 

4081 

HEF4081BTD 

SIC 

GATE 

56- 17 

153 

4093 

CD4093BF 

RCA 

GATE 

62- 67 

44 

4081 

HEF4081P 

MULB 

GATE 

55- 55 

154 

4095 

HCC4095BD 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 47 

45 

4081 

HEF4081P 

3 HIN 

GATE 

55- 55 

155 

4095 

HCC4095BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 48 

46 

4081 

HEF4081P 

VALG 

GATE 

55- 55 

156 

4095 

HCC4095BK 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 49 

47 

4081 

CD4081BCJ 

NSC 

GATE 

55-110 

157 

4095 

HCF4095BE 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 53 

48 

4081 

CD4081BCN 

NSC 

GATE 

56- 1 

158 

4095 

HCF4095BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 54 

49 

4081 

CD4081BD 

RCA 

GATE . 

56- 2 

159 

4095 

CD4095BD 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 34 

50 

4081 

CD4081 BE 

RCA 

GATE 

56- 3 

160 

4095 

CD4095BE 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 35 

51 

4081 

CD4081BF 

RCA 

GATE 

56- 4 

161 

4095 

CD4095BF 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 36 

52 

4081 

CD4081BMJ 

'JSC 

GATE 

56- 5 

162 

4096 

HCC4096BD 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 50 

53 

4081 

CD4081BMW 

NSC 

GATE 

56- 6 

163 

4096 

HCC4096BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 51 

54 

4081 

LC4081B 

TSAJ 

GATE 

81- 33 

164 

4096 

HCC4096BK 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 52 

55 

4081 

LC4081BM 

TSAJ 

GATE 

62- 11 

165 

4096 

HCF4096BE 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 55 

56 

4081 

4081BDC 

FSC 

GATE 

55- 93 

166 

4096 

HCF4096BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

34- 56 

57 

4081 

4081BDM 

FSC 

GATE 

55- 94 

167 

4096 

CD4096BD 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 37 

58 

4081 

4081BFC 

FSC 

GATE 

55- 95 

168 

4096 

CD4096BE 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 38 

59 

4081 

4081BFM 

FSC 

GATE 

55- 96 

169 

4096 

CD4096BF 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 39 

60 

4081 

4081BPC 

FSC 

GATE 

55- 97 

170 

4098 

HCC4098BD 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 10 

61 

4082 

M4082BP 

MITJ 

GATE 

56- 25 

171 

4098 

HCC4098BF 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 11 

62 

4082 

HCC4082BD 

SGAI 

GATE 

55- 73 

172 

4098 

HCC4098BK 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 12 

63 

4082 

HCC4082BF 

SGAI 

GATE 

55- 74 

173 

4098 

HCF4098BE 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 13 

64 

4082 

HCC4082BK 

SGAI 

GATE 

55- 75 

174 

4098 

HCF4098BF 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 14 

65 

4082 

MSM4082 

OKU 

GATE 

55- 58 

175 

4098 

CD4098BD 

RCA 

TIME DELAY 

122- 20 

66 

4082 

MSM4082RS 

OKU 

GATE 

55- 51 

176 

4098 

CD4098BE 

RCA 

TIME DELAY 

122- 21 

67 

4082 

TC4082BP 

TOSJ 

GATE 

56- 42 

177 

4098 

CD4098BF 

RCA 

TIME DELAY 

122- 22 

68 

4082 

HCF4082BE 

SGAI 

GATE 

55- 80 

178 

4099 

M4099BP 

MITJ 

LATCHES 

175- 55 

69 

4082 

HCF4082BF 

SGAI 

GATE 

55- 81 

179 

4099 

HCC4099BD 

SGAI 

LATCHES 

175-106 

70 

4082 

SCL4082B 

SSS 

GATE 

55- 66 

180 

4099 

HCC4099BF 

SGAI 

LATCHES 

175-107 

71 

4082 

HEF4082 

RTCF 

GATE 

56- 18 

181 

4099 

HCC4099BK 

SGAI 

LATCHES 

175-108 

72 

4082 

HEF4082BDF 

SIC 

GATE 

56- 19 

182 

4099 

TC4099BP 

TOSJ 

LATCHES 

176- 26 

73 

4082 

HEF4082BPN 

SIC 

GATE 

56- 20 

183 

4099 

HCF4099BE 

SGAI 

LATCHES 

175-109 

74 

4082 

HEF4082BTD 

SIC 

GATE 

56- 21 

184 

4099 

HCF4099BF 

SGAI 

LATCHES 

175-110 

75 

4082 

HEF4082P 

MULB 

GATE 

55- 56 

185 

4099 

SCL4099B 

SSS 

LATCHES 

176- 8 

76 

4082 

HEF4082P 

PHIN 

GATE 

55- 56 

186 

4099 

CD4099BCJ 

NSC 

LATCHES 

176- 9 

77 

4082 

HEF4082P 

VALG 

GATE 

55- 56 

187 

4099 

CD4099BCN 

NSC 

LATCHES 

176- 10 

78 

4082 

CD4082BD 

RCA 

GATE 

56- 7 

188 

4099 

CD4099BD 

RCA 

LATCHES 

176- 11 

79 

4082 

CD4082BE 

RCA 

GATE 

56- 8 

189 

4099 

CD4099BE 

RCA 

LATCHES 

176- 12 

80 

4082 

CD4082BF 

RCA 

GATE 

56- 9 

190 

4099 

CD4099BF 

RCA 

LATCHES 

176- 13 

81 

4082 

LC4082B 

TSAJ 

GATE 

56- 22 

191 

4099 

CD4099BMJ 

NSC 

LATCHES 

176- 14 

82 

4082 

4082BDC 

FSC 

GATE 

55- 98 

192 

4099 

CD4099BMW 

NSC 

1 LATCHES 

176- 15 

83 

4082 

4082BDM 

FSC 

GATE 

55- 99 

193 

4107 

SFC4107E 

THEF 

FLIP FLOP 

46- 36 

84 

4082 

4082BFC 

FSC 

GATE 

55-100 

194 

4107 

SFC4107EM 

THEF 

FLIP FLOP 

46- 37 

85 

4082 

4082BFM 

FSC 

GATE 

55-101 

195 

4107 

SFC4107ET 

THEF 

FLIP FLOP 

46- 38 

86 

4082 

4082BPC 

FSC 

GATE 

55-102 

196 

4121 

SFC4121E 

THEF 

TIME DELAY 

127- 73 

87 

4085 

HCC4085BD 

SGAI 

GATE 

57- 13 

197 

4121 

SFC4121EM 

THEF 

TIME DELAY 

127- 74 

88 

4085 

HCC4085BF 

SGAI 

GATE 

57- 14 

198 

4121 

SFC4121ET 

THEF 

TIME DELAY 

127- 75 

89 

4085 

HCC4085BK 

SGAI 

GATE 

57- 15 

199 

4121 

SFC4121PM 

THEF 

TIME DELAY 

127- 76 

90 

4085 

MSM4085 

OKU 

GATE 

57- 9 

200 

4122 

SFC4122E 

THEF 

TIME DELAY 

124- 51 

91 

4085 

MSM4085RS 

OKU 

GATE 

57- 5 

201 

4122 

SFC4122EM 

THEF 

TIME DELAY 

124- 52 

92 

4085 

TC4085BP 

TOSJ 

GATE 

57- 51 

202 

4122 

SFC4122ET 

THEF 

TIME DELAY 

124- 53 

93 

4085 

HCF4085BE 

SGAI 

GATE 

57- 19 

203 

4122 

SFC4122PM 

THEF 

TIME DELAY 

124- 54 

94 

4085 

HCF4085BF 

SGAI 

GATE 

57- 20 

204 

4123 

SFC4123E 

THEF 

TIME DELAY 

124- 64 | 

95 

4085 

SCL4085B 

SSS 

GATE 

56- 52 

205 

4123 

SFC4123EM 

THEF 

TIME DELAY 

124- 65 

96 

4085 

HEF4085 

RTCF 

GATE 

57- 39 

206 

4123 

SFC4123ET 

THEF 

TIME DELAY 

124- 66 

97 

4085 

HEF4085BDF 

SIC 

GATE 

57- 40 

207 

4141 

SFC4141E 

THEF 

DECODER 

120- 31 

98 

4085 

HEF4085BPN 

SIC 

GATE 

57- 41 

208 

4154 

SFC4154E 

THEF 

DECODER 

120- 80 

99 

4085 

HEF4085BTD 

SIC 

GATE 

57- 42 

209 

4154 

SFC4154EM 

THEF 

DECODER 

120- 81 

100 

4085 

HEF4085P 

MULB 

GATE 

57- 8 

210 

4154 

SFC4154ET 

THEF 

DECODER 

120- 82 

101 

4085 

HEF4085P 

PHIN 

GATE 

57- 8 

211 

4155 

SFC4155E 

THEF 

DECODER 

118- 80 

102 

4085 

HEF4085P 

VALG 

GATE 

57- 8 

212 

4155 

SFC4155EM 

THEF 

DECODER 

118- 81 

103 

4085 

CD4085BD 

RCA 

GATE 

57- 33 

213 

4155 

SFC4155ET 

THEF 

DECODER 

118- 82 

104 

4085 

CD4085BE 

RCA 

GATE 

57- 34 

214 

4156 

SFC4156E 

THEF 

DECODER 

118- 83 

105 

4085 

CD4085BF 

RCA 

GATE 

57- 35 

215 

4156 

SFC4156EM 

THEF 

DECODER 

118- 84 

106 

4085 

4085BDC 

FSC 

GATE 

57- 23 

216 

4156 

SFC4156ET 

THEF j 

DECODER 

118- 85 

107 

4085 

4085BDM 

FSC 

GATE 

57- 24 

217 

4160 

SCL4160B 

SSS 

COUNTER 

136- 27 

108 

4085 

4085BFC 

FSC 

GATE 

57- 25 

218 

4161 

SCL4161B 

SSS 

COUNTER 

133- 52 

109 

4085 

4085BFM 

FSC 

GATE 

57- 26 

219 

4162 

SCL4162B 

SSS 

COUNTER 

136- 28 

110 

4085 

4085BPC 

FSC 

GATE 

57- 27 

220 

4163 

SCL4163B 

SSS 

COUNTER 

133- 53 
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U 

GENERIC 

2J 
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PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No. 


TYPE 
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NO. 
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LINE 



NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

4174 

SCL4174B 

SSS 

flip Flop “ 

36- 13 


ill 

4514 

CD4514BH 

RCA 

DECODER “ 

116- 43 

2 

4180 

SFC4180E 

THEF 

PARITY GEN 

172- 77 


112 

4514 

CD4514BM 

NSC 

DECODER 

116- 44 

3 

4180 

SFC4180EM 

THEF 

PARITY GEN 

172- 78 


113 

4515 

HCC4515BD 

SGAI 

DECODER 

116- 59 

4 

4180 

SFC4180ET 

THEF 

PARITY GEN 

172- 79 


114 

4515 

MSM4515RS 

OKIJ 

DECODER 

117- 50 

5 

4180 

SFC4180JM 

THEF 

PARITY GEN 

172- 80 


115 

4515 

HCF4515BD 

SGAI 

DECODER 

116- 68 

6 

4180 

SFC4180KM 

THEF 

PARITY GEN 

172- 81 


116 

4515 

HCF4515BE 

SGAI 

DECODER 

116- 69 

7 

4180 

SFC4180PM 

THEF 

PARITY GEN 

172- 82 


117 

4515 

SCL4515B 

SSS 

DECODER 

116- 88 

8 

4181 

SFC4181E 

THEF 

ALU 

169- 44 


118 

4515 

CD4515BC 

NSC 

DECODER 

116- 45 

9 _J 

4181 

SFC4181EM 

THEF 

ALU 

169- 45 


119 

4515 

CD4515BD 

RCA 

DECODER 

116- 46 

10 

4181 

SFC4181ET 

THEF 

ALU 

169- 46 


120 

4515 

CD4515BE 

RCA 

DECODER 

116- 47 

11 

4181 

SFC4181JM 

THEF 

ALU 

169- 47 


121 

4515 

CD4515BF 

RCA 

DECODER 

116- 48 

12 

4181 

SFC4181KM 

THEF 

ALU 

169- 48 


122 

4515 

CD4515BH 

RCA 

DECODER 

116- 49 

13 

4182 

SFC4182E 

THEF 

CARRY GEN 

170- 87 


123 

4515 

CD4515BM 

N$C 

DECODER 

116- 50 

14 

4182 

SFC4182EM 

THEF 

CARRY GEN 

170- 88 


124 

4516 

M4516BP 

MITJ 

COUNTER 

131- 88 

15 

4182 

SFC4182ET 

THEF 

CARRY GEN 

170- 89 


125 

4516 

HCC4516BD 

SGAI 

COUNTER 

133- 77 

16 

4192 

SCL4192B 

SSS 

COUNTER 

130- 50 


126 

4516 

HCC4516BF 

SGAI 

COUNTER 

133- 78 

17 

4192 

SFC4192E 

THEF 

COUNTER 

142- 42 


127 

4516 

HCC4516BK 

SGAI 

COUNTER 

133- 79 

18 

4192 

SFC4192EM 

THEF 

COUNTER 

142- 43 


128 

4516 

MSM4516RS 

OKIJ 

COUNTER 

131- 54 

19 

4192 

SFC4192ET 

THEF 

COUNTER 

142- 44 


129 

4516 

TC4516BP 

TOSJ 

COUNTER 

135- 38 

20 

4193 

SCL4193B 

SSS 

COUNTER 

133- 82 


130 

4516 

HCF4516BE 

SGAI 

COUNTER 

133- 80 

21 

4193 

SFC4193E 

THEF 

COUNTER 

148- 21 


131 

4516 

HCF4516BF 

SGAI 

COUNTER 

133- 81 

22 

4193 

SFC4193EM 

THEF 

COUNTER 

148- 22 


132 

4516 

SCL4516B 

SSS 

COUNTER 

132- 94 

23 

4193 

SFC4193ET 

THEF 

COUNTER 

148- 23 


133 

4516 

HEF4516 

RTCF 

COUNTER 

134- 22 

24 

4283 

SFC4283LSE 

THEF 

ADDER 

161- 56 


134 

4516 

HEF4516B 

VALG 

COUNTER 

133-103 

25 

4283 

SFC4283LSEM 

THEF 

ADDER 

161- 57 


135 

4516 

HEF4516BDF 

SIC 

COUNTER 

134- 23 

26 

4300 

MC4300F#mil 

MOTA 

DECODER 

121- 26 


136 

4516 

HEF4516BPN 

SIC 

COUNTER 

134- 24 

27 

4300 

MC4300L#mii 

MOTA 

DECODER 

121- 27 


137 

4516 

HEF4516BTD 

SIC 

COUNTER 

135- 3 

28 

4306 

MC4306F 

MOTA 

DECODER 

118- 70 


138 

4516 

CD4516BCJ 

NSC 

COUNTER 

132- 64 

29 

4306 

MC4306L 

MOTA 

DECODER 

118- 71 


139 

4516 

CD4516BCN 

NSC 

COUNTER 

132- 65 

30 

4307 

MC4307L 

MOTA 

DECODER 

118- 72 


140 

4516 

CD4516BD 

RCA 

COUNTER 

135- 42 

31 

4308 

MC4308F 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 71 


141 

4516 

CD4516BE 

RCA 

COUNTER 

135- 43 

32 

4308 

MC4308L 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 72 


142 

4516 

CD4516BF 

RCA 

COUNTER 

135- 44 

33 

4310 

MC4310F 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 65 


143 

4516 

CD4516BMJ 

NSC 

COUNTER 

132- 66 

34 

4310 

MC4310L 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 66 


144 

4516 

CD4516BMW 

NSC 

COUNTER 

132- 67 

35 

4320 

MM4320D 

NSC 

SPECIAL 

182- 38 


145 

4516 

4516BDC 

FSC 

COUNTER 

132- 82 

36 

4324 

MC4324F 

MOTA 

CLOCK/MV 

154-105 


146 

4516 

4516BDM 

FSC 

COUNTER 

132- 83 

37 

4324 

MC4324L 

MOTA 

CLOCK/MV 

154- 96 


147 

4516 

4516BFC 

FSC 

COUNTER 

132- 84 

38 

4326 

MC4326F 

MOTA 

ADDER 

160- 59 


148 

4516 

4516BFM 

FSC 

COUNTER 

132- 85 

39 

4326 

MC4326L 

MOTA 

ADDER 

160- 60 


149 

4516 

4516BPC 

FSC 

COUNTER 

132- 86 

40 

4328 

MC4328F 

MOTA 

ADDER 

160- 61 


150 

4518 

M4518BP 

MITJ 

COUNTER 

129- 79 

41 

4328 

MC4328L 

MOTA 

ADDER 

160- 62 


151 

4518 

HCC4518BD 

SGAI 

COUNTER 

130- 7 

42 

4330 

MC4330F 

MOTA 

ADDER 

160- 63 


152 

4518 

HCC4518BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 8 

43 

4330 

MC4330L 

MOTA 

ADDER 

160- 64 


153 

4518 

HCC4518BK 

SGAI 

COUNTER 

130- 9 

44 

4332 

MC4332F#mil 

MOTA 

DECODER 

118- 13 


154 

4518 

MSM4518 

OKIJ 

COUNTER 

130- 30 

45 

4332 

MC4332L#mil 

MOTA 

DECODER 

118- 14 


155 

4518 

MSM4518RS 

OKIJ 

COUNTER 

129- 81 

46 

4335 

MC4335F 

MOTA 

LATCHES 

179- 17 


156 

4518 

TC4518BP 

TOSJ 

COUNTER 

129- 82 

47 

4335 

MC4335L 

MOTA 

LATCHES 

179- 18 


157 

4518 

HCF4518BE 

SGAI 

COUNTER 

130- 10 

48 

4337 

MC4337F 

MOTA 

LATCHES 

178- 74 


158 

4518 

HCF4518BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 11 

49 

4344 

MC4344F#mil 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 73 


159 

4518 

SCL4518B 

SSS 

COUNTER 

129-104 

50 

4344 

MC4344L#mil 

MOTA 

FLIP FLOP 

54- 74 


160 

4518 

HEF4518 

RTCF 

COUNTER 

130- 31 

51 

4402 

SCL4402B 

SSS 

GATE 

60- 1 


161 

4518 

HEF4518BDF 

SIC 

COUNTER 

130- 32 

52 

4404 

SCL4404B 

SSS 

COUNTER 

132- 95 


[162 

4518 

HEF4518BPN 

Sic 

COUNTER 

130- 33 

53 

4412 

SCL4412B 

SSS 

GATE 

63- 30 


163 

4518 

HEF4518BTD 

SIC 

COUNTER 

130- 76 

54 

4428 

SCL4428B 

SSS 

DECODER 

116- 38 


164 

4518 

HEF4518P 

MULB 

COUNTER 

130- 34 

55 

4445 

SCL4445B 

SSS 

FREQ DIVIO 

156- 77 


165 

4518 

HEF4518P 

PHIN 

COUNTER 

130- 34 

56 

4449 

SCL4449UB 

SSS 

GATE 

66- 47 


166 

4518 

HEF4518P 

VALG 

COUNTER 

130- 34 

57 

4501 

TC4501BP 

TOSJ 

GATE 

75- 6 


167 

4518 

CD4518BCJ 

NSC 

COUNTER 

129- 75 

58 

4502 

CD4502BD 

RCA 

GATE 

66- 16 


168 

4518 

CD4518BCN 

NSC 

COUNTER 

129- 76 

59 

4502 

CD4502BE 

RCA 

GATE 

66- 17 


169 

4518 

CD4518BD 

RCA 

COUNTER 

130- 21 

60 

4502 

CD4502BF 

RCA 

GATE 

66- 18 


170 

4518 

CD4518BE 

RCA 

COUNTER 

130- 22 

61 

4508 

M4508BP 

MITJ 

LATCHES 

174- 21 


171 

4518 

CD4518BF 

RCA 

COUNTER 

130- 23 

62 

4508 

HCC4508BD 

SGA! 

LATCHES 

174- 30 


172 

4518 

CD4518BMJ 

NSC 

COUNTER 

129- 77 

63 

4508 

HCC4508BK 

SGAI 

LATCHES 

174- 31 


173 

4518 

CD4518BMW 

NSC 

COUNTER 

129- 78 

64 

4508 

MSM4508RS 

OKU 

LATCHES 

175- 52 


174 

4518 

4518BDC 

FSC 

COUNTER 

129- 29 

65 

4508 

TC4508BP 

TOSJ 

LATCHES 

175- 32 


175 

4518 

4518BDM 

FSC 

COUNTER 

129- 30 

66 

4508 

HCF4508BD 

SGAI 

LATCHES 

174- 32 


176 

4518 

4518BFC 

FSC 

COUNTER 

129- 31 

67 

4508 

HCF4508BE 

SGAI 

LATCHES 

174- 33 


177 

4518 

4518BFM 

FSC 

COUNTER 

129- 32 

68 

4508 

SCL4508B 

SSS 

LATCHES 

175- 25 


178 

4518 

4518BPC 

FSC 

COUNTER 

129- 33 

69 

4508 

HEF4508 

RTCF 

LATCHES 

174- 27 


179 

4519 

CD4519BC 

NSC 

GATE 

56- 85 

70 

4508 

HEF4508BDF 

SIC 

LATCHES 

174- 28 


180 

4519 

CD4519BM 

NSC 

Cate 

56- 86 

71 

4508 

HEF4508BPN 

SIC 

LATCHES 

174- 29 


181 

4520 

M4520BP 

MITJ 

COUNTER 

132- 22 

72 

4508 

CD4508BD 

RCA 

LATCHES 

174- 74 


182 

4520 

HCC4520BD 

SGAI 

COUNTER 

132- 87 

73 

4508 

CD4508BE 

RCA 

LATCHES 

174- 75 


183 

4520 

HCC4520BF 

SGAI 

COUNTER 

132- 88 

74 

4508 

CD4508BF 

RCA 

LATCHES 

174- 76 


184 

4520 

HCC4520BK 

SGAI 

COUNTER 

132- 89 

75 

4510 

M4510BP 

MITJ 

COUNTER 

129- 68 


185 

4520 

MSM4520 

OKIJ 

COUNTER 

133- 47 

‘ 76' 

4510 

HCC4510BD 

SGAI 

COUNTER 

130- 45 


186 

4520 

MSM4520RS 

OKIJ 

COUNTER 

132- 28 

77 

4510 

HCC4510BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 46 


187 

4520 

TC4520BP 

TOSJ 

COUNTER 

132- 30 

78 

4510 

HCC4510BK 

SGAI 

COUNTER 

130- 47 


188 

4520 

HCF4520BE 

SGAI 

COUNTER 

132- 90 

79 

4510 

MSM4510RS 

OKIJ 

COUNTER 

129- 50 


189 

4520 

HCF4520BF 

SGAI 

COUNTER 

132- 91 

80 

4510 

TC4510BP 

TOSJ 

COUNTER 

130- 96 


190 

4520 

SCL4520B 

SSS 

COUNTER 

132- 78 

81 

4510 

HCF4510BE 

SGAI 

COUNTER 

130- 48 


191 

4520 

HEF4520 

RTCF 

COUNTER 

133- 55 

82 

4510 

HCF4510BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 49 


192 

4520 

HEF4520BDF 

SIC 

COUNTER 

133- 56 

83 

4510 

SCL4510B 

SSS 

COUNTER 

130- 13 


193 

4520 

HEF4520BPN 

SIC 

COUNTER 

133- 57 

84 

4510 

HEF4510 

RTCF 

COUNTER 

130- 73 


194 

4520 

HEF4520BTD 

SIC 

COUNTER 

134- 45 

85 

4510 

HEF4510B 

VALG 

COUNTER 

130- 68 


195 

4520 

HEF4520P 

MULB 

COUNTER 

133- 58 

86 

4510 

HEF4510BDF 

SIC 

COUNTER 

130- 74 


196 

4520 

HEF4520P 

PHIN 

COUNTER 

133- 58 

87 

4510 

HEF4510BPN 

SIC 

COUNTER 

130- 75 


197 

4520 

HEF4520P 

VALG 

COUNTER 

133- 58 

88 

4510 

HEF4510BTD 

SIC ' 

COUNTER 

129- 34 | 


198 

4520 

CD4520BCJ 

NSC 

COUNTER 

132- 18 

89 

4510 

CD4510BCJ 

NSC 

COUNTER 

129- 91 


199 

4520 

CD4520BCN 

NSC 

COUNTER 

132- 19 

90 

4510 

CD4510BCN 

NSC 

COUNTER 

129- 92 


200 

4520 

CD4520BD 

RCA 

COUNTER 

133- 30 

91 

4510 

CD4510BD 

RCA 

COUNTER 

130-100 


201 

4520 

CD4520BE 

[RCA 

COUNTER 

133- 31 

92 

4510 

CD4510BE 

RCA 

COUNTER 

130-101 


202 

4520 

CD4520BF 

RCA 

COUNTER 

133- 32 

93 

4510 

CD4510BF 

RCA 

COUNTER 

130-102 


203 

4520 

CD4520BMJ 

NSC 

COUNTER 

132- 20 

94 

4510 

CD4510BMJ 

NSC 

COUNTER 

129- 93 


204 

4520 

LC4520B 

TSAJ 

COUNTER 

131- 5 

95 

4510 

CD4510BMW 

NSC 

COUNTER 

129- 94 


205 

4520 

CD4520BMW 

NSC 

COUNTER 

132- 21 

96 

4510 

4510BDC 

FSC 

COUNTER 

130- 2 


206 

4520 

4520BDC 

FSC 

COUNTER 

132- 33 

97 

4510 

4510BDM 

FSC 

COUNTER 

130- 3 


207 

4520 

4520BDM 

fSC 

COUNTER 

132- 34 

98 

4510 

4510BFC 

FSC 

COUNTER 

130- 4 


208 

4520 

4520BFC 

FSC 

COUNTER 

132- 35 

99 

4510 

4510BFM 

FSC 

COUNTER 

130- 5 


209 

4520 

4520BFM 

FSC 

COUNTER 

132- 36 

100 

4510 

45108PC 

FSC 

COUNTER 

130- 6 


210 

4520 

4520BPC 

FSC 

Counter 

132- 37 

101 

4514 

M4514BP 

MITJ 

DECODER 

116- 78 


211 

4521 

M4521BP 

MITJ 

FREQ DIVID 

156- 78 

102 

4514 

HCC4514BD 

SGAI 

DECODER 

116- 58 


212 

4521 

TC4521BP 

TOSJ 

FREQ DIVID 

156- 79 

103 

4514 

MSM4514RS 

OKU 

DECODER 

117- 49 


213 

4521 

HEF4521 

RTCF 

FREC DIVID 

156- 84 

104 

4514 

HCF4514BD 

SGAI 

DECODER 

116- 66 


214 

4521 

HEF4521BDF 

SIC 

FREQ DIVID 

156- 85 

105 

4514 

HCF4514BE 

SGAI 

DECODER 

116- 67 


215 

4521 

HEF4521BPN 

SIC 

FREQ DIVID 

156- 86 

106 

4514 

t§CL4514B 

SSS 

DECODER 

116- 87 


216 

4521 

HEF4521BTD 

SIC 

FREQ DIVID 

156- 87 

107 

4514 

CD4514BC 

NSC 

DECODER 

116- 39 


217 

4522 

TC4522BP 

TOSJ 

COUNTER 

130- 1 

108 

4514 

CD4514BD 

RCA 

DECODER 

116- 40 


218 

4522 

SCL4522B 

SSS 

COUNTER 

129-105 

109 

4514 

CD4514BE 

RCA 

DECODER 

116- 41 


219 

4522 

HEF4522 

RTCF 

COUNTER 

129- 35 

110 

4514 

CD4514BF 

RCA 

DECODER 

116- 42 


220 

4522 

HEF4522BDF 

SIC 

COUNTER 

129- 36 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

1-1 GENERIC 

2j 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

D 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE i 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

4522 

HEF4522BPN 

SIC 

COUNTER 

129- 37 

Ill 

4582 

4582BFC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 15 

2 

4522 

HEF4522BTD 

SIC 

COUNTER 

130- 77 

112 

4582 

4582BFM 

FSC 

CARRY GEN 

170- 16 

3 

4522 

CD4522BC 

NSC 

COUNTER 

130- 18 

113 

4582 

4582BPC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 17 

4 

4522 

CD4522BM 

NSC 

COUNTER 

130- 19 

114 

4584 

SCL4584BC 

SSS 

GATE 

66- 55 

5 

4526 

TC4526BP 

TOSJ 

COUNTER 

132- 81 

115 

4584 

SCL4584BD 

SSS 

GATE 

66- 56 

6 

4526 

SCL4526B 

SSS 

COUNTER 

132- 79 

116 

4584 

SCL4584BE 

SSS 

GATE 

66- 57 

7 

4526 

HEF4526 

RTCF 

COUNTER 

131- 2 

117 

4584 

SCL4584BF 

SSS 

GATE 

66- 58 

8 

4526 

HEF4526BDF 

SIC 

COUNTER 

131- 3 

118 

4584 

SCL4584BH 

SSS 

GATE 

66- 59 

9 

4526 

HEF4526BPN 

SIC 

COUNTER 

131- 4 

119 

4585 

M4585BP 

MITJ 

MAGN COMP 

165- 59 

10 

4526 

HEF4526BTD 

SIC 

COUNTER 

135- 2 

120 

4585 

MSM4585RS 

OKU 

MAGN COMP 

165- 62 

11 

4526 

CD4526BC 

NSC 

COUNTER 

133- 17 

121 

4585 

TC4585BP 

TOSJ 

MAGN COMP 

165- 60 

12 

4526 

CD4526BM 

NSC 

COUNTER 

133- 18 

122 

4585 

SCL4585B 

SSS 

MAGN COMP 

165- 54 

13 

4527 

HCC4527BD 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 34 

123 

4585 

HEF4585 

RTCF 

MAGN COMP 

165- 31 

14 

4527 

HCC4527BF 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 35 

124 

4585 

HEF4585BDF 

SIC 

MAGN COMP 

165- 32 

15 

4527 

HCC4527BK 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 36 

125 

4585 

HEF4585BPN 

SIC 

MAGN COMP 

165- 33 

16 

4527 

TC4527BP 

TOSJ 

FREQ DIVID 

156- 30 

126 

4585 

HEF4585BTD 

SIC 

MAGN COMP 

165- 34 

17 

4527 

HCF4527BE 1 

SGAI 

FREQ DIVID 

156- 37 

127 

4585 

CD4585BD 

RCA 

MAGN COMP 

165- 40 

18 

4527 

HCF4527BF 

SGAI 

FREQ DIVID 1 

156- 38 

128 

4585 

CD4585BE 

RCA 

MAGN COMP 

165- 41 

19 

4527 

SCL4527B 

SSS 

FREQ DIVID 

156- 40 

129 

4585 

CD4585BF 1 

RCA 

MAGN COMP 

165- 42 

20 

4527 

HEF4527BDF 

SIC 

FREQ DIVID 

156- 67 

130 

4585 

CD4585BH 

RCA 

MAGN COMP 

165- 43 

21 

4527 

HEF4527BPN 

SIC 

FREQ DIVID 

156- 68 

131 

4601 

MM4601AD 

NSC 

GATE 

93- 61 

22 

4527 

CD4527BCJ 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 41 

132 

4602 

MM4602AD 

NSC 

GATE 

59- 41 

23 

4527 

CD4527BCN 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 42 

133 

4602 

MM4602AF 

NSC 

GATE 

59- 42 

24 

4527 

CD4527BD 

RCA 

FREQ DIVID 

156- 43 

134 

4611 

MM4611AD 

NSC 

GATE 

62- 68 

25 

4527 

CD4527BE 1 

RCA 

FREQ DIVID 

156- 44 

135 

4611 

MM4611AF 

NSC 

GATE 

62- 69 

26 

4527 

CD4527BF 

RCA 

FREQ DIVID 

156- 45 

136 

4612 

MM4612AD 

NSC 

GATE 

62- 70 

27 

4527 

CD4527BMJ 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 46 

137 

4612 

MM4612AF 

NSC 

GATE 

62- 71 

28 

4527 

CD4527BMW 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 47 

138 

4613 

MM4613AD 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 2 

29 

4528 

M4528BP 

MITJ 

CLOCK/MV 

155- 87 

139 

4613 

MM4613AF 

NSC 

FLIP FLOP 

37- 3 

30 

4528 

TC4528BP 

TOSJ 

TIME DELAY 

122- 34 

140 

4617 

MM4617AD 

NSC 

COUNTER 

135- 74 

31 

4528 

SCL4528B 

SSS 

TIME DELAY 

122- 9 

141 

4617 

MM4617AF 

NSC 

COUNTER 

135- 75 

32 

4528 

HEF4528 

RTCF 

TIME DELAY 

122- 23 

142 

4619 

MM4619AD 

NSC 

GATE 

56- 95 

33 

4528 

HEF4528B 

VALG 

TIME DELAY 

122- 8 

143 

4619 

MM4619AF 

NSC 

GATE 

56- 96 

34 

4528 

HEF4528BDF 

SIC 

TIME DELAY 

122- 24 

144 

4620 

MM4620AD 

NSC 

COUNTER 

132- 3 

35 

4528 

HEF4528BPN 

SIC 

TIME DELAY 

122- 25 

145 

4620 

MM4620AF 

NSC 

COUNTER 

132- 4 

36 

4528 

HEF4528BTD 

SIC 

TIME DELAY 

122- 26 

146 

4622 

MM4622AD 

NSC 

COUNTER 

135- 76 

37 

4528 

LC4528B 

TSAJ 

CLOCK/MV 

155- 86 

147 

4622 

MM4622AF 

NSC 

COUNTER 

135- 77 

38 

4528 

4528BDC 

FSC 

TIME DELAY 

122- 15 

148 

4623 

MM4623AD 

NSC 

GATE 

62- 72 

39 

4528 

4528BDM 

FSC 

TIME DELAY 

122- 16 

149 

4623 

MM4623AF 

NSC 

GATE 

62- 73 

40 

4528 

4528BFC 

FSC 

TIME DELAY 

122- 17 

150 

4624 

MM4624AD 

NSC 

COUNTER 

132- 74 

41 

4528 

4528BFM 

FSC 

TIME DELAY 

122- 18 

151 

4624 

MM4624AF 

NSC 

COUNTER 

132- 75 

42 

4528 

4528BPC 1 

FSC 

TIME DELAY 

122- 19 

152 

4625 

MM4625AD 

NSC 

GATE 

59- 43 

43 

4530 

TC4530BP 

TOSJ 

SPECIAL 

183- 21 

153 

4625 

MM4625AF 

NSC 

GATE 

59- 44 

44 

4531 

TC4531BP 

TOSJ 

PARITY GEN 

172- 30 

154 

4627 

MM4627AD 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 27 

45 

4531 

SCL4531B 

SSS 

PARITY GEN 

172- 27 

155 

4627 

MM4627AF 

NSC 

FLIP FLOP 

35- 28 

46 

4531 

HEF4531 

RTCF 

PARITY GEN 

172- 16 

156 

4630 

MM4630AD 

NSC 

GATE 

65- 11 

47 

4531 

HEF4531B 

VALG 

PARITY GEN 

172- 15 

157 

4630 

MM4630AF 

NSC 

GATE 

65- 12 

48 

4531 

HEF4531BDF 

SIC 

PARITY GEN 

172- 17 

158 

4723 

CD4723BCJ 

NSC 

LATCHES 

175- 10 

49 

4531 

HEF4531BPN 

SIC 

PARITY GEN 

172- 18 

159 

4723 

CD4723BCN 

NSC 

LATCHES 

175- 11 

50 ! 

4531 

HEF4531BTD 

SIC 

PARITY GEN 

172- 19 

160 

4723 

CD4723BMJ 

NSC 

LATCHES 

175- 12 

51 

4531 

4531BDC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 20 

161 

4723 

CD4723BMW 

NSC 

LATCHES 

175- 13 

52 

4531 

4531BDM 

FSC 

PARITY GEN 

172- 21 

162 

4723 

4723BDC 

FSC 

LATCHES 

174- 69 

53 

4531 

4531BFC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 22 

163 

4723 

4723BDM 

FSC 

LATCHES 

174- 70 

54 

4531 

4531BFM 

FSC 

PARITY GEN 

172- 23 

164 

4723 

4723BFC 

FSC 

LATCHES 

174- 71 

55 

4531 

4531BPC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 24 

165 

4723 

4723BFM 

FSC 

LATCHES 

174- 72 

56 

4532 

CD4532BD#mil 

RCA 

SPECIAL 

184- 50 

166 

4723 

4723BPC 

FSC 

LATCHES 

174- 73 

57 

4532 

CD4532BE 

RCA 

SPECIAL 

184- 51 

167 

4724 

HEF4724 

RTCF 

LATCHES 

175- 92 

58 

4532 

CD4532BF#mil 

RCA 

SPECIAL 

184- 52 

168 

4724 

HEF4724BDF 

SIC 

LATCHES 

175- 93 

59 

4532 

CD4532BH#mil 

RCA 

SPECIAL 

184- 53 

169 

4724 

HEF4724BPN 

SIC 

LATCHES 

175- 94 

60 

4532 

CD4532BK#mil 

RCA 

SPECIAL 

184- 54 

170 

4724 

HEF4724BTD 

SIC 

LATCHES 

175- 95 

61 

4534 

HEF4534 

RTCF 

COUNTER 

136- 29 

171 

4724 

CD4724BCJ 

NSC 

LATCHES 

176- 16 

62 

4534 

HEF4534BDF 

SIC 

COUNTER 

136- 30 

172 

4724 

CD4724BCN 

NSC 

LATCHES 

176- 17 

63 

4534 

HEF4534BPN 

SIC 

COUNTER 

136- 31 

173 

4724 

CD4724BD 

RCA 

LATCHES 

175-102 

64 

4536 

CD4536BD 

RCA 

TIME DELAY 

122- 82 

174 

4724 

CD4724BE 

RCA 

LATCHES 

175-103 

65 

4536 

CD4536BE 

RCA 

TIME DELAY 

122- 83 

175 

4724 

CD4724BF 

RCA 

LATCHES 

175-104 

66 

4536 

CD4536BF 

RCA 

TIME DELAY 

122- 84 

176 

4724 

CD4724BH 

RCA 

LATCHES 

175-105 

67 

4536 

CD4536BH 

RCA 

TIME DELAY 

122- 85 

177 

4724 

CD4724BMJ 

NSC 

LATCHES 

176- 18 

68 

4538 

M4538BP 

MITJ 

CLOCK/MV 

155- 88 

178 

4724 

CD4724BMW 

NSC 

LATCHES 

176- 19 

69 

4538 

TC4538BP 

TOSJ 

TIME DELAY 

122- 33 

179 

4724 

4724BDC 

FSC 

LATCHES 

175- 96 

70 

4538 

HEF4538BDF 

SIC 

CLOCK/MV 

155- 92 

180 

4724 

4724BDM 

FSC 

LATCHES 

175- 97 

71 

4538 

HEF4538BPN 

SIC 

CLOCK/MV 

155- 93 

181 

4724 

4724BFC 

FSC 

LATCHES 

175- 98 

72 

4538 

HEF4538BTD 

SIC 

CLOCK/MV 

155- 85 

182 

4724 

4724BFM 

FSC 

LATCHES 

175- 99 

73 

4538 

CD4538BD 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 65 

183 

4724 

4724BPC 

FSC 

LATCHES 

175-100 

74 

4538 

CD4538BE 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 66 

184 

4727 

4727BDC 

FSC 

COUNTER 

132- 38 

75 

4538 

CD4538BF 

RCA 

CLOCK/MV 

154- 67 

185 

4727 

4727BDM 

FSC 

COUNTER 

132- 39 

76 

4541 

HEF4541BDF 

SIC 

TIME DELAY 

122- 86 

186 

4727 

4727BFC 

FSC 

COUNTER 

132- 40 

77 

4541 

HEF4541BPN 

SIC 

TIME DELAY 

122- 87 

187 

4727 

4727BFM 

FSC 

COUNTER 

132- 41 

78 

4541 

HEF4541BTD 

SIC 

TIME DELAY 

122- 88 

188 

4727 

4727BPC 

FSC 

COUNTER 

132- 42 

79 

4541 

CD4541BD 

RCA 

TIME DELAY 

122- 77 

189 

4737 

HEF4737 

RTCF 

COUNTER 

135- 45 

80 

4541 

CD4541 BE 

RCA 

TIME DELAY 

122- 78 

190 

4737 

HEF4737BDF 

SIC 

COUNTER 

136- 63 

81 

4541 

CD4541BF 

RCA 

TIME DELAY 

122- 79 

191 

4737 

HEF4737BPN 

SIC 

COUNTER 

135- 46 

82 

4541 

CD4541BH 

RCA 

TIME DELAY 

122- 80 

192 

4737 

HEF4737VDF 

SIC 

COUNTER 

136- 64 

83 

4555 

M4555BP 

MITJ 

DECODER 

116- 79 

193 

4737 

HEF4737VPN 

SIC 

COUNTER 

135- 47 

84 

4555 

HCC4555BD 

SGAI 

DECODER 

116- 60 

194 

4737 

4737BDC 

FSC 

COUNTER 

132- 43 

85 

4555 

HCC4555BF 

SGAI 

DECODER 

116- 61 

195 

4737 

4737BDM 

FSC 

COUNTER 

132- 44 

86 

4555 

HCC4555BK 

SGAI 

DECODER 

116- 62 

196 

4737 

4737BFC 

FSC 

COUNTER 

132- 45 

87 

4555 

MSM4555RS 

OKU 

DECODER 

116- 85 

197 

4737 

4737BFM 

FSC 

COUNTER 

132- 46 

88 

4555 

HCF4555BE 

SGAI 

DECODER 

116- 70 

198 

4737 

4737BPC 

FSC 

COUNTER 

132- 47 

89 

4555 

HCF4555BF 

SGAI 

DECODER 

116- 71 

199 

4753 

HEF4753BDF 

SIC 

COUNTER 

137-106 

90 

4555 

SCL4555B 

SSS 

DECODER 

116- 89 

200 

4753 

HEF4753BPN 

SIC 

COUNTER 

137-107 

91 

4555 

CD4555BD 

RCA 

DECODER 

116- 51 

201 

4969 

LC4969 

TSAJ 

GATE 

66- 37 

92 

4555 

CD4555BF 

RCA 

DECODER 

116- 52 

202 

5001 

TC5001P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 40 

93 

4556 

M4556BP 

MITJ 

DECODER 

116- 80 

203 

5002 

SFF5002K 

THEF 

FREQ DIVID 

157- 97 

94 

4556 

HCC4556BD 

SGAI 

DECODER 

116- 63 

204 

5002 

SFF5002KT 

THEF 

FREQ DIVID 

157- 98 

95 

4556 

HCC4556BF 

SGAI 

DECODER 

116- 64 

205 

5015 

MM5015 

NSC 

SPECIAL 

182- 10 

96 

4556 

HCC4556BK 

SGAI 

DECODER 

116- 65 

206 

5018 

TC5018P 

TOSJ 

COUNTER 

131- 43 

97 

4556 

MSM4556RS 

OKU 

DECODER 

116- 86 

207 

5026 

TC5026P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 47 

98 

4556 

HCF4556BE 

SGAI 

DECODER 

116- 72 

208 

5027 

TC5027P 

TOSJ 

COUNTER 

131- 39 

99 

4556 

HCF4556BF 

SGAI 

DECODER 

116- 73 

209 

5032 

TC5032P 

TOSJ 

COUNTER 

130- 39 

100 

4556 

SCL4556B 

SSS 

DECODER 

116- 90 

210 

5036 

TC5036P 

TOSJ 

FREQ DIVID 

156- 75 

101 

4556 

CD4556BD 

RCA 

DECODER 

116- 53 

211 

5037 

TC5037P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 41 

102 

4556 

CD4556BE 

RCA 

DECODER 

116- 54 

212 

5040 

SAA5040 

PHIN 

SPECIAL 

183- 78 

103 

4556 

CD4556BF 

RCA 

DECODER 

116- 55 

213 

5040 

SAA5040A 

PHIN 

SPECIAL 

183- 79 

104 

4560 

TC4560BP 

TOSJ 

ADDER 

159- 98 

214 

5040 

SAA5040B 

PHIN 

SPECIAL 

183- 80 

105 

4572 

M4572BP 

MITJ 

GATE 

57- 65 

215 

5041 

SAA5041 

PHIN 

SPECIAL 

183- 81 

106 

4572 

TC4572BP 

TOSJ 

SPECIAL 

183- 22 

216 

5042 

SAA5042 

PHIN 

SPECIAL 

183- 82 

107 

4581 

SCL4581B 

SSS 

ALU 

168- 8 

217 

5043 

TC5043P 

TOSJ 

TIME DELAY 

123- 16 

108 

4582 

SCL4582B 

SSS 

CARRY GEN 

170- 18 

218 

5043 

SAA5043 

PHIN 

SPECIAL 

183- 83 

109 

4582 

4582BDC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 13 

219 

5044 

NE5044D 

VALG 

SPECIAL 

184- 76 

110 

4582 

4582BDM 

FSC 

CARRY GEN 

170- 14 

220 

5044 

NE5044N 

VALG 

SPECIAL 

184- 77 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

n 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

5045 

NE5045D 

VALG 

DECODER 

116- 1 


ill 

5409 

S5409W 

VALG 

GATE 

80- 32 

2 

5045 

NE5045N 

VALG 

DECODER 

116- 2 


112 

5409 

5409DM 

FSC 

GATE 

77- 75 

3 

5046 

NE5046N 

VALG 

DECODER 

116- 3 


113 

5409 

5409FM 

FSC 

GATE 

75-103 

4 

5048 

TC5048P 

TOSJ 

FREQ DIVID 

156- 76 


114 

5410 

DM5410J 

NSC 

GATE 

99- 42 

5 

5050 

NC5050 

NIT 

GATE 

57- 58 


115 

5410 

DM5410W 

NSC 

GATE 

99- 43 

6 

5051 

TC5051P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 42 


116 

5410 

ZN5410E 

FERB 

GATE 

110- 38 

7 

5052 

TC5052P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 43 


117 

5410 

ZN5410F 

FERB 

GATE 

110- 39 

8 

5053 

TC5053P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 44 


118 

5410 

SN5410J 

Til 

GATE 

108- 8 

9 

5054 

TC5054P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 45 


119 

5410 

SN5410W 

Til 

GATE 

108- 9 

10 

5070 

TC5070P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 55 


120 

5410 

S5410F 

MULB 

GATE 

105- 80 

11 

5071 

TC5071P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 56 


121 

5410 

S5410F 

PHIN 

GATE 

105- 80 

12 

5072 

TC5072P 

TOSJ 

COUNTER 

129- 57 


122 

5410 

S5410F 

VALG 

GATE 

105- 80 

13 

5100 

SFF5100E 

THEF 

SPECIAL 

184- 31 


123 

5410 

S5410W 

MULB 

GATE 

105- 81 

14 

5100 

SFF5100K 

THEF 

SPECIAL 

184- 32 


124 

5410 

S5410W 

PHIN 

GATE 

105- 81 

15 

5100 

NC5100 

NIT 

GATE 

57- 59 


125 

5410 

S5410W 

VALG 

GATE 

105- 81 

16 

5150 

NC5150 

NIT 

GATE 

57- 60 


126 

5410 

5410DM 

FSC 

GATE 

94- 15 

17 

5200 

NC5200 

NIT 

GATE 

57- 61 


127 

5410 

5410FM 

FSC 

GATE 

110- 59 

18 

5201 

SFF5201 

THEF 

SPECIAL 

182- 45 


128 

5411 

DM5411J 

NSC 

GATE 

78- 1 

19 

5307 

MM5307AAD 

NSC 

FREQ DIVID 

157- 95 


129 

5411 

S5411F 

MULB 

GATE 

80- 33 

20 

5307 

MM5307AAN 

NSC 

FREQ DIVID 

157- 96 


130 

5411 

S5411F 

PHIN 

GATE 

80- 33 

21 

5320 

MM5320D 

NSC 

SPECIAL 

182- 39 


131 

5411 

S5411F 

SIC 

GATE 

80- 33 

22 

5320 

MM5320N 

NSC 

SPECIAL 

182- 40 


132 

5411 

S5411F 

VALG 

GATE 

80- 33 

23 

5350 

NC5350 

NIT 

GATE 

57- 62 


133 

5411 

S5411W 

MULB 

GATE 

80- 34 

24 

5369 

MM5369N 

NSC 

FREQ DIVID 

156- 28 


134 

5411 

S5411W 

PHIN 

GATE 

80- 34 

25 

5400 

DM5400J 

NSC 

GATE 

99- 37 


135 

5411 

S5411W 

SIC 

GATE 

80- 34 

26 

5400 

DM5400W 

NSC 

GATE 

99- 38 


136 

5411 

S5411W 

VALG 

GATE 

80- 34 

27 

5400 

ZN5400E 

FERB 

GATE 

110- 34 


137 

5411 

5411 DM 

FSC 

GATE 

75-104 

28 

5400 

ZN5400F 

FERB 

GATE 

110- 35 


138 

5411 

5411FM 

FSC 

GATE 

81- 73 

29 

5400 

SN5400J 

Til 

GATE 

108- 2 


139 

5412 

ZN5412E 

FERB 

GATE 

108- 63 

30 

5400 

SN5400W 

Til 

GATE 

108- 3 


140 

5412 

ZN5412J 

FERB 

GATE 

108- 64 

31 

5400 

S5400F 

MULB 

GATE 

105- 74 


141 

5412 

SN5412J 

Til 

GATE 

108- 10 

32 

5400 

S5400F 

PHIN 

GATE 

105- 74 


142 

5412 

SN5412W 

Til 

GATE 

108- 11 

33 

5400 

S5400F 

SIC 

GATE 

105- 74 


143 

5412 

S5412F 

MULB 

GATE 

105- 82 

34 

5400 

S5400F 

VALG 

GATE 

105- 74 


144 

5412 

S5412F 

PHIN 

GATE 

105- 82 

35 

5400 

S5400W 

MULB 

GATE 

105- 75 


145 

5412 

S5412F 

VALG 

GATE 

105- 82 

36 

5400 

S5400W 

PHIN 

GATE 

105- 75 


146 

5412 

S5412W 

MULB 

GATE 

105- 83 

37 

5400 

S5400W 

SIC 

GATE 

105- 75 


147 

5412 

S5412W 

PHIN 

GATE 

105- 83 

38 

5400 

S5400W 

VALG 

GATE 

105- 75 


148 

5412 

S5412W 

VALG 

GATE 

105- 83 

39 

5400 

5400DM 

FSC 

GATE 

98- 98 


149 

5412 

5412DM 

FSC 

GATE 

94- 16 

40 

5400 

5400FM 

FSC 

GATE 

98- 99 


150 

5412 

5412FM 

FSC 

GATE 

94- 17 

41 

5401 

DM5401J 

NSC 

GATE 

99- 39 


151 

5420 

DM5420J 

NSC 

GATE 

99- 44 

42 

5401 

DM5401W 

NSC 

GATE 

99- 40 


152 

5420 

DM5420W 

NSC 

GATE 

99- 45 

43 

5401 

ZN5401E 

FERB 

GATE 

110- 36 


153 

5420 

ZN5420E 

FERB 

GATE 

110- 40 

44 

5401 

ZN5401F 

FERB 

GATE 

110- 37 


154 

5420 

ZN5420F 

FERB 

GATE 

110- 41 

45 

5401 

SN5401J 

Til 

GATE 

108- 4 


155 

5420 

SN5420J 

Til 

GATE 

110- 79 

46 

5401 

SN5401W 

Til 

GATE 

108- 5 


156 

5420 

SN5420W 

Til 

GATE 

110- 80 

47 

5401 

S5401F 

MULB 

GATE 

105- 76 


157 

5420 

S5420F 

MULB 

GATE 

105- 84 

48 

5401 

S5401F 

PHIN 

GATE 

105- 76 


158 

5420 

S5420F 

PHIN 

GATE 

105- 84 

49 

5401 

S5401F 

VALG 

GATE 

105- 76 


159 

5420 

S5420F 

SIC 

GATE 

105- 84 

50 

5401 

S5401W 

MULB 

GATE 

105- 77 


160 

5420 

S5420F 

VALG 

GATE 

105- 84 

51 

5401 

S5401W 

PHIN 

GATE 

105- 77 


161 

5420 

S5420W 

MULB 

GATE 

105- 85 

52 

5401 

S5401W 

VALG 

GATE 

105- 77 


162 

5420 

S5420W 

PHIN 

GATE 

105- 85 

53 

5401 

5401 DM 

FSC 

GATE 

98-100 


163 

5420 

S5420W 

SIC 

GATE 

105- 85 

54 

5401 

5401FM 

FSC 

GATE 

98-101 


164 

5420 

S5420W 

VALG 

GATE 

105- 85 

55 

5402 

DM5402J 

NSC 

iga+1 

90- 78 


165 

5420 

5420DM 

FSC 

GATE 

110- 72 

56 

5402 

DM5402W 

NSC 

GATE 

90- 79 


166 

5420 

5420FM 

FSC 

GATE 

94- 18 

57 

5402 

ZN5402E 

FERB 

GATE 

93- 57 


167 

5421 

S5421F 

MULB 

GATE 

80- 35 

58 

5402 

ZN5402F 

FERB 

GATE 

93- 58 


168 

5421 

S5421F 

PHIN 

GATE 

80- 35 

59 

5402 

SN5402J 

Til 

GATE 

92- 96 


169 

5421 

S5421F 

VALG 

GATE 

80- 35 

60 

5402 

SN5402W 

Til 

GATE 

92- 97 


170 

5421 

S5421W 

MULB 

GATE 

80- 36 

61 

5402 

S5402F 

MULB 

GATE 

92- 44 


171 

5421 

S5421W 

PHIN 

GATE 

80- 36 

62 

5402 

S5402F 

PHIN 

GATE 

92- 44 


172 

5421 

S5421W 

VALG 

GATE 

80- 36 

63 

5402 

S5402F 

VALG 

GATE 

92- 44 


173 

5421 

5421 DM 

FSC 

GATE 

75-105 1 

64 

5402 

S5402W 

MULB 

GATE 

92- 45 


174 

5421 

5421 FM 

FSC 

GATE 

75-106 

65 

5402 

S5402W 

PHIN 

GATE 

92- 45 


175 

5422 

SN5422J 

Til 

GATE 

108- 12 

66 

5402 

S5402W 

VALG 

GATE 

92- 45 


176 

5422 

SN5422W 

Til 

GATE 

108- 13 

67 

5402 

5402DM 

FSC 

GATE 

90- 64 


177 

5422 

5422DM 

FSC 

GATE 

94- 19 

68 

5402 

5402FM 

FSC 

GATE 

90- 65 


178 

5422 

5422FM 

FSC 

GATE 

94- 20 

69 

5403 

DM5403J 

NSC 

GATE 

99- 41 


179 

5423 

DM5423J 

NSC 

GATE 

90- 80 

70 

5403 

ZN5403E 

FERB 

GATE 

108- 61 


180 

5423 

DM5423W 

NSC 

GATE 

91- 1 

71 

5403 

ZN5403J 

FERB 

GATE 

108- 62 


181 

5423 

SN5423J 

Til 

GATE 

92- 98 

72 

5403 

SN5403J 

Til 

GATE 

108- 6 


182 

5423 

SN5423W 

Til 

GATE 

92- 99 

73 

5403 

SN5403W 

Til 

GATE 

108- 7 


183 

5423 

S5423F 

MULB 

GATE 

92- 46 

74 

5403 

S5403F 

MULB 

GATE 

105- 78 


184 

5423 

S5423F 

PHIN 

GATE 

92- 46 

75 

5403 

S5403F 

PHIN 

GATE 

105- 78 


185 

5423 

S5423F 

SIC 

GATE 

92- 46 

76 

5403 

S5403F 

SIC 

GATE 

105- 78 


186 

5423 

S5423F 

VALG 

GATE 

92- 46 

77 

5403 

S5403F 

VALG 

GATE 

105- 78 


187 

5423 

S5423W 

MULB 

GATE 

92- 47 

78 

5403 

S5403W 

MULB 

GATE 

105- 79 


188 

5423 

S5423W 

PHIN 

GATE 

92- 47 

79 

5403 

S5403W 

PHIN 

GATE 

105- 79 


189 

5423 

S5423W 

SIC 

GATE 

92- 47 

80 

5403 

S5403W 

SIC 

GATE 

105- 79 


190 

5423 

S5423W 

VALG 

GATE 

92- 47 

81 

5403 

S5403W 

VALG 

GATE 

105- 79 


191 

5423 

5423FM 

FSC 

GATE 

90- 66 

82 

5403 

5403DM 

FSC 

GATE 

98-102 


192 

5425 

DM5425J 

NSC 

GATE 

91- 2 

83 

5403 

5403FM 

FSC 

GATE 

98-103 


193 

5425 

DM5425W 

NSC 

GATE 

91- 3 

84 

5404 

S5404F 

SIC 

GATE 

115- 63 


194 

5425 

ZN5425E 

FERB 

GATE 

93- 22 

85 

5404 

S5404W 

SIC 

GATE 

115- 64 


195 

5425 

ZN5425J 

HFERB 

GATE 

93- 23 

86 

5408 

DM5408J 

NSC 

GATE 

77- 88 


196 

5425 

SN5425J 

Til 

GATE 

92-100 

87 

5408 

DM5408W 

NSC 

GATE 

77- 89 


197 

5425 

SN5425W 

Til 

GATE 

92-101 

88 

5408 

ZN5408E 

FERB 

GATE 

110- 87 


198 

5425 

S5425F 

MULB 

GATE 

92- 48 

89 

5408 

ZN5408J 

FERB 

GATE 

110- 88 


199 

5425 

S5425F 

PHIN 

GATE 

92- 48 

90 

5408 

SN5408J 

Til 

GATE 

110- 75 


200 

5425 

S5425F 

SIC 

GATE 

92- 48 

91 

5408 

SN5408W 

Til 

GATE 

110- 76 


201 

5425 

S5425F 

VALG 

GATE 

92- 48 

92 

5408 

S5408F 

MULB 

GATE 

80- 29 


202 

5425 

S5425W 

MULB 

GATE 

92- 49 

93 

5408 

S5408F 

PHIN 

GATE 

80- 29 


203 

5425 

S5425W 

PHIN 

GATE 

92- 49 

94 

5408 

S5408F 

VALG 

GATE 

80- 29 


204 

5425 

S5425W 

SIC 

GATE 

92- 49 

95 

5408 

S5408W 

MULB 

GATE 

80- 30 


205 

5425 

S5425W 

VALG 

GATE 

92- 49 

96 

5408 

S5408W 

PHIN 

GATE 

80- 30 


206 

5425 

5425DM 

FSC 

GATE 

90- 67 

97 

5408 

S5408W 

VALG 

GATE 

80- 30 


207 

5425 

5425FM 

FSC 

GATE 

90- 68 

98 

5408 

5408DM 

FSC 

GATE 

77- 73 


208 

5426 

SN5426J 

Til 

GATE 

108- 14 

99 

5408 

5408FM 

FSC 

GATE 

77- 74 


209 

5426 

SN5426W 

Til 

GATE 

108- 15 

100 

5409 

DM5409J 

NSC 

GATE 

77- 90 


210 

5426 

S5426F 

MULB 

GATE 

105- 86 

101 

5409 

DM5409W 

NSC 

GATE 

77- 91 


211 

5426 

S5426F 

PHIN 

GATE 

105- 86 

102 

5409 

ZN5409E 

FERB 

GATE 

110- 89 


212 

5426 

S5426F 

SIC 

GATE 

105- 86 

103 

5409 

ZN5409J 

FERB 

GATE 

110- 90 


213 

5426 

S5426F 

VALG 

GATE 

105- 86 

104 

5409 

SN5409J 

Til 

GATE 

110- 77 


214 

5427 

DM5427J 

NSC 

GATE 

91- 4 

105 

5409 

SN5409W 

Til 

GATE 

110- 78 


215 

5427 

DM5427W 

NSC 

GATE 

91- 5 

106 

5409 

S5409F 

MULB 

GATE 

80- 31 


216 

5427 

ZN5427E 

FERB 

GATE 

93- 24 

107 

5409 

S5409F 

PHIN 

GATE 

80- 31 


217 

5427 

ZN5427J 

FERB 

GATE 

93- 25 

108 

5409 

S5409F 

VALG 

GATE 

80- 31 


218 

5427 

SN5427J 

Til 

GATE 

92-102 

109 

5409 

S5409W j 

MULB 

GATE 

80- 32 


219 

5427 

SN5427W 

Til 

GATE 

92-103 

110 

5409 

S5409W 

PHIN 

GATE 

80- 32 

_ 

220 

5427 

S5427F 

MULB 

GATE 

92- 50 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


LINE 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

u- 

GENERIC 

a- 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

5427 

S5427F 

wr 

■GATE 

92- 50 

Ill 

5450 

DM5450J 

NSC 

Gate 

83- 98 

2 

5427 

S5427F 

VALG 

GATE 

92- 50 

112 

5450 

DM5450W 

NSC 

gate 

83- 99 

3 

5427 

S5427W 

MULB 

GATE 

92- 51 

113 

5450 

ZN5450E 

FERB 

gate 

113- 28 

4 

5427 

S5427W 

PHIN 

GATE 

92- 51 

114 

5450 

ZN5450F 

FERB 

gate 

113- 29 

5 

5427 

S5427W 

VALG 

GATE 

92- 51 

115 

5450 

SN5450J 

TII 

GATE 

86-105 

6 

5427 

5427DM 

FSC 

GATE 

90- 69 

116 

5450 

SN5450W 

TII 

GATE 

87- 1 

7 

5427 

5427FM 

FSC 

GATE 

90- 70 

117 

5450 

S5450F 

MULB 

GATE 

114- 17 

8 

5428 

ZN5428E 

FERB 

GATE 

93- 26 

118 

5450 

S5450F 

PHIN 

GATE 

114- 17 

9 

5428 

ZN5428J 

FERB 

GATE 

93- 27 

119 

5450 

S5450F 

VALG 

GATE 

114- 17 

10 

5428 

SN5428J 

Til 

GATE 

92-104 

120 

5450 

S5450W 

MULB 

GATE 

114- 18 

11 

5428 

SN5428W 

Til 

GATE 

92-105 

121 

5450 

S5450W 

PHIN 

GATE 

114- 18 

12 

5430 


NSC 

GATE 

99- 46 

122 

5450 

S5450W 

VALG 

GATE 

114- 18 

13 

5430 

DM5430W 

NSC 

GATE 

99- 47 

123 

5450 

5450DM 

FSC 

GATE 

83- 81 

14 

5430 

ZN5430E 

FERB 

GATE 

110- 42 

124 

5450 

5450FM 

FSC 

GATE 

113- 80 

15 

5430 

ZN5430F 

FERB 

GATE 

110- 43 

125 

5451 

DM5451J 

NSC 

GATE 

83-100 

16 

5430 

SN5430J 

Til 

Gate 

108- 16 

126 

5451 

DM5451W 

NSC 

GATE 

83-101 

17 

5430 


Til 

GATE 

108- 17 

127 

5451 

ZN5451E 

FERB 

GATE 

113- 30 

18 

5430 

S5430F 

MULB 

GATE 

105- 87 

128 

5451 

ZN5451F 

FERB 

GATE 

113- 31 

19 

5430 

S5430F 

PHIN 

GATE 

105- 87 

129 

5451 

SN5451J 

TII 

SATE 

87- 2 

20 

5430 

S5430F 

VALG 

GATE 

105- 87 

130 

5451 

SN5451W 

TII 

GATE 

87- 3 

21 

5430 

S5430W 

MULB 

GATE 

105- 88 

131 

5451 

S5451F 

MULB 

GATE 

86- 45 1 

22 

5430 

S5430W 

PHIN 

GATE 

105- 88 

132 

5451 

S5451F 

PHIN 

GATE 

86- 45 

23 

5430 


VALG 

GATE 

105- 88 

133 

5451 

S5451F 

VALG 

GATE 

86- 45 

24 

5430 

5430DM 

FSC 

GATE 

98-104 

134 

5451 

S5451W 

MULB 

GATE 

86- 46 

25 

5430 

5430FM 

FSC 

GATE 

98-105 

135 

5451 

S5451W 

PHIN 

GATE 

86- 46 

26 

5432 

DM5432J 

NSC 

GATE 

87- 87 

136 

5451 

S5451W 

VALG 

GATE 

86- 46 

27 

5432 

DM5432W 

NSC 

GATE 

87- 88 

137 

5451 

5451 DM 

FSC 

GATE 

83- 82 

28 

5432 

ZN5432E 

FERB 

GATE 

88- 44 

138 

5451 

5451FM 

FSC 

GATE 

83- 2 

29 

5432 

ZN5432J 

FERB 

GATE 

88- 45 

139 

5453 

DM5453J 

NSC 

GATE 

83-102 

30 

5432 

SN5432J 

Til 

GATE 

88- 38 

140 

5453 

DM5453W 

NSC 

GATE 

83-103 

31 

5432 

SN5432W 

Til 

GATE 

88- 39 

141 

5453 

ZN5453E 

FERB 

GATE 

82- 55 

32 

5432 

S5432F 

MULB 

GATE 

88- 23 

142 

5453 

ZN5453F 

FERB 

GATE 

82- 56 

33 

5432 

S5432F 

PHIN 

GATE 

88- 23 

143 

5453 

SN5453J 

TII 

GATE 

87- 4 

34 

5432 

S5432F 

SIC 

GATE 

88- 23 

144 

5453 

SN5453W 

TII 

GATE 

87- 5 

35 

5432 

S5432F 

VALG 

GATE 

88- 23 

145 

5453 

S5453F 

MULB 

GATE 

114- 19 

36 

5432 

S5432W 

MULB 

GATE 

88- 24 

146 

5453 

S5453F 

PHIN 

GATE 

114- 19 

37 

5432 

S5432W 

PHIN 

GATE 

88- 24 

147 

5453 

S5453F 

VALG 

GATE 

114- 19 

38 

5432 

S5432W 

SIC 

GATE 

88- 24 

148 

5453 

S5453W 

MULB 

GATE 

114- 20 

39 

5432 

S5432W 

VALG 

GATE 

88- 24 

149 

5453 

S5453W 

PHIN 

GATE 

114- 20 

40 

5432 

5432DM 

FSC 

GATE 

87- 83 

150 

5453 

S5453W 

VALG 

GATE 

114- 20 

41 

5432 

5432FM 

FSC 

GATE 

87- 84 

151 

5453 

5453DM 

FSC 

GATE 

83- 83 

42 

5433 

SN5433J 

Til 

GATE 

93- 1 

152 

5453 

5453FM 

FSC 

GATE 

83- 3 

43 

5433 

SN5433W 

Til 

(GATE 1 

93- 2 

153 

5454 

DM5454J 

NSC 

GATE 

83-104 

44 

5437 

DM5437J 

NSC 

GATE 

99- 48 

154 

5454 

DM5454W 

NSC 

GATE 

83-105 

45 

5437 

DM5437W 

NSC 

GATE 

99- 49 

155 

5454 


FERB 

GATE 

82- 57 

46 

5437 

ZN5437E 

FERB 

GATE 

108- 65 

156 

5454 

ZN5454F 

FERB 

GATE 

82- 58 

47 

5437 

ZN5437J 

FERB 

GATE 

108- 66 

157 

5454 

SN5454J 

TII 

GATE 

87- 6 

48 

5437 

SN5437J 

Til 

GATE 

,108- 18 

158 

5454 

SN5454W 

TII 

GATE 

87- 7 

49 

5437 

SN5437W 

Til 

GATE 

'108- 19 

159 

5454 

S5454F 

MULB 

GATE 

86- 47 

50 

5437 

5437DM 

FSC 

GATE 

98-106 

160 

5454 

S5454F 

PHIN 

GATE 

86- 47 

51 

5437 

5437FM 

FSC 

GATE 

98-107 

161 

5454 

S5454F 

VALG 

GATE 

86- 47 

52 

5438 

DM5438J 

NSC 

GATE H 

99- 50 

162 

5454 

S5454W 

MULB 

SATE 

86- 48 

53 

5438 

DM5438W 

NSC 

GATE 

99- 51 

163 

5454 

S5454W 

PHIN 

GATE 

86- 48 

54 

5438 

ZN5438E 

FERB 

GATE 

108- 67 

164 

5454 

S5454W 

VALG 

GATE 

86- 48 

55 

5438 

ZN5438J 

FERB 

GATE 

108- 68 

165 

5454 

5454DM 

FSC 

GATE 

83- 84 

56 

5438 

SN5438J 

Til 

GATE 

108- 20 

166 

5454 

5454FM 

FSC 

GATE 

83- 4 

57 

5438 

SN5438W 

Til 

GATE 

108- 21 

167 

5460 

DM5460J 

NSC 

GATE 

113- 87 

58 

5440 

DM5440J 

NSC 

GATE 

99- 52 

168 

5460 

DM5460W 

NSC 

GATE 

113- 88 

59 

5440 

DM5440W 

NSC 

GATE 

99- 53 

169 

5460 

ZN5460E 

FERB 

GATE 

114- 79 

60 

5440 

ZN5440E 

FERB 

GATE 

110- 44 

170 

5460 

ZN5460F 

FERB 

GATE 

114- 80 

61 

5440 

ZN5440F 

FERB 

GATE 

110- 45 

171 

5460 

SN5460J 

TII 

GATE 

114- 39 

62 

5440 

SN5440J 

Til 

GATE 

108- 22 

172 

5460 

SN5460W 

TII 

GATE 

114- 40 

63 

5440 

SN5440W 

Til 

GATE 

108- 23 

173 

5460 

S5460F 

MULB 

GATE 

114- 21 

64 

5441 

DM5441AJ 

NSC 

DECODER 

119- 28 

174 

5460 

S5460F 

PHIN 

GATE 

114- 21 

65 

5441 

DM5441 AW 

NSC 

DECODER 

119- 29 

175 

5460 

S5460F 

VALG 

GATE 

114- 21 

66 

5442 

DM5442J 

NSC 

DECODER 

119- 30 

176 

5460 

S5460W 

MULB 

GATE 

114- 22 

67 

5442 

DM5442W 

NSC 

DECODER 

119- 31 

177 

5460 

S5460W 

PHIN 

GATE 

114- 22 

68 

5442 

ZN5442E 

FERB 

DECODER 

120- 54 

178 

5460 

S5460W 

VALG 

GATE 

114- 22 

69 

5442 

ZN5442J 

FERB 

DECODER 

120- 55 

179 

5460 

5460DM 

FSC 

GATE 

113- 81 

70 

5442 

SN5442AJ 

Til 

DECODER 

120- 37 

180 

5460 

5460FM 

FSC 

GATE 

113- 82 

71 

5442 

SN5442AW 

Til 

DECODER 

120- 38 

181 

5470 

DM5470J 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 60 

72 

5442 

S5442F 

MULB 

DECODER 

120- 16 

182 

5470 

DM5470W 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 61 

73 

5442 

S5442F 

PHIN 

DECODER 

120- 16 

183 

5470 

ZN5470E 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 12 

74 

5442 

S5442F 

SIC 

DECODER 

120- 16 

184 

5470 

ZN5470F 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 13 

75 

5442 

S5442F 

VALG 

DECODER 

120- 16 

185 

5470 

SN5470J 

TII 

FLIP FLOP 

49- 72 

76 

5442 

S5442W 

MULB 

DECODER 

120- 17 

186 

5470 

SN5470W 

TII 

FLIP FLOP 

49- 73 

77 

5442 

S5442W 

PHIN 

DECODER 

120- 17 

187 

5470 

S5470F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 19 

78 

5442 

S5442W 

SIC 

DECODER 

120- 17 

188 

5470 

S5470F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 19 

79 - 1 

5442 

S5442W 1 

VALG 

DECODER 

120- 17 

189 

5470 

S5470F 

VALX-T 

FLIP FLOP 

46- 19 

80 

5442 

5442ADM 

FSC 

DECODER 

120- 62 

190 

5470 

S5470W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 20 | 

81 

5442 

5442AFM 

FSC 

DECODER 

120- 63 

191 

5470 

S5470W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 20 

82 

5443 

SN5443AJ 

TII 

DECODER 

121- 12 

192 

5470 

S5470W 

VALG 

FLIP FLSP 

46- 20 

83 

5443 

SN5443AW 

Til 

DECODER 

121- 13 

193 

5470 

5470FM 

FSC 

FLIP FLOP 

49- 54 

84 

5443 

S5443F 

MULB 

DECODER 

121- 10 

194 

5472 

DM5472J 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 62 

85 

5443 

S5443F 

PHIN 

DECODER 

121- 10 

195 

5472 

DM5472W 

NSC 

FLIP FLOP . 

49- 63 

86 

5443 

S5443F 

SIC 

DECODER 

121- 10 

196 

5472 

ZN5472E 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 14 

87 

5443 

S5443F 

VALG 

DECODER 

121- 10 

197 

5472 

ZN5472F 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 15 

88 

5443 

S5443W 

MULB 

DECODER 

121- 11 

198 

5472 

SN5472J 

TII 

FLIP FLOP 

49- 74 

89 

5443 

S5443W 

PHIN 

DECODER 

121- 11 

199 

5472 

SN5472W 

TII 

FLIP FLOP 

49- 75 

90 

5443 

S5443W 

SIC 

DECODER 

121- 11 

200 

5472 

S5472F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 21 

91 

5443 

S5443W 

VALG 

DECODER 

121- 11 

201 

5472 

S5472F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 21 

92 

5443 

5443AFM 

FSC 

DECODER 

121- 16 

202 

5472 

S5472F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 21 

93 

5444 

SN5444AJ 

TII 

DECODER 

121- 69 

203 

5472 

S5472W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 22 

94 

5444 

SN5444AW 

TIT 

DECODER 

121- 70 

204 

5472 

S5472W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 22 

95 

5444 

S5444F 

MULB 

DECODER 

121- 67 

205 

5472 

S5472W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 22 

96 

5444 

S5444F 

PHIN 

DECODER 

121- 67 

206 

5472 

5472DM 

FSC 

FLIP FLOP 

49- 55 

97 

5444 

S5444F 

VALG 

DECODER 

121- 67 

207 

5472 

5472FM 

FlSl 

FLIP FLOP 

49- 56 

98 

5444 

S5444W 

MULB 

DECODER 

121- 68 

208 

5473 

DM5473J 

NSC 

FLIP FLOP 

42-108 

99 

5444 

S5444W 

PHIN 

DECODER 

121- 68 

209 

5473 

DM5473W 

NSC 

FLIP FLOP 

43- 1 

100 

5444 

S5444W 

VALG 

DECODER 

121- 68 

210 

5473 

ZN5473E 

fereT 

FLIP FLOP 

49- 16 

101 

5444 

5444AFM 

FSC 

DECODER 

121- 17 

211 

5473 

ZN5473F 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 17 

102 

5445 

DM5445J 

NSC 

DECODER 

119- 32 

212 

5473 

SN5473J 

TII 

FLIP FLOP 

46-107 

103 

5445 

DM5445W 

NSC 

DECODER 

119- 33 

213 

5473 

SN5473W 

TII 

FLIP FLOP 

46-108 

104 

5445 

SN5445J 

TII 

DECODER 

120- 39 

214 

5473 

S5473F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 23 

105 

5445 

SN5445W 

TII 

DECODER 

120- 40 

215 

5473 

S5473F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 23 

106 

5445 

S5445F 

MULB 

DECODER 

120- 18 

216 

5473 

S5473F 

Sic 

FLIP FLOP 

46- 23 

107 

5445 

S5445F 

PHIN 

DECODER 

120- 18 

217 

5473 

S5473F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 23 

108 

5445 

S5445W 

MULB 

DECODER 

120- 19 

218 

5473 

S5473W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 24 

109 

5445 

S5445W 

PHIN 

DECODER 

120- 19 

219 

5473 

S5473W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 24 

110 

5445 

5445DM 

FSC 

DECODER 

119- 13 

220 

5473 

S5473W 

SIC 

FLIP FLOP .... 

46- 24_ 


IN OROER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENER!C NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

n 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

3473 

S5473W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 24 

ill 

5490 

DM5490AJ#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 22 

2 

5473 

5473DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 93 

112 

5490 

DM5490J 

NSC 

COUNTER 

143- 61 

3 

5473 

5473FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 94 

113 

5490 

DM5490W 

NSC 

COUNTER 

143- 62 

4 

5474 

DM5474J 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 60 

114 

5490 

SN5490AJ 

Til 

COUNTER 

143- 54 

5 

5474 

DM5474W 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 61 

115 

5490 

SN5490AW 

Til 

COUNTER 

143- 55 

6 

5474 

ZN5474E 

FERB 

FLIP FLOP 

54- 58 

116 

5490 

SN5490N 

Til 

COUNTER 

141- 17 

7 

5474 

ZN5474F 

FERB 

FLIP FLOP 

54- 59 

117 

5490 

S5490F 

MULB 

COUNTER 

140- 18 

8 

5474 

S5474F 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 61 

118 

5490 

S5490F 

PHIN 

COUNTER 

140- 18 

9 

5474 

S5474F 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 61 

119 

5490 

S5490F 

VALG 

COUNTER 

140- 18 

10 

5474 

S5474F 

SIC 

FLIP FLOP 

52- 61 

120 

5490 

S5490W 

MULB 

COUNTER 

140- 19 

11 

5474 

S5474F 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 61 

121 

5490 

S5490W 

PHIN 

COUNTER 

140- 19 

12 

5474 

S5474W 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 62 

122 

5490 

S5490W 

VALG 

COUNTER 

140- 19 

13 

5474 

S5474W 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 62 

123 

5490 

5490ADM 

FSC 

COUNTER 

142- 78 

14 

5474 

S5474W 

SIC 

FLIP FLOP 

52- 62 

124 

5490 

5490AFM 

FSC 

COUNTER 

142- 79 

15 

5474 

S5474W 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 62 

125 

5490 

5490DM 

FSC 

COUNTER 

142- 80 

16 

5474 

5474DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 47 

126 

5492 

DM5492AJ#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 23 

17 

5474 

5474FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 48 

127 

5492 

DM5492AW#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 24 

18 

5475 

DM5475J 

NSC 

LATCHES 

177- 47 

128 

5492 

DM5492J 

NSC 

COUNTER 

152- 76 

19 

5475 

DM5475W 

NSC 

LATCHES 

177- 48 

129 

5492 

DM5492W 

NSC 

COUNTER 

152- 77 

20 

5475 

ZN5475E 

FERB 

FLIP FLOP 

54- 60 

130 

5492 

ZN5492AE 

FERB 

COUNTER 

153- 41 

21 

5475 

SN5475J 

Til 

LATCHES 

177- 77 

131 

5492 

ZN5492AJ 

FERB 

COUNTER 

153- 42 

22 

5475 

SN5475W 

Til 

LATCHES 

177- 78 

132 

5492 

SN5492AJ 

Til 

COUNTER 

153- 37 

23 

5475 

S5475F 

MULB 

LATCHES 

177- 70 

133 

5492 

SN5492AW 

Til 

COUNTER 

153- 38 

24 

5475 

S5475F 

PHIN 

LATCHES 

177- 70 

134 

5492 

S5492F 

MULB 

COUNTER 

153- 17 

25 

5475 

S5475F 

SIC 

LATCHES 

177- 70 

135 

5492 

S5492F 

PHIN 

COUNTER 

153- 17 

26 

5475 

S5475F 

VALG 

LATCHES 

177- 70 

136 

5492 

S5492F 

VALG 

COUNTER 

153- 17 

27 

5475 

S5475W 

MULB 

LATCHES 

177- 71 

137 

5492 

S5492W 

MULB 

COUNTER 

153- 18 

28 

5475 

S5475W 

PHIN 

LATCHES 

177- 71 

138 

5492 

S5492W 

PHIN 

COUNTER 

153- 18 

29 

5475 

S5475W 

SIC 

LATCHES 

177- 71 

139 

5492 

S5492W 

VALG 

COUNTER 

153- 18 

30 

5475 

S5475W 

VALG 

LATCHES 

177- 71 

140 

5492 

5492ADM 

FSC 

COUNTER 

153- 27 

31 

5475 

5475DM 

FSC 

LATCHES 

178-101 

141 

5492 

5492AFM 

FSC 

COUNTER 

153- 28 

32 

5475 

5475FM 

FSC 

LATCHES 

179- 1 

142 

5493 

DM5493AJ#mil 

NSC 

COUNTER 

152- 25 

33 

5476 

DM5476J 

NSC 

FLIP FLOP 

43- 2 

143 

5493 

DM5493AW# mil 

NSC 

COUNTER 

152- 26 

34 

5476 

DM5476W 

NSC 

FLIP FLOP 

43- 3 

144 

5493 

DM5493J 

NSC 

COUNTER 

150- 24 

35 

5476 

ZN5476E 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 18 

145 

5493 

DM5493W 

NSC 

COUNTER 

150- 25 

36 

5476 

SN5476J 

Til 

FLIP FLOP 

46-109 

146 

5493 

ZN5493AE 

FERB 

COUNTER 

150- 10 

37 

5476 

SN5476W 

Til 

FLIP FLOP 

46-110 

147 

5493 

ZN5493AJ 

FERB 

COUNTER 

150- 11 

38 

5476 

S5476F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 25 

148 

5493 

SN5493AJ 

Til 

COUNTER 

150- 6 

39 

5476 

S5476F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 25 

149 

5493 

SN5493AW 

Til 

COUNTER 

150- 7 

40 

5476 

S5476F 

SIC 

FLIP FLOP 

46- 25 

150 

5493 

S5493F 

MULB 

COUNTER 

145- 13 

41 

5476 

S5476F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 25 

151 

5493 

S5493F 

PHIN 

COUNTER 

145- 13 

42 

5476 

S5476W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 26 

152 

5493 

S5493F 

SIC 

COUNTER 

145- 13 

43 

5476 

S5476W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 26 

153 

5493 

S5493F 

VALG 

COUNTER 

145- 13 

44 

5476 

S5476W 

SIC 

FLIP FLOP 

46- 26 

154 

5493 

S5493W 

MULB 

COUNTER 

145- 14 

45 

5476 

S5476W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 26 

155 

5493 

S5493W 

PHIN 

COUNTER 

145- 14 

46 

5476 

5476DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 95 

156 

5493 

S5493W 

SIC 

COUNTER 

145- 14 

47 

5476 

5476FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 96 

157 

5493 

S5493W 

VALG 

COUNTER 

145- 14 

48 

5477 

SN5477W 

Til 

LATCHES 

177- 79 

158 

5493 

5493ADM 

FSC 

COUNTER 

152- 63 

49 

5477 

S5477W 

MULB 

LATCHES 

177- 58 

159 

5493 

5493AFM 

FSC 

COUNTER 

152- 64 

50 

5477 

S5477W 

PHIN 

LATCHES 

177- 58 

160 

5497 

SN5497J 

Til 

FREQ DIVID 

158- 12 

51 

5477 

S5477W 

SIC 

LATCHES 

177- 58 

161 

5497 

SN5497W 

Til 

FREQ DIVID 

158- 13 

52 

5477 

5477FM 

FSC 

LATCHES 

179- 2 

162 

5500 

MSM5500RS 

OKU 

COUNTER 

135- 58 

53 

5480 

SN5480J 

Til 

ADDER 

160- 72 

163 

5500 

NC5500 

NIT 

GATE 

57- 63 

54 

5480 

SN5480W 

Til 

ADDER 

160- 73 

164 

5501 

MSM5501RS 

OKU 

COUNTER 

135- 89 

55 

5480 

S5480F 

MULB 

ADDER 

160- 70 

165 

5502 

MSM5502RS 

OKU 

COUNTER 

135- 70 

56 

5480 

S5480F 

PHIN 

ADDER 

160- 70 

166 

5503 

MSM5503 

OKU 

COUNTER 

129- 51 

57 

5480 

S5480F 

VALG 

ADDER 

160- 70 

167 

5503 

MSM5503RS 

OKU 

COUNTER 

135- 71 

58 

5480 

S5480W 

MULB 

ADDER 

160- 71 

168 

5504 

MSM5504 

OKU 

COUNTER 

131- 57 

59 

5480 

S5480W 

PHIN 

ADDER 

160- 71 

169 

5504 

MSM5504RS 

OKU 

COUNTER 

131- 58 

60 

5480 

S5480W 

VALG 

ADDER 

160- 71 

170 

5505 

MSM5505 

OKU 

COUNTER 

129- 52 

61 

5480 

5480FM 

FSC 

ADDER 

160- 67 

171 

5505 

MSM5505RS 

OKU 

COUNTER 

135- 72 

62 

5482 

SN5482J 

Til 

ADDER 

160- 90 

172 

5506 

MSM5506RS 

OKU 

MULTIPLIER 

163- 12 

63 

5482 

SN5482W 

Til 

ADDER 

160- 91 

173 

5507 

MSM5507 

OKU 

COUNTER 

131- 59 

64 

5482 

5482FM 

FSC 

ADDER 

160- 89 

174 

5507 

MSM5507RS 

OKU 

COUNTER 

131- 60 

65 

5483 

DM5483J 

NSC 

ADDER 

162- 19 

175 

5508 

MSM5508 

OKU 

COUNTER 

131- 61 

66 

5483 

DM5483W 

NSC 

ADDER 

162- 20 

176 

5508 

MSM5508RS 

OKU ' 

COUNTER 

131- 62 

67 

5483 

SN5483AJ 

Til 

ADDER 

161- 66 

177 

5511 

MSM551 IRS 

OKU 1 

COUNTER 

129- 38 

68 

5483 

SN5483AW 

Til 

ADDER 

161- 67 

178 

5512 

MSM5512RS 

OKU 

COUNTER 

129- 53 

69 

5483 

S5483F 

MULB 

ADDER 

162- 17 

179 

5521 

MSM5521RS 

OKU 

COUNTER 

136- 77 

70 

5483 

S5483F 

PHIN 

ADDER 

162- 17 

180 

5522 

MSM5522RS 

OKU 

COUNTER 

136- 78 

71 

5483 

S5483F 

SIC 

ADDER 

162- 17 

181 

5530 

MSM5530RS 

OKU 

COUNTER 

130- 95 

72 

5483 

S5483F 

VALG 

ADDER 

162- 17 

182 

5531 

MSM5531RS 

OKU 

COUNTER 

138- 55 

73 

5483 

S5483W 

MULB 

ADDER 

162- 18 

183 

5532 

MSM5532RS 

OKU 

COUNTER 

132- 29 

74 

5483 

S5483W 

PHIN 

ADDER 

162- 18 

184 

5535 

MSM5535 

OKU 

COUNTER 

129- 54 

75 

5483 

S5483W 

SIC 

ADDER 

162- 18 

185 

5535 

MSM5535RS 

OKU 

COUNTER 

130- 94 

76 

5483 

S5483W 

VALG 

ADDER 

162- 18 

186 

5536 

MSM5536 

OKU 

COUNTER 

138- 53 

77 

5483 

5483ADM 

FSC 

ADDER 

161- 22 

187 

5536 

MSM5536RS 

OKU 

COUNTER 

138- 54 

78 

5483 

5483AFM 

FSC 

ADDER 

161- 23 

188 

5538 

MSM5538 

OKU 

COUNTER 

131- 63 

79 

5485 

DM5485J#mil 

NSC 

MAGN COMP 

166- 13 

189 

5538 

MSM5538RS 

OKU 

COUNTER 

131- 64 

80 

5485 

DM5485W#mil 

NSC 

MAGN COMP 

166- 14 

190 

5554 

MM5554N 

NSC 

FREQ DIVID 

157-100 

81 

5485 

SN5485J 

Til 

MAGN COMP 

166- 35 

191 

5555 

MM5555N 

NSC 

FREQ DIVID 

157-102 

82 

5485 

SN5485W 

Til 

MAGN COMP 

166- 36 

192 

5556 

MM5556N 

NSC 

FREQ DIVID 

157-101 

83 

5485 

S5485F 

MULB 

MAGN COMP 

166- 28 

193 

5562 

MSM5562 

OKU 

COUNTER 

131- 6 

84 

5485 

S5485F 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 28 

194 

5562 

MSM5562A 

OKU 

COUNTER 

131- 7 

85 

5485 

S5485F 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 28 

195 

5562 

MSM5562RS 

OKU 

COUNTER 

131- 8 

86 

5485 

S5485F 

SIC 

MAGN COMP 

166- 28 

196 

5563 

MSM5563 

OKU 

COUNTER 

131- 9 

87 

5485 

S5485F 

VALG 

MAGN COMP 

166- 28 

197 

5563 

MSM5563A 

OKU 

COUNTER 

131- 10 

88 

5485 

S5485W 

MULB 

MAGN COMP 

166- 29 

198 

5563 

MSM5563RS 

OKU 

COUNTER 

131- 11 

89 

5485 

S5485W 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 29 

199 

5564 

MSM5564 

OKU 

COUNTER 

131- 12 

90 

5485 

S5485W 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 29 

200 

5564 

MSM5564A 

OKU 

COUNTER 

131- 13 

91 

5485 

S5485W 

SIC 

MAGN COMP 

166- 29 

201 

5564 

MSM5564RS 

OKU 

COUNTER 

131- 14 

92 

5485 

S5485W 

VALG 

MAGN COMP 

166- 29 

202 

5570 

MSM5570 

OKU 

COUNTER 

131- 15 

93 

5485 

5485DM 

FSC 

MAGN COMP 

166- 22 

203 

5570 

MSM5570A 

OKU 

COUNTER 

131- 16 

94 

5485 

5485FM 

FSC 

MAGN COMP 

166- 23 

204 

5571 

MSM5571 

OKU 

COUNTER 

131- 17 

95 

5486 

DM5486J 

NSC 

GATE 

111- 77 

205 

5571 

MSM5571A 

OKU 

COUNTER 

131- 18 

96 

5486 


NSC 

GATE 

111- 78 

206 

5572 

MSM5572 

OKU 

COUNTER 

131- 19 

97 

5486 

ZN5486E 

FERB 

GATE 

113- 2 

207 

5572 

MSM5572A 

OKU 

COUNTER 

131- 20 

98 

5486 

ZN5486J 

FERB 

GATE 

113- 3 

208 

5573 

MSM5573 

OKU 

COUNTER 

131- 21 

99 

5486 

SN5486J 

Til 

GATE 

112- 78 

209 

5573 

MSM5573A 

OKU 

COUNTER 

131- 22 

100 

5486 


Til 

GATE 

112- 79 

210 

5574 

MSM5574 

OKU 

COUNTER 

1131- 23 

101 

5486 

S5486F 

MULB 

GATE j 

88- 25 

211 

5574 

MSM5574A 

OKU 

COUNTER 

131- 24 

102 

5486 

S5486F 

PHIN 

GATE ! 

88- 25 

212 

5576 

MSM5576 

OKU 

COUNTER 

131- 25 

103 

5486 

S5486F 

SIC 

GATE 

88- 25 

213 

5576 

MSM5576A 

OKU 

COUNTER 

131- 26 

104 

5486 

S5486F 

VALG 

GATE 

88- 25 

214 

5576 

MSM5576RS 

OKU 

COUNTER 

131- 27 

105 

5486 

S5486W 

MULB 

GATE 

88- 26 

215 

5577 

MSM5577 

OKU 

COUNTER 

131- 28 

106 

5486 

S5486W 

PHIN 

GATE 

88- 26 

216 

5577 

MSM5577A 

OKU 

COUNTER 

131- 29 

107 

5486 

S5486W 

SIC 

GATE 

88- 26 

217 

5577 

MSM5577RS 

OKU 

COUNTER 

131- 30 

108 

5486 

S5486W 

VALG 

GATE 

88- 26 

218 

5600 

NC5600 

NIT 

GATE 

57- 64 

109 

5486 

5486DM 

FSC 

GATE 

111- 71 

219 

5601 

MM5601AN 

NSC 

GATE 

93- 62 

110 

5486 

5486FM 

FSC 

GATE 

111- 72 

220 

5602 

MM5602AN 

NSC 

GATE 

59- 45 


G50 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G50 











LINE 

n — i 

GENERIC 

No. 

NO. 

1 

5611 

2 

5612 

3 

5613 

4 

5617 

5 

5619 

6 

5620 

7 

5622 

8 

5623 

9 

5624 

10 

5625 

11 

5627 

12 

5630 

13 

5900 

14 

5953 

15 

6053 

16 

6054 

17 

6056 

18 

6057 

19 

6058 

20 

6059 

21 

6061 

22 

6062 

23 

6076 

24 

6091 

25 

6092 

26 

6092 

27 

6093 

28 

6118 

29 

6128 

30 

6179 

31 

6207 

32 

6207 

33 

6221 

34 

6250 

35 

6251 

36 

6688 

37 

6688 

38 

6688 

39 

6668 

40 

6688 

41 

6688 

42 

6875 

43 

6875 

44 

6882 

45 

6882 

46 

7030 

47 

7031 

48 

7040 

49 

7045 

50 

7045 

51 

7045 

52 

7045 

53 

7045 

54 

7050 

55 

7055 

56 

7056 

57 

7060 

58 

7061 

59 

7062 

60 

7091 

61 

7091 

62 

7091 

63 

7092 

64 

7092 

65 

7092 

66 

7106 

67 

7107 

68 

7130 

69 

7130 

70 

7130 

71 

7130 

72 

7131 

73 

7131 

74 

7131 

75 

7136 

76 

7136 

77 

7160 

78 

7160 

79 

7160 

80 

7160 

81 

7200 

82 

7200 

83 

7200 

84 

7206 

85 

7206 

86 

7206 

87 

7207 

88 

7208 

89 

7209 

90 

7210 

91 

7211 

92 

7211 

93 

7211 

94 

7211 

95 

7212 

96 

7212 

97 

7212 

98 

7212 

99 

7213 

100 

7215 

101 

7216 

102 

7216 

103 

7216 

104 

7216 

105 

7217 

106 

7217 

107 

7217 

108 

7217 

109 

7217 

110 

7217 


GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

mmrm - 

MM5612AN 

MM5613AN 

MM5617AN 

MM5619AN 

MM5620AN _ 

MM5622AN 

MM5623AN 

MM5624AN _ 

MM5625AN 

MM5627AN 

MM5630AN _ 

5900 

MSM5953RS 

MN6053 _ 

MN6054 

MN6056 

MN6057 _ 

MN6058 

MN6059 

MN6061A _ 

MN6062 

MN6076L 

MN6091 _ 

MN6092 

MN6092A 

MN6093 _ 

XR6118P 

XR6128P 


6207A005F 

6207A010F 

MN6221 _ 

MN6250 

MN6251 

Am6688DL6 

Am6688DL7 

Am6688DL8 

Am6688DM6 

Am6688DM7 

Am6688DM8 

M C6875AL 

MC6875L 

MC6882AL 

MC6882BL 

LS7030 

LS7031 

LS7040 _ 

ICM7045AD 

ICM7045AIDI 

IC M7045AIPI 

ICM7045D 

ICM7045IDI 

ICM7050IPA 

LS7055 

LS7056 

LS7060 _ 

LS7061 

LS7062 

DM7091J _ 

DM7091N 
DM7091W 
DM7092J 
DM7092N 
DM7092W 

NC7106 _ 

NC7107 
DM7130D 
DM7130F 
DM7130F#mil 
DM7130J#mil 
DM7131J 
DM7131N 
DM7131W 

DM7136J _ 

DM7136W 

DM7160D 

DM7160J#mil 

DM7160W 

DM7160W#mil 

DM7200J 

DM7200N 

DM7200W 

ICM7206AJPE 

ICM7206BJPE 

ICM7206JPE 

ICM7207AIPD 

ICM7208IPI 

ICM7209IPA 

LS7210 _ 

ICM7211AIPL 

ICM7211AMIPL 

ICM7211IPL 

ICM7211MIPL 

ICM7212AIPL 

ICM7212AMIPL 

ICM7212IPL 

ICM7212MIPL 

ICM72131PD 

ICM7215IPG 

ICM7216AIJI 

ICM7216BIPI 

ICM7216CIJI 

ICM7216DIPI 

ICM7217AIPI% 

ICM7217BIJI% 

ICM7217C 

ICM7217CIPI% 

ICM7217IJI% 

CD7217AC 


PRODUCT 


GATE 
FLIP FLOP 

■counter 

GATE 
COUNTER 
' COUNTER 
GATE 
COUNTER 
GATE 
FLIP FLOP 

GATE _ 

' DECODER 
COUNTER 
CLOCK/MV 
' CLOCK/MV 
CLOCK/MV 
CLOCK/MV 
' CLOCK/MV 
CLOCK/MV 
SPECIAL 
‘ SPECIAL 
SPECIAL 
CLOCK/MV 
' CLOCK/MV 
CLOCK/MV 
CLOCK/MV 
' SPECIAL 
SPECIAL 
COUNTER 
TIME DELAY 
TIME DELAY 
SPECIAL 
_ CLOCK/MV 
CLOCK/MV 
SPECIAL 
' SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
' SPECIAL 
SPECIAL 
t CLOCK/MV 
i CLOCK/MV 
i LATCHES 

l LATCHES _ 

" COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
TIME DELAY 
TIME DELAY 
TIME DELAY 
_ TIME DELAY 
TIME DELAY 
CLOCK/MV 
' COUNTER 
COUNTER 

COUNTER _ 

_ COUNTER 
COUNTER 
GATE 
GATE 
GATE 

GATE _ 

GATE 
GATE 
COUNTER 
_ COUNTER 
MAGN COMP 
MAGN COMP 
“ MAGN COMP 
MAGN COMP 
MAGN COMP 
MAGN COMP 
MAGN COMP 
MAGN COMP 
~ MAGN COMP 
MAGN COMP 
MAGN COMP 
~ MAGN COMP 
MAGN COMP 
MAGN COMP 
' MAGN COMP 
MAGN COMP 
SPECIAL 
“ SPECIAL 
SPECIAL 
CLOCK/MV 
_ COUNTER 
CLOCK/MV 
TIME DELAY 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 
CLOCK/MV 
SPECIAL 
SPECIAL 
SPECIAL 

Special 

SPECIAL 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 


PAGE 

& 

LINE 

62- 

74 

62- 

75 

37- 

4 

135- 

78 

56- 

97 

132- 

5 

135- 

79 

62- 

76 

132- 

76 

59- 

46 

35- 

29 

65- 

13 

116- 

28 

130- 

78 

154- 

37 

154- 

38 

154- 

39 

154- 

40 

154- 

41 

154- 

42 

183- 

76 

183- 

77 

185- 

15 

154- 

43 

154- 

44 

154- 

45 

154- 

46 

184- 

9 

184- 

10 

133- 

67 

124- 

11 

124- 

12 

182- 

44 

154- 

47 

154- 

48 

185- 

6 

185- 

7 

185- 

8 

185- 

9 

185- 

10 

185- 

11 

154- 

7 

154- 

8 

180- 

53 

180- 

25 

139- 

71 

139- 

72 

139- 

70 

122- 

37 

122- 

38 

122- 

68 

122- 

39 

122- 

69 

154- 

62 

139- 

68 

139- 

69 

139- 

65 

139- 

66 

139- 

67 

99- 

54 

99- 

55 

99- 

56 

99- 

57 

99- 

58 

99- 

59 

129- 

16 

129- 

17 

167- 

1 

167- 

2 

167- 

6 

167- 

7 

165-103 

165-104 

165-105 

165-106 

165-107 

166- 

96 

167- 

8 

166- 

97 

167- 

9 

166- 

48 

166- 

49 

166- 

50 

184- 

91 

184- 

92 

184- 

93 

154- 

64 

136- 

32 

154- 

61 

123- 

41 

184- 

12 

184- 

13 

184- 

14 

184- 

15 

184- 

16 

184- 

17 

184- 

18 

184- 

19 

154- 

63 

185- 

13 

183- 

54 

183- 

55 

183- 

56 

183- 

57 

137-108 1 

137-109 

135- 

64 

1137-110 1 

138- 

1 

135- 

59 1 


MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

TYPE 



& 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

CD72176C 

CD7217C 

DTL 

DTL 

"COUNTER 

COUNTER 

135- 60 
135- 61 

CD7217CC 

DTL 

COUNTER 

135- 62 

ICM7218AIJI% 

INL 

SPECIAL 

184- 20 

ICM7218BIPI% 

INL 

SPECIAL 

184- 21 

ICM7218CIJI% 

INL 

SPECIAL 

184- 22 

!CM7218DIPI% 

INL 

SPECIAL 

184- 23 

ICM7218EIDL% 

INL 

SPECIAL 

184- 24 

DM7220J 

NSC 

PARITY GEN 

173- 39 

DM7220N 

NSC 

PARITY GEN 

173- 40 

DM7220W 

NSC 

PARITY GEN 

173- 41 

ICM7223VF-D 

INL 

SPECIAL 

185- 14 

ICM7224AIPL 

INL 

COUNTER 

136- 41 

ICM7224IPL 

INL 

COUNTER 

136- 42 

CD7224AC 

DTL 

COUNTER 

136- 37 

CD7224C 

DTL 

COUNTER 

136- 38 

ICM7225AIPL 

INL 

COUNTER 

136- 43 

ICM7225IPL 

INL 

COUNTER 

136- 44 

CD7225AC 

DTL 

COUNTER 

136- 39 

CD7225C 

DTL 

COUNTER 

136- 40 

ICM7226AIDL 

INL 

COUNTER 

130- 35 

ICM7226BIPL 

INL 

COUNTER 

130- 36 

ICM7226EV/KIT 

INL 

SPECIAL 

183- 84 

ICM7227AIPI 

DTL 

COUNTER 

135- 65 


ICM7227AIPI% 
ICM7227BIJI% 
ICM7227BIPI 
' ICM7227C 
ICM7227CIPI% 
ICM7227IJI% 

' CD7227AC 
ICM7235AIPL 
ICM7235AMIPL 
' ICM7235IPL 
ICM7235MIPL 
ICM7236AIPL 
” ICM7236IPL 
ICM7240D 
ICM7240IJE 
' LS7240 
ICM7241 
ICM7242D 
' ICM7242IJA 
ICM7250D 
ICM7250IJE 
‘ ICM7260D 
ICM7260IJE 

ICM7273D _ 

_ DM7280J 
DM7280W 
DM7281J 
’ DM7281W 
N7400F 

N7400F _ 

‘ N7400F 
N7400F 

N7400N _ 

‘ N7400N 
N7400N 

N7400N _ 

' N7400N 
TC7400BP 
DM7400N 
' ZN7400E 
ZN7400F 
SN7400J 
' SN7400N 
7400DC 

7400PC _ 

' N7401F 
N7401F 

N7401F _ 

‘ N7401N 
N7401N 

N7401N _ 

_ DM7401N 
ZN7401E 
ZN7401F 
" SN7401J 
SN7401N 

7401 DC _ 

“ 7401PC 
N7402F 

N7402F _ 

_ N7402F 
N7402F 

N7402N _ 

' N7402N 
N7402N 

N7402N _ 

“ N7402N 
DM7402N 
ZN7402E 
" ZN7402F 
SN7402J 
SN7402N 
~ 7402DC 
7402PC 

N7403F _ 

“ N7403F 
N7403F 

N7403F _ 

' N7403N 
N7403N 
N7403N 
“ N7403N 
N7403N 
DM7403N 
~ ZN7403E 
ZN7403J_ 


COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
‘ COUNTER 
COUNTER 
COUNTER 
‘ COUNTER 
SPECIAL 
SPECIAL 
■ Special 
SPECIAL 
COUNTER 
COUNTER 
SPECIAL 
SPECIAL 
_ MAGN COMP 
FREQ DIVID 
SPECIAL 


Special 1 

183- 61 

SPECIAL 

183- 62 

SPECIAL 

183- 63 

SPECIAL 

183- 64 

SPECIAL 

183- 65 

SPECIAL 

183- 23 

COUNTER 

149- 10 

COUNTER 

149- 11 

COUNTER 

143- 39 

COUNTER 

143- 40 

GATE 

105- 25 

GATE 

105- 25 

GATE 1 

105- 25 

GATE 

105- 25 

GATE 

105- 26 

GATE 

105- 26 

GATE 

105- 26 

GATE 

105- 26 

GATE 

105- 26 

GATE 

64- 88 

GATE 

99- 60 

CaTe 

110- 46 

GATE 

110- 47 

GATE 

108- 24 

GATE 1 

108- 25 

GATE 

98-108 

GATE 

98-109 

GATE 1 

105- 27 

GATE 

105- 27 

GATE 

105- 27 

GATE 

105- 28 

GATE 

105- 28 

GATE 

105- 28 

Cate 

99- 61 

GATE 

110- 48 

GATE 

110- 49 

Gate 

108- 26 

GATE 

108- 27 

GATE 

98-110 

GATE 

99- 1 

GATE 

92- 30 

GATE 

92- 30 

GATE 

92- 30 

GATE 

92- 30 

GATE 

92- 31 

Cate 

92- 31 

GATE 

92- 31 

GATE 

92- 31 

GATE 

92- 31 

GATE 

91- 6 

GATE 

93- 59 

CaTe 

93- 60 

GATE 

93- 3 

GATE 

93- 4 

GATE 

90- 71 

GATE 

90- 72 

GATE 

105- 29 

GATE 

105- 29 

GATE 

105- 29 

GATE 

105- 29 

GATE 

105- 30 

GATE 

105- 30 

GATE 

105- 30 

CaTe 

105- 30 

GATE 

105- 30 

GATE 

99- 62 

GATE 

108- 69 

GATE 

108- 70 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 







GENEF 

IIC PROC 

)UCT 1 

NDEX 

IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 

LINE 

T] 

^ GENERIC 

3 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


LINE 

U 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 



NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

7403 

SN7403J 

TIT 

GATE 

108- 28 


Ill 

7421 

N7421N 

VALG 

T5ATE 

80- 10 

2 

7403 

SN7403N 

Til 

GATE 

108- 29 


112 

7421 

7421 DC 

FSC 

GATE 

75-109 

3 

7403 

7403DC 

FSC 

GATE 

99- 2 


113 

7421 

7421 PC 

FSC 

GATE 

75-110 1 

4 

7403 

7403PC 

FSC 

GATE 

99- 3 


114 

7422 

SN7422J 

Til 

GATE 

108- 35 ! 

5 

7404 

N7404F 

SIC 

GATE 

115- 52 


115 

7422 

SN7422N 

Til 

GATE 

108- 36 

6 

7404 

N7404F 

VALG 

GATE 

115- 52 


116 

7422 

7422DC 

FSC 

GATE 

94- 23 

7 

7404 

N7404N 

SIC 

GATE 

115- 53 


117 

7422 

7422PC 

FSC 

GATE 

94- 24 

8 

7404 

N7404N 

VALG 

GATE 

115- 53 


118 

7423 

N7423F 

MULB 

GATE 

92- 32 

9 

7405 

N7405F 

SIC 

GATE 

115- 54 


119 

7423 

N7423F 

PHIN 

GATE 

92- 32 

10 

7405 

N7405F 

VALG 

GATE 

115- 54 


120 

7423 

N7423F 

VALG 

GATE 

92- 32 

11 

7405 

N7405N 

SIC 

GATE 

115- 55 


121 

7423 

N7423N 

MULB 

GATE 

92- 33 

12 

7405 

N7405N 

VALG 

GATE 

115- 55 


122 

7423 

N7423N 

PHIN 

GATE 

92- 33 

13 

7406 

N7406N 

RTCF 

GATE 

115- 56 


123 

7423 

N7423N 

VALG 

GATE 

92- 33 

14 

7406 

N7406N 

VALG 

GATE 

115- 56 


124 

7423 

DM7423N 

NSC 

GATE 

91- 7 

15 

7408 

N7408F 

MULB 

GATE 

80- 3 


125 

7423 

SN7423J 

Til 

GATE 

93- 5 

16 

7408 

N7408F 

PHIN 

GATE 

80- 3 


126 

7423 

SN7423N 

Til 

GATE 

93- 6 

17 

7408 

N7408F 

RTCF 

GATE 

80- 3 


127 

7423 

7423PC 

FSC 

GATE 

90- 73 

18 

7408 

N7408F 

VALG 

GATE 

80- 3 


128 

7425 

N7425F 

MULB 

GATE 

92- 34 

19 

7408 

N7408N 

MULB 

GATE 

80- 4 


129 

7425 

N7425F 

PHIN 

GATE 

92- 34 

20 

7408 

N7408N 

PHIN 

GATE 

80- 4 


130 

7425 

N7425F 

RTCF 

GATE 

92- 34 

21 

7^08 

N7408N 

RTCF 

GATE 

80- 4 


131 

7425 

N7425F 

VALG 

GATE 

92- 34 

22 

7408 

N7408N 

SIC 

GATE 

80- 4 


132 

7425 

N7425N 

MULB 

GATE 

92- 35 

23 

7408 

N7408N 

VALG 

GATE 

80- 4 


133 

7425 

N7425N 

PHIN 

GATE 

92- 35 

24 

7408 

DM7408N 

NSC 

GATE 

78- 2 


134 

7425 

N7425N 

RTCF 

GATE 

92- 35 

25 

7408 

ZN7408E 

FERB 

GATE 

110- 91 


135 

7425 

N7425N 

SIC 

GATE 

92- 35 

26 

7408 

ZN7408J 

FERB 

GATE 

110- 92 


136 

7425 

N7425N 

VALG 

GATE 

92- 35 

27 

7408 

SN7408J 

Til 

GATE 

110- 81 


137 

7425 

DM7425N 

NSC 

GATE 

91- 8 

28 

7408 

SN7408N 

Til 

GATE 

110- 82 


138 

7425 

ZN7425E 

FERB 

GATE 

93- 28 

29 

7408 

7408DC 

FSC 

GATE 

77- 76 


139 

7425 

ZN7425J 

FERB 

GATE 

93- 29 

30 

7408 

7408PC 

FSC 

GATE 

77- 77 


140 

7425 

SN7425J 

Til 

GATE 

93- 7 

31 

7409 

N7409F 

MULB 

GATE 

80- 5 


141 

7425 

SN7425N 

Til 

GATE 

93- 8 

32 

7409 

N7409F 

PHIN 

GATE 

80- 5 


142 

7425 

7425DC 

FSC 

GATE 

90- 74 I 

33 

740y 

N7409F 

VALG 

GATE 

80- 5 


143 

7425 

7425PC 

FSC 

GATE 

90- 75 

34 

7409 

N7409N 

MULB 

GATE 

80- 6 


144 

7426 

N7426F 

MULB 

GATE 

105- 37 

35 

7409 

N7409N 

PHIN 

GATE 

80- 6 


145 

7426 

N7426F 

PHIN 

GATE 

105- 37 

36 

7409 

N7409N 

VALG 

GATE 

80- 6 


146 

7426 

N7426F 

RTCF 

GATE 

105- 37 

37 

7409 

DM7409N 

NSC 

GATE 

78- 3 


147 

7426 

N7426F 

VALG 

GATE 

105- 37 

38 

7409 

ZN7409E 

FERB 

GATE 

110- 93 


148 

7426 

N7426N 

MULB 

GATE 

105- 38 

39 

7409 

ZN7409J 

FERB 

GATE 

110- 94 


149 

7426 

N7426N 

PHIN 

GATE 

105- 38 

40 

7409 

SN7409J 

Til 

GATE 

110- 83 


150 

7426 

N7426N 

RTCF 

GATE 

105- 38 

41 

7409 

SN7409N 

Til 

GATE 

110- 84 


151 

7426 

N7426N 

SIC 

GATE 

105- 38 

42 

7409 

7409DC 

FSC 

GATE 

77- 78 


152 

7426 

N7426N 

VALG 

GATE 

105- 38 

43 

7409 

7409PC 

FSC 

GATE 

77- 79 


153 

7426 

SN7426J 

Til 

GATE 

108- 37 

44 

7410 

N7410F 

MULB 

GATE 

105- 31 


154 

7426 

SN7426N 

Til 

GATE 

108- 38 

45 

7410 

N7410F 

PHIN 

GATE 

105- 31 


155 

7426 

7426DC 

FSC 

GATE 

99- 8 

46 

7410 

N7410F 

RTCF 

GATE 

105- 31 


156 

7426 

7426PC 

FSC 

GATE 

99- 9 

47 

7410 

N7410F 

VALG 

GATE 

105- 31 


157 

7427 

N7427F 

MULB 

GATE 

92- 36 

48 

7410 

N7410N 

MULB 

GATE 

105- 32 


158 

7427 

N7427F 

PHIN 

GATE 

92- 36 

49 

7410 

N7410N 

PHIN 

GATE 

105- 32 


159 

7427 

N7427F 

RTCF 

GATE 

92- 36 

50 

7410 

N7410N 

RTCF 

GATE 

105- 32 


160 

7427 

N7427F 

VALG 

GATE 

92- 36 

51 

7410 

N7410N 

SIC 

GATE 

105- 32 


161 

7427 

N7427N 

MULB 

GATE 

92- 37 

52 

7410 

N7410N 

VALG 

GATE 

105- 32 


162 

7427 

N7427N 

PHIN 

GATE 

92- 37 

53 

7410 

DM741 ON 

NSC 

GATE 

99- 63 


163 

7427 

N7427N 

RTCF 

GATE 

92- 37 

54 

7410 

ZN7410E 

FERB 

GATE 

110- 50 


164 

7427 

N7427N 

SIC 

GATE 

92- 37 

55 

7410 

ZN7410F 

FERB 

GATE 

110- 51 


165 

7427 

N7427N 

VALG 

GATE 

92- 37 

56 

7410 

SN7410J 

Til 

GATE 

108- 30 


166 

7427 

DM7427N 

NSC 

GATE 

91- 9 

57 

7410 

SN7410N 

Til 

GATE 

108- 31 


167 

7427 

ZN7427E 

FERB 

GATE 

93- 30 

58 

7410 

741ODC 

FSC 

GATE 

94- 21 


168 

7427 

ZN7427J 

FERB 

GATE 

93- 31 

59 

7410 

741OPC 

FSC 

GATE 

99- 4 


169 

7427 

SN7427J 

Til 

GATE 

93- 9 

60 

7411 

N7411F 

MULB 

GATE 

80- 7 


170 

7427 

SN7427N 

Til 

GATE 

93- 10 

61 

7411 

N7411F 

PHIN 

GATE 

80- 7 


171 

7427 

7427DC 

FSC 

GATE 

90- 76 

62 

7411 

N7411F 

RTCF 

GATE 

80- 7 


172 

7427 

7427PC 

FSC 

GATE 

90- 77 

63 

7411 

N7411F 

VALG 

GATE 

80- 7 


173 

7428 

ZN7428E 

FERB 

GATE 

93- 32 

64 

7411 

N7411N 

MULB 

GATE 

80- 8 


174 

7428 

ZN7428J 

FERB 

GATE 

93- 33 

65 

7411 

N7411N 

PHIN 

GATE 

80- 8 


175 

7428 

SN7428J 

Til 

GATE 

93- 11 

66 

7411 

N7411N 

RTCF 

GATE 

80- 8 


176 

7428 

SN7428N 

Til 

GATE 

93- 12 

67 

7411 

N7411N 

SIC 

GATE 

80- 8 


177 

7430 

N7430F 

MULB 

GATE 

105- 39 

68 

7411 

N7411N 

VALG 

GATE 

80- 8 


178 

7430 

N7430F 

PHIN 

GATE 

105- 39 

69 

7411 

DM741 IN 

NSC 

GATE 

78- 4 


179 

7430 

N7430F 

RTCF 

GATE 

105- 39 

70 

7411 

7411 DC 

FSC 

GATE 

75-107 


180 

7430 

N7430F 

VALG 

GATE 

105- 39 

71 

7411 

7411 PC 

FSC 

GATE 

75-108 


181 

7430 

N7430N 

MULB 

GATE 

105- 40 

72 

7412 

N7412F 

MULB 

GATE 

105- 33 


182 

7430 

N7430N 

PHIN 

GATE 

105- 40 

73 

7412 

N7412F 

PHIN 

GATE 

105- 33 


183 

7430 

N7430N 

RTCF 

GATE 

105- 40 

74 

7412 

N7412F 

VALG 

GATE 

105- 33 


184 

7430 

N7430N 

SIC 

GATE 

105- 40 

75 

7412 

N7412N 

MULB 

GATE 

105- 34 


185 

7430 

N7430N 

VALG 

GATE 

105- 40 

76 

7412 

N7412N 

PHIN 

GATE 

105- 34 


186 

7430 

DM7430N 

NSC 

GATE 

99- 65 

77 

7412 

N7412N 

VALG 

GATE 

105- 34 


187 

7430 

ZN7430E 

FERB 

GATE 

110- 54 

78 

7412 

ZN7412E 

FERB 

GATE 

108- 71 


188 

7430 

ZN7430F 

FERB 

GATE 

110- 55 

79 

7412 

ZN7412J 

FERB 

GATE 

108- 72 


189 

7430 

SN7430J 

Til 

GATE 

108- 39 

80 

7412 

SN7412J 

Til 

GATE 

108- 32 


190 

7430 

SN7430N 

Til 

GATE 

108- 40 

81 

7412 

SN7412N 

Til 

GATE 

108- 33 


191 

7430 

7430DC 

FSC 

GATE 

99- 10 

82 

7412 

SN7412W 

Til 

GATE 

108- 34 


192 

7430 

7430PC 

FSC 

GATE 

99- 11 

83 

7412 

7412DC 

FSC 

GATE 

94- 22 


193 

7432 

N7432F 

MULB 

GATE 

88- 17 

84 

7412 

7412PC 

FSC 

GATE 

99- 5 


194 

7432 

N7432F 

PHIN 

GATE 

88- 17 

85 

7416 

N7416F 

VALG 

GATE 

115- 57 


195 

7432 

N7432F 

RTCF 

GATE 

88- 17 

86 

7416 

N7416N 

VALG 

GATE 

115- 58 


196 

7432 

N7432F 

VALG 

GATE 

88- 17 

87 

7420 

N7420F 

MULB 

GATE 

105- 35 


197 

7432 

N7432N 

MULB 

GATE 

88- 18 

88 

7420 

N7420F 

PHIN 

GATE 

105- 35 


198 

7432 

N7432N 

PHIN 

GATE 

88- 18 

89 

7420 

N7420F 

RTCF 

GATE 

105- 35 


199 

7432 

N7432N 

RTCF 

GATE 

88- 18 

90 

7420 

N7420F 

VALG 

GATE 

105- 35 


200 

7432 

N7432N 

SIC 

GATE 

88- 18 

91 

7420 

N7420N 

MULB 

GATE 

105- 36 


201 

7432 

N7432N 

VALG 

GATE 

88- 18 

92 

7420 

N7420N 

PHIN 

GATE 

105- 36 


202 

7432 

DM7432N 

NSC 

GATE 

87- 89 

93 

7420 

N7420N 

RTCF 

GATE 

105- 36 


203 

7432 

ZN7432E 

FERB 

GATE 

88- 46 

94 

7420 

N7420N 

SIC 

GATE 

105- 36 


204 

7432 

ZN7432J 

FERB 

GATE 

88- 47 

95 

7420 

N7420N 

VALG 

GATE 

105- 36 


205 

7432 

SN7432J 

Til 

GATE 

88- 40 

96 

7420 

DM7420N 

NSC 

GATE 

99- 64 


206 

7432 

SN7432N 

Til 

GATE 

88- 41 

97 

7420 

ZN7420E 

FERB 

GATE 

110- 52 


207 

7432 

7432DC 

FSC 

GATE 

87- 85 

98 

7420 

ZN7420F 

FERB 

GATE 

110- 53 


208 

7432 

7432PC 

FSC 

GATE 

87- 86 

99 

7420 

SN7420J 

Til 

GATE 

110- 85 


209 

7433 

SN7433J 

Til 

GATE 

93- 13 

100 

7420 

SN7420N 

Til 

GATE 

110- 86 


210 

7433 

SN7433N 

Til 

GATE 

93- 14 

101 

7420 

7420DC 

FSC 

GATE 

99- 6 


211 

7437 

DM7437N 

NSC 

GATE 

99- 66 

102 

7420 

7420PC 

FSC 

GATE 

99- 7 


212 

7437 

ZN7437E 

FERB 

GATE 

108- 73 

103 

7421 

N7421F 

MULB 

GATE 

80- 9 


213 

7437 

ZN7437J 

FERB 

GATE 

108- 74 

104 

7421 

N7421F 

PHIN 

GATE 

80- 9 


214 

7437 

SN7437J 

Til 

GATE 

108- 41 

105 

7421 

N7421F 

RTCF 

GATE 

80- 9 


215 

7437 

SN7437N 

Til 

GATE 

108- 42 

106 

7421 

N7421F 

VALG 

GATE 

80- 9 


216 

7437 

7437DC 

FSC 

GATE 

99- 12 

107 

7421 

N7421N 

MULB 

GATE 

80- 10 


217 

7437 

7437PC 

FSC 

GATE 

99- 13 

108 

7421 

N7421N 

PHIN 

GATE 

80- 10 


218 

7438 

DM7438N 

NSC 

GATE 

99- 67 

109 

7421 

N7421N 

RTCF 

GATE 

80- 10 


219 

7438 

ZN7438E 

FERB 

GATE 

108- 75 

110 

7421 

N7421N 

SIC 

GATE 

80- 10 


220 

7438 

ZN7438J 

FERB 

GATE 

108- 76 


G52 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G52 




















GENERIC PRODUCT 


NDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

^ GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

a 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

7438 

SN7438J 

TIT 

GATE 

108- 43 

Ill 

7460 

7460PC 

FSC 

GATE 

113- 84 

2 

7438 

SN7438N 

Til 

GATE 

108- 44 

112 

7460 

N7460F 

MULB 

GATE 

114- 2 

3 

7438 

7438DC 

FSC 

GATE 

99- 14 

113 

7460 

N7460F 

PHIN 

GATE 

114- 2 

4 

7438 

7438PC 

FSC 

GATE 

99- 15 

114 

7460 

N7460F 

VALG 

WE 

114- 2 

5 

7440 

DM7440N 

NSC 

GATE 

99- 68 

115 

7460 

N7460N 

MULB 

GATE 

114- 3 

6 

7440 

ZN7440E 

FERB 

GATE 

110- 56 

116 

7460 

N7460N 

PHIN 

GATE 

114- 3 

7 

7440 

ZN7440F 

FERB 

GATE 

110- 57 

117 

7460 

N7460N 

VALG 

GATE 

114- 3 

8 

7440 

SN7440J 

Til 

GATE 

108- 45 

118 

7460 

DM7460N 

NSC 

GATE 

113- 89 

9 

7440 

SN7440N 

Tl! 

GATE 

108- 46 

119 

7460 

ZN7460E 

FERB 

GATE 

114- 81 

10 

7441 

DM7441 AN 

NSC 

DECODER 

119- 34 

120 

7460 

ZN7460F 

FERB - 

GATE 

114- 82 

11 

7442 

N7442F 

MULB 

DECODER 

120- 7 

121 

7460 

SN7460J 

Til 

GATE 

114- 41 

12 

7442 

N7442F 

PHIN 

DECODER 

120- 7 

122 

7460 

SN7460N 

Til 

GATE 

114- 42 

13 

7442 

N7442F 

RTCF 

DECODER 

120- 7 

123 

7470 

7470PC 

FSC 

FLIP FLOP 

49- 57 

14 

7442 

N7442F 

VALG 

DECODER 

120- 7 

124 

7470 

N7470F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 80 

15 

7442 

N7442N 

MULB 

DECODER 

120- 8 

125 

7470 

N7470F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 80 

16 

7442 

N7442N 

PHIN 

DECODER 

120- 8 

126 

7470 

N7470F 

VAHT 

FLIP FLOP 

45- 80 

17 

7442 

N7442N 

RTCF 

DECODER 

120- 8 

127 

7470 

N7470N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 81 

18 

7442 

N7442N 

SIC 

DECODER 

120- 8 

128 

7470 

N7470N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 81 

19 

7442 

N7442N 

VALG 

DECODER 

120- 8 

129 

7470 

N7470N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 81 

20 

7442 

DM7442N 

NSC 

DECODER 

119- 35 

130 

7470 

DM7470N 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 64 

21 

7442 

ZN7442E 

FERB 

DECODER 

120- 56 

131 

7470 

ZN7470E ! 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 19 

22 

7442 

ZN7442J 

FERB 

DECODER 

120- 57 

132 

7470 

ZN7470F 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 20 

23 

7442 

SN7442AJ 

Til 

DECODER 

120- 41 

133 

7470 

SN7470J 

Til 

FLIP FLOP 

49- 76 

24 

7442 

SN7442AN 

Til 

DECODER 

120- 42 

134 

7470 

SN7470N 

Til 

FLIP FLOP 

49- 77 

25 

7442 

7442ADC 

FSC 

DECODER 

120- 64 

135 

7472 

7472DC 

FSC 

FLIP FLOP 

49- 58 

26 

7442 

7442APC 

FSC 

DECODER 

120- 65 

136 

7472 

7472PC 

FSC 

FLIP FLOP 

49- 59 

27 

7443 

N7443F 

MULB 

DECODER 

121- 9 

137 

7472 

N7472F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 82 

28 

7443 

N7443F 

PHIN 

DECODER 

121- 9 

138 

7472 

N7472F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 82 

29 

7443 

N7443F 

VALG 

DECODER 

121- 9 

139 

7472 

N7472F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 82 

30 

7443 

N7443N 

MULB 

DECODER 

120- 9 

140 

7472 

N7472N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 83 

31 

7443 

N7443N 

PHIN 

DECODER 

120- 9 

141 

7472 

N7472N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 83 

32 

7443 

N7443N 

VALG 

DECODER 

120- 9 

142 

7472 

N7472N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 83 

33 

7443 

SN7443AJ 

Til 

DECODER 

121- 14 

143 

7472 

DM7472N 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 65 

34 

7443 

SN7443AN 

Til 

DECODER 

121- 15 

144 

7472 

ZN7472E 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 21 

35 

7444 

N7444F 

MULB 

DECODER ; 

121- 65 

145 

7472 

ZN7472F 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 22 

36 

7444 

N7444F 

PHIN 

DECODER 

121- 65 

146 

7472 

SN7472J 

Til 

FLIP FLOP 

49- 78 

37 

7444 

N7444F 

VALG 

DECODER 

121- 65 

147 

7472 

SN7472N 

Til 

FLIP FLOP 

49- 79 

38 

7444 

N7444N 

MULB 

DECODER 

121- 66 

148 

7473 

7473DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 97 

39 

7444 

N7444N 

PHIN 

DECODER 

121- 66 

149 

7473 

7473PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42- 98 

40 

7444 

N7444N 

VALG 

DECODER 

121- 66 

150 

7473 

N7473F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 84 

41 

7444 

SN7444AJ 

Til 

DECODER 

121- 71 

151 

7473 

N7473F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 84 

42 

7444 

SN7444AN 

Til 

DECODER 

121- 72 

152 

7473 

N7473F 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 84 

43 

7445 

DM7445N 

NSC 

DECODER 

119- 36 

153 

7473 

N7473F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 84 

44 

7445 

SN7445J 

Til 

DECODER 

120- 43 

154 

7473 

N7473N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 85 

45 

7445 

SN7445N 

TH 

DECODER 

120- 44 

155 

7473 

N7473N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 85 

46 

7445 

7445DC 

FSC 

DECODER 

119- 14 

156 

7473 

N7473N 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 85 

47 

7445 

7445PC 

FSC 

DECODER 

119- 15 

157 

7473 

N7473N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 85 

48 

7447 

SN7447J 

Til 

DECODER 

120- 84 

158 

7473 

N7473N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 85 

49 

7447 

SN7447N 

Til 

DECODER 

120- 85 

159 

7473 

DM7473N 

NSC 

FLIP FLOP 1 

43- 4 

50 

7450 

N7450F 

MULB 

GATE 

113-108 

160 

7473 

ZN7473E 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 23 

51 

7450 

N7450F 

PHIN 

GATE 

113-108 

161 

7473 

ZN7473F 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 24 

52 

7450 

N7450F 

RTCF 

GATE i 

113-108 

162 

7473 

SN7473J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 1 

53 

7450 

N7450F 

VALG 

GATE 

113-108 

163 

7473 

SN7473N 

Til 

FLIP FLOP 

47- 2 

54 

7450 

N7450N 

MULB 

GATE 

113-109 

164 

7474 

7474DC 

FSC 

FLIP FLOP 

i 51- 49 

55 

7450 

N7450N 

PHIN 

GATE 

113-109 

165 

7474 

7474PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 50 

56 

7450 

N7450N 

RTCF 

GATE 

113-109 

166 

7474 

N7474F 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 55 

57 

7450 

N7450N 

VALG 

GATE 

113-109 

167 

7474 

N7474F 

PHIN 

FLIP FLOP 

52- 55 

58 

7450 

DM7450N 

NSC 

GATE 

83-106 

168 

7474 

N7474F 

RTCF 

FLIP” FLOP 

52- 55 

59 

7450 

ZN7450E 

FERB 

GATE 

113- 32 

169 

7474 

N7474F 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 55 

60 

7450 

ZN7450F 

FERB 

GATE 

113- 33 

170 

7474 

N7474N 

MULB 

FLIP FLOP 

52- 56 

61 

7450 

SN7450J 

Til 

(5aTe 

87- 8 

171 

7474 

N7474N 

PHIN 

[FLIP FLOP 

52- 56 

62 

7450 

SN7450N 

Til 

GATE 

87- 9 

172 

7474 

N7474N 

RTCF 

FLIP FLOP 

52- 56 

63 

7450 

7450DC 

FSC 

GATE 

83- 85 

173 

7474 

N7474N 

SIC 

FLIP FLOP 

52- 56 

64 

7450 

7450PC 

FSC 

GATE 

83- 86 

174 

7474 

N7474N 

VALG 

FLIP FLOP 

52- 56 

65 

7451 

N7451F 

MULB 

GATE 

86- 32 

175 

7474 

DM7474N 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 62 

66 

7451 

N7451F 

PHIN 

GATE 

86- 32 

176 

7474 

ZN7474E 

FERB 

FLIP FLOP 

54- 61 

67 

7451 

N7451F 

RTCF 

GATE 

86- 32 

177 

7474 

IZN7474F 1 

FERF 

FLIP FLOP 

54- 62 

68 

7451 

N7451F 

VALG 

GATE 

86- 32 

178 

7474 

SN7474J 

Til 

FLIP FLOP 

53- 24 

69 

7451 

N7451N 

MULB 

GATE 

86- 33 

179 

7474 

SN7474N 

Til 

FLIP FLOP 

53- 25 ! 

70 

7451 

N7451N 

PHIN 

GATE 

86- 33 

180 

7475 

7475DC 

F5C - 

LATCHES 

179- 3 

71 

7451 

N7451N 

RTCF 

GATE 

86- 33 

181 

7475 

7475PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 51 

72 

7451 

N7451N 

SIC 

GATE 

86- 33 

182 

7475 

N7475F 

MULB 

LATCHES 

177- 68 

73 

7451 

N7451N 

VALG 

GATE 

86- 33 

183 

7475 

N7475F 

PHIN 

LATCHES 

177- 68 

74 

7451 

DM7451N 

NSC 

GATE 

83-107 

184 

7475 

N7475F 

RTCF 

LATCHES 

177- 68 

75 

7451 

ZN7451E 

FERB 

GATE 

113- 34 

185 

7475 

N7475F 

VALG 

LATCHES 

177- 68 

76 

7451 

ZN7451F 

FERB 

GATE 

113- 35 

186 

7475 

N7475N 

MULB 

LATCHES 

177- 69 

77 

7451 

SN7451 

Til 

GATE 

87- 10 

187 

7475 

N7475N 

PHIN 

LATCHES 

177- 69 

78 

7451 

SN7451J 

Til 

GATE 

87- 11 

188 

7475 

N7475N 

RTCF 

LATCHES 

177- 69 

79 

7451 

SN7451N 

Til 

GATE 

87- 12 

189 

7475 

N7475N 

SlC 

LATCHES 

177- 69 

80 

7451 

7451 DC 

FSC 

GATE 

83- 87 

190 

7475 

N7475N 

VALG 

LATCHES 

177- 69 

81 

7451 

7451 PC 

FSC 

GATE 

83- 88 

191 

7475 

DM7475N 

NSC 

LATCHES 

177- 49 

82 

7453 

7453DC 

FSC 

GATE 

83- 89 

192 

7475 

ZN7475E 

FERB 

FLIP FLOP 

54- 63 

83 

7453 

7453PC 

FSC 

GATE 

83- 90 

193 

7475 

SN7475J 

Til 

LATCHES 

177- 80 

84 

7453 

N7453F 

MULB 

GATE 

113-110 

194 

7475 

SN7475N 

Til 

LATCHES 

177- 81 

85 

7453 

N7453F 

PHIN 

GATE 

113-110 

195 

7476 

7476DC 

F§C 

FLIP FLOP 

42- 99 

86 

7453 

N7453F 

VALG 

GATE 

113-110 

196 

7476 

7476PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42-100 

87 

7453 

N7453N 

MULB 

GATE 

114- 1 

197 

7476 

TC7476BP 

TOSJ 

FLIP FLOP 

34- 85 

88 

7453 

N7453N 

PHIN 

GATE 

114- 1 

198 

7476 

N7476F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 86 

89 

7453 

N7453N 

VALG 

GATE 

114- 1 

199 

7476 

N7476F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 86 

90 

7453 

DM7453N 

NSC 

GATE 

83-108 

200 

7476 

N7476F 

RTCF 

FLIP FLOP 

45- 86 

91 

7453 

ZN7453E 

FERB 

Gate 

82- 59 

201 

7476 

N7476F 

VAL61 

FLIP FLOP 

45- 86 

92 

7453 

ZN7453F 

FERB 

GATE 

82- 60 

202 

7476 

N7476N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 87 

93 

7453 

SN7453 

Til 

GATE 

87- 13 

203 

7476 

N7476N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 87 

94 

7453 

SN7453J 

Til 

GATE 

87- 14 

204 

7476 

N7476N 

RTCT 

FLIP FLOP 

45- 87 

95 

7453 

SN7453N 

Til 

GATE 

87- 15 

205 

7476 

N7476N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 87 

96 

7454 

7454DC 

FSC 

GATE 

83- 91 

206 

7476 

N7476N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 87 

97 

7454 

7454PC 

FSC 

GATE 

83- 92 

207 

7476 

DM7476N 

NSC - " 

FLIP FLOP 

43- 5 

98 

7454 

N7454F 

MULB 

GATE 

86- 34 

208 

7476 

ZN7476E 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 25 

99 

7454 

N7454F 

PHIN 

GATE 

86- 34 

209 

7476 

SN7476J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 3 

100 

7454 

N7454F 

VALG 

GATE 

86- 34 

210 

7476 

SN7476N 

Til 

FLIP FLOP 

47- 4 [ 

101 

7454 

N7454N 

MULB 

GATE 

86- 35 

211 

7480 

N7480F 

MULB 

ADDER 

160- 68 

102 

7454 

N7454N 

PHIN 

GATE 

86- 35 

212 

7480 

N7480F 

PHIN 

ADDER 

160- 68 

103 

7454 

N7454N 

VALG 

GATE 

86- 35 

213 

7480 

N7480F 

VALg" 

ADDER 

160- 68 

104 

7454 

DM7454N 

NSC 

GATE 

83-109 

214 

7480 

N7480N 

MULB 

ADDER 

160- 69 

105 

7454 

ZN7454E 

FERB 

GATE 

82- 61 

215 

7480 

N7480N 

PHIN 

ADDER 

160- 69 

106 

7454 

ZN7454F 

FERB 

GATE 

82- 62 

216 

7480 

N7480N 

VALG 

ADDER 

160- 69 

107 

7454 

SN7454 

Til 

GATE 

87- 16 

217 

7480 

SN7480J 

Til 

ADDER 

160- 74 

108 

7454 

SN7454J 

Til 

GATE 

87- 17 

218 

7480 

SN7480N 

Til 

ADDER 

160- 75 

109 

7454 

SN7454N 

Til 

GATE 

87- 18 

219 

7482 

SN7482J 

Til 

ADDER 

160- 92 

110 

7460 

7460DC 

FSC 

GATE 

113- 83 

220 

7482 

SN7482N 

Til 

ADDER 

160- 93 
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D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G53 




GENEF 

lie PROE 

)UCT 1 

NDE 

IN ORDER OF: (1)GENER!C NO. (2)MFR TYPE NO. 


D 

2] 






IT 

2J 




LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


LINE 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No. 


TYPE 



& i 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 



NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

7483 

7483ADC 

FSC 

ADDER 

l6l- 24 


in 

7554 

DM7554W 

NSC 

COUNTER 

150- 98 

2 

7483 

7483APC 

FSC 

ADDER 

161- 25 


112 

7555 

DM7555J#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 54 

3 

7483 

N7483F 

MULB 

ADDER 

162- 22 


113 

7555 

DM7555N 

NSC 

COUNTER 

142- 96 

4 

7483 

N7483F 

PHIN 

ADDER 

162- 22 


114 

7555 

DM7555W#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 55 

5 

7483 

N7483F 

RTCF 

ADDER 

162- 22 


115 

7555 

ICM7555IPA 

INL 

TIME DELAY 

122- 70 

6 

7483 

N7483F 

VALG 

ADDER 

162- 22 


116 

7555 

ICM7555ITY 

INL 

TIME DELAY 

122- 71 

7 

7483 

N7483N 

MULB 

ADDER 

162- 23 


117 

7555 

ICM7555MTY 

INL 

TIME DELAY 

122- 72 

8 

7483 

N7483N 

PHIN 

ADDER 

162- 23 


118 

7556 

DM7556J#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 50 

9 

7483 

N7483N 

RTCF 

ADDER 

162- 23 


119 

7556 

DM7556N 

NSC 

COUNTER 

149- 30 

10 

7483 

N7483N 

SIC 

ADDER 

162- 23 


120 

7556 

DM7556W#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 51 

11 

7483 

N7483N 

VALG 

ADDER 

162- 23 


121 

7556 

ICM7556IPD 

INL 

TIME DELAY 

122- 73 

12 

7483 

DM7483N 

NSC 

ADDER 

162- 21 


122 

7556 

ICM7556MDD 

INL 

TIME DELAY 

122- 74 

13 

7483 

SN7483AJ 

Til 

ADDER 

161- 68 


123 

7560 

DM7560J 

NSC 

COUNTER 

142- 9 

14 

7483 

SN7483AN 

Til 

ADDER 

161- 69 


124 

7560 

DM7560W 

NSC 

COUNTER 

142- 10 

15 

7485 

N7485F 

MULB 

MAGN COMP 

166- 26 


125 

7563 

DM7563J 

NSC 

COUNTER 

147- 80 

16 

7485 

N7485F 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 26 


126 

7563 

DM7563W 

NSC 

COUNTER 

147- 81 

17 

7485 

N7485F 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 26 


127 

7613 

DM7613J#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 61 

18 

7485 

N7485F 

VALG 

MAGN COMP 

166- 26 


128 

7613 

DM7613W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 62 

19 

7485 

N7485N 

MULB 

MAGN COMP 

166- 27 


129 

7819 

DM7819J 

NSC 

GATE 

78- 5 

20 

7485 

N7485N 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 27 


130 

7819 

DM7819N 

NSC 

GATE 

78- 6 

21 

7485 

N7485N 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 27 


131 

7819 

DM7819W 

NSC 

GATE 

78- 7 

22 

7485 

N7485N 

SIC 

MAGN COMP 

166- 27 


132 

7819 

DS7819J 

NSC 

GATE 

78- 11 

23 

7485 

N7485N 

VALG 

MAGN COMP 

166- 27 


133 

7819 

DS7819W 

NSC 

GATE 

78- 12 

24 

7485 

DM7485N 

NSC 

MAGN COMP 

166- 24 


134 

7853 

DM7853J 

NSC 

TIME DELAY 

125- 69 

25 

7485 

SN7485J 

Til 

MAGN COMP 

166- 37 


135 

7853 

DM7853W 

NSC 

TIME DELAY 

125- 70 

26 

7485 

SN7485N 

Til 

MAGN COMP 

166- 38 


136 

7875 

DM7875AD.BD 

NSC 

MULTIPLIER 

163- 41 

27 

7486 

7486DC 

FSC 

GATE 

111- 73 


137 

7875 

DM7875AJ#mil 

NSC 

MULTIPLIER 

163- 42 

28 

7486 

7486PC 

FSC 

GATE 

111- 74 


138 

7875 

DM7875AW#mil 

NSC 

MULTIPLIER 

163- 43 

29 

7486 

N7486F 

MULB 

GATE 

112- 51 


139 

7875 

DM7875BJ#mil 

NSC 

MULTIPLIER 

163- 44 

30 

7486 

N7486F 

PHIN 

GATE 

112- 51 


140 

7875 

DM7875BW#mil 

NSC 

MULTIPLIER 

163- 45 

31 

7486 

N7486F 

RTCF 

GATE 

112- 51 


141 

7900 

LC7900 

TSAJ 

CLOCK/MV 

155- 83 

32 

7486 

N7486F 

VALG 

GATE 

112- 51 


142 

7960 

LC7960 

TSAJ 

COUNTER 

129- 5 

33 

7486 

N7486N 

MULB 

GATE 

112- 52 


143 

7961 

LC7961 

TSAJ 

COUNTER 

129- 6 

34 

7486 

N7486N 

PHIN 

GATE 

112- 52 


144 

8000 

NS8000A 

SSE 

SPECIAL 

183- 24 

35 

7486 

N7486N 

RTCF 

GATE 

112- 52 


145 

8091 

DM8091J 

NSC 

GATE 

99- 69 

36 

7486 

N7486N 

SIC 

GATE 

112- 52 


146 

8091 

DM8091N 

NSC 

GATE 

99- 70 

37 

7486 

N7486N 

VALG 

GATE 

112- 52 


147 

8091 

DM8091W 

NSC 

GATE 

99- 71 

38 

7486 

DM7486N 

NSC 

GATE 

111- 79 


148 

8092 

DM8092J 

NSC 

GATE 

99- 72 

39 

7486 

ZN7486E 

FERB 

GATE 

113- 4 


149 

8092 

DM8092N 

NSC 

GATE 

99- 73 

40 

7486 

ZN7486J 

FERB 

GATE 

113- 5 


150 

8092 

DM8092W 

NSC 

GATE 

99- 74 

41 

7486 

SN7486J 

Til 

GATE 

112- 80 


151 

8120 

AmZ8120 

AMD 

FLIP FLOP 

51- 56 

42 

7486 

SN7486N 

Til 

GATE 

112- 81 


152 

8121 

AmZ8121 

AMD 

MAGN COMP 

165-101 

43 

7490 

7490ADC 

FSC 

COUNTER 

142- 81 


153 

8130 

DM8130D 

NSC 

MAGN COMP 

167- 3 

44 

7490 

7490APC 

FSC 

COUNTER 

142- 82 


154 

8130 

DM8130F 

NSC 

MAGN COMP 

167- 4 

45 

7490 

N7490F 

MULB 

COUNTER 

140- 13 


155 

8130 

DM8130N 

NSC 

MAGN COMP 

167- 5 

46 

7490 

N7490F 

PHIN 

COUNTER 

140- 13 


156 

8131 

DM8131J 

NSC 

MAGN COMP 

165-108 

47 

7490 

N7490F 

RTCF 

COUNTER 

140- 13 


157 

8131 

DM8131N 

NSC 

MAGN COMP 

165-109 

48 

7490 

N7490F 

VALG 

COUNTER 

140- 13 


158 

8133 

AMZ8133 

AMD 

LATCHES 

179- 90 

49 

7490 

N7490N 

MULB 

COUNTER 

140- 14 


159 

8136 

DM8136N 

NSC 

MAGN COMP 

165-110 

50 

7490 

N7490N 

PHIN 

COUNTER 

140- 14 


160 

8160 

DM8160J 

NSC 

MAGN COMP 

166- 98 

51 

7490 

N7490N 

RTCF 

COUNTER 

140- 14 


161 

8160 

DM8160N 

NSC 

MAGN COMP 

166- 99 

52 

7490 

N7490N 

SIC 

COUNTER 

140- 14 


162 

8160 

DM8160W 

NSC 

MAGN COMP 

166-100 

53 

7490 

N7490N 

VALG 

COUNTER 

140- 14 


163 

8162 

N8162A 

MULB 

TIME DELAY 

127- 19 

54 

7490 

DM7490AN 

NSC 

COUNTER 

152- 27 


164 

8162 

N8162A 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 19 

55 

7490 

DM7490N 

NSC 

COUNTER 

143- 63 


165 

8162 

N8162F 

MULB 

TIME DELAY 

127- 20 

56 

7490 

ZN7490E 

FERB 

COUNTER 

140- 53 


166 

8162 

N8162F 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 20 

57 

7490 

ZN7490F 

FERB 

COUNTER 

140- 54 


167 

8162 

N8162J 

MULB 

TIME DELAY 

127- 21 

58 

7490 

SN7490AJ 

Til 

COUNTER 

143- 56 


168 

8162 

N8162J 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 21 

59 

7490 

SN7490AN 

Til 

COUNTER 

143- 57 


169 

8162 

S8162A 

MULB 

TIME DELAY 

127- 22 

60 

7492 

7492ADC 

FSC 

COUNTER 

153- 29 


170 

8162 

S8162A 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 22 

61 ^ 

7492 

7492APC 

FSC 

COUNTER 

153- 30 


171 

8162 

S8162F 

MULB 

TIME DELAY 

127- 23 

62 

7492 

N7492F 

MULB 

COUNTER 

153- 15 


172 

8162 

S8162F 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 23 

63 

7492 

N7492F 

PHIN 

COUNTER 

153- 15 


173 

8162 

S8162J 

MULB 

TIME DELAY 

127- 24 

64 

7492 

N7492F 

RTCF 

COUNTER 

153- 15 


174 

8162 

S8162J 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 24 

65 

7492 

N7492F 

VALG 

COUNTER 

153- 15 


175 

8173 

AMZ8173 

AMD 

LATCHES 

179- 74 

66 

7492 

N7492N 

MULB 

COUNTER 

153- 16 


176 

8200 

DM8200J 

NSC 

MAGN COMP 

166- 51 

67 

7492 

N7492N 

PHIN 

COUNTER 

153- 16 


177 

8200 

DM8200N 

NSC 

MAGN COMP 

166- 52 

68 

7492 

N7492N 

RTCF 

COUNTER 

153- 16 


178 

8206 

8206(A) 

ITI. 

SPECIAL 

182- 59 

69 

7492 

N7492N 

SIC 

COUNTER 

153- 16 


179 

8220 

DM8220J 

NSC 

PARITY GEN 

173- 42 

70 

7492 

N7492N 

VALG 

COUNTER 

153- 16 


180 

8220 

DM8220N 

NSC 

PARITY GEN 

173- 43 

71 

7492 

DM7492AN 

NSC 

COUNTER 

152- 28 


181 

8241 

N8241F 

MULB 

GATE 

113- 9 

72 

7492 

DM7492N 

NSC 

COUNTER 

152- 78 


182 

8241 

N8241F 

PHIN 

GATE 

113- 9 

73 

7492 

ZN7492AE 

FERB 

COUNTER 

153- 43 


183 

8241 

N8241F 

VALG 

GATE 

113- 9 

74 

7492 

ZN7492AJ 

FERB 

COUNTER 

153- 44 


184 

8241 

N8241N 

MULB 

GATE 

113- 10 

75 

7492 

ZN7492E 

FERB 

COUNTER 

152- 60 


185 

8241 

N8241N 

PHIN 

GATE 

113- 10 

76 

7492 

ZN7492F 

FERB 

COUNTER 

152- 61 


186 

8241 

N8241N 

VALG 

GATE 

113- 10 

77 

7492 

SN7492AJ 

Til 

COUNTER 

153- 39 


187 

8241 

N8241Q 

MULB 

GATE 

113- 11 

78 

7492 

SN7492AN 

Til 

COUNTER 

153- 40 


188 

8241 

N8241Q 

PHIN 

GATE 

113- 11 

79 

7493 

7493ADC 

FSC 

COUNTER 

152- 65 


189 

8241 

S8241F 

MULB 

GATE 

113- 15 

80 

7493 

7493APC 

FSC 

COUNTER 

152- 66 


190 

8241 

S8241F 

PHIN 

GATE 

113- 15 

81 

7493 

N7493F 

MULB 

COUNTER 

145- 8 


191 

8241 

S8241F 

VALG 

GATE 

113- 15 

82 

7493 

N7493F 

PHIN 

COUNTER 

145- 8 


192 

8241 

S8241W 

MULB 

GATE 

113- 16 

83 

7493 

N7493F 

RTCF 

COUNTER 

145- 8 


193 

8241 

S8241W 

PHIN 

GATE 

113- 16 

84 

7493 

N7493F 

VALG 

COUNTER 

145- 8 


194 

8241 

S8241W 

VALG 

GATE 

113- 16 

85 

7493 

N7493N 

MULB 

COUNTER 

145- 9 


195 

8242 

N8242F 

MULB 

GATE 

114- 83 

86 

7493 

N7493N 

PHIN 

COUNTER 

145- 9 


196 

8242 

N8242F 

PHIN 

GATE 

114- 83 

87 

7493 

N7493N 

RTCF 

COUNTER 

145- 9 


197 

8242 

N8242F 

VALG 

GATE 

114- 83 

88 

7493 

N7493N 

SIC 

COUNTER 

145- 9 


198 

8242 

N8242N 

MULB 

GATE 

114- 84 

89 

7493 

N7493N 

VALG 

COUNTER 

145- 9 


199 

8242 

N8242N 

PHIN 

GATE 

114- 84 

90 

7493 

DM7493AN 

NSC 

COUNTER 

152- 29 


200 

8242 

N8242N 

SIC 

GATE 

114- 84 

91 

7493 

DM7493N 

NSC 

COUNTER 

152- 67 


201 

8242 

N8242N 

VALG 

GATE 

114- 84 

92 

7493 

ZN7493AE 

FERB 

COUNTER 

150- 12 


202 

8242 

N8242Q 

MULB 

GATE 

93- 40 

93 

7493 

ZN7493AJ 

FERB 

COUNTER 

150- 13 


203 

8242 

N8242Q 

PHIN 

GATE 

93- 40 

94 

7493 

ZN7493E 

FERB 

COUNTER 

145- 61 


204 

8242 

S8242A 

PHIN 

GATE 

93- 48 

95 

7493 

ZN7493F 

FERB 

COUNTER 

145- 62 


205 

8242 

S8242F 

MULB 

GATE 

89- 76 

96 

7493 

SN7493AJ 

Til 

COUNTER 

150- 8 


206 

8242 

S8242F 

PHIN 

GATE 

89- 76 

97 

7493 

SN7493AN 

Til 

COUNTER 

150- 9 


207 

8242 

S8242F 

VALG 

GATE 

89- 76 

98 

7497 

SN7497J 

Til 

FREQ DIVID 

158- 14 


208 

8242 

S8242W 

MULB 

GATE 

114- 85 

99 

7497 

SN7497N 

Til 

FREQ DIVID 

158- 15 


209 

8242 

S8242W 

PHIN 

GATE 

114- 85 

100 

7511 

DM7511J 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 63 


210 

8242 

S8242W 

VALG 

GATE 

114- 85 

101 

7511 

DM751 IN 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 64 


211 

8243 

N8243F 

MULB 

SPECIAL 

183-105 

102 

7511 

DM7511W 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 65 


212 

8243 

N8243F 

PHIN 

SPECIAL 

183-105 

103 

7512 

DM7512J 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 40 


213 

8243 

N8243F 

VALG 

SPECIAL 

183-105 

104 

7512 

DM7512N 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 41 


214 

8243 

N8243N 

MULB 

SPECIAL 

183-106 

105 

7512 

DM7512W 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 42 


215 

8243 

N8243N 

PHIN 

SPECIAL 

183-106 

106 

7552 

DM7552J 

NSC 

COUNTER 

144- 22 


216 

8243 

N8243N 

VALG 

SPECIAL 1 

183-106 

107 

7552 

DM7552W 

NSC 

COUNTER 

144- 23 


217 

8243 

S8243F 

MULB 

SPECIAL 

184- 2 

108 

7553 

DM7553J 

NSC 

LATCHES 

180-108 


218 

8243 

S8243F 

PHIN 

SPECIAL 

184- 2 

109 

7553 

DM7553W 

NSC 

LATCHES 

180-109 


219 

8243 

IS8243F 

VALG 

SPECIAL 

184- 2 

110 

7554 

DM7554J 

NSC 

COUNTER 

150- 97 


220 

8243 

IS8243Q 

MULB 

SPECIAL 

184- 3 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

■*"* GENERIC 

2j 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

D 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 
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& 

No. 


TYPE 



& 

NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

8243 

S8243Q 

PHIN 

SPECIAL 

184- 3 

Ill 

8282 

SAB8282P 

SIEG 

LATCHES 

177- 14 

2 

8243 

S8243Q 

VALG 

SPECIAL 

184- 3 

112 

8283 

SAB8283C 

SIEG 

LATCHES 

177- 15 

3 

8250 

N8250F 

MULB 

DECODER 

118- 18 

113 

8283 

SAB8283P 

SIEG 

LATCHES 

177- 16 

4 

8250 

N8250F 

PHIN 

DECODER 

118- 18 

114 

8284 

N8284A 

AMD 

COUNTER 

153- 6 

5 

8250 

N8250F 

VALG 

DECODER 

118- 18 

115 

8284 

N8284F 

AMD 

COUNTER 

153- 7 

6 

8250 

N8250N 

MULB 

DECODER 

118- 19 

116 

8284 

N8284F 

MULB 

COUNTER 

153- 7 

7 

8250 

N8250N 

PHIN 

DECODER 

118- 19 

117 

8284 

N8284F 

PHIN 

COUNTER 

153- 7 

8 

8250 

N8250N 

VALG 

DECODER 

118- 19 

118 

8284 

N8284Q 

MULB 

COUNTER 

144- 72 

9 

8250 

S8250A 

SIC 

DECODER 

118- 20 

119 

8284 

N8284Q 

PHIN 

COUNTER 

144- 72 

10 

8250 

S8250F 

MULB 

DECODER 

118- 21 

120 

8284 

S8284F 

AMD 

COUNTER 

153- 8 

11 

8250 

S8250F 

PHIN 

DECODER 

118- 21 

121 

8285 

N8285A 

AMD 

COUNTER 

142- 22 

12 

8250 

S8250F 

SIC 

DECODER 

118- 21 

122 

8285 

N8285F 

AMD 

COUNTER 

142- 23 

13 

8250 

S8250W 

MULB 

DECODER 

118- 22 

123 

8285 

N8285F 

MULB 

COUNTER 

142- 23 

14 

8250 

S8250W 

PHIN 

DECODER 

118- 22 

124 

8285 

N8285F 

PHIN 

COUNTER 

142- 23 

15 

8250 

S8250W 

SIC 

DECODER 

118- 22 

125 

8285 

N8285Q 

MULB 

COUNTER 

139- 85 

16 

8251 

N8251F 

MULB 

DECODER 

120- 10 

126 

8285 

N8285Q 

PHIN 

COUNTER 

139- 85 

17 

8251 

N8251F 

PHIN 

DECODER 

120- 10 

127 

8285 

S8285F 

AMD 

COUNTER 

142- 28 

18 

8251 

N8251F 

VALG 

DECODER 

120- 10 

128 

8288 

N8288F 

MULB 

COUNTER 

146- 80 

19 

8251 

N8251N 

MULB 

DECODER 

120- 11 

129 

8288 

N8288F 

PHIN 

COUNTER 

146- 80 

20 

8251 

N8251N 

PHIN 

DECODER 

120- 11 

130 

8288 

N8288Q 

MULB 

COUNTER 

146- 81 

21 

8251 

N8251N 

VALG 

DECODER 

120- 11 

131 

8288 

N8288Q 

PHIN 

COUNTER 

146- 81 

22 

8251 

S8251F 

MULB 

DECODER 

120- 20 

132 

8290 

N8290F 

MULB 

COUNTER 

141- 1 

23 

8251 

S8251F ! 

PHIN 

DECODER 

120- 20 

133 

8290 

N8290F 

PHIN 

COUNTER 

141- 1 

24 

8251 

S8251W 

MULB 

DECODER 

120- 21 

134 

8290 

N8290F 

VALG 

COUNTER 

141- 1 

25 

8251 

S8251W 

PHIN 

DECODER 

120- 21 

135 

8290 

N8290N 

MULB 

COUNTER 

141- 2 

26 

8252 

N8252F 

MULB 

DECODER 

120- 12 

136 

8290 

N8290N 

PHIN 

COUNTER 

141- 2 

27 

8252 

N8252F 

PHIN 

DECODER 

120- 12 

137 

8290 

N8290N 

VALG 

COUNTER 

141- 2 

28 

8252 

N8252F 

VALG 

DECODER 

120- 12 

138 

8290 

N8290Q 

MULB 

COUNTER 

143- 6 

29 

8252 

N8252N 

MULB 

DECODER 

120- 13 

139 

8290 

N8290Q 

PHIN 

COUNTER 

143- 6 

30 

8252 

N8252N 

PHIN 

DECODER 

120- 13 

140 

8290 

S8290F 

MULB 

COUNTER 

141- 5 

31 

8252 

N8252N 

VALG 

DECODER 

120- 13 

141 

8290 

S8290F 

PHIN 

COUNTER 

141- 5 

32 

8252 

S8252F 

MULB 

DECODER 

120- 22 

142 

8290 

S8290F 

VALG 

COUNTER 

141- 5 

33 

8252 

S8252F 

PHIN 

DECODER 

120- 22 

143 

8290 

S8290W 

MULB 

COUNTER 

141- 6 

34 

8252 

S8252W 

MULB 

DECODER 

120- 23 

144 

8290 

S8290W 

PHIN 

COUNTER 

141- 6 

35 

8252 

S8252W 

PHIN 

DECODER 

120- 23 

145 

8290 

S8290W 

VALG 

COUNTER 

141- 6 

36 

8253 

ID8253 

ITL 

COUNTER 

130-106 

146 

8291 

N8291F 

MULB 

COUNTER 

146- 11 

37 

8260 

N8260F 

MULB 

ALU 

168- 44 

147 

8291 

N8291F 

PHIN 

COUNTER 

146- 11 

38 

8260 

N8260F 

PHIN 

ALU 

168- 44 

148 

8291 

N8291F 

VALG 

COUNTER 

146- 11 

39 

8260 

N8260N 

MULB 

ALU 

168- 45 

149 

8291 

N8291N 

MULB 

COUNTER 

146- 12 

40 

8260 

N8260N 

PHIN 

ALU 

168- 45 

150 

8291 

N8291N 

PHIN 

COUNTER 

146- 12 

41 

8260 

N8260Q 

MULB 

ALU 

168- 46 

151 

8291 

N8291N 

VALG 

COUNTER 

146- 12 

42 

8260 

N8260Q 

PHIN 

ALU 

168- 46 

152 

8291 

N8291Q 

MULB 

COUNTER 

149- 42 

43 

8260 

S8260F 

MULB 

ALU 

168- 47 

153 

8291 

N8291Q 

PHIN 

COUNTER 

149- 42 

44 

8260 

S8260F 

PHIN 

ALU 

168- 47 

154 

8291 

S8291F 

MULB 

COUNTER 

146- 13 

45 

8261 

N8261F 

MULB 

SPECIAL 

182- 80 

155 

8291 

S8291F 

PHIN 

COUNTER 

146- 13 

46 

8261 

N8261F 

PHIN 

Special 

182- 80 

156 

8291 

S8291F 

VALG 

COUNTER 

146- 13 

47 

8261 

N8261Q 

MULB 

SPECIAL 

182- 81 

157 

8291 

S8291W 

MULB 

COUNTER 

146- 14 

48 

8261 

N8261Q 

PHIN 

SPECIAL 

182- 81 

158 

8291 

S8291W 

PHIN 

COUNTER 

146- 14 

49 

8262 

N8262F 

MULB 

PARITY GEN 

173- 35 

159 

8291 

S8291W 

VALG 

COUNTER 

146- 14 

50 

8262 

N8262F 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 35 

160 

8292 

N8292F 

MULB 

COUNTER 

139- 94 

51 

8262 

N8262F 

VALG 

PARITY GEN 

173- 35 

161 

8292 

N8292F 

PHIN 

COUNTER 

139- 94 

52 

8262 

N8262N 

MULB 

PARITY GEN 

173- 36 

162 

8292 

N8292F 

VALG 

COUNTER 

139- 94 

53 

8262 

N8262N 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 36 

163 

8292 

N8292N 

MULB 

COUNTER 

139- 95 

54 

8262 

N8262N 

SIC 

PARITY GEN 

173- 36 

164 

8292 

N8292N 

PHIN 

COUNTER 

139- 95 

55 

8262 

N8262N 

VALG 

PARITY GEN 

173- 36 

165 

8292 

N8292N 

VALG 

COUNTER 

139- 95 

56 

8262 

S8262F 

MULB 

PARITY GEN 

173- 37 

166 

8292 

N8292Q 

MULB 

COUNTER 

140- 17 

57 

8262 

S8262F 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 37 

167 

8292 

N8292Q 

PHIN 

COUNTER 

140- 17 

58 

8262 

S8262F ! 

SIC 

PARITY GEN 

173- 37 

168 

8292 

S8292F 

MULB 

COUNTER 

139- 96 

59 

8262 

S8262F i 

VALG 

PARITY GEN 

173- 37 

169 

8292 

S8292F 

PHIN 

COUNTER 

139- 96 

60 

8262 

S8262W 

MULB 

PARITY GEN 

173- 38 

170 

8292 

S8292F 

VALG 

COUNTER 

139- 96 

61 

8262 

S8262W 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 38 

171 

8292 

S8292W 

MULB 

COUNTER 

139- 97 

62 

8262 

S8262W 

SIC 

PARITY GEN 

173- 38 

172 

8292 

S8292W 

PHIN 

COUNTER 

139- 97 

63 

8262 

S8262W 

VALG 

PARITY GEN 

173- 38 

173 

8292 

S8292W 

VALG 

COUNTER 

139- 97 

64 

8268 

N8268F 

MULB 

ADDER 

160- 65 

174 

8293 

N8293F 

MULB 

COUNTER 

144- 85 

65 

8268 

N8268F | 

PHIN 

ADDER 

160- 65 

175 

8293 

N8293F 

PHIN 

COUNTER 

144- 85 

66 

8268 

N8268W 

MULB 

ADDER 

160- 66 

176 

8293 

N8293F 

VALG 

COUNTER 

144- 85 

67 

8268 

N8268W j 

PHIN 

ADDER 

160- 66 

177 

8293 

N8293N 

MULB 

COUNTER 

144- 86 

68 

8269 

N8269F 

MULB 

MAGN COMP 

166- 53 

178 

8293 

N8293N 

PHIN 

COUNTER 

144- 86 

69 

8269 

N8269F 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 53 

179 

8293 

N8293N 

VALG 

COUNTER 

144- 86 

70 

8269 

N8269W 

MULB 

MAGN COMP 

166- 54 

180 

8293 

N8293Q 

MULB 

COUNTER 

145- 12 

71 

8269 

N8269W 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 54 

181 

8293 

N8293Q 

PHIN 

COUNTER 

145- 12 

72 

8280 

N8280F 

MULB 

COUNTER 

140- 15 

182 

8293 

S8293F 

MULB 

COUNTER 

144- 87 

73 

8280 

N8280F 

PHIN 

COUNTER 

140- 15 

183 

8293 

S8293F 

PHIN 

COUNTER 

144- 87 

74 

8280 

N8280F 

VALG 

COUNTER 

140- 15 

184 

8293 

S8293F 

VALG 

COUNTER 

144- 87 

75 

8280 

N8280N 

MULB 

COUNTER 

140- 16 

185 

8293 

S8293W 

MULB 

COUNTER 

144- 88 

76 

8280 

N8280N 

PHIN 

COUNTER 

140- 16 

186 

8293 

S8293W 

PHIN 

COUNTER 

144- 88 

77 

8280 

N8280N 

VALG 

COUNTER 

140- 16 

187 

8293 

S8293W 

VALG 

COUNTER 

144- 88 

78 

8280 

N8280Q 

MULB 

COUNTER 

151- 33 

188 

8301 

DM8301J 

NSC 

DECODER 

119- 37 

79 

8280 

N8280Q 

PHIN 

COUNTER 

151- 33 

189 

8301 

DM8301N 

NSC 

DECODER 

119- 38 

80 

8280 

DM8280J 

NSC 

COUNTER 

149- 12 

190 

8301 

DM8301W 

NSC 

DECODER 

119- 39 

81 

8280 

DM8280N 

NSC 

COUNTER 

149- 13 

191 

8310 

DM831 ON 

NSC 

COUNTER 

151- 56 

82 

8280 

DM8280W 

NSC 

COUNTER 

149- 14 

192 

8316 

DM8316N 

NSC 

COUNTER 

148- 52 

83 

8280 

S8280F 

MULB 

COUNTER 

140- 20 

193 

8334 

DM8334J 

NSC 

LATCHES 

180- 66 

84 

8280 

S8280F 

PHIN 

COUNTER 

140- 20 

194 

8334 

DM8334N 

NSC 

LATCHES 

180- 67 

85 

8280 

S8280F 

SIC 

COUNTER 

140- 20 

195 

8334 

DM8334W 

NSC 

LATCHES 

180- 68 

86 

8280 

S8280F 

VALG 

COUNTER 

140- 20 

196 

8340 

DP8340J 

NSC 

SPECIAL 

184- 79 

87 

8280 

S8280W 

MULB 

COUNTER 

140- 21 

197 

8340 

DP8340N 

NSC 

SPECIAL 

184- 80 

88 

8280 

S8280W 

PHIN 

COUNTER 

140- 21 

198 

8415 

N8415A 

MULB 

GATE 

67-107 

89 

8280 

S8280W 

SIC 

COUNTER 

140- 21 

199 

8415 

N8415A 

PHIN 

GATE 

67-107 

90 

8280 

S8280W 

VALG 

COUNTER 

140- 21 

200 

8415 

N8415F 

MULB 

GATE 

67-108 

91 

8281 

N8281F 

MULB 

COUNTER 

145- 10 

201 

8415 

N8415F 

PHIN 

GATE 

67-108 

92 

8281 

N8281F 

PHIN 

COUNTER 

145- 10 

202 

8415 

N8415J 

MULB 

GATE 

67-109 

93 

8281 

N8281F 

VALG 

COUNTER 

145- 10 

203 

8415 

N8415J 

PHIN 

GATE 

67-109 

94 

8281 

N8281N 

MULB 

•COUNTER 

145- 11 

204 

8415 

S8415A 

MULB 

GATE 

68- 3 

95 

8281 

N8281N 

PHIN 

COUNTER 

145- 11 

205 

8415 

S8415A 

PHIN 

GATE 

68- 3 

96 

8281 

N8281N 

VALG 

COUNTER 

145- 11 

206 

8415 

S8415F 

MULB 

GATE 

68- 4 

97 

8281 

N8281Q 

MULB 

COUNTER 

146- 79 

207 

8415 

S8415F 

PHIN 

GATE 

68- 4 

98 

8281 

N8281Q 

PHIN 

COUNTER 

146- 79 

208 

8415 

S8415J 

PHIN 

GATE 

68- 5 

99 

8281 

DM8281J 

NSC 

COUNTER 

143- 41 

209 

8416 

N8416A 

MULB 

GATE 

69- 36 

100 

8281 

DM8281N 

NSC 

COUNTER 

143- 42 

210 

8416 

N8416A 

PHIN 

GATE 

69- 36 

101 

8281 

DM8281W 

NSC 

COUNTER 

143- 43 

211 

8416 

N8416F 

MULB 

GATE 

69- 37 

102 

8281 

S8281F 

MULB 

COUNTER 

145- 15 

212 

8416 

N8416F 

PHIN 

GATE 

69- 37 

103 

8281 

S8281F 

PHIN 

COUNTER 

145- 15 

213 

8416 

N8416J 

MULB 

GATE 

69- 38 

104 

8281 

S8281F 

SIC 

COUNTER 

145- 15 

214 

8416 

N8416J 

PHIN 

GATE 

69- 38 

105 

8281 

S8281F 

VALG 

COUNTER 

145- 15 

215 

8416 

S8416A 

MULB 

GATE 

69- 39 

106 

8281 

S8281W 

MULB 

COUNTER 

145- 16 

216 

8416 

S8416A 

PHIN 

GATE 

69- 39 

107 

8281 

S8281W 

PHIN 

COUNTER 

145- 16 

217 

8416 

S8416F 

MULB 

GATE 

69- 40 

108 

8281 

S8281W 

SIC 

COUNTER 

145- 16 

218 

8416 

S8416F 

PHIN 

GATE 

69- 40 

109 

8281 

8282 

S8281W 

VALG 

COUNTER 

145- 16 

219 

8416 

S8416J 

MULB 

GATE 

69- 41 

110 

SAB8282C 

SIEG 

LATCHES 

177- 13 

220 

8416 

S8416J 

PHIN 

GATE 

69- 41 
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IN ORDER OF: (1JGENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

[□- 

GENERIC 

NO. 

B 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

iJ 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

S4T7 

N8417A 

MULB 

GATE! 

67-110 


Ill 

6503 

MC8503L 

MOTA 

SPECIAL 

182- 12 

2 

8417 

N8417A 

PHIN 

GATE 

67-110 


112 

8503 

MC8503P 

MOTA 

SPECIAL 

182- 21 

3 

8417 

N8417F 

MULB 

GATE 

68- 1 


113 

8504 

MC8504P 

MOTA 

SPECIAL 

182- 22 

4 

8417 

N8417F 

PHIN 

GATE 

68- 1 


114 

8506 

MC8506L 

MOTA 

SPECIAL 

182- 13 

5 

8417 

N8417J 

MULB 

GATE 

68- 2 


115 

8506 

MC8506P 

MOTA 

SPECIAL 

182- 14 

6 

8417 

N8417J 

PHIN 

GATE 

68- 2 


116 

8511 

DM851 IJ 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 66 

7 

8417 

S8417A 

MULB 

GATE 

68- 6 


117 

8511 


NSC 

FLIP FLOP 

51- 67 | 

8 

8417 

S8417A 

PHIN 

GATE 

68- 6 


118 

8511 

DM8511W 

NSC 

FLIP FLOP 

51- 68 

9 

8417 

S8417F 

MULB 

GATE 

68- 7 


119 

8512 

DM8512W 

NSC 

FLIP FLOP 

49- 43 

10 

8417 

S8417F 

PHIN 

GATE 

68- 7 


120 

8552 


NSC 

COUNTER 

144- 24 

11 

8417 

S8417J 

MULB 

GATE 

68- 8 


121 

8552 


NSC 

COUNTER 

144- 25 

12 

8417 

S8417J 

PHIN 

GATE 

68- 8 


122 

8552 

DM8552W 

NSC 

COUNTER 

144- 26 

13 

8424 

N8424A 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 89 


123 

8553 


NSC 

LATCHES 

181- 1 

14 

8424 

N8424A 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 89 


124 

8553 

!■ 1 III 1 h M_ 

NSC 

LATCHES 

181- 2 

15 

8424 

N8424F 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 90 


125 

8553 

DM8553W 

NSC 

LATCHES 

181- 3 

16 

8424 

N8424F 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 90 


126 

8554 

lll'l 1 P'jM.-:- 1 

NSC 

COUNTER 

150- 99 

17 

8424 

N8424J 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 91 


127 

8554 


NSC 

COUNTER 

150-100 

18 

8424 

N8424J 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 91 


128 


DM8554W 

NSC 

COUNTER 

150-101 

19 

8424 

S8424A 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 95 


129 

8555 

DM8555N 

NSC 

COUNTER 

142- 97 

20 

8424 

S8424A 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 95 


130 

8555 

LB8555D 

TSAJ 

TIME DEI .AY 

127- 78 

21 

8424 

S8424F 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 96 


131_ 

8555 

LB8555S 

TSAJ 

TIME DELAY 

127- 79 

22 

8424 

S8424F 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 96 


132 

8556 

DM8556N 

NSC 

COUNTER 

149- 31 

23 

8424 

S8424J 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 97 


133 

8560 

DM8560J 

NSC 

COUNTER 

142- 11 

24 

8424 

S8424J 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 97 


134 

8560 

DM8560N 

NSC 

COUNTER 

142- 12 

25 

8425 

N8425A 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 92 


135 

8563 

DM8563J 

NSC 

COUNTER 

147- 82 

26 

8425 

N8425A 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 92 


136 

8563 

DM8563N 

NSC 

COUNTER 

147- 83 

27 

8425 

N8425F 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 93 


137 

8600 

SP8600A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 71 

28 

8425 

N8425F 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 93 


138 

8600 

SP8600B 

PLSB 

Freq divid 

157- 72 

29 

8425 

N8425J 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 94 


139 

8601 

DM860IJ 

NSC 

TIME DELAY 

125- 19 

30 

8425 

N8425J 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 94 


140 

8601 

DM8601N 

NSC 

TIME DELAY 

125- 20 

31 

8425 

S8425A 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 98 


141 

8601 

DM8601W 

NSC 

TIME DELAY 

125- 21 

32 

8425 

S8425A 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 98 


142 

8601 

SP8601A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 69 

33 

8425 

S8425F 

MULB 

FLIP FLOP 

38- 99 


143 

8601 

SP8601B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 70 

34 

8425 

S8425F 

PHIN 

FLIP FLOP 

38- 99 


144 

8602 

DM8602J 

NSC 

TIME DELAY 

125- 22 

35 

8425 

S8425J 

MULB 

FLIP FLOP 

38-100 


145 

8602 

DM8602N 

NSC 

TIME DELAY 

125- 23 

36 

8425 

S8425J 

PHIN 

FLIP FLOP 

38-100 


146 

8602 

DM8602W 

NSC 

TIME DELAY 

125- 24 

37 

8440 

N8440A 

MULB 

GATE 

113- 22 


147 

8602 

SP8602A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 65 

38 

8440 

N8440A 

PHIN 

GATE 

113- 22 


148 

8602 

SP8602B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 66 

39 

8440 

N8440F 

MULB 

GATE 

113- 23 


149 

8604 

SP8604A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 63 

40 

8440 

N8440F 

PHIN 

GATE 

113- 23 


150 


SP8604B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 64 

41 

8440 

N8440J 

MULB 

GATE 

113- 24 


151 


SP8605A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 8 

42 

8440 

N8440J 

PHIN 

GATE 

113- 24 


152 

8605 

SP8605B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 9 

43 

8440 

S8440A 

MULB 

GATE 

113- 25 


153 

8606 

SP8606A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 10 

44 

8440 

S8440A 

PHIN 

GATE 

113- 25 


154 

8606 

SP8606B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 11 

45 

8440 

S8440F 

MULB 

GATE 

113- 26 


155 

8607 

SP8607A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 67 

46 

8440 

S8440F 

PHIN 

GATE 

113- 26 


156 

8607 

SP8607B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 68 

47 

8440 

S8440J 

MULB 

GATE 

113- 27 


157 

8610 

SP8610A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 14 

48 

8440 

S8440J 

PHIN 

GATE 

113- 27 


158 

8610 

SP8610B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 15 

49 

8455 

N8455A 

MULB 

GATE 

111- 5 


159 

8611 

SP8611A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 16 

50 

8455 

N8455A 

PHIN 

GATE 

111- 5 


160 

8611 

SP8611B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 21 

51 

8455 

N8455F 

MULB 

GATE 

111- 6 


161 

8612 

SP8612BDC 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 26 

52 

8455 

N8455F 

PHIN 

GATE 

111- 6 


162 

8612 

SP8612BDG 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 27 

53 

8455 

N8455J 

MULB 

GATE 

111- 7 


163 

8613 

DM8613N 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 63 

54 

8455 

N8455J 

PHIN 

GATE 

111- 7 


164 

8614 

DS8614N 

NSC 

SPECIAL 

184- 35 

55 

8455 

S8455A 

MULB 

GATE 

111- 8 


165 

8615 

DS8615N(A) 

NSC 

SPECIAL 

184- 36 

56 

8455 

S8455A 

PHIN 

GATE 

111- 8 


166 

8616 

DS8616N(A) 

NSC 

SPECIAL 

184- 37 

57 

8455 

S8455F 

MULB 

GATE 

111- 9 


167 

8617 

DS8617NfA) 

NSC 

SPECIAL 

184- 38 

58 

8455 

S8455F 

PHIN 

GATE 

111- 9 


168 

8617 

SP8617BDC 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 17 

59 

8455 

S8455J 

MULB 

GATE 

111- 10 


169 

8617 

SP8617BDG 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 18 

60 

8455 

S8455J 

PHIN 

GATE 

111- 10 


170 

8617 

SP8617MDC 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 19 

61 

8470 

N8470A 

MULB 

GATE 

109- 96 


171 

8617 

SP8617MDG 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 20 

62 

8470 

N8470A 

PHIN 

GATE 

109- 96 


172 

8619 

SP8619BDC 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 22 

63 

8470 

N8470F 

MULB 

GATE 

109- 97 


173 

8619 

SP8619BDG 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 23 

64 

8470 

N8470F 

PHIN 

GATE 

109- 97 


174 

8619 

SP8619MDC 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 24 

65 

8470 

N8470J 

MULB 

GATE 

109- 98 


175 

8619 

SP8619MDG 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 25 

66 

8470 

N8470J 

PHIN 

GATE 

109- 98 


176 

8620 

SP8620A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 28 

67 

8470 

S8470A 

MULB 

GATE 

109-102 


177 

8620 

SP8620B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 29 

68 

8470 

S8470A 

PHIN 

GATE 

109-102 


178 

8626 

DS8626N 

NSC 

FREQ DIVID 

157- 39 

69 

8470 

S8470F 

MULB 

GATE 

109-103 


179 

8629 

SP8629 

PLSB 

FREQ DIVID 

158- 20 

70 

8470 

S8470F 

PHIN 

GATE 

109-103 


180 

8629 

DS8629N 

NSC 

FREQ DIVID 

157- 42 

71 

8470 

S8470J 

MULB 

GATE 

109-104 


181 

8630 

SP8630A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 35 

72 

8470 

S8470J 

PHIN 

GATE 

109-104 


182 

8630 

SP8630B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 81 

73 

8471 

N8471A 

MULB 

GATE 

93- 69 


183 

8634 

SP8634B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 83 

74 

8471 

N8471A 

PHIN 

GATE 

93- 69 


184 

8635 

SP8635B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 82 

75 

8471 

N8471J 

MULB 

GATE 

93- 70 


185 

8637 

SP8637B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 80 

76 

8471 

N8471J 

PHIN 

GATE 

93- 70 


186 

8643 

SP8643A 

PLSB 

FREQ DIVID 

156-104 

77 

8471 

S8471A 

MULB 

GATE 

93- 74 


187 

8647 

SP8647ADG 

PLSB 

FREQ DIVID 

156-100 

78 

8471 

S8471A 

PHIN 

GATE 

93- 74 


188 

8647 

SP8647ADP 

PLSB 

FREQ DIVID 

156-101 

79 

8471 

S8471J 

MULB 

GATE 

93- 75 


189 

8647 

SP8647BDG 

PLSB 

FREQ DIVID 

156-102 

80 

8471 

S8471J 

PHIN 

GATE 

93- 75 


190 

8647 

SP8647BDP 

PLSB 

FREQ DIVID 

156-103 

81 

8480 

N8480A 

MULB 

GATE 

109- 99 


191 

8650 

SP8650A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 37 

82 

8480 

N8480A 

PHIN 

OATE 

109- 99 


192 

8650 

SP8650B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 38 

83 1 

8480 

N8480F 

MULB 

GATE 

109-100 


193 

8655 

SP8655A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 89 

84 

8480 

N8480F 

PHIN 

GATE 

109-100 


194 

8655 

SP8655B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 90 

85 

8480 

N8480J 

MULB 

GATE 

109-101 


195 

8657 

SP8657A 

PL§8~ 

FREQ DIVID 

157- 87 

86 

8480 

N8480J 

PHIN 

GATE 

109-101 


196 

8657 

SP8657B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 88 

87 

8480 

S8480A 

MULB 

GATE 

109-105 


197 

8658 

SP8658 

PLSB 

FREQ DIVID 

158- 17 

88 

8480 

S8480A 

PHIN 

GATE 

109-105 


198 

8659 

SP8659A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 85 

89 

8480 

S8480F 

MULB 

GATE 

109-106 


199 

8659 

SP8659B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 86 

90 

8480 

S8480F 

PHIN 

GATE 

109-106 


200 

8660 

SP8660 

PLSB 

FREQ DIVID 

158- 16 

91 

8480 

S8480J 

MULB 

GATE 

109-107 


201 

8660 

SP8660A 1 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 78 

92 

8480 

S8480J 

PHIN 

GATE 

109-107 


202 

8660 

SP8660B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 79 

93 

8481 

N8481A 

MULB 

GATE 

93- 71 


203 

8665 

SP8665B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 84 

94 

8481 

N8481A 

PHIN 

GATE 

93- 71 


204 

8668 

SP8668B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 36 

95 

8481 

N8481F 

MULB 

GATE 

93- 72 


205 

8670 

SP8670A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 30 

96 

8481 

N8481F 

PHIN 

GATE 

93- 72 


206 

8670 

SP8670B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 31 

97 

8481 

N8481J 

MULB 

GATE 

93- 73 


207 

8675 

SP8675B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 33 

98 

8481 

N8481J 

PHIN 

GATE 

93- 73 


208 

8678 

SP8678B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 34 

99 

8481 

S8481A 

MULB 

GATE 

93- 76 


209 

8680 

SP8680A 

PLSB 

FREQ DIVID 

156-105 

100 

8481 

S8481A 

PHIN 

GATE 

93- 76 


210 

8680 

SP8680B “1 

PLSB 

FREQ DIVID 

156-106 

101 

8481 

S8481F 

MULB 

GATE 

93- 77 


211 

8685 

SP8685A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 55 

102 

8481 

S8481F 

PHIN 

GATE 

93- 77 


212 

8685 

SP8685B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 56 

103 

8481 

S8481J 

MULB 

GATE 

93- 78 


213 

8690 

SP8690A 

PLSB 

FREQ DIVID 

156- 98 

104 

8481 

S8481J 

PHIN 

GATE 

93- 78 


214 

8690 

SP8690B 

PLSB 

FREQ DIVID 

156- 99 

105 

8500 

MC8500L 

MOTA 

SPECIAL 

182- 53 


215 

8691 

SP8691A 

PLSB 

FREQ DIVID 

156- 94 

106 

6500 

MC8500P 

MOTA 

SPECIAL 

182- 54 


216 

8691 

SP8691B 

PLSB 

FREQ DIVID 

156- 95 

107 

8501 

MC8501L 

MOTA 

SPECIAL 

182- 55 


217 

8695 

SP8695A 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 53 

108 

8501 

MC8501P 

MOTA 

SPECIAL 

182- 56 


218 

8695 

SP8695B 

PLSB 

FREQ DIVID 

157- 54 

109 

8502 

MC8502L 1 

MOTA 

SPECIAL 

182- 57 


219 

8720 

SP8720A 

VLSB~ 

FREQ DIVID 

156- 88 

110 

8502 

MC8502P 

MOTA 

SPECIAL 

182- 60 


220 

8720 

SP8720B 

PLSB 

FREQ DIVID 

156- 89 
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ir 

LINE 

No. 

GENERIC " 

NO. 

1 8731 

2 8731 

3 8731 

h 

r 

r 

4 8731 

5 8731 

6 8731 

r 

t 

r 

7 8731 

8 8731 

9 8731 

c 

c 

< 

10 8731 

11 8731 

12 8731 

c 

c 

< 

13 8735 

14 8740 

15 8740 

c 

< 

16 8741 

17 8741 

18 8743 

c 

c 

19 8743 

20 8755 

21 8755 

< 

< 

< 

22 8775 

23 8785 

24 8785 

« 

c 

25 8786 

26 8786 

27 8790 

c 

< 

28 8790 

29 8792 

30 8792 

< 

c 

< 

31 8793 

32 8793 

33 8794 

c 

c 

< 

34 8794 

35 8806 

36 8806 

r 

r 

37 8806 

38 8806 

39 8806 

r 

r 

r 

40 8806 

41 8806 

42 8806 

r 

c 

c 

43 8806 

44 8806 

45 8806 

< 

( 

46 8806 

47 8808 

48 8808 

c 

r 

r 

49 8808 

50 8808 

51 8808 

r 

r 

c 

52 8808 

53 8808 

54 8808 

c 

( 

c 

55 8810 

56 8811 

57 8815 

[ 

[ 

r 

58 8815 

59 8815 

60 8815 

r 

r 

r 

61 8815 

62 8815 

63 8815 

r 

j 

( 

64 8815 

65 8815 

66 8816 

j 

c 

i 

67 8816 

68 8816 

69 8816 

f 

r 

r 

70 8816 

71 8816 

72 8816 

f 

r 

73 8816 

74 8816 

75 8816 

< 

76 8816 

77 8816 

78 8819 

i 

79 8819 

80 8819 

81 8819 

i 

i 

i 

82 8819 

83 8821 

84 8821 

i 

i 

85 8821 

86 8821 

87 8822 

i 

88 8822 

89 8822 

90 8822 

i 

i 

i 

91 8822 

92 8822 

93 8822 

i 

j 

94 8822 

95 8822 

96 8822 


97 8822 

98 8822 

99 8824 

i 

100 8824 

101 8824 

102 8824 

i 

103 8825 

104 8825 

105 8825 

i 

i 

i 

106 8825 

107 8825 

108 8825 

i 

i 

i 




GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 


N8806F 

N8806J 

N8806J 

S8806A 

S8806A 

S8806F 

S8806F 

S8806J 

S8806J 

N8808A 

N8808A 

N8808J 

N8808J 

S8808A 

S8808A 

S8808J 

S8808J 

DM881 ON 

DM881 IN 

N8815A 

N8815A 

N8815N 

N8815N 

N8815N 

S8815A 

S8815A 

S8815J 

S8815J 

N8816A 

N8816A 

N8816F 

N8816F 

N8816J 

N8816J 

S8816A 

S8816A 

S8816F 

S8816F 

S8816J 

S8816J 


PRODUCT 


PHIN GATE 

MULB GATE _ 

PHIN GATE 
MULB GATE 
PHIN GATE 
' MULB GATE 
PHIN GATE 

MULB GATE _ 

PHIN GATE 
MULB GATE 

PHIN GATE _ 

' PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
"PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
"PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
" PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
"PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
’ PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
" PLSB FREQ DIVID " 
PLSB FREQ DIVID 
PLSB FREQ DIVID 
" PLSB FREQ DIVID 
MULB GATE 

PHIN GATE _ 

"MULB GATE 
PHIN GATE 
MULB GATE 
"PHIN GATE 
MULB GATE 

PH IN GATE _ 

" MULB GATE 
PHIN GATE 

MULB GATE _ 

"PHIN GATE 
MULB GATE 

PHIN GATE _ 

MULB GATE 
PHIN GATE 

MULB GAT E_ 

PHIN GATE 
MULB GATE 
PHIN GATE 
NSC GATE 
NSC GATE 

MULB GATE _ 

"PHIN GATE 
MULB GATE 

PHIN GATE _ 

SIC GATE 
MULB GATE 

PHIN GATE _ 

MULB GATE 
PHIN GATE 
MULB GATE 
"PHIN GATE 
MULB GATE 
PHIN GATE 
' MULB GATE 
PHIN GATE 
MULB GATE 
"PHIN GATE 
MULB GATE 
PHIN GATE 
" MULB GATE 
PHIN GATE 


LINE GENERIC 

No. 

NO. 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 


156-109 
156-110 
156- 4 

135 

136 

137 

j| 

156- 5 

156- 26 
156- 25 

138 

139 

140 

B827 

B828 

8828 

156- 24 
156- 23 
156- 62 

141 

142 

143 

B828 

B828 

8828 

156- 63 
113- 60 
113- 60 

144 

145 

146 

B828 

B828 

B828 

113- 61 

113- 61 

113- 62 

147 

148 

149 

B828 

B828 

B828 

113- 62 
113- 63 
113- 63 

150 

151 

152 

B828 

B829 

B829 

113- 64 
113- 64 
113- 65 

153 

154 

155 

B829 

B829 

B829 

113- 65 
108-108 
108-108 

156 

157 

158 

B829 

B829 

B829 

108-109 

108- 109 

109- 10 

159 

160 

161 

B829 

B829 

8829 

109- 10 
109- 11 

109- 11 

162 

163 

164 

B829 

8840 

B840 

110- 65 
110- 66 

93- 41 

165 

166 

167 

8840 

B840 

B840 

93- 41 

93- 42 

93- 42 

168 

169 

170 

8840 

8840 

8840 

93- 42 

93- 49 

93- 49 

171 

172 

173 

8840 

8840 

8840 

93- 50 

93- 50 
108-110 

174 

175 

176 

B840 

8848 

8848 

108-110 
109- 1 

109- 1 

177 

178 

179 

8848 

8848 

8848 

109- 2 
109- 2 

109- 12 

180 

181 

182 


109- 12 
109- 13 
109- 13 

183 

184 

185 

jj 

109- 14 
109- 14 

186 

187 

8848 

8853 


DM8819J 

NSC 

GATE 

78- 8 

DM8819N 

NSC 

GATE 

78- 9 

DM8819W 

SISC 

GATE 

78- 10 

DS8819J 

MSC 

GATE 

78- 13 

DS8819N 

NSC 

GATE 

78- 14 

N8821J 

VULB 

r LIP FLOP 

47- 62 

SJ8821J 

=>HIN 

r LIP FLOP 

47- 62 

S8821J t 

MULB 

r LIP FLOP 

47- 85 

S8821J 

=>HIN 

-LIP FLOP 

47- 85 

S J8822A 

MULB 

-LIP FLOP 

47- 63 

N8822A 

PHIN 

-LIP FLOP 

47- 63 

N8822F 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 64 

SI8822F 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 64 

S 48822J 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 65 

M8822J 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 65 

S8822A 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 86 

S8822A 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 86 

S8822F 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 87 

S8822F 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 87 

S8822J 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 88 

S8822J 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 88 

N8824B 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 66 

N8824B 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 66 

S8824B 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 89 

S8824B 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 89 

N8825A 

MULB 

FLIP FLOP 

47- 67 

N8825A ! 

N8825F ! 

PHIN 

FLIP FLOP 

47- 67 

[▼urn 

FLIP FLOP 

47- 68 

N8825F 


FLIP FLOP 

47- 68 

N8825J 


FLIP FLOP 

47- 69 

N8825J 


FLIP FLOP 

47- 69 


m 

FLIP FLOP 

FLIP FLOP 

47- 90 
47- 90 


MFR. PRODUCT 

CODE CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

MulB Flip Flop 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

47- 9l 
47- 91 
47- 92 

PHIN FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

47- 92 
47- 93 
47- 94 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 

47- 94 
47- 95 
47- 95 

MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

47- 70 
47- 70 
47- 71 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 

47- 71 
47- 72 
47- 72 

MULB FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 

47- 93 
47- 96 
47- 96 

MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

47- 97 
47- 97 
47- 98 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 

47- 98 
47- 73 
47- 73 

MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

47- 74 
47- 74 
47- 75 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 

47- 75 
54- 55 
54- 55 

MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

54- 56 
54- 56 
54- 57 

PHIN FLIP FLOP 

MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 

54- 57 
54- 52 
54- 52 

MULB FLIP FLOP 1 

PHIN FLIP FLOP 

MULB FLIP FLOP 

54- 53 
54- 53 
54- 54 

PHIN FLIP FLOP 

MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 

54- 54 
47- 99 
47- 99 

MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

47-100 

47-100 

47-101 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 

47-101 
47- 76 
47- 76 

MULB FLIP FLOP 

PHIN FLIP FLOP 
MULB FLIP FLOP 

47- 77 
47- 77 
47- 78 

PHIN FLIP FLOP 
MULB GATE 

PHIN GATE 

47- 78 
113- 17 
113- 17 

MULB GATE 

PHIN GATE 

MULB GATE 

113- 18 
113- 18 
113- 19 

PHIN GATE 

MULB GATE 

PHIN GATE 

113- 19 
113- 12 
113- 12 


GATE 

GATE 

GATE _ 

GATE 

GATE 

GATE _ 

GATE 

GATE 

GATE 

GATE 

GATE 

GATE _ 

GATE 

GATE 

GATE _ 

GATE 

TIME DELAY 
TIME DELAY 
TIME DELAY 


IDM8875AJ.BJ 


MULB 

GATE 

in- 

2 

PHIN 

GATE 

111 - 

2 

MULB 

GATE 

iii- 

3 

PHIN 

GATE 

iii- 

3 

MULB 

GATE 

iii- 

4 

PHIN 

GATE 

in- 

4 

MULB 

GATE 

110-102 

PHIN 

GATE 

110-1 

02 

MULB 

GATE 

110-103 

PHIN 

GATE 

110-103 

MULB 

GATE 

110-104 

PHIN 

GATE 

110-104 

MULB 

GATE 

109- 

15 

PHIN 

GATE 

109- 

15 

MULB 

GATE 

109- 

16 

PHIN 

GATE 

109- 

16 

MULB 

GATE 

109- 

17 

PHIN 

GATE 

109- 

17 

MULB 

GATE 

109- 

3 

PHIN 

GATE 

109- 

3 

MULB 

GATE 

109- 

4 

PHIN 

GATE 

109- 

4 

MULB 

GATE 

109- 

5 

PHIN 

GATE 

109- 

5 

MULB 

GATE 

93- 

51 

PHIN 

GATE 

93- 

51 

MULB 

GATE 

93- 

52 

PHIN 

GATE 

93- 

52 

MULB 

GATE 

93- 

53 

PHIN 

GATE 

93- 

53 

NSC 

MULTIPLIER_ 

163- 

46 


G57 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 











































GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

Jj 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

i 

8875 

DM8875AN,BN 

NSC 

MULTIPLIER 

163- 47 


Ill 


9093FC 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 60 

2 

8875 

N8875A 

MULB 

GATE 

93- 43 


112 

9093 

9093FM 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 55 

3 

8875 

N8875A 

PHIN 

GATE 

93- 43 


113 

9093 

DM9093N 

NSC 

FLIP FLOP 

38- 9 

4 

8875 

N8875F 

MULB 

GATE 

93- 44 


114 

9094 

9094BC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 61 

5 

8875 

N8875F 

PHIN 

GATE 

93- 44 


115 

9094 

9094DC 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 62 

6 

8875 

N8875J 

MULB 

GATE 

93- 45 


116 

9094 

9094DC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 62 

7 

8875 

N8875J 

PHIN 

GATE 

93- 45 


117 

9094 

9094DM 

FSC "1 

FLIP FLOP 

37- 63 

8 

8880 

S8880A 

MULB 

GATE 

109- 18 


118 

9094 

9094DM 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 63 

9 

8880 

S8880A 

PHIN 

GATE 

109- 18 


119 

9094 

9094FC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 64 

10 

8880 

S8880F 

MULB 

GATE 

109- 19 


120 

9094 

9094FM 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 65 

11 

8880 

S8880F 

PHIN 

GATE 

109- 19 


121 

9094 

9094FM 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 65 

12 _ 

8880 

S8880J 

MULB 

GATE 

109- 20 


122 

9094 

DM9094N 

NSC 

FLIP FLOP 

38- 10 

13 

8880 

S8880J 

PHIN 

GATE 

109- 20 


123 

9097 

9097BC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 66 

14 

8880 

N8880A 

MULB 

GATE 

109- 6 


124 

9097 

9097DC 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 67 

15 

8880 

N8880A 

PHIN 

GATE 

109- 6 


125 

9097 

9097DC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 67 

16 

8880 

N8880F 

MULB 

GATE 

109- 7 


126 

9097 

9097DM 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 68 

17 

8880 

N8880F 

PHIN 

GATE 

109- 7 


127 

9097 

9097DM 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 68 

18 

8880 

N8880J 

MULB 

GATE 

109- 8 


128 

9097 

9097FC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 69 

19 

8880 

N8880J 

PHIN 

GATE 

109- 8 


129 

9097 

9097FM 

FSC ' 

FLIP FLOP 

37- 70 

20 

8881 

S8881A 

MULB 

GATE 

93- 84 


130 

9097 

9097FM 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 70 

21 

8881 

S8881A 

PHIN 

GATE 

93- 84 


131 

9097 

DM9097N 

NSC 

FLIP FLOP 

38- 11 

22 

8881 

S8881F 

MULB 

GATE 

109- 21 


132 

9099 

9099BC 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 71 

23 

8881 

S8881F 

PHIN 

GATE 

109- 21 


133 

9099 

9099BC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 71 

24 

8881 

S8881J 

MULB 

GATE 

93- 85 


134 

9099 

9099DC 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 72 

25 

8881 

S8881J 

PHIN 

GATE 

93- 85 


135 

9099 

9099DC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 72 

26 

8881 

N8881F 

MULB 

GATE 

109- 9 


136 

9099 

9099DM 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 56 

27 

8881 

N8881F 

PHIN 

GATE 

109- 9 


137 

9099 

9099DM 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 56 i 

28 

8881 

N8881J 

MULB 

GATE 

93- 82 


138 

9099 

9099FC 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 73 

29 

8881 

N8881J 

PHIN 

GATE 

93- 82 


139 

9099 

9099FC 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 73 

30 

8881 

N8881N 

SIC 

GATE 

93- 83 


140 

9099 

9099FM 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 57 

31 

8885 

S8885A 

MULB 

GATE 

93- 54 


141 

9099 

9099FM 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 57 

32 

8885 

S8885A 

PHIN 

GATE 

93- 54 


142 

9099 

DM9099N 

NSC 

FLIP FLOP 

38- 12 

33 

8885 

S8885F 

MULB 

GATE 

93- 55 


143 

9111 

9111 DM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 82 

34 

8885 

S8885F 

PHIN 

GATE 

93- 55 


144 

9111 

9111FM 

FSC 

FLIP FLOP 

38- 83 

35 

8885 

S8885J 

MULB 

GATE 

93- 56 


145 

9122 

TC9122P 

TOSJ 

COUNTER 

130- 72 

36 

8885 

S8885J 

PHIN 

GATE 

93- 56 


146 

9131 

SP9131 

PLSB 

FLIP FLOP 

39- 8 

37" "~ 

8885 

N8885F 

MULB 

GATE 

93- 46 


147 

9301 

9301 DC 

AMD 

DECODER 

120- 66 

38 

8885 

N8885F 

PHIN 

GATE 

93- 46 


148 

9301 

9301 DC 

FSC 

DECODER 

120- 66 

39 

8885 

N8885J 

MULB 

GATE 

93- 47 


149 

9301 

9301 DM 

AMD , 

DECODER 

120- 67 

40 

8885 

IN8885J 

PHIN 

GATE 

93- 47 


150 

9301 

9301 DM 

FSC" 1 

DECODER 

120- 67 

41 

8898 

DM8898N 

NSC 

SPECIAL 

183- 25 


151 

9301 

9301 FM 

AMD 

DECODER 

120- 68 

42 

8899 

DM8899N 

NSC 

SPECIAL 

183- 26 


152 

9301 

9301 FM 

FSC 

DECODER 

120- 68 

43 

8901 

SP8901 

PLSB 

COUNTER 

152- 47 


153 

9301 

9301 PC 

AMD 

DECODER 

120- 69 

44 

8906 

SP8906 

PLSB 

COUNTER 

151- 3 


154 

9301 

9301 PC 

FSC 

DECODER 

120- 69 

45 

9000 

9000DC 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 21 


155 

9301 

9301 PC# 

FSC 

DECODER 

120- 70 

46 

9000 

9000DM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 11 


156 

9301 

DM9301J 

NSC 

DECODER 

119- 40 

47 

9000 

9000FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 12 


157 

9301 

DM9301N 

NSC 

DECODER 

119- 41 

48 

9001 

9001 DC 

FSC 

FLIP FLOP | 

40- 22 


158 

9301 

DM9301W 

NSC 

DECODER 

116- 21 

49 

9001 

9001 DM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 13 


159 

9302 

9302FM 

FSC 

DECODER 

120- 71 

50 

9001 

9001 FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 14 


160 

9304 

9304DC 

AMD 

ADDER 

160- 94 

51 

9002 

9002DC 

FSC 

GATE 

93-108 


161 

9304 

9304DC 

FSC 

ADDER 

160- 94 

52 

9002 

9002DM 

FSC 

GATE 

93- 98 


162 

9304 

9304DM 

AMD 

ADDER 

160- 95 

53 

9002 

9002FM 

FSC 

GATE 

93- 99 


163 

9304 

9304DM 

FSC 

ADDER 

160- 95 

54 

9002 

DM9002CJ 

NSC 

GATE 

93- 88 


164 

9304 

9304FM 

AMD 

ADDER 

160- 96 

55 

9002 

DM9002CN 

NSC 1 

GATE 

93- 89 


165 

9304 

9304FM 

FSC 

ADDER 

160- 96 

56 

9003 

9003DC 

FSC 

GATE 

93-109 


166 

9304 

9304PC 

AMD 

ADDER 

160- 97 

57 

9003 

9003DM 

FSC 

GATE 

93-100 


167 

9304 

9304PC 

FSC 

ADDER 

160- 97 

58 

9003 

9003FM 

FSC 

GATE 

93-101 


168 

9305 

9305FM 

FSC 

COUNTER 

152- 79 

59 

9003 

DM9003CJ 

NSC 

GATE 

93- 90 


169 

9305 | 

9305PC 

FSC 

COUNTER 

152- 80 

60 

9003 

DM9003CN 

NSC 

GATE 

93- 91 


170 

9306 

9306DC 

AMD_ 

COUNTER 

141-101 

61 

9004 

9004DC 

FSC 

GATE 

93-110 


171 

9306 

9306DM 

AMD 

COUNTER 

141-102 

62 

9004 

9004DM 

FSC 

GATE 

93-102 


172 

9306 

9306FM 

AMD 

COUNTER 

141-103 

63 

9004 

9004FM 

FSC 

GATE 

93-103 


173 

9306 

9306PC 

AMD 

COUNTER 

141-104 

64 

9004 

DM9004CJ 

NSC 

GATE 

93- 92 


174 

9308 

S9308F 

MULB 

LATCHES 

178- 79 

65 

9004 

DM9004CN 

NSC 

GATE 

93- 93 


175 

9308 

S9308F 

PHIN 

LATCHES 

178- 79 

66 

9005 j 

9005DC 

FSC 

GATE 

75- 98 


176 

9308 

S9308F 

VALG 

LATCHES 

178- 79 

67" ' 

9005 

9005DM 

FSC ' 

GATE 

75- 94 


177 

9308 

S9308Q 

MULB 

LATCHES 

178- 80 

68 

9005 

9005FM 

FSC 

GATE 

75- 95 


178 

9308 

S9308Q 

PHIN 

LATCHES 

178- 80 

69 

9005 

DM9005CJ 

NSC 

GATE 

83- 5 


179 

9308 

S9308Q 

VALG 

LATCHES 

178- 80 

70" 

"9005 

DM9005CN 

NSC 

GATE 

83- 6 


180 

9308 

[9308DC 

AMD 

LATCHES 

178- 36 

71 

9006 

9006DC 

FSC 

GATE 

113- 70 


181 

9308 

9308DC 

FSC 

LATCHES 

178- 36 

72 

9006 

9006DM 

FSC 

GATE 

113- 68 


182 

9308 

9308DM 

AMD 

LATCHES 

178- 37 

73 

9006 

9006FM 

FSC 

GATE 

113- 69 


183 

9308 

9308DM 

FSC 

LATCHES 

178- 37 

74 

9006 

DM9006CJ 

NSC 

GATE 

113- 66 


184 

9308 

9308FM 

AMD 

LATCHES 

178- 38 

75 

9006 

DM9006CN 

NSC 

GATE 

113- 67 


185 

9308 

9308FM 

FSC 

LATCHES 

178- 38 

76 

9007 

9007DC 

"FSC 

GATE 

94- 1 


186 

9308 

9308PC 

"AMD 

LATCHES 

178- 39 

77 

9007 

9007DM 

FSC 

GATE 

93-104 


187 

9308 

9308PC 

FSC 

LATCHES 

178- 39 

78 

9007 J 

9007FM 

FSC 

GATE 

93-105 


188 

9308 

N9308F 

MULB 

LATCHES 

179- 5 

79 

9008 

9008DC 

FSC ' 

GATE 

75- 99 


189 

9308 

N9308F 

PHIN 

LATCHES 

179- 5 

80 

9008 

9008DM 

FSC 

GATE 

75- 96 


190 

9308 

N9308F 

VALG 

LATCHES 

179- 5 

81 

9008 

9008FM 

FSC 

GATE 

75- 97 


191 

9308 

N9308N 

MULB 

LATCHES 

179- 6 

82 

9008 

DM9008CJ 

NSC 

GATE 

83- 7 


192 

9308 

N9308N 

PHIN 

LATCHES 

179- 6 

83 

9008 

DM9008CN 

NSC 

GATE 

83- 8 


193 

9308 

N9308N 

VALG 

LATCHES 

179- 6 

84 

9009 

DM9009CJ 

NSC 

GATE 

93- 94 


194 

9310 

9310DC 

AMD 

COUNTER 

140- 38 

85 

9009 

DM9009CN 

NSC 

GATE 

93- 95 


195 

9310 

9310DC 

FSC 

COUNTER 

140- 38 

86 

9012 

9012DC 

FSC 

GATE 

94- 2 


196 

9310 

9310DM 

AMD 

COUNTER 

140- 39 

87 

9012 

9012DM 

FSC 

GATE 

93-106 


197 

9310 

9310DM 

FSC 

COUNTER 

140- 39 

88 

9012 

9012FM 

"FSC ' 

GATE 

93-107 


198 

9310 

9310FM 

AMD 

COUNTER 

140- 40 

89 

9012 

DM9012CJ 

NSC 

GATE 

93- 96 


199 

9310 

9310FM 

FSC 

COUNTER 

140- 40 

90 

9012 

DM9012CN 

NSC 

GATE 

93- 97 


200 

9310 

9310PC 

AMD 

COUNTER 

139- 81 

“91 

9014 

9014DC 

FSC 

GATE 

111 - 12 


201 

9310 

9310PC 

FSC 

COUNTER 

139- 81 

92 

9014 

9014DM 

FSC 

GATE 

111 - 11 


202 

9310 

DM9310J# mil 

NSC 

COUNTER 

151- 57 

93 

9014 

9014FM 

FSC 

GATE 

111- 75 


203 

9310 

DM9310W#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 58 

94 

9015 

9015DC 

FSC 

GATE 

89- 79 


204 

9311 

9311 PC 

AMD 

DECODER 

120- 72 

95 

9015 

9015DM 

FSC 

GATE 

89- 77 


205 

9314 

S9314F 

MULB 

LATCHES 

178- 58 

96 

9015 

9015FM 

FSC 

GATE 

89- 78 


206 

9314 

S9314F 

PHIN 

LATCHES 

178- 58 

97 

9016 

DM9016CJ 

NSC 

GATE 

115- 26 


207 

9314 

S9314F 

SIC 

LATCHES 

178- 58 

98 

9016 

DM9016CN 

NSC 

GATE 

115- 27 


208 

9314 

S9314F 

VALG 

LATCHES 

178- 58 

99 

9020 

9020DC 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 23 


209 

9314 

S9314W 

MULB 

LATCHES 

178- 59 

100 

9020 

9020DM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 15 


210 

9314 

S9314W 

PHIN 

LATCHES 

178- 59 

101 

9020 

9020FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 16 


211 

9314 

S9314W 

SIC 

LATCHES 

178- 59 

102 

9022 

9022DC 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 24 


212 

9314 

S9314W 

VALG 

LATCHES 

178- 59 

103 

9022 

9022DM 

'FSC 

FLIP FLOP 

40- 17 


213 

9314 

9314DC 

AMD" 

LATCHES 

178- 45 

104 

9022 

9022FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 18 


214 

9314 

9314DC 

FSC 

LATCHES 

178- 45 

105 

9024 1 

9024DC 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 25 


215 

9314 

9314DM 

AMD 

LATCHES 

178- 46 

106 

9024 

9024DM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 19 


216 

9314 

9314DM 

FSC 

LATCHES 

178- 46 

107 

9024 

9024FM 

FSC 

FLIP FLOP 

40- 20 


217 

9314 

9314FM 

AMD 

LATCHES 

178- 47 

108 

9093 

9093BC 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 58 


218 

9314 

9314FM 

FSC 

LATCHES 

178- 47 

109 

9093 

9093DC 

FSC 

"FLIP FLOP 

37- 59 1 


219 

9314 

9314PC 

AMD 

LATCHES 

178- 48 

110 

9093 

9093DM 

FSC 

FLIP FLOP 

37- 54 


220 

9314 

93 UPC 

FSC 

LATCHES 

178- 48 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

n 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

_ 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

n 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

9314 

N9314F 

MULB 

LATCHES 

178- 56 


Ill 

9386 

9386DC 

FSC 

GATE 

115- 6 

2 

9314 

N9314F 

PHIN 

LATCHES 

178- 56 


112 

9386 

9386DM 

FSC 

GATE 

115- 7 

3 

9314 

N9314F 

VALG 

LATCHES 

178- 56 


113 

9386 

9386FM 

FSC 

GATE 

115- 8 

4 

9314 

N9314N 

MULB 

LATCHES 

178- 57 


114 

9386 

9386PC 

FSC 

GATE 

115- 9 

5 

9314 

N9314N 

PH|N 

LATCHES 

178- 57 


115 

9401 

S9401F 

PHIN 

SPECIAL 

182- 72 

6 

9314 

N9314N 

VALG 

LATCHES 

178- 57 


116 

9401 

N9401N 

PHIN 

SPECIAL 

182- 70 

7 

9315 

9315DC 

FSC 

DECODER 

118- 33 


117 

9502 

9502DC 

FSC 

GATE 

55- 39 ! 

8 

9315 

9315DM 

FSC 

DECODER 

118- 34 


118 

9503 

9503DC 

FSC 

GATE 

55- 40 

9 

9315 

9315FM 

FSC 

DECODER 

118- 35 


119 

9504 

9504DC 

FSC 

GATE 

71- 75 

10 

9315 

9315PC 

FSC 

DECODER 

118- 36 


420 

9534 

9534DC 

FSC 

LATCHES 

176-103 

11 

9316 

9316DC 

AMD 

COUNTER 

152- 82 


121 

9600 

9600DC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 11 

12 

9316 

9316DC 

FSC 

COUNTER 

152- 82 


122 

9600 

9600DC# 

FSC 

CLOCK/MV 

155- 59 

13 

9316 

9316DM 

AMD 

COUNTER ! 

152- 83 


423 

9600 

9600DM 

AMD 

TIME DELAY 

124-107 

14 

9316 

9316DM 

FSC 

COUNTER 

152- 83 


124 

9600 

9600DM# 

FSC 

CLOCK/MV 

155- 61 

15 

9316 

9316FM 

AMD 

COUNTER 

152- 84 


125 

9600 

9600FM 

AMD 

TIME DELAY 

124-108 

16 

9316 

9316FM 

FSC 

COUNTER 

152- 84 


126 

9600 

9600FM 

FSC 

TIME DELAY 

124-108 

17 

9316 

9316PC 

AMD 

COUNTER 

152- 81 


127 

9600 

9600PC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 12 

18 

9316 

9316PC 

FSC 

COUNTER 

152- 81 


128 

9600 

9600PC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 12 

19 

9316 

DM9316J#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 53 


129 

9601 

9601 DC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 13 

20 

9316 

DM9316W#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 54 


130 

9601 

9601 DC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 13 

21 

9319 

9319FM 

FSC 

COUNTER 

152- 68 


131 

9601 

9601 DM 

AMD 

TIME DELAY 

124-109 

22 

9319 

9319PC 

FSC 

COUNTER 

152- 69 


132 

9601 

9601 DM 

FSC 

TIME DELAY 

124-109 

23 

9320 

9320FM 

FSC 

COUNTER 

152- 70 


133 

9601 

9601 FM 

AMD 

TIME DELAY 

124-110 

24 

9321 

9321 PC 

AMD 

DECODER 

118- 37 


134 

9601 

9601 FM 

FSC 

TIME DELAY 

124-110 

25 

9324 

S9324F 

MULB 

MAGN COMP 

166- 86 


135 

9601 

9601 PC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 14 

26 

9324 

S9324F 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 86 


136 

9601 

9601 PC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 14 

27 

9324 

S9324F 

VALG 

MAGN COMP 

166- 86 


137 

9601 

DM9601J 

NSC 

TIME DELAY 

125- 5 

28 

9324 

S9324W 

MULB 

MAGN COMP 

166- 87 


138 

9601 

DM9601N 

NSC 

TIME DELAY 

125- 6 

29 

9324 

S9324W 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 87 


139 

9601 

DM9601W 

NSC 

TIME DELAY 

125- 7 

30 

9324 

S9324W 

RTCF 

MAGN COMP 

166- 87 


140 

9602 

S9602B 

MULB 

TIME DELAY 

124-104 

31 

9324 

S9324W 

VALG 

MAGN COMP 

166- 87 


141 

9602 

S9602B 

PHIN 

TIME DELAY 

124-104 

32 

9324 

9324DC 

AMD 

MAGN COMP 

166- 88 


142 j 

9602 

S9602F 

MULB 

TIME DELAY 

124-105 

33 

9324 

9324DC 

FSC 

MAGN COMP 

166- 88 


143 

9602 

S9602F 

PHIN 

TIME DELAY 

124-105 

34 

9324 

9324DM 

AMD 

MAGN COMP 

166- 89 


144 

9602 

S9602F 

SIC 

TIME DELAY 

124-105 

35 

9324 

9324DM 

FSC 

MAGN COMP 

166- 89 


145 

9602 

S9602W 

MULB 

TIME DELAY 

124-106 

36 

9324 

9324FM 

AMD 

MAGN COMP 

166- 90 


146 

9602 

S9602W 

PHIN 

TIME DELAY 

124-106 

37 

9324 

9324FM 

FSC 

MAGN COMP 

166- 90 


147 

9602 

S9602W i 

SIC 

TIME DELAY 

124-106 

38 

9324 

9324PC 

AMD 

MAGN COMP 

166- 91 


148 

9602 

9602DC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 25 

39 

9324 

9324PC 

FSC 

MAGN COMP 

166- 91 


149 

9602 

9602DC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 25 

40 

9324 

N9324F 

MULB 

MAGN COMP 

166- 84 


150 

9602 

9602DM 

AMD 

TIME DELAY 

126- 59 

41 

9324 

N9324F 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 84 


151 

9602 

9602DM 

FSC 

TIME DELAY 

126- 59 

42 

9324 

N9324F 

VALG 

MAGN COMP 

166- 84 


152 

9602 

9602FM 

AMD 

TIME DELAY 

126- 60 

43 

9324 

N9324N 

MULB 

MAGN COMP 

166- 85 


153 

9602 

9602FM [ 

FSC 

TIME DELAY 

126- 60 

44 

9324 

N9324N 

PHIN 

MAGN COMP 

166- 85 


154 

9602 

9602PC 

AMD 

TIME DELAY 

125- 26 

45 

9324 

N9324N 

SIC 

MAGN COMP 

166- 85 


155 

9602 

9602PC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 26 

46 

9324 

N9324N 

VALG 

MAGN COMP 

166- 85 


156 

9602 

DM9602J | 

NSC 

TIME DELAY 

125- 8 

47 

9334 

S9334F 

MULB 

LATCHES [ 

180- 73 


157 

9602 

DM9602N 1 

NSC 

TIME DELAY 

125- 9 

48 

9334 

S9334F 

PHIN 

LATCHES 

180- 73 


158 

9602 

DM9602W 

NSC 

TIME DELAY 

125- 10 

49 

9334 

S9334F 

SIC 

LATCHES 

180- 73 


159 

9602 

N9602B 

MULB 

TIME DELAY 

124-101 

50 

9334 

S9334F 

VALG 

LATCHES 

180- 73 


160 

9602 

N9602B 

PHIN 

TIME DELAY 

124-101 

51 

9334 

S9334W 

PHIN 

LATCHES 

180- 74 


161 

9602 

N9602F 

MULB 

TIME DELAY 

124-102 

52 

9334 

S9334W 

SIC 

LATCHES 

180- 74 


162 

9602 

N9602F 

PHIN 

TIME DELAY 

124-102 

53 

9334 

S9334W 

VALG 

LATCHES 

180- 74 


163 

9602 

N9602W 

MULB 

TIME DELAY 

124-103 

54 

9334 

9334DC 

AMD 

LATCHES 

180- 34 


164 

9602 

N9602W 

PHIN 

TIME DELAY 

124-103 

55 

9334 

9334DC 

FSC 

LATCHES 

180- 34 


165 

9650 

9650-1 DC 

FSC 

SPECIAL 

182- 15 

56 

9334 

9334DM 

AMD 

LATCHES 

180- 35 


166 

9650 

9650-1 DM 

FSC 

SPECIAL 

182- 16 

57 

9334 

9334DM# 

FSC 

LATCHES 

181- 4 


167 

9650 

9650-2DC 

FSC 

SPECIAL 

182- 17 

58 

9334 

9334FM 

AMD 

LATCHES 

180- 36 


168 

9650 

9650-2DM 

FSC 

SPECIAL 

182- 18 

59 

9334 

9334FM# 

FSC 

LATCHES 

181- 5 


169 

9650 

9650-3DC 

FSC 

SPECIAL 

182- 19 

60 

9334 

9334PC 

AMD 

LATCHES 

180- 37 


170 

9650 

9650-3DM 

FSC 

SPECIAL 

182- 20 

61 

9334 

9334PC 

FSC 

LATCHES 

180- 37 


171 

9708 

SBP9708CJ 

Til 

MULTIPLIER 

163- 74 

62 

9334 

DM9334J 

NSC 

LATCHES 

180- 69 


172 

9708 

SBP9708CN 

Til 

MULTIPLIER 

163- 75 

63 

9334 

DM9334W 

NSC 

LATCHES 

180- 70 


173 

9708 

SBP9708EJ 

Til 

MULTIPLIER 

163- 76 

64 

9334 

N9334F 

MULB 

LATCHES 

180- 71 


174 

9708 

SBP9708MJ 

Til 

MULTIPLIER 

163- 77 

65 

9334 

N9334F 

PHIN 

LATCHES 

180- 71 


175 

9903 

9903HC 

SGAI 

GATE 

75- 46 

66 

9334 

N9334F 

VALG 

LATCHES 

180- 71 


176 

9905 

9905HC 

SGAI 

FLIP FLOP 

39-105 

67 

9334 

N9334N 

MULB 

LATCHES 

180- 72 


177 

9907 

9907HC 

SGAI 

GATE 

75- 47 

68 

9334 

N9334N 

PHIN 

LATCHES 

180- 72 


178 

9914 

9914HC l 

SGAI 

GATE 

75- 48 

69 

9334 

N9334N 

SIC 

LATCHES 

180- 72 


179 

9915 

9915HC 

SGAI 

GATE 

75- 51 

70 

9334 

N9334N 

VALG 

LATCHES 

180- 72 


180 

9926 

9926HM 

SGAI 

FLIP FLOP 

37- 29 

71 

9334 

AM9334DC 

AMD 

LATCHES 

180- 62 


181 

9930 

9930BC 

SGAI 

GATE 

68- 32 

72 

9334 

AM9334DM 

AMD 

LATCHES 

180- 63 


182 

9930 

9930DC 

SGAI 

GATE 

68- 33 

73 

9334 

AM9334FM 

AMD 

LATCHES 

180- 64 


183 

9930 

9930DM 

SGAI 

GATE 

68- 22 

74 

9334 

AM9334PC 

AMD 

LATCHES 

180- 65 


184 

9930 

9930FC 

SGAI 

GATE 

68- 34 

75 

9340 

9340DC 

AMD 

ALU 

168- 73 


185 

9930 

9930FM 

SGAI 

GATE 

68- 23 

76 

9340 

9340DC 

FSC 

ALU 

168- 73 


186 

9932 

9932BC 

SGAI 

GATE 

68- 35 

77 

9340 

9340DM 

AMD 

ALU 

168- 74 


187 

9932 

9932DC 

SGAI 

GATE 

68- 36 

78 

9340 

9340DM 

FSC 

ALU 

168- 74 


188 

9932 

9932DM 

iSGAI 

GATE 

68- 24 

79 

9340 

9340FM 

AMD 

ALU 

168- 75 


189 

9932 

9932FC 

SGAI 

GATE 

68- 37 

80 

9340 

9340FM 

FSC 

ALU 

168- 75 


190 

9932 

9932FM 

SGAI 

GATE 

68- 25 

81 

9340 

9340PC 

AMD 

ALU 

168- 76 


191 

9933 

9933BC 

SGAI 

GATE 

70- 72 

82 

9340 

9340PC 

FSC 

ALU 

168- 76 


192 

9933 

9933DC 

SGAI 

GATE 

70- 73 

83 

9341 

9341 DC 

AMD 

ALU 

169- 2 


193 

9933 

9933DM 

SGAI 

GATE 

70- 74 

84 

9341 

9341 DC 

FSC 

ALU 

169- 2 


194 

9933 

9933FC 

SGAI 

GATE 

70- 75 

85 

9341 

9341 DM 

AMD 

ALU 

169- 3 


195 

9933 

9933FM 

SGAI 

GATE 

70- 76 

86 

9341 

9341 DM 

FSC 

ALU 

169- 3 


196 

9934 

9934BC 

SGAI 

GATE 

70- 17 

87 

9341 

9341FM 

AMD 

ALU 

169- 4 


197 

9934 

9934DC 

SGAI 

GATE 

70- 18 

88 

9341 

9341FM 

FSC 

ALU 

169- 4 


198 

9934 

9934FC 

SGAI 

GATE 

70- 19 

89 

9341 

9341 PC 

AMD 

ALU 

169- 5 


199 

9944 

9944BC 

SGAI 

GATE 

68- 38 

90 

9341 

9341 PC 

FSC 

ALU 

169- 5 


200 

9944 

9944DC 

SGAI 

GATE 

68- 39 

91 

9342 

9342DC 

AMD 

CARRY GEN 

170- 74 


201 

9944 

9944DM 

SGAI 

GATE 

68- 26 

92 

9342 

9342DM 

AMD 

CARRY GEN 

170- 75 


202 

9944 

9944FC 

SGAI 

GATE 

68- 40 

93 

9342 

9342FM 

AMD 

CARRY GEN 

170- 76 


203 

9944 

9944FM 

SGAI 

GATE 

68- 27 

94 

9342 

9342FM 

FSC 

CARRY GEN 

170- 76 


204 

9945 

9945BC 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 65 

95 

9342 

9342PC 

AMD 

CARRY GEN 

170- 77 


205 

9945 

9945DC 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 66 

96 

9342 

9342PC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 77 


206 

9945 

9945DM 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 61 

97 

9344 

9344FM 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 20 


207 

9945 

9945FC 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 67 

98 

9348 

9348DC 

FSC 

PARITY GEN 

173- 61 


208 

9945 

9945FM 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 62 

99 

9348 

9348DM 

FSC 

PARITY GEN 

173- 62 


209 

9946 

9946BC 

SGAI 

GATE 

68- 41 

100 

9348 

9348FM 

FSC 

PARITY GEN 

173- 63 


210 

9946 

9946DC 

SGAI 

GATE 

68- 42 

101 

9348 

9348PC 

FSC 

PARITY GEN 

173- 64 


211 

9946 

9946DM 

SGAI 

GATE 

68- 28 

102 

9352 

9352FM 

FSC 

DECODER 

119- 16 


212 

9946 

9946FC 

SGAI 

GATE 

68- 43 

103 

9360 

9360DC 

AMD 

COUNTER 

142- 33 


213 

9946 

9946FM 

SGAI 

GATE 

68- 29 

104 

9360 

9360DM 

AMD 

COUNTER 

142- 34 


214 

9948 

9948BC 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 68 

105 

9360 

9360FM 

AMD 

COUNTER 

142- 35 


215 

9948 

9948DC 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 69 

106 

9360 

9360PC 

AMD 

COUNTER 

142- 36 


216 

9948 

9948DM 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 63 

107 

9366 

9366DC 

AMD 

COUNTER 

153- 9 


£17 

9948 

9948FC 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 70 

108 

9366 

9366DM 

AMD 

COUNTER 

153- 10 


218 

9948 

9948FM 

SGAI 

FLIP FLOP 

38- 64 

109 

9366 

9366FM 

AMD 

COUNTER 

153- 11 


219 

9951 

9951 BC 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 97 

110 

9366 

9366PC 

AMD 

COUNTER 

153- 12 


220 

9951 

9951 DC 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 98 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

r* GENERIC 

l2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


LINE 

m 

GENERIC 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 



NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

9951 

9951 DM 

scat 

TIME DELAY 

122- 94 


Ill 

10105 

GXB10105P 

PHIN 

GATE 

71- 41 

2 

9951 

9951FC 

sgai 

TIME DELAY 

122- 99 


112 

10105 

GXB10105P 

RTCF 

GATE 

71- 41 

3 

9951 

9951FM 

SGAI 

TIME DELAY 

122- 95 


113 

10106 

MB10106 

FCAJ 

GATE 

74- 8 

4 

9962 

9962BC 

SGAI 

GATE 

68- 44 


114 

10106 

MB10106M 

FCAJ 

GATE 

74- 9 

5 

9962 

9962DC 

SGAI 

GATE 

68- 45 


115 

10106 

10106F 

MULB 

GATE 

74- 28 

6 

9962 

9962DM 

SGAI 

GATE 

68- 30 


116 

10106 

10106F 

PHIN 

GATE 

74- 28 

7 

9962 

9962FC 

SGAI 

GATE 

68- 46 


117 

10106 

10106F 

SIC 

GATE 

74- 28 

8 

9962 

9962FM 

SGAI 

GATE 

68- 31 


118 

10106 

10106N 

SIC 

GATE 

74- 29 

9 

10010 

F10010DM 

FSC 

COUNTER 

139- 11 


119 

10106 

HD10106 

HITJ 

GATE 

73- 62 

10 

10010 

F10010FM 

FSC 

COUNTER 

139- 12 


120 

10106 

DM10106J 

NSC 

GATE 

73- 94 

11 

10016 

F10016DC 

FSC 

COUNTER 

139- 22 


121 

10106 

F10106DC 

FSC 

GATE 

74- 3 

12 

10016 

F10016DM 

FSC 

COUNTER 

139- 23 


122 

10106 

MC10106L 

MOTA 

GATE 

74- 18 

13 

10016 

F10016FM 

FSC 

COUNTER 

139- 24 


123 

10106 

MC10106P 

MOTA 

GATE 

74- 19 

14 

10100 

101 OOF 

MULB 

GATE 

74- 24 


124 

10106 

GXB10106 

MULB 

GATE 

73- 67 

15 

10100 

101 OOF 

PHIN 

GATE 

74- 24 


125 

10106 

GXB10106 

PHIN 

GATE 

73- 67 

16 

10100 

101 OOF 

SIC 

GATE 

74- 24 


126 

10106 

GXB10106 

RTCF 

GATE 

73- 67 

17 

10100 

10100N 

SIC 

GATE 

74- 25 


127 

10106 

GXB10106D 

PHIN 

GATE 

71- 69 

18 

10100 

F10100DC 

FSC 

GATE 

74- 44 


128 

10106 

GXB10106D 

RTCF 

GATE 

71- 69 

19 

10100 

MC10100L 

MOTA 

GATE 

74- 14 


129 

10106 

GXB10106P 

PHIN 

GATE 

71- 70 

20 

10100 

MCI 01 OOP 

MOTA 

GATE 

74- 15 


130 

10106 

GXB10106P 

RTCF 

GATE 

71- 70 

21 

10100 

GXB10100 

MULB 

GATE 

73- 65 


131 

10107 

MB10107 

FCAJ 

GATE 

74- 72 

22 

10100 

GXB10100 

PHIN 

GATE 

73- 65 


132 

10107 

MB10107M 

FCAJ 

GATE 

74- 73 

23 

10100 

GXB10100D 

PHIN 

GATE 

71- 65 


133 

10107 

10107F 

MULB 

GATE 

74- 76 

24 

10100 

GXB10100D 

RTCF 

GATE 

71- 65 


134 

10107 

10107F 

PHIN 

GATE 

74- 76 

25 

10100 

GXB10100P 

PHIN 

GATE 

71- 66 


135 

10107 

10107F 

SIC 

GATE 

74- 76 

26 

10100 

GXB10100P 

RTCF 

GATE 

71- 66 


136 

10107 

10I07N 

SIC 

GATE 

74- 77 

27 

10101 

MB10101 

FCAJ 

GATE 

73- 19 


137 

10107 

HD10107 

HITJ 

GATE 

71- 85 

28 

10101 

MB10101M 

FCAJ 

GATE 

73- 20 


138 

10107 

DM10107J 

NSC 

GATE 

74- 79 

29 

10101 

10101F 

MULB 

GATE 

73- 37 


139 

10107 

F10107DC 

FSC 

GATE 

74- 71 

30 

10101 

10101F 

PHIN 

GATE 

73- 37 


140 

10107 

MC10107L 

MOTA 

GATE 

74- 74 

31 

10101 

10101F 

SIC 

GATE 

73- 37 


141 

10107 

MC10107P 

MOTA 

GATE 

74- 75 

32 

10101 

10101N 

SIC 

GATE 

72- 91 


142 

10107 

GXB10107 

MULB 

GATE 

74- 62 

33 

10101 

HD10101 

HITJ 

GATE 

71- 3 


143 

10107 

GXB10107 

PHIN 

GATE 

74- 62 

34 

10101 

DM10101J 

NSC 

GATE 

73- 51 


144 

10107 

GXB10107 

RTCF 

GATE 

74- 62 

35 

10101 

F10101DC 

FSC 

GATE 

73- 16 


145 

10107 

GXB10107D 

PHIN 

GATE 

71- 86 

36 

10101 

MC10101L 

MOTA 

GATE 

73- 29 


146 

10107 

GXB10107D 

RTCF 

GATE 

71- 86 

37 

10101 

MC10101P 

MOTA 

GATE 

73- 30 


147 

10107 

GXB10107P 

PHIN 

GATE 

71- 87 

38 

10101 

GXB10101 

MULB 

GATE 

72- 92 


148 

10107 

GXB10107P 

RTCF 

GATE 

71- 87 

39 

10101 

GXB10101 

PHIN 

GATE 

72- 92 


149 

10108 

10108F 

MULB 

GATE 

72- 11 

40 

10101 

GXB10101 

RTCF 

GATE 

72- 92 


150 

10108 

10108F 

PHIN 

GATE 

72- 11 

41 

10101 

GXB10101D 

PHIN 

GATE 

71- 38 


151 

10108 

10108F 

SIC 

GATE 

72- 11 

42 

10101 

GXB10101D 

RTCF 

GATE 

71- 38 


152 

10108 

10108N 

SIC 

GATE 

72- 12 

43 

10101 

GXB10101P 

PHIN 

GATE 

71- 39 


153 

10108 

GXB10108 

PHIN 

GATE 

72- 10 

44 

10101 

GXB10101P 

RTCF 

GATE 

71- 39 


154 

10108 

GXB10108 

RTCF 

GATE 

72- 10 

45 

10102 

MB10102 

FCAJ 

GATE 

74- 6 


155 

10108 

GXB10108D 

PHIN 

GATE 

71- 1 

46 

10102 

MB10102M 

FCAJ 

GATE 

74- 7 


156 

10108 

GXB10108D 

RTCF 

GATE 

71- 1 

47 

10102 

10102F 

MULB 

GATE 

74- 26 


157 

10108 

GXB10108P 

PHIN 

GATE 

71- 2 

48 

10102 

10102F 

PHIN 

GATE 

74- 26 


158 

10108 

GXB10108P 

RTCF 

GATE 

71- 2 

49 

10102 

10102F 

SIC 

GATE 

74- 26 


159 

10109 

MB101Q9 

FCAJ 

GATE 

73- 23 

50 

10102 

10102N 

SIC 

GATE 

74- 27 


160 

10109 

MB10109M 

FCAJ 

GATE 

73- 24 

51 

10102 

HD10102 

HITJ 

GATE 

73- 61 


161 

10109 

10109F 

MULB 

GATE 

73- 42 

52 

10102 

DM10102J 

NSC 

GATE 

74- 45 


162 

10109 

10109F 

PHIN 

GATE 

73- 42 

53 

10102 

F10102DC 

FSC 

GATE 

74- 1 


163 

10109 

10109F 

SIC 

GATE 

73- 42 

54 

10102 

MC10102L 

MOTA 

GATE 

74- 16 


164 

10109 

10109N 

SIC 

GATE 

73- 43 

55 

10102 

MC10102P 

MOTA 

GATE 

74- 17 


165 

10109 

HD10109 

HITJ 

GATE 

72- 14 

56 

10102 

GXB10102 

MULB 

GATE 

73- 66 


166 

10109 

DM10109J 

NSC 

GATE 

73- 53 

57 

10102 

GXB10102 

PHIN 

GATE 

73- 66 


167 

10109 

F10109DC 

FSC 

GATE 

73- 18 

58 

10102 

GXB10102 

RTCF 

GATE 

73- 66 


168 

10109 

MC10109L 

MOTA 

GATE 

73- 33 

59 

10102 

GXB10102D 

PHIN 

GATE 

71- 67 


169 

10109 

MC10109P 

MOTA 

GATE 

73- 34 

60 

10102 

GXB10102D 

RTCF 

GATE 

71- 67 


170 

10109 

GXB10109 

MULB 

GATE 

72- 95 

61 

10102 

GXB10102P 

PHIN 

GATE 

71- 68 


171 

10109 

GXB10109 

PHIN 

GATE 

72- 95 

62 

10102 

GXB10102P 

RTCF 

GATE 

71- 68 


172 

10109 

GXB10109 

RTCF 

GATE 

72- 95 

63 j 

10103 

MB10103 

FCAJ 

GATE 

72- 27 


173 

10109 

GXB10109D 

PHIN 

GATE 

71- 42 

64 ~ 

10103 

MB10103M 

FCAJ 

GATE 

72- 28 


174 

10109 

GXB10109D 

RTCF 

GATE 

71- 42 

65 

10103 

10103F 

MULB 

GATE 

73- 38 


175 

10109 

GXB10109P 

PHIN 

GATE 

71- 43 

66 

10103 

10103F 

PHIN 

GATE 

73- 38 


176 

10109 

GXB10109P 

RTCF 

GATE 

71- 43 

67 

10103 

10103F 

SIC 

GATE 

73- 38 


177 

10110 

MB10110 

FCAJ 

GATE 

72- 29 

68 

10103 

10103N 

SIC 

GATE 

73- 39 


178 

10110 

MB10110M 

FCAJ 

GATE 

72- 30 

69 ! 

10103 

F10103DC 

FSC 

GATE 

74- 2 


179_ 

10110 

1011OF 

MULB 

GATE 

72- 37 

70 

10103 

MC10103L 

MOTA 

GATE 

73- 57 


180 

10110 

10110F 

PHIN 

GATE 

72- 37 

71 

10103 

MC10103P 

MOTA 

GATE 

73- 58 


181 

10110 

1011OF 

SIC 

GATE 

72- 37 

72 

10103 

GXB10103 

PHIN 

GATE 

72- 93 


182 

10110 

101 ION 

SIC 

GATE 

72- 38 

73 

10103 

GXB10103 

RTCF 

GATE 

72- 93 


183 

10110 

HD10110 

HITJ 

GATE 

71- 14 

74 

10103 

GXB10103D 

PHIN 

GATE 

71- 44 


184 

10110 

DM10110J 

NSC 

GATE 

72- 24 

75 

10103 

GXB10103D 

RTCF 

GATE 

71- 44 


185 

10110 

F10110DC 

FSC 

GATE 

72- 25 

76 

10103 

GXB10103P 

PHIN 

GATE 

71- 45 


186 

10110 

MC10110L 

MOTA 

GATE 

72- 33 

77 

10103 

GXB10103P 

RTCF 

GATE 

71- 45 


187 

10110 

MC10110P 

MOTA 

GATE 

72- 34 

78 

10104 

MB10104 

FCAJ 

GATE 

71-107 


188 

10110 

GXB10110 

MULB 

GATE 

72- 18 

79 

10104 

MB10104M 

FCAJ 

GATE 

71-108 


189 

10110 

GXB10110 

PHIN 

GATE 

72- 18 

80 

10104 

10104F 

MULB 

GATE 

74- 48 


190 

10110 

GXB10110 

RTCF 

GATE 

72- 18 

81 

10104 

10104F 

PHIN 

GATE 

74- 48 


191 

10111 

MB10111 

FCAJ 

GATE 

74- 10 

82 

10104 

10104F 

SIC 

GATE 

74- 48 


192 

10111 

MB10111M 

FCAJ 

GATE 

74- 11 

83 

10104 

10104N 

SIC 

GATE 

74- 49 


193 

10111 

10111F 

MULB 

GATE 

74- 30 

84 

10104 

HD10104 

HITJ 

GATE 

70- 96 


194 

10111 

10111F 

PHIN 

GATE 

74- 30 

85 

10104 

F10104DC 

FSC 

GATE 

71-106 


195 

10111 

10111F 

SIC 

GATE 

74- 30 

86 

10104 

MC10104L 

MOTA 

GATE 

71-109 


196 

10111 

10111N 

SIC 

GATE 

74- 31 

87 

10104 

MC10104P 

MOTA 

GATE 

71-110 


197 

10111 

HD10111 

HITJ 

GATE 

73- 63 

88 

10104 

GXB10104 

MULB 

GATE 

72- 9 


198 

10111 

DM10111J 

NSC 

GATE 

74- 46 

89 

10104 

GXB10104 

PHIN 

GATE 

72- 9 


199 

10111 

FI 0111 DC 

FSC 

GATE 

74- 4 

90 

10104 

GXB10104 

RTCF 

GATE 

72- 9 


200 

10111 

MC10111L 

MOTA 

GATE 

74- 20 

91 

10104 

GXB10104D 

PHIN 

GATE 

70-109 


201 

10111 

MC10111P 

MOTA 

GATE 

74- 21 

92 

10104 

GXB10104D 

RTCF 

GATE 

70-109 


202 

10111 

GXB10111 

MULB 

GATE 

73- 68 

93 

10104 

GXB10104P 

PHIN 

GATE 

70-110 


203 

10111 

GXB10111 

PHIN 

GATE 

73- 68 

94 

10104 

GXB10104P 

RTCF 

GATE 

70-110 


204 

10111 

GXB10111 

RTCF 

GATE 

73- 68 

95 

10105 

MB10105 

FCAJ 

GATE 

73- 21 


205 

10112 

10112F 

MULB 

GATE 

73- 44 

96 

10105 

MB10105M 

FCAJ 

GATE 

73- 22 


206 

10112 

10112F 

PHIN 

GATE 

73- 44 

97 

10105 

10105F 

MULB 

Gate 

73- 40 


207 

10112 

10112F 

SIC 

GATE 

73- 44 

98 

10105 

10105F 

PHIN 

GATE 

73- 40 


208 

10112 

10112N 

SIC 

GATE 

73- 45 

99 

10105 

10105F 

SIC 

GATE 

73- 40 


209 

10112 

DM10112J 

NSC 

GATE 

73- 54 

100 

10105 

10105N 

SIC 

GATE 

73- 41 


210 

10112 

GXB10112 

PHIN 

GATE 

72- 96 

101 

10105 

HD10105 

HITJ 

GATE 

72- 13 


211 

10112 

GXB10112 

RTCF 

GATE 

72- 96 

102 

10105 

DM10105J 

NSC 

GATE 

73- 52 


212 

10112 

GXB10112D 

PHIN 

GATE 

71- 46 

103 

10105 

F10105DC 

FSC 

GATE 

73- 17 


213 

10112 

GXB10112D 

RTCF 

GATE 

71- 46 

104 

10105 

MC10105L 

MOTA 

GATE 

73- 31 


214 

10112 

GXB10112P 

PHIN 

GATE 

71- 47 

105 

10105 

MC10105P 

MOTA 

GATE 

73- 32 


215 

10112 

GXB10112P 

RTCF 

GATE 

71- 47 

106 

10105 

GXB10105 

MULB 

Pgate 

72- 94 


216 

10113 

10113F 

MULB 

GATE 

74- 60 

107 

10105 

GXB10105 

PHIN 

GATE 

72- 94 


217 

10113 

10113F 

PHIN 

GATE- 

74- 60 

108 

10105 

GXB10105 

RTCF 

GATE 

72- 94 


218 

10113 

10113F 

SIC 

GATE 

74- 60 

109 

10105 

GXB10105D 

PHIN 

GATE 

71- 40 


219 

10113 

10113N 

SIC 

GATE 

74- 61 

110 

10105 

GXB10105D 

RTCF 

GATE 

71- 40 


220 

10113 

F10113DC 

FSC 

GATE 

74- 55 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


LINE 

ir 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

LINE 

±J 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 

No. 


TYPE 



& 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

10113 

MCI Oil 3L 

MOTA 

GATE 

74- 58 

ill 

10132 

SN10132N 

Til 

LATCHES" 

176- 7(5 

2 

10113 

MC10113P 

MOTA 

GATE 

74- 59 

112 

10133 

MB10133 

FCAJ 

LATCHES 

174- 6 

3 

10113 

GXB10113 

MULB 

GATE 

74- 50 

113 

10133 

MB10133M 

FCAJ 

LATCHES 

174- 7 

4 

10113 

GXB10113 

PHIN 

GATE 

74- 50 

114 

10133 

10133F 

MULB 

LATCHES 

176- 85 

5 

10113 

GXB10113 

RTCF 

GATE 

74- 50 

115 

10133 

10133F 

PHIN 

LATCHES 

176- 85 

6 

10113 

GXB10113D 

PHIN 

GATE 

71- 79 

116 

10133 

10133F 

SIC 

LATCHES 

176- 85 

7 

10113 

GXB10113D 

RTCF 

GATE ] 

71- 79 

117 

10133 

HD10133 

HITJ 

LATCHES 

176- 59 

8 

10113 

GXB10113P 

PHIN 

GATE 

71- 80 

118 

10133 

F10133DC 

FSC 

LATCHES 

176- 88 

9 

10113 

GXB10113P 

RTCF 

GATE 

71- 80 

119 

10133 

MC10133L 

MOTA 

LATCHES 

176- 94 

10 

10117 

MB10117 

FCAJ 

GATE 

72- 75 

120 

10133 

MC10133P 

MOTA 

LATCHES 

176- 95 

11 

10117 

MB10117M 

FCAJ 

GATE 

72- 76 

121 

10133 

SN10133J 

Til 

LATCHES 

176- 78 

12 

10117 

10117F 

MULB 

GATE 

72- 7 

122 

10133 

SN10133N 

Til 

LATCHES 

176- 79 

13 

10117 

10117F 

PHIN 

GATE 

72- 7 

123 

10133 

GXB10133 

MULB 

LATCHES 

176- 80 

14 

10117 

10117F 

SIC 

GATE 

72- 7 

124 

10133 

GXB10133 

PHIN 

LATCHES 

176- 80 

15 

10117 

10117N 

SIC 

GATE 

72- 8 

125 

10133 

GXB10133 

RTCF 

LATCHES 

176- 80 

16 

10117 

HD10117 

HITJ 

GATE 

70-103 

126 

10133 

GXB10133D 

PHIN 

LATCHES 

176- 57 

17 

10117 

DM10117J 

NSC 

GATE 

72- 5 

127 

10133 

GXB10133D 

RTCF 

LATCHES 

176- 57 

18 

10117 

F10117DC 

FSC 

GATE 

72- 73 

128 

10133 

GXB10133P 

PHIN 

LATCHES 

176- 53 

19 

10117 

MC10117L 

MOTA 

Gate 

72- 79 

129 

10133 

GXB10133P 

RTCF 

LATCHES 

176- 53 

20 

10117 

MC10117P 

MOTA 

GATE 

72- 80 

130 

10134 

SN10134J 

Til 

LATCHES 

176- 71 

21 

10117 

GXB10117 

MULB 

GATE 

72- 87 

131 

10134 

SN10134N 

Til 

LATCHES 

176- 72 

22 

10117 

GXB10117 

PHIN 

GATE 

72- 87 

132 

10135 

MB10135 

FCAJ 

FLIP FLOP 

39- 47 

23 

10117 

GXB10117 

RTCF 

GATE 

72- 87 

133 

10135 

MB10135M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

39- 48 

24 

10117 

GXB10117D 

PHIN 

GATE 

71- 32 

134 

10135 

10135F 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 3 

25 

10117 

GXB10117D 

RTCF 

GATE 

71- 32 

135 

10135 

10135F 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 3 

26 

10117 

GXB10117P 

PHIN 

GATE | 

71- 33 

136 

10135 

10135F 

SIC 

FLIP FLOP 

39- 3 

27 

10117 

GXB10117P 

RTCF 

GATE 

71- 33 

137 

10135 

F10135DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 46 

28 

10118 

MB10118 

FCAJ 

GATT 

72- 59 

138 

10135 

MC10135L 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 49 

29 

10118 

MB10118M 

FCAJ 

GATE 

72- 60 

139 

10135 

MC10135P 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 50 

30 

10118 

10118F 

MULB 

GATE 

72- 41 

140 

10135 

GXB10135 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 41 

31 

10118 

10118F 

PHIN 

GATE 

72- 41 

141 

10135 

GXB10135 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 41 

32 

10118 

10118F 

SIC 

GATE 

72- 41 

142 

10135 

GXB10135 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 41 

33 

10118 

10118N 

SIC 

GATE 

72- 42 

143 

10135 

GXB10135 

SIC 

FLIP FLOP 

39- 41 

34 

10118 

HD10118 

HITJ 

GATE 

70-102 

144 

10135 

GXB10135D 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 1 

35 

10118 

DM10118J 

NSC 

GATE 

72- 3 

145 

10135 

GXB10135D 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 1 

36 

10118 

F10118DC 

FSC 

GATE 

72- 57 

146 

10135 

GXB10135P 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 2 

37 

10118 

MC10118L 

MOTA 

GATE 

72- 63 

147 

10135 

GXB10135P 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 2 

38 

10118 

MC10118P 

MOTA 

GATE 

72- 64 

148 

10136 

MB10136 

FCAJ 

COUNTER 

139- 20 

39 

10118 

GXB10118 

MULB 

GATE 

72- 45 

149 

10136 

MB10136M 

FCAJ 

COUNTER 

139- 21 

40 

10118 

GXB10118 

PHIN 

Gate 

72- 45 

150 

10136 

10136F 

MULB 

COUNTER 

139- 42 

41 

10118 

GXB10118 

RTCF 

GATE 

72- 45 

151 

10136 

10136F 

PHIN 

COUNTER 

139- 42 

42 

10118 

GXB10118D 

PHIN 

GATE 

71- 26 

152 

10136 

10136F 

SIC 

COUNTER 

139- 42 

43 

10118 

GXB10118D 

RTCF 

GATE 

71- 26 

153 

10136 

HD10136 

HITJ 

COUNTER 

153- 13 

44 

10118 

GXB10118P 

PHIN 

GATE 

71- 27 

154 

10136 

F10136DC 

FSC 

COUNTER 

139- 45 

45 

10118 

GXB10118P 

RTCF 

GATE 

71- 27 

155 

10136 

MC10136L 

MOTA 

COUNTER 

139- 43 

46 

10119 

MB10119 

FCAJ 

GATE 

72- 61 

156 

10136 

MC10136P 

MOTA 

COUNTER 

139- 44 

47 

10119 

MB10119M 

FCAJ 

GATE 

72- 62 

157 

10136 

GXB10136 

MULB 

COUNTER 

139- 41 

48 

10119 

10119F 

MULB 

GATE 

72- 43 

158 

10136 

GXB10136 

PHIN 

COUNTER 

139- 41 

49 

10119 

10119F 

PHIN 

GATE 

72- 43 

159 

10136 

GXB10136 

RTCF 

COUNTER 

139- 41 

50 

10119 

10119F 

SIC 

GATE 

72- 43 

160 

10136 

GXB10136D 

PHIN 

COUNTER 

139- 7 

51 

10119 

10119N 

SIC 

GATE 

72- 44 

161 

10136 

GXB10136D 

RTCF 

COUNTER 

139- 7 

52 

10119 

HD10119 

HITJ 

GATE 

70-101 

162 

10136 

GXB10136P 

PHIN 

COUNTER 

139- 8 

53 

10119 

DM10119J 

NSC 

GATE 

72- 4 

163 

10136 

GXB10136P 

RTCF 

COUNTER 

139- 8 

54 

10119 

F10119DC 

FSC 

GATE 

72- 58 

164 

10137 

MB10137 

FCAJ 

COUNTER 

139- 9 

55 

10119 

MC10119L 

MOTA 

GATE 

72- 65 

165 

10137 

MB10137M 

FCAJ 

COUNTER 

139- 10 

56 

10119 

MC10119P 

MOTA 

GATE 

72- 66 

166 

10137 

10137F 

MULB 

COUNTER 

139- 30 

57 

10119 

GXB10119 

MULB 

GATE 

72- 46 

167 

10137 

10137F 

PHIN 

COUNTER 

139- 30 

58 

10119 

GXB10119 

PHIN 

GATE 

72- 46 

168 

10137 

10137F i 

SIC 

[counter 

139- 30 

59 

10119 

GXB10119 

RTCF 

GATE 

72- 46 

169 

10137 

F10137DC 

FSC 

COUNTER 

139- 33 

60 

10119 

GXB1Q119D 

RTCF 

GATE 

71- 28 

170 

10137 

MC10137L 

MOTA 

COUNTER 

139- 31 

61 

10119 

GXB10119P 

RTCF 

GATE 

71- 29 

171 

10137 

MC10137P 

MOTA 

COUNTER 

139- 32 

62 

10121 

MB10121 

FCAJ 

GATE 

72- 77 

172 

10137 

GXB10137 

MULB 

COUNTER 

139- 29 

63 

10121 

MB10121M 

FCAJ 

GATE 

72- 78 

173 

10137 

GXB10137 

PHIN 

COUNTER 

139- 29 

64 

10121 

10121F 

MULB 

Gate 

72- 85 

174 

10137 

GXB10137 

RTCF 

COUNTER 

139- 29 

65 

10121 

10121F 

PHIN 

GATE 

72- 85 

175 

10137 

GXB10137D 

PHIN 

COUNTER 

139- 3 

66 

10121 

10121F 

SIC 

GATE 

72- 85 

176 

10137 

GXB10137D 

RTCF 

COUNTER 

139- 3 

67 

10121 

10121N 

[SIC - 

GATE 

72- 86 

177 

10137 

GXB10137P 

PHIN 

[COUNTER 

139- 4 

68 

10121 

HD10121 

HITJ 

GATE 

70-104 

178 

10137 

GXB10137P 

RTCF 

[COUNTER 

139- 4 

69 

10121 

DM10121J 

NSC 

GATE 

72- 6 

179 

10138 

MC10138L 

MOTA 

COUNTER 

139- 36 

70 

10121 

FI 0121 DC 

FSC 

GATE 

72- 74 

180 

10138 

MC10138P 

MOTA 

Counter 

1139- 37 

71 

10121 

MC10121L 

MOTA 

GATE 

72- 81 

181 

10153 

F10153DC 

FSC 

LATCHES 

176- 89 

72 

10121 

MC10121P 

MOTA 

GATE 

72- 82 

182 

10153 

MC10153L 

MOTA 

LATCHES 

176- 96 

73 

10121 

GXB10121 

MULB 

GATE 

72- 88 

183 

10153 

MC10153P 

MOTA 

LATCHES 

176- 97 

74 

10121 

GXB10121 

PHIN 

GATE 

72- 88 

184 

10160 

MB10160 

FCAJ 

PARITY GEN 

172- 1 

75 

10121 

GXB10121 

RTCF 

GATE 

72- 88 

185 

10160 

MB10160M 

FCAJ 

PARITY GEN 

172- 2 

76 

10121 

OXB10121D 

RTCF 

GATE 

71- 34 

186 

10160 

10160F 

MULB 

PARITY GEN 

Ml 72- 56 

77 

10121 

GXB10121P 

RTCF 

GATE 

71- 35 

187 

10160 

10160F 

PHIN 

PARITY GEN 

172- 56 

78 

10123 

GXB10123D 

PHIN 

GATE 

71- 77 

188 

10160 

10160F 

SIC 

PARITY GEN 

172- 56 

79 

10123 

GXB10123P 

PHIN 

GATE 

71- 78 

189 

10160 

HD10160 

HITJ 

PARITY GEN 

173- 56 

80 

10130 

MB10130 

FCAJ 

LATCHES 

174- 4 

190 

10160 

F10160DC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 41 

81 

10130 

MB10130M 

FCAJ 

LATCHES 

174- 5 

191 

10160 

MC10160L 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 57 

82 

10130 

10130F 

MULB 

LATCHES 

176- 77 

192 

10160 

MC10160P 

MOTA 

[Parity gen 

172- 58 

83 

10130 

10130F 

PHIN 

LATCHES 

176- 77 

193 

10160 

SN10160J 

Til 

PARITY GEN 

172- 61 

84 

10130 

10130F 

SIC 

LATCHES 

176- 77 

194 

10160 

SN10160N 

Til 

PARITY GEN 

172- 62 

85 

10130 

HD10130 

HITJ“1 

LATCHES 

176- 55 

195 

10160 

GXB10160 

MULB 

PARITYGEN 

172- 38 

86 

10130 

F10130DC 

FSC 

LATCHES 

176- 81 

196 

10160 

GXB10160 1 

RTCF 

PARITY GEN 

172- 38 

87 

10130 

MC10130L 

MOTA 

LATCHES 

176- 86 

197 

10160 

GXB10160D 

PHIN 

PARITY GEN 

172- 44 

88 

10130 

MC10130P 

MOTA 

LATCHES 

176- 87 

198 

10160 

GXB10160P 

PHIN 

PARITY GEN 

172- 45 

89 

10130 

SN10130J 

Til 

LATCHES 

176- 75 

199 

10161 

MB10161 

FCAJ 

DECODER 

116- 17 

90 

10130 

SN10130N 

Til 

LATCHES 

176- 76 

200 

10161 

MB10161M 

FCAJ 

DECODER 

116- 18 

91 

10130 

GXB10130 

MULB 

LATCHES 

176- 65 

201 

10161 

HD10161 

HITJ 

[DECODER 

117- 75 

92 

10130 

GXB10130 

PHIN 

LATCHES 

176- 65 

202 

10161 

GXB10161 

PHIN 

DECODER 

116- 9 

93 

10130 

GXB10130 

RTCF 

LATCHES 

176- 65 

203 

10161 

GXB10161 

RTCF 

DECODER 

116- 9 

94 

10130 

GXB10130D 

RTCF 

LATCHES 

176- 49 

204 

10161 

GXB10161D 

MULB 

DECODER 

117- 69 

95 

10130 

GXB10130P 

RTCF 

LATCHES 

176- 50 

205 

10161 

GXB10161D 

PHIN 

DECODER 

117- 69 

96 

10131 

MB10131 

FCAJ 

FLIP FLOP 

39- 75 

206 

10161 

GXB10161D 

RTCF 

DECODER 

117- 69 

97 

10131 

MB10131M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

39- 76 

207 

10161 

GXB10161P 

MULB 

DECODER 

117- 70 

98 

10131 

10131F 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 58 

208 

10161 

GXB10161P 

PHIN 

DECODER 

117- 70 

99 

10131 

10131F 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 58 

209 

10161 

GXB10161P 

RTCF 

DECODER 

117- 70 

100 

10131 

10131F 

SIC 

FLIP FLOP 

39- 58 

210 

10162 

MB10162 

FCAJ 

DECODER 

116- 19 

101 

10131 

HD10131 

HITJ 

FLIP FLOP 

39- 15 

211 

10162 

MB10162M 

FCAJ 

DECODER 

116- 20 

102 

10131 

FI 0131 DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 73 

212 

10162 

HD10162 

HITJ 

DECODER 

117- 76 

103 

10131 

MC10131L 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 85 

213 

10162 

GXB10162 

PHIN 

[DECODER 

116- 10 

104 

10131 

MCI 0131P 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 86 

214 

10162 

GXB10162 

RTCF 

DECODER 

116- 10 

105 

10131 

GXB10131 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 59 

215 

10162 

GXB10162D 

MULB 

DECODER 

117- 71 

106 

10131 

GXB10131 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 59 

216 

10162 

GXB10162D 

PHIN 

DECODER 

117- 71 

107 

10131 

GXB10131 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 59 

217 

10162 

GXB10162D 

RTCF 

DECODER 

117- 71 

108 

10131 

GXB10131D 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 9 

218 

10162 

GXB10162P 

MULB 

DECODER 

117- 72 

109 

10131 

GXB10131P 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 10 

219 

10162 

GXB10162P 

PHIN 

DECODER 

117- 72 

110 

10132 

SN10132J 

Til 

LATCHES 

176- 69 

220 

10162 

GXB10162P 

RTCF 

DECODER_... 

117- 72 


IN ORDER OF: (1)GENERtC NO. (2)MFR TYPE NO. 


G61 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G61 






GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

I] 

GENERIC 

NO. 

HI 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

GENERIC 

NO. 

3 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

10163 

MC10163L 

MOTA 

SPECIAL 

182- 61 

Ill 

10210 

10210F 

MULB 

(3ATE 

72-16 

2 

10163 

MC10163P 

MOTA 

SPECIAL 

182- 62 

112 

10210 

1021OF 

PHIN 

GATE 

72- 16 

3 

10165 

GXB10165 

PHIN 

SPECIAL 

184- 39 

113 

10210 

10210F 

SIC 

GATE 

72- 16 

4 

10165 

GXB10165 

RTCF 

SPECIAL 

184- 39 

114 

10210 

10210N 

SIC 

GATE 

72- 17 

5 

10166 

F10166DC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 77 

115 

10210 

HD10210 

HITJ 

GATE 

71- 15 

6 

10166 

MC10166L 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 80 

116 

10210 

F10210DC 

FSC 

GATE 

72- 26 

7 

10166 

MC10166P 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 81 

117 

10210 

MC10210L 

MOTA 

GATE 

72- 35 

8 

10168 

F10168DC 

FSC 

LATCHES 

176-104 

118 

10210 

MC10210P 

MOTA 

GATE 

72- 36 

9 

10168 

MC10168L 

MOTA 

LATCHES 

176-108 

119 

10210 

GXB10210 

MULB 

GATE 

72- 19 

10 

10168 

MC10168P 

MOTA 

LATCHES 

176-109 

120 

10210 

GXB10210 

PHIN 

GATE 

72- 19 

11 

10170 

10170F 

MULB 

PARITY GEN 

172- 48 

121 

10210 

GXB10210 

RTCF 

GATE 

72- 19 

12 

10170 

10170F 

PHIN 

PARITY GEN 

172- 48 

122 

10211 

1021 IF 

MULB 

GATE 

73- 59 

13 

10170 

F10170DC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 53 

123 

10211 

1021 IF 

PHIN 

GATE 

73- 59 

14 

10170 

MC10170L 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 49 

124 

10211 

1021 IF 

SIC 

GATE 

73- 59 

15 

10170 

MC10170P 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 50 

125 

10211 

1021 IN 

SIC 

GATE 

73- 60 

16 

10170 

GXB10170 

RTCF 

PARITY GEN 

172- 37 

126 

10211 

HD10211 

HITJ 

GATE 

73- 64 

17 

10171 

GXB10171D 

MULB 

DECODER 

117- 65 

127 

10211 

FI 0211 DC 

FSC 

GATE 

74- 5 

18 

10171 

GXB10171D 

PHIN 

DECODER 

117- 65 

128 

10211 

MCI 0211L 

MOTA 

GATE 

74- 22 

19 

10171 

GXB10171D 

RTCF 

DECODER 

117- 65 

129 

10211 

MC1021 IP 

MOTA 

GATE 

74- 23 

20 

10171 

GXB10171P 

MULB 

DECODER 

117- 66 

130 

10211 

GXB10211 

MULB 

GATE 

73- 69 

21 

10171 

GXB10171P 

PHIN 

DECODER 

117- 66 

131 

10211 

GXB10211 

PHIN 

GATE 

73- 69 

22 

10171 

GXB10171P 

RTCF 

DECODER 

117- 66 

132 

10211 

GXB10211 

RTCF 

GATE 

73- 69 

23 

10172 

GXB10172 

PHIN 

DECODER 

116- 12 

133 

10212 

10212B 

MULB 

GATE 

72- 89 

24 

10172 

GXB10172 

RTCF 

DECODER 

116- 12 

134 

10212 

10212B 

PHIN 

GATE 

72- 89 

25 

10172 

f GXB10172D 

MULB 

DECODER 

117- 67 

135 

10212 

10212F 

MULB 

GATE 

72- 90 

26 

10172 

GXB10172D 

PHIN 

DECODER 

117- 67 

136 

10212 

10212F 

PHIN 

GATE 

72- 90 

27 

10172 

GXB10172D 

RTCF 

DECODER 

117- 67 

137 

10212 

MC10212L 

MOTA 

GATE 

73- 35 

28 

10172 

GXB10172P 

MULB 

DECODER 

117- 68 

138 

10212 

MC10212P 

MOTA 

GATE 

73- 36 

29 

10172 

GXB10172P 

PHIN 

DECODER 

117- 68 

139 

10230 

HD10230 

HITJ 

LATCHES 

176- 54 

30 

10172 

GXB10172P 

RTCF 

DECODER 

117- 68 

140 

10231 

10231F 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 68 

31 

10175 

MB10175 

FCAJ 

FLIP FLOP 

39- 77 

141 

10231 

10231F 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 68 

32 

10175 

MB10175M 

FCAJ 

FLIP FLOP 

39- 78 

142 

10231 

10231F 

SIC 

FLIP FLOP 

39- 68 

33 

10175 

10175F 

MULB 

LATCHES 

177- 4 

143 

10231 

10231N 

SIC 

FLIP FLOP 

39- 69 

34 

10175 

10175F 

PHIN 

LATCHES 

177- 4 

144 

10231 

HD10231 

HITJ 

FLIP FLOP 

39- 16 

35 

10175 

10175F 

SIC 

LATCHES 

177- 4 

145 

10231 

FI 0231 DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 74 

36 

10175 

HD10175 

HITJ 

LATCHES 

176- 56 

146 

10231 

MCI 0231L 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 87 

37 

10175 

F10175DC 

FSC 

LATCHES 

177- 5 

147 

10231 

MCI 023 IP 

MOTA 

FLIP FLOP 

39- 88 

38 

10175 

MC10175L 

MOTA 

LATCHES 

177- 8 

148 

10231 

GXB10231 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 61 

39 

10175 

MC10175P 

MOTA 

LATCHES 

177- 9 

149 

10231 

GXB10231 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 61 

40 

10175 

SN10175J 

Til 

LATCHES 

177- 2 

150 

10231 

GXB10231 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 61 

41 

10175 

SN10175N 

Til 

LATCHES 

177- 3 

151 

10231 

GXB10231D 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 13 

42 

10175 

GXB10175 

MULB 

LATCHES 

176- 66 

152 

10231 

GXB10231D 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 13 

43 

10175 

GXB10175 

PHIN 

LATCHES 

176- 66 

153 

10231 

GXB10231P 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 14 

44 

10175 

GXB10175 

RTCF 

LATCHES 

176- 66 

154 

10231 

GXB10231P 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 14 

45 

10175 

GXB10175D 

PHIN 

LATCHES 

176- 51 

155 

10287 

MC10287L 

MOTA 

MULTIPLIER 

163- 13 

46 

10175 

GXB10175D 

RTCF 

LATCHES 

176- 51 

156 

10500 

F10500DM 

FSC 

GATE 

74- 42 

47 

10175 

GXB10175P 

PHIN 

LATCHES 

176- 52 

157 

10500 

F10500FM 

FSC 

GATE 

74- 43 

48 

10175 

GXB10175P 

RTCF 

LATCHES 

176- 52 

158 

10500 

MC10500F 

MOTA 

GATE 

73- 88 

49 

10176 

GXB10176 

MULB 

FLIP FLOP 

39- 60 

159 

10500 

MC10500L 

MOTA 

GATE 

73- 89 

50 

10176 

GXB10176 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 60 

160 

10501 

FI 0501 DM 

FSC 

GATE 

72- 97 

51 

10176 

GXB10176 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 60 

161 

10501 

F10501FM 

FSC 

GATE 

72- 98 

52 

10176 

GXB10176D 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 11 

162 

10501 

MC10501F 

MOTA 

GATE 

73- 9 

53 

10176 

GXB10176D 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 11 

163 

10501 

MCI 0501L 

MOTA 

GATE 

73- 10 

54 

10176 

GXB10176P 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 12 

164 

10502 

F10502DM 

FSC 

GATE 

73- 70 

55 

10176 

GXB10176P 

FffCT 

FLIP FLOP 

39- 12 

165 

10502 

F10502FM 

FSC 

GATE 

73- 71 

56 

10178 

MC10178L 

MOTA 

COUNTER 

139- 16 

166 

10502 

MC10502F 

MOTA 

GATE 

73- 90 

57 

10178 

MC10178P 

MOTA 

COUNTER 

139- 17 

167 

10502 

MC10502L 

MOTA 

GATE 

73- 91 ! 

58 

10179 

MB10179 

FCAJ 

CARFW~GEN 

170- 1 

168 

10503 

F10503DM 

FSC 

GATE 

73- 72 

59 

10179 

MB10179M 

FCAJ 

CARRY GEN 

170- 2 

169 

10503 

F10503FM 

FSC 

GATE 

73- 73 

60 

10179 

HD10179 

HITJ 

CARRY GEN 

170- 27 

170_| 

10503 

MC10503F 

MOTA 

GATE 

73- 55 

61 

10179 

F10179DC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 34 

171 

10503 

MC10503L 

MOTA 

GATE 

73- 56 

62 

10179 

MC10179L 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 37 

172 

10504 

F10504DM 

FSC 

GATE 

71-100 

63 

10179 

MC10179P 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 38 

173 

10504 

F10504FM 

FSC 

GATE 

71-101 

64 

10179 

SN10179AJ 

Til 

CARRY GEN 

170- 31 

174 

10504 

MC10504F 

MOTA 

GATE 

71-102 

65 

10179 

SN10179AN 

Til 

CARRY GEN 

170- 32 

175 

10504 

MC10504L 

MOTA 

GATE 

71-103 

66 

10179 

GXB10179 

MULB 

CARRY GEN 

170- 33 

176 

10505 

F10505DM 

FSC 

GATE 

72- 99 

67 

10179 

GXB10179 

PHIN 

CARRY GEN 

170- 33 

177 

10505 

F10505FM 

FSC 

GATE 

72-100 

68 

10179 

GXB10179 

RTCF 

CARRY GEN 

170- 33 

178 

10505 

MC10505F 

MOTA 

GATE 

73- 11 

69 

10179 

GXB10179P 

PHIN 

CARRY GEN 

170- 28 

179 

10505 

MC10505L 

MOTA 

GATE 

73- 12 

70 

10180 

MB10180 

FCAJ 

ADDER 

160- 21 

180 

10506 

F10506DM 

FSC 

GATE 

73- 74 

71 

10180 

MB10180M 

FCAJ 

ADDER 

160- 22 

181 

10506 

F10506FM 

FSC 

GATE 

73- 75 

72 

10180 

HD10180 

HITJ 

ADDER 

160- 19 

182 

10506 

MC10506F 

MOTA 

GATE 

73- 92 

73 

10180 

F10180DC 

FSC 

ADDER 

160- 27 

183 

10506 

MC10506L 

MOTA 

GATE 

73- 93 

74 

10180 

MC10180L 

MOTA 

ADDER 

160- 23 

184 

10507 

F10507DM 

FSC 

GATE 

74- 63 

75 

10180 

MC10180P 

MOTA 

ADDER 

160- 24 

185 

10507 

F10507FM 

FSC 

GATE 

74- 64 

76 

10180 

GXB10180 

MULB 

ADDER 

160- 20 

186 

10507 

MC10507F 

MOTA 

GATE 

74- 69 

77 

10180 

GXB10180 

PHIN 

ADDER 

160- 20 

187 

10507 

MC10507L 

MOTA 

GATE 

74- 70 

78 

10180 

GXB10180 

RTCF 

ADDER 

160- 20 

188 

10509 

F10509DM 

FSC 

GATE 

72-101 

79 

10180 

GXB10180D 

PHIN 

ADDER 

160- 17 

189 

10509 

F10509FM 

FSC 

GATE 

72-102 

80 

10180 

GXB10180D 

RTCF 

ADDER 

160- 17 

190 

10509 

MC10509F 

MOTA 

GATE 

73- 13 

81 

10180 

GXB10180P 

PHIN 

ADDER 

160- 18 

191 

10509 

MC10509L 

MOTA 

GATE 

73- 14 

82 

10180 

GXB10180P 

RTCF 

ADDER 

160- 18 

192 

10510 

F10510DM 

^FSC " 

GATE 

72- 20 

83 

10181 

MB10181 

FCAJ 

ALU 

168- 30 

193 

10510 

F10510FM 

FSC 

GATE 

72- 21 

84 

10181 

MB10181M 

FCAJ 

ALU 

168- 31 

194 

10511 

F10511DM 

FSC 

GATE 

73- 76 

85 

10181 

10181F 

MULB 

ALU 

168- 33 

195 

10511 

F10511FM 

FSC 

GATE 

73- 77 

86 

10181 

1 10181F 

PHIN 

ALU 

168- 33 

196 

10513 

F10513DM 

FSC 

GATE 

74- 51 

87 

10181 

10181F 

SIC 

ALU 

168- 33 

197 

10513 

F10513FM 

FSC 

GATE 

74- 52 

88 

10181 

HD10181 

HITJ 

Ialu 

168- 23 

198 

10513 

MCI 0513F 

MOTA 

GATE 

74- 53 

89 

10181 

F10181DC 

FSC 

ALU 

168- 34 

199 

10513 

MCI 0513L 

MOTA 

GATE 

74- 54 

90 

10181 

MC10181L 

MOTA 

ALU 

168- 37 

200 

10517 

F10517DM 

FSC 

GATE 

72- 67 

91 

10181 

MC10181P 

MOTA 

ALU 

168- 38 

201 

10517 

F10517FM 

FSC 

GATE 

72- 68 

92 

10181 

GXB10181 

MULB 

ALU 

168- 32 

202 

10517 

MCI 0517F 

MOTA 

GATE 

72- 71 

93 

10181 

GXB10181 

PHIN 

ALU 

168- 32 

203 

10517 

MCI 0517L 

MOTA 

GATE 

72- 72 

94 

10181 

GXB10181 

RTCF 

ALU 

168- 32 

204 

10518 

F10518DM 

FSC 

GATE 

72- 47 

95 

10181 

GXB10181D 

PHIN 

ALU 

168- 24 

205 

10518 

F10518FM 

FSC 

GATE 

72- 48 

96 

10181 

GXB10181D 

RTCF 

ALU 

168- 24 

206 

10518 

MCI 0518F 

MOTA 

GATE 

72- 51 

97 

10181 

GXB10181P 

PHIN 

ALU 

168- 25 

207 

10518 

MC10518L 

MOTA 

GATE 

72- 52 

98 

10181 

GXB10181P 

RTCF 

ALU 

168- 25 

208 

10519 

F10519DM 

FSC 

GATE 

72- 49 

99 

10182 

MC10182L 

MOTA 

ALU 

168- 26 

209 

10519 

F10519FM 

FSC 

GATE 

72- 50 

100 

10182 

MC10182P 

MOTA 

ALU 

168- 27 

210 

10519 

MCI 0519F 

MOTA 

GATE 

72- 53 

101 

10183 

MC10183L 

MOTA 

MULTIPLIER 

163- 14 

211 

10519 

MCI 0519L 

MOTA 

GATE 

72- 54 

102 

10189 

GXB10189D 

RTCF 

GATE 

71- 94 

212 

10521 

FI 0521 DM 

FSC 

GATE 

72- 69 

103 

10189 

GXB10189P 

RTCF 

GATE 

71- 95 

213 

10521 

F10521FM 

FSC 

GATE 

72- 70 

104 

10193 

MC10193L 

MOTA 

SPECIAL 

182- 63 

214 

10521 

MCI 0521F 

MOTA 

GATE 

72- 55 

105 

10193 

MC10193P 

MOTA 

SPECIAL 

182- 64 

215 

10521 

MC10521L 

MOTA 

GATE 

72- 56 

106 

10197 

MC10197L 

MOTA 

GATE 

72- 1 

216 

10530 

F10530DM 

FSC 

LATCHES 

176- 82 

107 

10197 

MC10197P 

MOTA 

GATE 

72- 2 

217 

10530 

F10530FM 

FSC 

LATCHES 

176- 83 

108 

10198 

MC10198L 

MOTA 

TIME DELAY 

123- 14 

218 

10530 

MC10530F 

MOTA 

LATCHES 

176- 73 

109 

10198 

MC10198P 

MOTA 

TIME DELAY 

123- 15 

219 

10530 

MC10530L 

MOTA 

LATCHES 

176- 74 

110 

10209 

HD10209 

HITJ 

GATE 

72- 15 

220 

10531 

FI 0531 DM 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 62 


G62 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G62 





GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

" FT053TFM- 

MCI 0531F 

MCI 0531L _ 

' F10533DM 
F10533FM 

MC10533F _ 

" MC10533L 
F10535DM 

F10535FM _ 

" MC10535F 
MC10535L 

F10536DM _ 

‘ F10536FM 
F10537DM 

F10537FM _ 

' MC10538F 
MC10538L 

HD10551 _ 

‘ F10553DM 
F10553FM 

MCI 0553F _ 

" MC10553L 
F10560DM 

F10560FM _ 

' MC10560F 
MC10560L 

MC10563F _ 

MCI 0563L 
F10566DM 

F10566FM _ 

" F10568DM 
F10568FM 

MC10568F _ 

' MC10568L 
F10570DM 

F10570FM _ 

MC10570F 

MC10570L 

F10575DM _ 

' F10575FM 
MC10575F 

MC10575L _ 

' MC10578F 
MC10578L 

F10579DM _ 

‘ F10579FM 
MC10579F 

MC10579L _ 

" F10580DM 
F10580FM 

MC10580F _ 

" MC10580L 
FI 0581 DM 

FI 0581FM _ 

MCI 0581F 
MCI 0581L 

MC10582F _ 

MC10582L 

MC10593F 

MC10593L _ 

MC10597F 

MC10597L 

FI 061 PPM _ 

F10610FM 
FI 0611 DM 

F10611FM _ 

FI 0631 DM 
FI 0631 FM 

MCI 0631F _ 

MCI 0631L 
MCI 0901 Z#ai 

MCI 0905(A) _ 

MCl2009L#1 

MC12009P#1 

MC12011L#1 _ 

MCI 201 IP# 1 
MC12013L#1 

MC12013P#1 _ 

MC12013P#3 
MCI 2014L 

MC12015P(A) _ 

MC12016P(A) 

MC12017P(A) 

MC12018P(A) _ 

MC12019P(A) 

MC12022P(A) 

MC12023P(A) _ 

MC12060L 

MC12060P 

MCI 2061L _ 

MCI 2061P 
MCI 2071P 

MC12090L(A) _ 

MC12090P(A) 

MC12509L#1 

MC12509P#1 _ 

MC12511L#1 

MC12513L#1 

MC12513P#2 _ 

MC12560L 
MCI 2561L 

HD14000UB _ 

MCI 4000UBAL 
MC14000UBCL 
MC14000UBCP 
HD14001B 
MCI 4001BAL 

MCI 4001BCL _ 

MCI 4001BCP 
MCI 4001UBAL 


MFR. PRODUCT 

PAGE 

LINE 

" G 


& 

No. 


CODE CLASS 

LINE 



FSC Flip flop 

39- 63 

Ill 

14001 

MOTA FLIP FLOP 

39- 64 

112 

14001 

MOTA FLIP FLOP 

39- 65 

113 

14002 

^C~ LATCHES 

176- 90 

114 

14002 

-SC LATCHES 

176- 91 

115 

14002 

MOTA LATCHES 

176- 98 

116 

14002 

MOTA LATCHES 

176- 99 

117 

14002 

-SC FLIP FLOP 

39- 42 

118 

14002 

=SC FLIP FLOP 

39- 43 

119 

14002 

MOTA FLIP FLOP 

39- 44 

120 

14007 

MOTA FLIP FLOP 

39- 45 

121 

14008 

"SC COUNTER 

139- 46 

122 

14008 

C SC COUNTER 

139- 47 

123 

14008 

FSC COUNTER 

139- 34 

124 

14008 

FSC COUNTER 

139- 35 

125 

14011 

MOTA COUNTER 

139- 38 

126 

14011 

MOTA COUNTER 

139- 39 

127 

14011 

HITJ SPECIAL 

184- 11 

128 

14011 

FSC LATCHES ' 

176- 92 

129 

14011 

FSC LATCHES 

176- 93 

130 

14011 

MOTA LATCHES 

176-100 

131 

14011 

MOTA LATCHES 

176-101 

132 

14012 

FSC PARITY GEN 

172- 42 

133 

14012 

FSC PARITY GEN 

172- 43 

134 

14012 

MOTA PARITY GEN 

172- 59 

135 

14012 

MOTA PARITY GEN 

172- 60 

136 

14012 

MOTA SPECIAL 

182- 65 

137 

14012 

mOTa Special 

182- 66 

138 

14013 

FSC MAGN COMP 

165- 78 

139 

14013 

FSC MAGN COMP 

165- 79 

140 

14013 

FSC LATCHES 

176-105 

141 

14013 

FSC LATCHES 

176-106 

142 

14017 

MOTA LATCHES 

176-110 

143 

14017 

MOTA LATCHES 

177- 1 

144 

14017 

FSC PARITY GEN 

172- 54 

145 

14017 

FSC PARITY GEN 

172- 55 

146 

14018 

MOTA PARITY GEN 

172- 51 

147 

14018 

MOTA PARITY GEN 

172- 52 

148 

14018 

FSC LATCHES 

177- 6 

149 

14018 

FSC LATCHES 

177- 7 

150 

14020 

MOTA LATCHES 

177- 10 

151 

14020 

MOTA LATCHES 

177- 11 

152 

14020 

MOTA COUNTER 

139- 18 

153 

14020 

MOTA COUNTER 

139- 19 

154 

14022 

FSC CARRY GEN 

170- 35 

155 

14022 

FSC CARRY GEN 

170- 36 

156 

14022 

MOTA CARRY GEN 

170- 39 

157 

14022 

MOTA CARRY GEN 

170- 40 

158 

14023 

FSC ADDER 

160- 28 

159 

14023 

FSC ADDER 

160- 29 

160 

14023 

MOTA ADDER 

160- 25 

161 

14023 

MOTA ADDER 

160- 26 

162 

14023 

FSC ALU 

168- 35 

163 

14023 

FSC ALU 

168- 36 

164 

14023 

MOTA ALU 

168- 39 

165 

14024 

MOTA ALU 

168- 40 

166 

14024 

MOTA ALU 

168- 28 

167 

14024 

MOTA ALU 

168- 29 

168 

14024 

MOTA SPECIAL 

182- 67 

169 

14025 

MOTA SPECIAL 

182- 68 

170 

14025 

MOTA GATE 

71-104 

171 

14025 

MOTA GATE 

71-105 

172 

14025 

FSC GATE 

72- 22 

173 

14025 

FSC GATE 

72- 23 

174 

14025 

FSC GATE 

73- 78 

175 

14025 

FSC GATE 

! 73- 79 

176 

14027 

FSC~~ FLIP FLOP 

! 39- 21 

177 

14027 

FSC FLIP FLOP 

39- 22 

178 

14027 

MOTA FLIP FLOP 

39- 66 

179 

14027 

MOTA FLIP FLOP 

39- 67 

180 

14028 

MOTA MULTIPLIER 

163- 1 

181 

14028 

MOTA SPECIAL 

182- 58 

182 

14028 

MOTA FREQ DIVID 

157- 46 

183 

14029 

MOTA FREQ DIVID 

157- 47 

184 

14029 

MOTA FREQ DIVID 

157- 50 

185 

14029 

MOTA FREQ DIVID 

157- 51 

186 

14032 

MOTA FREQ DIVID 

157- 57 

187 

14032 

MOTA FREQ DIVID 

157- 58 

188 

14032 

MOTA FREQ DIVID 

157- 59 

189 

14032 

MOTA SPECIAL 

183- 35 

190 

14038 

MOTA SPECIAL 

183- 89 

191 

14038 

MOTA SPECIAL 

183- 90 

192 

14038 

MOTA SPECIAL 

183- 91 

193 

14038 

MOTA SPECIAL 

183- 92 

194 

14040 

MOTA SPECIAL 

183- 93 

195 

14040 

MOTA SPECIAL 

183- 94 

196 

14040 

MOTA SPECIAL 

183- 95 

197 

14040 

MOTA CLOCK/MV 

155- 1 

198 

14042 

MOTA CLOCK/MV 

155- 2 

199 

14042 

MOTA CLOCK/MV 

155- 5 

200 

14042 

MOTA CLOCK/MV 

155- 6 

201 

14042 

MOTA FREQ DIVID 

156- 3 

202 

14043 

MOTA SPECIAL 

183- 96 

203 

14043 

MOTA SPECIAL 

183- 97 

204 

14043 

MOTA FREQ DIVID 

157- 48 

205 

14043 

MOTA FREQ DIVID 

157- 49 

206 

14044 

MOTA FREQ DIVID 

157- 52 

207 

14044 

MOTA FREQ DIVID 

157- 60 

208 

14044 

MOTA FREQ DIVID 

157- 61 

209 

14044 

MOTA CLOCK/MV 

155- 3 

' 210 

14068 

MOTA CLOCK/MV 

155- 7 

211 

14068 

HITJ GATE 

59- 38 

212 

14068 

MOTA GATE 

61- 88 

213 

14068 

MOTA GATE 

61- 89 

214 

14069 

MOTA GATE 

61- 90 

215 

14069 

HITJ GATE 

58- 77 

216 

14069 

MOTA GATE 

61- 22 

217 

14070 

MOTA GATE 

61- 23 

218 

14070 

MOTA GATE 

61- 24 

219 

14070 

MOTA GATE 

61- 34 

220 

14070 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

' MCT4007UBCL- 

MCI 4001UBCP 

HD14002B _ 

MC14002BAL 
MCI 4002BCL 

MCI 4002BCP _ 

MC14002UBAL 

MC14002UBCL 

MC14002UBCP _ 

' HD14007UB 
HD14008B 

MCI 4008BAL _ 

‘ MC14008BCL 
MC14008BCP 

HD14011B _ 

MCI 4011 BAL 
MCI 4011 BCL 

MCI 4011 BCP _ 

' MCI 4011 UBAL 
MC14011UBCL 

MC14011UBCP _ 

' HD14012B 
MC14012BAL 

MC14012BCL _ 

‘ MC14012BCP 
MC14012UBCL 

MC14012UBCP _ 

' HD14013B 
MC14013BAL 

MC14013BCL _ 

' MC14013BCP 
HD14017B 

MC14017BAL _ 

" MC14017BCL 
MC14017BCP 

HD14018B _ 

' MC14018BAL 
MC14018BCL 

MC14018BCP _ 

" HD14020B 
MC14020BAL 

MC14020BCL _ 

' MC14020BCP 
HD14022B 

MCI 4022BAL _ 

' MC14022BCL 
MC14022BCP 

HD14023B _ 

‘ MC14023BAL 
MC14023BCL 

MC14023BCP _ 

" MC14023UBAL 
MC14023UBCL 

MC14023UBCP _ 

' HD14024B 
MC14024BAL 

MC14024BCL _ 

‘ MC14024BCP 
HD14025B 

MC14025BAL _ 

" MC14025BCL 
MC14025BCP 

MC14025UBAL _ 

‘ MC14025UBCL 
MC14025UBCP 

HD14027B _ 

_ MC14027BAL 
MC14027BCL 

MC14027BCP _ 

' HD14028B 
MC14028BCL 

MC14028BCP _ 

MC14029BAL 
MC14029BCL 
MC14029BCP _ 


D.A.T.A. 


4038 MC14038BCL 

4038 MC14038BCP 

4040 _ HD14040B _ 

4040 MC14040BAL 

4040 MCI 4040BCL 

4040 _ MC14040BCP 

4042 HD14042B 

4042 MC14042BAL 

4042 _ MC14042BCL _ 

4042 MC14042BCP 

4043 HD14043B 

4043 _ MCI 4043BAL 

4043 MCI 4043BCL 

4043 MC14043BCP 

4044 _ HD14044B _ 

4044 MC14044BAL 

4044 MC14044BCL 

4044 _ MCI 4044BCP 

4068 HD14068B 

4068 MCI 4068BAL 

4068 _ MCI 4068BCL _ 

4068 MC14068BCP 

4069 MCI 4069UBAP#mil 

4069 _ MC14069UBCL 

4069 MC14069UBCP 

4070 HD14070B 

4070 _ MC14070BAL 

4070 MC14070BCL 

4070 _ IMC14070BCP 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


PRODUCT 


MOTA GATE 
HITJ GATE 
" MOTA GATE 
MOTA GATE 
MOTA GATE 
‘ MOTA GATE 
MOTA GATE 
MOTA GATE 
' HITJ GATE 
HITJ ADDER 

MOTA ADDER _ 

" MOTA ADDER 
MOTA ADDER 

HITJ GATE _ 

" MOTA FLIP FLOP 
MOTA GATE 

MOTA GATE _ 

" MOTA GATE 
MOTA GATE 
MOTA GATE 
' HITJ GATE 
MOTA GATE 

MOTA GATE _ 

' MOTA GATE 
MOTA GATE 

MOTA GATE _ 

‘ HITJ FLIP FLOP 
MOTA FLIP FLOP 
MOTA FLIP FLOP 
' MOTA FLIP FLOP 
HITJ COUNTER 
MOTA FREQ DIVIP 
" MOTA FREQ DIVID 
MOTA FREQ DIVID 
HITJ COUNTER 
" MOTA COUNTER 
MOTA COUNTER 
MOTA COUNTER 
‘ HITJ COUNTER 
MOTA COUNTER 
MOTA COUNTER 
" MOTA COUNTER 
HITJ COUNTER 
MOTA COUNTER 
‘ MOTA COUNTER 
MOTA COUNTER 


HITJ GATE 

62- 8 

IMOTA GATE 

MOTA GATE 

MOTA GATE 

64- 54 
64- 55 
64- 56 

MOTA GATE 

MOTA GATE 

MOTA GATE 

64- 80 
64- 81 
64- 82 

HITJ COUNTER 

MOTA COUNTER 

MOTA COUNTER 

137- 63 
133-106 
133-107 

MOTA COUNTER 1 

HITJ GATE 

MOTA GATE 

133-108 
58- 79 
61- 28 

MOTA GATE 

MOTA GATE 

MOTA GATE 

61- 29 
61- 30 
61- 40 

MOTA GATE 

MOTA GATE 

HITJ FLIP FLOP 

61- 41 
61- 42 
35- 4 

MOTA FLIP FLOP 
MOTA FLIP FLOP 
MOTA FLIP FLOP 

34- 77 
34- 78 
34- 79 

HITJ DECODER 

MOTA DECODER 

MOTA DECODER 

117- 16 
117- 30 
117- 31 

M5TA COUNTER 

MOTA COUNTER 

MOTA COUNTER 

130- 83 
130- 84 
130- 85 

HITJ ADDER 

159-~5F 


MOTA ADDER 
MOTA ADDER 
' MOTA ADDER 
HITJ ADDER 
MOTA ADDER 
' MOTA ADDER 
MOTA ADDER 
HITJ COUNTER 
' MOTA COUNTER 
MOTA COUNTER 
MOTA COUNTER 
' HITJ LATCHES 
MOTA LATCHES 
MOTA LATCHES 
‘ MGTA LATCHES 
HITJ LATCHES 
MOTA LATCHES 
" MOTA LATCHES 
MOTA LATCHES 
HITJ LATCHES 
‘ MOTA LATCHES 
MOTA LATCHES 
MOTA LATCHES 
" HITJ GATE 
MOTA GATE 
MOTA GATE 
" MOTA GATE 
MOTA GATE 
MOTA GATE 
" MOTA GATE 
HITJ GATE 
MOTA GATE 

■mstagate 

MOTA 1 GATE 














GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

u 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74071 

HD14071B 

HITJ 

OTTE 

57- 75 


Ill 

14521 

MCI 4521 BAL 

W3TK 

FREQ DIVID 

156- 81 ! 

2 

14071 

MCI 4071BAL 

MOTA 

GATE 

58- 59 


112 

14521 

MC14521BCL 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 82 

3 

14071 

MC14071BCL 

MOTA 

GATE 

58- 60 


113 

14521 

MCI 4521 BCP 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 83 

4 

14071 

MCI 4071BCP 

MOTA 

GATE 

58- 61 


114 

14522 

HD14522B 

HITJ 

COUNTER 

129-101 

5 

14072 

HD14072B 

HITJ 

GATE 

57- 76 


115 

14522 

MC14522BAL 

MOTA 

COUNTER 

129- 80 

6 

14072 

MC14072BAL 

MOTA 

GATE 

58- 62 


116 

14522 

MC14522BCL 

MOTA 

COUNTER 

129- 69 

7 

14072 

MC14072BCL 

MOTA 

GATE 

58- 63 


117 

14522 

MC14522BCP 

MOTA 

COUNTER 

129- 70 

8 

14072 

MC14072BCP 

MOTA 

GATE 

58- 64 


118 

14526 

HD14526B 

HITJ 

COUNTER 

129-102 

9 

14073 

HD14073B 

HITJ 

GATE 

55- 45 


119 

14526 

MC14526BAL 

MOTA 

COUNTER 

132- 23 

10 

14073 

MC14073BAL 

MOTA 

GATE 

56- 37 


120 

14526 

MC14526BCL 

MOTA 

COUNTER 

131- 89 

11 

14073 

MC14073BCL 

MOTA 

GATE 

56- 38 


121 

14526 

MC14526BCP 

MOTA 

COUNTER 

131- 90 

12 

14073 

MC14073BCP 

MOTA 

GATE 

56- 39 


122 

14527 

HD14527B 

HITJ 

FREQ DIVID 

156- 39 

13 

14075 

HD14075B 

HITJ 

GATE 

57- 77 


123 

14527 

MC14527BAL 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 33 

14 

14075 

MC14075BAL 

MOTA 

GATE 

58- 65 


124 

14527 

MC14527BCL 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 31 

15 

14075 

MC14075BCL 

MOTA 

GATE 

58- 66 


125 

14527 

MC14527BCP 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 32 

16 

14075 

MC14075BCP 

MOTA 

GATE 

58- 67 


126 

14528 

MC14528BAL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 27 

17 

14076 

HD14076B 

HITJ 

LATCHES 

175- 47 


127 

14528 

MC14528BCL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 28 

18 

14077 

HD14077B 

HITJ 

GATE 

65- 85 


128 

14528 

MC14528BCP 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 29 

19 

14077 

MC14077BAL 

MOTA 

GATE 

66- 8 


129 

14530 

HD14530B 

HITJ 

SPECIAL 

183- 1 

20 

14077 

MC14077BCL 

MOTA 

GATE 

66- 9 


130 

14530 

MC14530BAL 

MOTA 

SPECIAL 

183- 11 

21 

14077 

MC14077BCP 

MOTA 

GATE 

66- 10 


131 

14530 

MC14530BCL 

MOTA 

SPECIAL 

183- 12 

22 

14078 

HD14078B 

HITJ 

GATE 

58- 80 


132 

14530 

MC14530BCP 

MOTA 

SPECIAL 

183- 13 

23 

14078 

MC14078BAL 

MOTA 

GATE 

61- 31 


133 

14531 

HD14531B 

HITJ 

PARITY GEN 

172- 31 

24 

14078 

MC14078BCL 

MOTA 

GATE 

61- 32 


134 

14531 

MC14531 BAL 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 26 

25 

14078 

MC14078BCP 

MOTA 

GATE 

61- 33 


135 

14531 

MCI 4531 BCL 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 28 

26 

14081 

HD14081B 

HITJ 

GATE 

55- 46 


136 

14531 

MC14531 BCP 

MOTA 

PARITY GEN 

172- 29 

27 

14081 

MC14081BAL 

MOTA 

GATE 

56- 31 


137 

14534 

HD14534B 

HITJ 

COUNTER 

129- 39 

28 

14081 

MCI 4081BCL 

MOTA 

GATE 

56- 32 


138 

14534 

MC14534BAL 

MOTA 

COUNTER 

135- 86 

29 

14081 

MCI 4081 BCP 

MOTA 

GATE 

56- 33 


139 

14534 

MC14534BCL 

MOTA 

COUNTER 

135- 87 

30 

14082 

HD14082B 

HITJ 

GATE 

55- 47 


140 

14534 

MC14534BCP 

MOTA 

COUNTER 

135- 88 

31 

14082 

MC14082BAL 

MOTA 

GATE 

56- 34 


141 

14536 

HD14536B 

HITJ 

TIME DELAY 

122- 81 

32 

14082 

MC14082BCL 

MOTA 

GATE 

56- 35 


142 

14536 

MC14536BAL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 58 

33 

14082 

MC14082BCP 

MOTA 

GATE 

56- 36 


143 

14536 

MC14536BCL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 59 

34 

14099 

MC14099BAL 

MOTA 

LATCHES 

176- 1 


144 

14536 

MC14536BCP 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 60 

35 

14099 

MC14099BCL 

MOTA 

LATCHES 

176- 2 


145 

14538 

HD14538B 

HITJ 

CLOCK/MV 

154- 60 

36 

14099 

MC14099BCP 

MOTA 

LATCHES 

176- 3 


146 

14538 

MC14538BAL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 30 

37 

14160 

HD14160B 

HITJ 

COUNTER 

129- 48 


147 

14538 

MC14538BCL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 31 

38 

14160 

MC14160BAL 

MOTA 

COUNTER 

136- 21 


148 

14538 

MCI 4538BCP 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 32 

39 

14160 

MC14160BCL 

MOTA 

COUNTER 

136- 22 


149 

14541 

MCI 4541 BAL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 61 

40 

14160 

MC14160BCP 

MOTA 

COUNTER 

136- 23 


150 

14541 

MC14541 BCL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 62 

41 

14161 

HD14161B 

HITJ 

COUNTER 

131- 41 


151 

14541 

MC14541BCP 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 63 

42 

14161 

MC14161BAL 

MOTA 

COUNTER 

133- 38 


152 

14543 

HD14543B 

HITJ 

DECODER 

117- 45 

43 

14161 

MC14161BCL 

MOTA 

COUNTER 

133- 39 


153 

14553 

HD14553B 

HITJ 

COUNTER 

129- 46 

44 

14161 

MC14161 BCP 

MOTA 

COUNTER 

133- 40 


154 

14553 

MC14553BAL 

MOTA 

COUNTER 

130- 15 

45 

14162 

HD14162B 

HITJ 

COUNTER 

129- 49 


155 

14553 

MC14553BCL 

MOTA 

COUNTER 

130- 16 

46 

14162 

MC14162BAL 

MOTA 

COUNTER 

136- 24 


156 

14553 

MC14553BCP 

MOTA 

COUNTER 

130- 17 

47 

14162 

MC14162BCL 

MOTA 

COUNTER 

136- 25 


157 

14554 

HD14554B 

HITJ 

MULTIPLIER 

163- 11 

48 

14162 

MC14162BCP 

MOTA 

COUNTER 

136- 26 


158 

14554 

MC14554BAL 

MOTA 

MULTIPLIER 

163- 8 

49 

14163 

HD14163B 

HITJ 

COUNTER 

131- 42 


159 

14554 

MC14554BCL 

MOTA 

MULTIPLIER 

163- 9 

50 

14163 

MC14163BAL 

MOTA 

COUNTER 

133- 41 


160 

14554 

MC14554BCP 

MOTA 

MULTIPLIER 

163- 10 

51 

14163 

MC14163BCL 

MOTA 

COUNTER 

133- 42 


161 

14558 

HD14558B 

HITJ 

DECODER 

117- 46 ! 

52 

14163 

MC14163BCP 

MOTA 

COUNTER 

133- 43 


162 

14560 

HD14560B 

HITJ 

ADDER 

159- 65 

53 

14174 

HD14174B 

HITJ 

FLIP FLOP 

36- 68 


163 

14560 

MC14560BAL 

MOTA 

ADDER 

159- 88 

54 

14175 

HD14175B 

HITJ 

FLIP FLOP 

36- 69 


164 

14560 

MC14560BCL 

MOTA 

ADDER 

160- 1 

55 

14408 

MC14408L 

MOTA 

SPECIAL 

183- 66 


165 

14560 

MC14560BCP 

MOTA 

ADDER 

160- 2 

56 

14408 

MC14408P 

MOTA 

SPECIAL 

183- 67 


166 

14566 

MC14566BAL 

MOTA 

SPECIAL 

182- 35 

57 

14409 

MC14409L 

MOTA 

SPECIAL 

183- 68 


167 

14566 

MC14566BCL 

MOTA 

SPECIAL 

182- 36 

58 

14409 

MC14409P 

MOTA 

SPECIAL 

183- 69 


168 

14566 

MC14566BCP 

MOTA 

SPECIAL 

182- 37 

59 

14411 

MCI 4411L 

MOTA 

SPECIAL 

182- 33 


169 

14569 

HD14569B 

HITJ 

COUNTER 

130- 81 

60 

14411 

MCI 441 IP 

MOTA 

SPECIAL 

182- 34 


170 

14569 

MC14569BAL 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 11 

61 

14415 

MC14415EFL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 43 


171 

14569 

MC14569BCL 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 12 

62 

14415 

MC14415EVL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 40 


172 

14569 

MC14569BCP 

MOTA 

FREQ DIVID 

156- 13 

63 

14415 

MC14415FL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 44 


173 

14572 

HD14572UB 

HITJ 

SPECIAL 

183- 2 

64 

14415 

MC14415FP 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 45 


174 

14572 

MC14572UBAL 

MOTA 

SPECIAL 

183- 14 

65 

14415 

MC14415VL 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 41 


175 

14572 

MC14572UBCL 

MOTA 

SPECIAL 

183- 15 

66 

14415 

MC14415VP 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 42 


176 

14572 

MC14572UBCP 

MOTA 

SPECIAL 

183- 16 

67 

14416 

MCI 4416L 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 64 


177 

14581 

HD14581B 

HITJ 

ALU 

168- 13 

68 

14416 

MCI 4416P 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 65 


178 

14581 

MCI 4581 BAL 

MOTA 

ALU 

168- 9 

69 

14418 

MCI 4418L 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 66 


179 

14581 

MCI 4581 BCL 

MOTA 

ALU 

168- 10 

70 

14418 

MCI 4418P 

MOTA 

TIME DELAY 

122- 67 


180 

14581 

MCI 4581 BCP 

MOTA 

ALU 

168- 11 

71 

14419 

MC14419L 

MOTA 

SPECIAL 

184- 94 


181 

14582 

HD14582B 

HITJ 

CARRY GEN 

170- 12 

72 

14419 

MCI 4419P 

MOTA 

SPECIAL 

184- 95 


182 

14582 

MC14582BAL 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 22 

73 

14490 

MC14490EFL 

MOTA 

SPECIAL 

183- 70 


183 

14582 

MC14582BCL 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 23 

74 

14490 

MC14490EVL 

MOTA 

SPECIAL 

183- 71 


184 

14582 

MC14582BCP 

MOTA 

CARRY GEN 

170- 24 

75 

14490 

MC14490FL 

MOTA 

SPECIAL 

183- 72 


185 

14585 

MC14585BAL 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 53 

76 

14490 

MC14490FP 

MOTA 

SPECIAL 

183- 73 


186 

14585 

MC14585BCL 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 55 

77 

14490 

MC14490VL 

MOTA 

SPECIAL 

183- 74 


187 

14585 

MC14585BCP 

MOTA 

MAGN COMP 

165- 56 

78 

14490 

MC14490VP 

MOTA 

SPECIAL 

183- 75 


188 

14597 

MC14597BAL 

MOTA 

LATCHES 

176- 20 

79 

14501 

HD14501UB 

HITJ 

GATE 

57- 57 


189 

14597 

MC14597BCL 

MOTA 

LATCHES 

176- 21 

80 

14501 

MCI 4501UBAL 

MOTA 

GATE 

57- 53 


190 

14597 

MC14597BCP 

MOTA 

LATCHES 

176- 22 

81 

14501 

MCI 4501UBCL 

MOTA 

GATE 

57- 54 


191 

14598 

MC145983AL 

MOTA 

LATCHES 

176- 23 

82 

14501 

MCI 4501UBCP 

MOTA 

GATE 

57- 55 


192 

14598 

MC14598BCL 

MOTA 

LATCHES 

176- 24 

83 

14506 

HD14506B 

HITJ 

GATE 

56- 56 


193 

14598 

MC14598BCP 

MOTA 

LATCHES 

176- 25 

84 

14506 

MC14506BAL 

MOTA 

GATE 

65- 82 


194 

14599 

MC14599BAL 

MOTA 

LATCHES 

176- 4 

85 

14506 

MC14506BCL 

MOTA 

GATE 

65- 83 


195 

14599 

MC14599BCL 

MOTA 

LATCHES 

176- 5 

86 

14506 

MC14506BCP 

MOTA 

GATE 

65- 84 


196 

14599 

MC14599BCP 

MOTA 

LATCHES 

176- 6 

87 

14508 

HD14508B 

HITJ 

LATCHES 

175- 54 


197 

15830 

SN15830 

TII 

GATE 

70- 41 

88 

14508 

MC14508BAL 

MOTA 

LATCHES 

174- 56 


198 

15830 

SN15830N 

Til 

GATE 

70- 42 

89 

14508 

MC14508BCL 

MOTA 

LATCHES 

174- 57 


199 

15831 

SN 15831 

Til 

FLIP FLOP 

38- 17 

90 

14508 

MC14508BCP 

MOTA 

LATCHES 

174- 58 


200 

15831 

SN15831N 

Til 

FLIP FLOP 

38- 18 

91 

14510 

HD14510B 

HITJ 

COUNTER 

129-100 


201 

15832 

SN15832 

TII 

GATE 

70- 43 

92 

14510 

MC14510BAL 

MOTA 

COUNTER 

130- 97 


202 

15832 

SN15832N 

Til 

GATE 

69-102 

93 

14510 

MC14510BCL 

MOTA 

COUNTER 

130- 98 


203 

15833 

SN 15833 

TII 

GATE 

70- 90 

94 

14510 

MC14510BCP 

MOTA 

COUNTER 

130- 99 


204 

15833 

SN15833N 

TII 

GATE 

70- 91 

95 

14511 

HD14511B 

HITJ 

DECODER 

117- 44 


205 

15844 

SN15844 

TII 

GATE 

70- 49 

96 

14514 

HD14514B 

HITJ 

DECODER 

116- 76 


206 

15844 

SN15844N 

TII 

GATE 

70- 50 

97 

14515 

HD14515B 

HITJ 

DECODER 

116- 77 


20 7 

15845 

SN15845 

TII 

FLIP FLOP 

38- 19 

98 

14516 

HD14516B 

HITJ 

COUNTER 

130- 12 


208 

15845 

SN15845N 

TII 

FLIP FLOP 

38- 20 

99 

14516 

MC14516BAL 

MOTA 

COUNTER 

135- 39 


209 

15846 

SN15846 

TII 

GATE 

70- 44 

100 

14516 

MC14516BCL 

MOTA 

COUNTER 

135- 40 


210 

15846 

SN15846N 

TII 

GATE 

70- 45 

101 

14516 

MC14516BCP 

MOTA 

COUNTER 

135- 41 


211 

15848 

SN15848 

TII 

FLIP FLOP 

38- 21 

102 

14518 

HD14518B 

HITJ 

COUNTER 

132- 92 


212 

15848 

SN15848N 

TII 

FLIP FLOP 

38- 22 

103 

14518 

MC14518BAL 

MOTA 

COUNTER 

130- 27 


213 

15849 

SN15849F.R 

TII 

GATE 

68- 65 

104 

14518 

MC14518BCL 

MOTA 

COUNTER 

130- 28 


214 

15849 

SN15849J 

TII 

GATE 

68- 66 

105 

14518 

MC14518BCP 

MOTA 

COUNTER 

130- 29 


215 

15849 

SN15849N 

TII 

GATE 

68- 67 

106 

4520 

HD14520B 

HITJ 

COUNTER 

132- 93 


216 

15850 

SN15850 

TII 

FLIP FLOP 

38- 87 

107 

14520 

MC14520BAL 

MOTA 

COUNTER 

133- 44 


217 

15850 

SN15850N 

TII 

FLIP FLOP 

38- 88 

108 

14520 

MC14520BCL 

MOTA 

COUNTER 

133- 45 


218 

15851 

SN15851 

TII 

TIME DELAY 

122-101 

109 

14520 

MC14520BCP 

MOTA 

COUNTER 

133- 46 


219 

15851 

SN15851N 

TII 

TIME DELAY 

122-102 

110 

14521 

HD14521B 

HITJ 

FREQ DIVID 

156- 80 


220 

15861 

SN15861F.R 

TII 

GATE 

68- 68 
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U 
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LINE 


NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

15861 

SN15861J 

Til 

GATE 

68- 69 

Ill 

29310 1 

SN29310N 

Til 

COUNTER '“~ 4 

151- 51 

2 

15861 

SN15861N 

Til 

GATE 

68- 70 

112 

29316 

SN29316J 

Til 

COUNTER 

148- 32 

3 

15862 

SN15862 

Til 

GATE 

70- 46 

113 

29316 

SN29316N 

Til 

COUNTER 

148- 33 

4 

15862 

SN15862N 

Til 

GATE 

70- 47 

114 

29601 

SN29601J 

Til 

TIME DELAY 

124- 45 

5 

15863 

SN15863F.R 

Til 

GATE 

68- 71 

115 

29601 

SN29601N 

Til 

TIME DELAY 

124- 46 

6 

15863 

SN15863J 

Til 

GATE 

68- 72 

116 

29806 

Am29806 

AMD 

DECODER 

119- 8 

7 

15863 

SN15863N 

Til 

GATE 

68- 73 

117 

29809 

Am29809 

AMD 

MAGN COMP 

165-102 

8 

15930 

SN 15930 

Til 

GATE 

70- 33 

118 

29841 

Am29841 

AMD 

LATCHES 

181- 24 

9 

15930 

SN15930N 

Til 

GATE 

68- 74 

119 

29842 

Am29842 

AMD 

LATCHES 

181- 25 

10 

15931 

SN15931 

Til 

FLIP FLOP 

38- 2 

120 

29843 

Am29843 

AMD 

LATCHES 

181- 22 

11 

15931 

SN15931N 

Til 

FLIP FLOP 

38- 53 

121 

29844 

Am29844 

AMD 

LATCHES 

181- 23 

12 

15932 

SN15932 

Til 

GATE 

70- 48 

122 

29845 

Am29845 

AMD 

LATCHES 

179- 93 

13 

15932 

SN15932N 

Til 

GATE 

68- 75 

123 

29846 

Am29846 

AMD 

LATCHES 

179- 94 

14 

15933 

SN15933 

Til 

GATE 

70- 83 

124 

29908 

IDM29908JC 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 4 

15 

15933 

SN15933N 

Til 

GATE 

70- 84 

125 

29908 

IDM29908JM 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 5 

16 

15944 

SN15944 

Til 

GATE 

70- 34 

126 

29908 

IDM29908NC 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 6 

17 

15944 

SN15944N 

Til 

GATE 

68- 76 

127 

32008 

MT32008C 

DDC 

SPECIAL 

184- 73 

18 

15945 

SN15945 

Til 

FLIP FLOP 

38- 3 

128 

32008 

MT32008D 

DDC 

SPECIAL 

184- 74 

19 

15945 

SN15945N 

Til 

FLIP FLOP 

38- 54 

129 

32008 

MT32008F 

DDC 

SPECIAL 

184- 75 

20 ! 

15946 

SN15946 

Til 

GATE 

70- 35 

130 

39301 

SN39301J 

Til 

DECODER 

120- 47 

21 

15946 

SN15946N 

Til 

GATE 

68- 77 

131 

39310 

SN39310J 

Til 

COUNTER 

151- 52 

22 

15948 

SN15948 

Til 

FLIP FLOP 

38- 4 

132 

39316 

SN39316J 

Til 

COUNTER 

148- 34 

23 

15948 

SN15948N 

Til 

FLIP FLOP 

38- 55 

133 

40085 

40085BDC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 35 

24 

15949 

SN15949F.R 

Til 

GATE 

68- 78 

134 

40085 

40085BDM 

FSC 

MAGN COMP 

165- 36 

25 

15949 

SN15949J 

Til 

GATE 

68- 79 

135 

40085 

40085BFC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 37 

26 

15949 

SN15949N 

Til 

GATE 

68- 80 

136 

40085 

40085BFM 

FSC 

MAGN COMP 

165- 38 

27 

15950 

SN15950 

Til 

FLIP FLOP 

38- 85 

137 

40085 

40085BPC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 39 

28 

15950 

SN15950N 

Til 

FLIP FLOP 

38- 84 

138 

40101 

HCC40101BD 

SGAI 

PARITY GEN 

172- 10 

29 

15951 

SN 15951 

Til 

TIME DELAY 

122-106 

139 

40101 

HCC40101BF 

SGAI 

PARITY GEN 

172- 11 

30 

15951 

SN15951N 

Til 

TIME DELAY 

122-104 

140 

40101 

HCC40101BK 

SGAI 

PARITY GEN 

172- 12 

31 

15961 

SN15961F.R 

Til 

GATE 

68- 81 

141 

40101 

HCF40101BE 

SGAI 

PARITY GEN 

172- 13 

32 

15961 

SN15961J 

Til 

GATE 

68- 82 

142 

40101 

HCF40101BF 

SGAI 

PARITY GEN 

172- 14 

33 

15961 

SN15961N 

Til 

GATE 

68- 83 

143 

40101 

CD40101BD 

RCA 

PARITY GEN 

172- 7 

34 

15962 

SN15962 

Til 

GATE 

68- 88 

144 

40101 

CD40101 BE 

RCA 

PARITY GEN 

172- 8 

35 

15962 

SN15962N 

Til 

GATE 

68- 84 

145 

40101 

CD40101BF 

RCA 

PARITY GEN 

172- 9 

36 

15963 

SN15963F.R 

Til 

GATE 

68- 85 

146 

40102 

HCC40102BD 

SGAI 

COUNTER 

129- 61 

37 

15963 

SN15963J 

Til 

GATE 

68- 86 

147 

40102 

HCC40102BF 

SGAI 

COUNTER 

129- 62 

38 

15963 

SN15963N 

Til 

GATE 

68- 87 

148 

40102 

HCC40102BK 

SGAI 

COUNTER 

129- 63 

39 

17909 

SN17909L 

Til 

GATE 

75- 34 

149 

40102 

TC40102BP 

TOSJ 

COUNTER 

139- 53 

40 

17910 

SN17910L 

Til 

GATE 

75- 35 

150 

40102 

HCF40102BE 

SGAI 

COUNTER 

129- 64 

41 

17911 

SN17911L 

Til 

GATE 

75- 41 

151 

40102 

HCF40102BF 

SGAI 

COUNTER 

129- 65 

42 

17921 

SN17921L 

Til 

GATE 

75- 57 

152 

40102 

CD40102BD 

RCA 

COUNTER 

129- 58 

43 

20011 

HBG20011 

FSC 

GATE 

67- 64 

153 

40102 

CD40102BE 

RCA 

COUNTER 

129- 59 

44 

20011 

HAG20011 

FSC 

GATE 

67- 63 

154 

40102 

CD40102BF 

RCA 

COUNTER 

129- 60 

45 

20019 

HBG20019 

FSC 

GATE 

67- 62 

155 

40103 

HCC40103BD 

SGAI 

COUNTER 

131- 69 

46 

20019 

HAG20019 

FSC 

GATE 

67- 61 

156 

40103 

HCC40103BF 

SGAI 

COUNTER 

131- 70 

47 

20021 

HBG20021 

FSC 

GATE 

67- 59 

157 

40103 

HCC40103BK 

SGAI 

COUNTER 

131- 71 

48 

20021 

HAG20021 

FSC 

GATE 

67- 57 

158 

40103 

TC40103BP 

TOSJ 

COUNTER 

139- 54 

49 

20029 

HBG20029 

FSC 

GATE 

67- 60 

159 

40103 

HCF40103BE 

SGAI 

COUNTER 

131- 72 

50 

20029 

HAG20029 

FSC 

GATE 

67- 58 

160 

40103 

HCF40103BF 

SGAI 

COUNTER 

131- 73 

51 

22011 

CD22011E 

RCA 

SPECIAL 

185- 12 

161 

40103 

CD40103BD 

RCA 

COUNTER 

131- 66 

52 

24000 

SFF2.400QAEV 

THEF 

GATE 

60- 18 

162 

40103 

CD40103BE 

RCA 

COUNTER 

131- 67 

53 

24000 

SFF24000AKM 

THEF 

GATE 

60- 19 

163 

40103 

CD40103BF 

RCA 

COUNTER 

131- 68 

54 

24001 

SFF24001AEV 

THEF 

GATE 

60- 20 

164 

40107 

CD40107BD 

RCA 

GATE 

62- 3 

55 

24001 

SFF24001AKM 

THEF 

We 

60- 21 

165 

40107 

uD40107BE 

RCA 

GATE 

62- 4 

56 

24002 

SFF24002AEV 

THEF 

GATE 

60- 22 

166 

40107 

CD40107BF 

RCA 

GATE 

62- 5 

57 

24002 

SFF24002AKM 

THEF 

GATE 

60- 23 

167 

40160 

M40160BP 

MITJ 

COUNTER 

129- 71 

58 

24008 

SFF24008AEV 

THEF 

ADDER 

159- 96 

168 

40160 

HCC40160BD 

■SGAI 

COUNTER 

130- 58 

59 

24008 

SFF24008AKM 

THEF 

ADDER 

159- 97 

169 

40160 

HCC40160BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 59 

60 

24011 

SFF24011AEV 

THEF 

GATE 

63- 46 

170 

40160 

HCC40160BK 

SGAI 

COUNTER 

130- 60 

61 

24011 

SFF24011AKM 

THEF 

GATE 

63- 47 

171 

40160 

TC40160BP 

TOSJ 

COUNTER 

129- 73 

62 

24012 

SFF24012AEV 

THEF 

GATE 

63- 48 

172 

40160 

HCF40160BE 

SGAI 

COUNTER 

130- 64 

63 

24012 

SFF24012AKM 

THEF 

GATE 

63- 49 

173 

40160 

HCF40160BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 65 

64 

24013 

SFF24013AEV 

THEF 

FLIP FLOP 

37- 26 

174 

40160 

40160BDC 

FSC 

COUNTER 

136- 11 

65 

24013 

SFF24013AKM 

THEF 

FLIP FLOP 

37- 27 

175 

40160 

40160BDM 

FSC 

COUNTER 

136- 12 

66 

24017 

SFF24017AEV 

THEF 

COUNTER 

135- 90 

176 

40160 

40160BFC 

FSC 

COUNTER 

136- 13 

67 

24017 

SFF24017AKM 

THEF 

COUNTER 

135- 91 

177 

40160 

40160BFM 

FSC 

COUNTER 

136- 14 

68 

24018 

SFF24018AEV 

THEF 

COUNTER 

138- 51 

178 

40160 

40160BPC 

FSC 

COUNTER 

136- 15 

69 

24018 

SFF24018AKM 

THEF 

COUNTER 

138- 52 

179 

40160 

HEF40160 

RTCF 

COUNTER 

136- 57 

70 

24023 

SFF24023AEV 

THEF 

GATE ] 

63- 50 

180 

40160 

HEF40160B 

VALG 

COUNTER 

130- 69 

71 

24023 

SFF24023AKM 

THEF 

GATE 

63- 51 

181 

40160 

HEF40160BDF 

SIC 

COUNTER 

136- 58 

72 

24024 

SFF24024AEV 

THEF 

COUNTER 

139- 55 

182 

40160 

HEF40160BPN 

SIC 

COUNTER 

136- 59 

73 

24024 

SFF24024AKM 

THEF 

COUNTER 

133- 11 

183 

40160 

HEF40160BTD 

SIC 

COUNTER 

136- 66 

74 

24025 

SFF24025AEV 

THEF 

GATE 

60- 24 

184 

40160 

CD40160BCJ 

NSC 

COUNTER 

135- 92 

75 

24025 

SFF24025AKM 

THEF 

GATE 

60- 25 

185 

40160 

CD40160BCN 

NSC 

COUNTER 

135- 93 

76 

24027 

SFF24027AEV 

THEF 

FLIP FLOP 

35- 41 

186 

40160 

CD40160BD 

RCA 

COUNTER 

130- 52 

77 

24027 

SFF24027AKM 

THEF 

FLIP FLOP 

35- 42 

187 

40160 

CD40160BE 

RCA 

COUNTER 

130- 53 

78 

24029 

SFF24029AEV 

THEF 

COUNTER 

135- 36 

188 

40160 

CD40160BF 

RCA 

COUNTER 

130- 54 

79 

24029 

SFF24029AKM 

THEF 

COUNTER 

135- 37 

189 

40160 

CD40160BMJ 

NSC 

COUNTER 

136- 1 

80 

24030 

SFF24030AEV 

THEF 

GATE 

65- 31 

190 

40160 

CD40160BMW 

NSC 

COUNTER 

136- 2 

81 

24030 

SFF24030AKM 

THEF 

GATE 

65- 32 

191 

40161 

M40161BP 

MITJ 

COUNTER 

132- 6 

82 

26123 

AM26123DC 

AMD 

TIME DELAY 

124- 60 

192 

40161 

HCC40161BD 

SGAI 

COUNTER 

133- 93 

83 

26123 

AM26123DM 

AMD 

TIME DELAY 

124- 61 

193 

40161 

HCC40161BF 

SGAI 

COUNTER 

133- 94 

84 

26123 

AM26123FM 

AMD 

TIME DELAY 

124- 62 

194 

40161 

HCC40161BK 

SGAI 

COUNTER 

133- 95 

85 

26123 

AM26123PC 

AMD 

TIME DELAY 

124- 63 

195 

40161 

TC40161BP 

TOSJ 

Counter 

132- 8 

86 

29000 

SN29000J 

Til 

FLIP FLOP 

40- 26 

196 

40161 

HCF40161BE 

SGAI 

COUNTER 

133- 99 

87 

29000 

SN29000N 

Til 

FLIP FLOP 

40- 27 

197 

40161 

HCF40161BF 

SGAI 

COUNTER 

133-100 

88 

29001 

SN29001J 

Til 

FLIP FLOP 

40- 28 

198 

40161 

40161BDC 

FSC 

COUNTER 

133- 20 

89 

29001 

SN29001N 

Til 

FLIP FLOP 

40- 29 

199 

40161 

40161BDM 

FSC 

COUNTER 

133- 21 

90 

29002 

SN29002J 

Til 

GATE 

94- 3 

200 

40161 

40161BFC 

FSC 

COUNTER 

133- 22 

91 

29002 

SN29002N 

Til 

GATE 

94- 4 

201 

40161 

40161BFM 

FSC 

COUNTER 

133- 23 

92 

29003 

SN29003J 

Til 

GATE 

94- 5 

202 

40161 

40161BPC 

FSC 

COUNTER 

133- 24 

93 

29003 

SN29003N 

Til 

GATE 

94- 6 

203 

40161 

HEF40161 

RTCF 

COUNTER 

134- 25 

94 

29004 

SN29004J 

Til 

GATE 

94- 7 

204 

40161 

HEF40161B 

VALG 

COUNTER 

133-104 

95 

29004 

SN29004N 

Til 

GATE 

94- 8 

205 

40161 

HEF40161BDF 

SIC 

COUNTER 

134- 26 

96 

29005 

SN29005J 

Til 

GATE 

83- 9 

206 

40161 

HEF40161BPN 

SIC 

COUNTER 

134- 27 

97 

29005 

SN29005N 

Til 

GATE 

83- 10 

207 

40161 

HEF40161BTD 

SIC 

COUNTER 

135- 7 

98 

29007 

SN29007J 

Til 

GATE 

94- 9 

208 

40161 

CD40161BCJ 

NSC 

COUNTER 

132-103 

99 

29007 

SN29007N 

Til 

GATE 

94- 10 

209 

40161 

CD40161BCN 

NSC 

COUNTER 

132-104 

100 

29008 

SN29008J 

Til 

GATE 

83- 11 

210 

40161 

CD40161BD 

RCA 

COUNTER 

133- 87 

101 

29008 

SN29008N 

Til 

GATE 

83- 12 

211 

40161 

CD40161BE 

RCA 

COUNTER 

133- 88 

102 

29009 

SN29009J 

Til 

GATE 

94- 11 

212 

40161 

CD40161BF 

RCA 

COUNTER 

133- 89 

103 

29009 

SN29009N 

Til 

GATE 

94- 12 

213 

40161 

CD40161BMJ 

NSC 

COUNTER 

132-105 

104 

29012 

SN29012J 

Til 

GATE 

94- 13 

214 

40161 

CD40161BMW 

NSC 

COUNTER 

132-106 

105 

29012 

SN29012N 

Til 

GATE 

94- 14 

215 

40162 

M40162BP 

MITJ 

COUNTER 

129- 72 

106 

29024 

SN29024J 

Til 

FLIP FLOP 

40- 30 

216 

40162 

HCC40162BD 

£gai 

COUNTER 

130- 61 

107 

29024 

SN29024N 

Til 

FLIP FLOP 

40- 31 

217 

40162 

HCC40162BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 62 

108 

29301 

SN29301J 

Til 

DECODER 

120- 45 

218 

40162 

HCC40162BK 

SGAI 

COUNTER 

130- 63 

109 

29301 

SN29301N 

Til 

DECODER 

120- 46 

219 

40162 

TC40162BP 

TOSJ 

COUNTER 

129- 74 

110 

29310 

SN29310J 

Til 

COUNTER 

151- 50 

220 

40162 

HCF40162BE 

SGAI 

COUNTER 

130- 66 
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NDE 

IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 

LINE 

V 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 


LINE 

U 

GENERIC 

2J 

MANUFACTURER 

MFR. 

PRODUCT 

PAGE 

No. 


TYPE 



& 


No. 


TYPE 
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NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 



NO. 

NO. 

CODE 

CLASS 

LINE 

1 

4(5TSS 

HCF40T62BF 

SGAI 

COUNTER 

130- 67 


ill 

40193 

MSM40193RS 

OKU 

COUNTER 

131- 65 

2 

40162 

40162BDC 

FSC 

COUNTER 

136- 16 


112 

40193 

40193BDC 

FSC 

COUNTER 

132- 48 

3 

40162 

40162BDM 

FSC 

COUNTER 

136- 17 


113 

40193 

40193BDM 

FSC 

COUNTER 

132- 49 

4 

40162 

40162BFC 

FSC 

COUNTER 

136- 18 


114 

40193 

40193BFC 

FSC 

COUNTER 

132- 50 

5 

40162 

40162BFM 

FSC 

COUNTER 

136- 19 


115 

40193 

40193BFM 

FSC 

COUNTER 

132- 51 

6 

40162 

40162BPC 

FSC 

COUNTER 

136- 20 


116 

40193 

40193BPC 

FSC 

COUNTER 

132- 52 

7 

40162 

HEF40162 

RTCF 

COUNTER 

136- 60 


117 

40193 

HEF40193 

RTCF 

COUNTER 

133-110 

8 

40162 

HEF40162B 

VALG 

COUNTER 

130- 70 


118 

40193 

HEF40193BDF 

SIC 

COUNTER 

134- 1 

9 

40162 

HEF40162BDF 

SIC 

COUNTER 

136- 61 


119 

40193 

HEF40193BPN 

SIC 

COUNTER 

134- 2 

10 

40162 

HEF40162BPN 

SIC 

COUNTER 

136- 62 


120 

40193 

HEF40193BTD 

sic 

COUNTER 

134- 81 

11 

40162 

HEF40162BTD 

SIC 

COUNTER 

136- 67 


121 

40193 

HEF40193P 

MULB 

COUNTER 

133- 33 

12 

40162 

CD40162BCJ 

NSC 

COUNTER 

136- 3 


122 

40193 

HEF40193P 

PHIN 

COUNTER 

133- 33 

13 

40162 

CD40162BCN 

NSC 

COUNTER 

136- 4 


123 

40193 

HEF40193P 

VALG 

COUNTER 

133- 33 

14 

40162 

CD40162BD 

RCA 

COUNTER 

130- 55 


124 

40193 

CD40193BCJ 

NSC 

COUNTER 

133- 13 

15 

40162 

CD40162BE 

RCA 

COUNTER 

130- 56 


125 

40193 

CD40193BCN 

NSC 

COUNTER 

133- 14 

16 

40162 

CD40162BF 

RCA 

wiirnizmm 

130- 57 


126 

40193 

CD40193BD 

RCA 

COUNTER 

133- 74 

17 

40162 

CD40162BMJ 

NSC 


136- 5 


127 

40193 

CD40193BE 

RCA 

COUNTER 

133- 75 

18 

40162 

CD40162BMW 

NSC 


136- 6 


128 

40193 

CD40193BF 

RCA 

COUNTER 

133- 76 

19 

40163 

M40163BP 

MITJ 

COUNTER 

132- 7 


129 

40193 

CD40193BMJ 

NSC 

Counter 

133- 15 

20 

40163 

HCC40163BD 

SGAI 

COUNTER 

133- 96 


130 

40193 

CD40193BMW 

NSC 

COUNTER 

133- 16 

21 

40163 

HCC40163BF 

SGAI 

COUNTER 

133- 97 


131 

40373 

HEF40373B(A) 

MULB 

LATCHES 

175- 57 

22 

40163 

HCC40163BK 

SGAI 

l»l H 1 — 

133- 98 


132 

40373 

HEF40373B(A) 

Sic 

LATCHES 

175- 57 

23 

40163 

TC40163BP 

TOSJ 

COUNTER 

132- 9 


133 

40374 

HEF40374B(A) 

MULB 

FLIP FLOP 

36- 74 

24 

40163 

HCF40163BE 

SGAI 

COUNTER 

133-101 


134 

40374 

HEF40374B(A) 

SIC 

FLIP FLOP 

36- 74 

25 

40163 

HCF40163BF 

SGAI 

f 'll — 

133-102 


135 

51841 

M51841P 

MITJ 

TIME DELAY 

127- 43 

26 

40163 

40163BDC 

FSC 

COUNTER 

133- 25 


136 

53200 

M53200P 

MITJ 

GATE 

104- 11 

27 

40163 

40163BDM 

FSC 

COUNTER 

133- 26 


137 

53201 

M53201P 

MITJ 

GATE 

104- 12 

28 

40163 

40163BFC 

FSC 

COUNTER 

133- 27 


138 

53202 

M53202P 

MITJ 

GATE 

92- 5 

29 

40163 

40163BFM 

FSC 

COUNTER 

133- 28 


139 

53203 

M53203P 

MITJ 

GATE 

104- 13 

30 

40163 

40163BPC 

FSC 

COUNTER 

133- 29 


140 

53208 

M53208P 

MITJ 

GATE 

110- 73 

31 

40163 

HEF40163 

RTCF 

linn — 

134- 28 


141 

53209 

M53209P 

MITJ 

GATE 

110- 74 

32 

40163 

HEF40163B 

VALG 

COUNTER 

133-105 


142 

53210 

M53210P 

MITJ 

GATE 

104- 14 

33 

40163 

HEF40163BDF 

SIC 

COUNTER 

134- 29 


143 

53220 

M53220P 

MITJ 

GATE 

104- 15 

34 

40163 

HEF40163BPN 

SIC 

COUNTER 

134- 30 


144 

53225 

M53225P 

MITJ 

GATE 

92- 6 

35 

40163 

HEF40163BTD 

SIC 

COUNTER 

135- 8 


145 

53227 

M53227P 

MITJ 

GATE 

92- 7 

36 

40163 

CD40163BCJ 

NSC 

COUNTER 

132-107 


146 

53230 

M53230P 

MITJ 

GATE 

104- 16 

37 

40163 

Cb40163BCN 

NSC 

COUNTER 

132-108 


147 

53237 

M53237P 

MITJ 

GATE 

104- 17 

38 

40163 

CD40163BD 

RCA 

COUNTER 

133- 90 


148 

53238 

M53238P 

MITJ 

GATE 

104- 18 

39 

40163 

CD40163BE 

RCA 

COUNTER 

133- 91 


149 

53240 

M53240P 

MITJ 

GATE 

104- 19 

40 

40163 

CD40163BF 

RCA 

COUNTER 

133- 92 


150 

53241 

M53241P 

MITJ 

DECODER 

116- 22 

41 

40163 

CD40163BMJ 

NSC 

COUNTER 

132-109 


151 

53242 

M53242P 

MITJ 

DECODER 

116- 23 

42 

40163 

CD40163BMW 

NSC 

COUNTER 

132-110 


152 

53243 

M53243P 

MITJ 

DECODER 

116- 30 

43 

40174 

M40174BP 

MITJ 

FLIP FLOP 

36- 7 


153 

53244 

M53244P 

MITJ 

DECODER 

116- 31 

44 

40174 

HCC40174BD 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 82 


154 

53245 

M53245P 

MITJ 

DECODER 

119- 83 

45 

40174 

HCC40174BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 83 


155 

53250 

M53250P 

MITJ 

GATE 

86- 6 

46 

40174 

HCC40174BK 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 84 


156 

53253 

M53253P 

MITJ 

GATE 

86- 7 

47 

40174 

TC40174BP 

TOSJ 

FLIP FLOP 

36- 11 


157 

53260 

M53260P 

MITJ 

GATE 

113- 91 

48 

40174 

HCF40174BE 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 87 


158 

53270 

M53270P 

MITJ 

FLIP FLOP 

49- 66 

49 

40174 

HCF40174BF 

SGAI 

FLIP FLOP 

35- 88 


159 

53272 

M53272P 

MITJ 

FLIP FLOP 

49- 67 

50 

40174 

HEF40174BDF 

SIC 

FLIP FLOP 

35- 96 


160 

53273 

M53273P 

MITJ 

FLIP FLOP 

45- 13 

51 

40174 

HEF40174BPN 

SIC 

FLIP FLOP 

35- 97 


161 

53274 

M53274P 

MITJ 

FLIP FLOP 

52- 41 

52 

40174 

HEF40174BTD 

Sic 

FLIP FLOP 

36- 1 


162 

53275 

M53275P 

MITJ 

LATCHES 

177- 67 

53 

40174 

HEF40174P 

MULB 

FLIP FLOP 

37- 11 


163 

53276 

M53276P 

MITJ 

FLIP FLOP 

45- 14 

54 

40174 

HEF40174P 

PHIN 

FLIP FLOP 

37- 11 


164 

53285 

M53285P 

MITJ 

MAGN COMP 

166- 25 

55 

40174 

HEF40174P 

VALG 

Flip flop 

37- 11 


165 

53286 

M53286P 

MITJ 

GATE 

112- 28 

56 

40174 

CD40174BC 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 35 


166 

53290 

M53290P 

MITJ 

COUNTER 

143- 58 

57 

40174 

CD40174BD 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 76 


167 

53292 

M53292P 

MITJ 

COUNTER 

150- 14 

58 

40174 

CD40174BE 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 77 


168 

53293 

M53293P 

MITJ 

COUNTER 

150- 15 

59 

40174 

CD40174BF 

RCA 

FLIP FLOP 

35- 78 


169 

53307 

M53307P 

MITJ 

FLIP FLOP 

45- 15 

60 

40174 

CD40174BM 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 36 


170 

53321 ! 

M53321P 

MITJ 

TIME DELAY 

127- 57 

61 

40175 

M40175BP 

MITJ 

FLIP FLOP 

36- 8 


171 

53322 

M53322P 

MITJ 

TIME DELAY 1 

124- 50 

62 

40175 

TC40175BP 

TOSJ 

FLIP FLOP 

36- 12 


172 

53323 

M53323P 

MITJ 

TIME DELAY 

124- 55 

63 

40175 

HEF40175BDF 

SIC 

FLIP FLOP 

36- 2 


173 

53345 

M53345P 

MITJ 

DECODER 

120- 1 

64 

40175 

HEF40175BPN 

SIC 

FLIP FLOP 

36- 3 


174 

53354 

M53354P 

MITJ 

DECODER 

116- 14 

65 

40175 

HEF40175BTD 

SIC 

FLIP FLOP 

36- 4 


175 

53355 

M53355P 

MITJ 

DECODER 

116- 15 

66 

40175 

HEF40175P 

MULB 

FLIP FLOP 

37- 12 


176 

53356 

M53356P 

MITJ 

DECODER 1 

116- 16 

67 

40175 

HEF40175P 

PHIN 

FLIP FLOP 

37- 12 


177 

53360 

M53360P 

MITJ 

COUNTER 

141- 35 

68 

40175 

HEF40175P 

VALG 

FLIP FLOP 

37- 12 


178 

53361 

M53361P 

MITJ 

COUNTER 

146- 72 

69 

40175 

CD40175BC 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 37 


179 

53362 

M53362P 

MITJ 

COUNTER 

141- 36 

70 

40175 

CD40175BD 

RCA 

FLIP FLOP 

37- 5 


180 

53363 

M53363P 

MITJ 

COUNTER I 

146- 73 

71 

40175 

CD40175BE 

RCA 

FLIP FLOP 

37- 6 


181 

53380 

M53380P 

MITJ 

PARITY GEN 

173- 47 

72 

40175 

CD40175BF 

RCA 

FLIP FLOP 

37- 7 


182 

53381 

M53381P 

MITJ 

ALU 

169- 32 

73 

40175 

CD40175BH 

RCA 

FLIP FLOP 

36- 66 


183 

53382 

M53382P 

MITJ 

CARRY GEN 

170- 82 

74 

40175 

CD40175BM 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 38 


184 

53390 

M53390P 

MITJ 

COUNTER 

141- 37 

75 

40181 

CD40181BD 

RCA 

ALU 

168- 4 


185 

53391 

M53391P 

MITJ 

COUNTER 

146- 74 I 

76 

40181 

CD40181BE 

RCA 

ALU 

168- 5 


186 

53392 

M53392P 

MITJ 

COUNTER 

139- 84 

77 

40181 

CD40181BF 

RCA 

ALU 

168- 12 


187 

53393 

M53393P 

MITJ 

COUNTER 

144- 71 

78 

40181 

CD40181BH 

RCA 

ALU 

168- 6 


188 

54100 

S54100F 

MULB 

LATCHES 

178- 81 

79 

40182 

HCC40182BD 

SGAI 

CARRY GEN 

170- 7 


189 

54100 

S54100F 

PHIN 

LATCHES 

178- 81 

80 

40182 

HCC40182BF 

SGAI 

CARRY GEN 

170- 8 


190 

54100 

S54100F 

VALG 

LATCHES 

178- 81 

81 

40182 

HCC40182BK 

SGAI 

CARRY GEN 

170- 9 


191 

54100 

S54100Q 

MULB 

LATCHES 

178- 82 

82 

40182 

HCF40182BE 

SGAI 

CARRY GEN 

170- 10 


192 

54100 

S54100Q 

PHIN 

LATCHES 

178- 82 

83 

40182 

HCF40182BF 

SGAI 

CARRY GEN 

170- 11 


193 

54100 

S54100W 

PHIN 

LATCHES 

178- 83 

84 

40182 

CD40182BD 

RCA 

CARRY GEN 

170- 19 


194 

54100 

S54100W 

VALG 

LATCHES 

178- 83 

85 

40182 

CD40182BE 

RCA 

CARRY GEN 

170- 20 


195 

54100 

SN54100J 

Til 

LATCHES 

178- 89 

86 

40182 

CD40182BF 

RCA 

CARRY GEN 

170- 21 


196 

54100 

SN54100W 

Til 

LATCHES 

178- 90 

87 

40192 

MSM40192 

OKU 

COUNTER 

129-103 


197 

54107 

S54107F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 27 

88 

40192 

TC40192BP 

TOSJ 

COUNTER 

129- 67 


198 

54107 

S54107F 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 27 

89 

40192 

MSM40192RS 

OKU 

COUNTER 

135- 73 


199 

54107 

S54107F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 27 

90 

40192 

40192BDC 

FSC 

COUNTER 

129- 83 


200 

54107 

S54107W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 28 

91 

40192 

40192BDM 

FSC 

COUNTER 

129- 84 


201 

54107 

S54107W 1 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 28 

92 

40192 

40192BFC 

FSC 

COUNTER 

129- 85 


202 

54107 

S54107W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 28 

93 

40192 

40192BFM 

FSC 

COUNTER 

129- 86 


203 

54107 

54107DM 

FSC 

FLIP FLOP 

42-101 

94 

40192 

40192BPC 1 

FSC 

COUNTER 

129- 87 


204 

54107 

54107FM 

FSC 

FLIP FLOP 

42-102 

95 

40192 

HEF40192 

RTCF 

COUNTER 

136- 34 


205 

54107 

DM54107J 

NSC 

FLIP FLOP 

43- 6 

96 

40192 

HEF40192BDF 

SIC 


136- 35 


206 

54107 

ZN54107E 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 26 

97 

40192 

HEF40192BPN "1 

SIC 


136- 36 


207 

54107 

ZN54107F 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 27 

98 

40192 

HEF40192BTD 

SIC 

COUNTER 

136- 65 


208 

54107 

SN54107J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 5 

99 

40192 

HEF40192P 

MULB 

COUNTER 

130- 24 


209 

54109 

S54109F 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 29 

100 

40192 

HEF40192P 

PHIN 

COUNTER 

130- 24 


210 

54109 

S54109F 1 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 29 

101 

40192 

HEF40192P 

VALG 

COUNTER 

130- 24 


211 

54109 

S54109F 

SIC 

FLIP FLOP 

46- 29 

102 

40192 

CD40192BCJ 

NSC 

COUNTER 

136- 7 


212 

54109 

S54109F 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 29 

103 

40192 

CD40192BCN 

NSC 

COUNTER 

136- 8 


213 

54109 

S54109W 

MULB 

FLIP FLOP 

46- 30 

104 

40192 

CD40192BD 

RCA 

COUNTER 

130- 42 


214 

54109 

S54109W 

PHIN 

FLIP FLOP 

46- 30 

105 

40192 

CD40192BE 

RCA 

COUNTER 

130- 43 


215 

54109 

S54109W 

SIC 

FLIP FLOP 

46- 30 

106 

40192 

CD40192BF 

IRCAT 

COUNTER 

130- 44 


216 

54109 1 

S54109W 

VALG 

FLIP FLOP 

46- 30 

107 

40192 

CD40192BMJ 

NSC 

COUNTER 

136- 9 


217 

54109 

SN54109J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 6 

108 

40192 

CD40192BMW 

NSC 

COUNTER 

136- 10 


218 

54109 

SN54109W 

Til 

FLIP FLOP 

47- 7 

109 

40193 

TC40193BP 

kosr 

i ITifTH— 

133- 12 


219 

54110 

SN54110J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 8 

110 

40193 

MSM40193 

OKU 


132- 77 


220 

54110 

SN54110W 

Til 

FLIP FLOP 

47- 9 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

U 

GENERIC 

NO. 

a 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

f] 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

54111 

SN54111J 

Til 

Flip Flop 

47- 10 

Ill 

54160 ^ 

S54160W 

PHIN 

COUNTER 

141- 

62 

2 

54111 

SN54111W 

Til 

FLIP FLOP 

47- 11 

112 

54160 

S54160W 

RTCF 

COUNTER 

141- 

62 

3 

54116 

S54116F 

MULB 

LATCHES 

178- 84 

113 

54160 

S54160W 

SIC 

COUNTER 

141- 

62 

4 | 

54116 

S54116F 

PHIN 

LATCHES 

178- 84 

114 

54160 

S54160W 

VALG 

COUNTER 

141- 

62 

5 

54116 

S54116F 

SIC 

LATCHES 

178- 84 

115 

54160 

54160DM 

FSC 

COUNTER 

142- 

37 

6 

54116 

S54116F 

VALG 

LATCHES 

178- 84 

116 

54160 

54160FM 

FSC 

COUNTER 

142- 

38 

7 

54116 

S54116W 

MULB 

LATCHES 

178- 85 

117 

54160 

DM54160AJ# mil 

NSC 

COUNTER 

151- 

59 

8 

54116 

S54116W 

PHIN 

LATCHES 

178- 85 

118 

54160 

DM54160AW#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 

60 

9 

54116 

S54116W 

SIC 

LATCHES 

178- 85 

119 

54160 

SN54160J 

AMD 

COUNTER 

141- 

89 

10 

54116 

S54116W 

VALG 

LATCHES 

178- 85 

120 

54160 

SN54160J 

Til 

COUNTER 

141- 

89 

11 

54116 

SN54116J 

Til 

LATCHES 

178- 91 

121 

54160 

SN54160W 

AMD 

COUNTER 

141- 

90 

12 

54116 

SN54116W 

Til 

LATCHES 

178- 92 

122 

54160 

SN54160W 

Til 

COUNTER 

141- 

90 

13 

54121 

S54121F 

MULB 

TIME DELAY 

127- 5 

123 

54161 

S54161E 

MULB 

COUNTER 

139- 

14 

14 

54121 

S54121F 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 5 

124 

54161 

S54161E 

PHIN 

COUNTER 

139- 

14 

15 

54121 

S54121F 

SIC 

TIME DELAY 

127- 5 

125 

54161 

S54161F 

MULB 

COUNTER 

147- 

4 

16 

54121 

S54121F 

VALG 

TIME DELAY 

127- 5 

126 

54161 

S54161F 

PHIN 

COUNTER 

147- 

4 

17 

54121 

S54121Q 

MULB 

TIME DELAY 

127- 6 

127 

54161 

S54161F 

RTCF 

COUNTER 

147- 

4 

18 

54121 

S54121W 

MULB 

TIME DELAY 

127- 7 

128 

54161 

S54161F 

SIC 

COUNTER 

147- 

4 

19 

54121 

S54121W 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 7 

129 

54161 

S54161F 

VALG 

COUNTER 

147- 

4 

20 

54121 

S54121W 

SIC 

TIME DELAY 

127- 7 

130 

54161 

S54161R 

MULB 

COUNTER 

139- 

15 

21 

54121 

S54121W 

VALG 

TIME DELAY 

127- 7 

131 

54161 

S54161R 

PHIN 

COUNTER 

139- 

15 

22 

54121 

54121DM 

FSC 

TIME DELAY 

127- 53 

132 

54161 

S54161W 

MULB 

COUNTER 

147- 

5 

23 

54121 

54121FM 

FSC 

TIME DELAY 

127- 54 

133 

54161 

S54161W 

PHIN 

COUNTER 

147- 

5 

24 

54121 

DM54121J 

NSC 

TIME DELAY 

127- 15 

134 

54161 

S54161W 

RTCF 

COUNTER 

147- 

5 

25 

54121 

DM54121W 

NSC 

TIME DELAY 

127- 16 

135 

54161 

S54161W 

SIC 

COUNTER 

147- 

5 

26 

54121 

ZN54121E 

FERB 

TIME DELAY 

127- 62 

136 

54161 

S54161W 

VALG 

COUNTER 

147- 

5 

27 

54121 

ZN54121J 

FERB 

TIME DELAY 

127- 63 

137 

54161 

54161 DM 

FSC 

COUNTER 

148- 

2 

28 

54121 

SN54121J 

Til 

TIME DELAY 

127- 58 

138 

54161 

54161FM 

IfST" 

'COUNTER 

148- 

3 

29 

54121 

SN54121W 

Til 

TIME DELAY 

127- 59 

139 

54161 

DM54161 AJ#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 

55 

30 

54122 

S54122F 

MULB 

TIME DELAY 

127- 8 

140 

54161 

DM54161 AW#mil 

NSC 

COUNTER 

148- 

56 

31 

54122 

S54122F 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 8 

141 

54161 

ZN54161E 

FERB 

COUNTER 

147- 

52 

32 

54122 

S54122F 

SIC 

TIME DELAY 

127- 8 

142 

54161 

ZN54161J 

FERB 

COUNTER 

147- 

53 

33 

54122 

S54122F 

VALG 

TIME DELAY 

127- 8 

143 

54161 

SN54161J 

AMD 

COUNTER 

147- 

40 

34 

54122 

S54122Q 

MULB 

TIME DELAY 

127- 9 

144 

54161 

SN54161J 

Til 

COUNTER 

147- 

40 

35 

54122 

S54122W 

MULB 

TIME DELAY 

127- 10 

145 

54161 

SN54161W 

AMD 

COUNTER 

147- 

41 

36 

54122 

S54122W 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 10 

146 

54161 

SN54161W 

Til 

COUNTER 

147- 

41 

37 

54122 

S54122W 

SIC 

TIME DELAY 

127- 10 

147 

54162 

S54162E 

MULB 

COUNTER 

147- 

6 

38 

54122 

S54122W 

VALG 

TIME DELAY 

127- 10 

148 

54162 

S54162E 

PHIN 

COUNTER 

147- 

6 

39 

54122 

54122DM 

FSC 

TIME DELAY 

125- 61 

149 

54162 

S54162F 

MULB 

COUNTER 

141- 

63 

40 

54122 

54122FM 

FSC 

TIME DELAY 

125- 62 

150 

54162 

S54162F 

PHIN 

COUNTER 

141- 

63 

41 

54122 

ZN54122E 

FERB 

TIME DELAY 

124- 79 

151 

54162 

S54162F 

VALG 

COUNTER 

141- 

63 

42 

54122 

ZN54122J 

FERB 

TIME DELAY 

124- 80 

152 

54162 

S54162R 

MULB 

COUNTER 

147- 

7 

43 

54122 

SN54122J 

Til 

TIME DELAY 

124- 71 

153 

54162 

S54162R 

PHIN 

COUNTER 

147- 

7 

44 

54122 

SN54122W 

Til 

TIME DELAY 

124- 72 

154 

54162 

S54162W 

MULB 

COUNTER 

141- 

64 

45 

54123 

S54123E 

MULB 

TIME DELAY 

126- 47 

155 

54162 

S54162W 

PHIN 

COUNTER 

141- 

64 

46 

54123 

S54123E 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 47 

156 

54162 

S54162W 

VALG 

COUNTER 

141- 

64 

47 

54123 

S54123F 

MULB 

TIME DELAY 

127- 11 

157 

54162 

54162FM 

FSC 

COUNTER 

142- 

39 

48 

54123 

S54123F 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 11 

158 

54162 

DM54162AJ#mil 

NSC 

COUNTER 

151- 

61 

49 

54123 

S54123F 

RTCF 

TIME DELAY 

127- 11 

159 

54162 

DM54162AW#mil 

NSC 

COUNTER 

129- 

4 

50 

54123 

S54123F 

SIC 

TIME DELAY 

127- 11 

160 

54162 

SN54162J 

AMD 

COUNTER 

141- 

91 

51 

54123 

S54123F 

VALG 

TIME DELAY 

127- 11 

161 

54162 

SN54162J 

Til 

COUNTER 

141- 

91 

52 

54123 

S54123W 

MULB 

TIME DELAY 

127- 12 

162 

54162 

SN54162W 

AMD 

COUNTER 

141- 

92 

53 

54123 

S54123W 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 12 

163 

54162 

SN54162W 

Til 

COUNTER 

141- 

92 

54 

54123 

S54123W 

RTCF 

TIME DELAY 

127- 12 

164 

54163 

S54163E 

MULB 

COUNTER 

151- 

34 

55 

54123 

S54123W 

tec " 

TIME DELAY 

127- 12 

165 

54163 

S54163E 

PHIN 

COUNTER 

151- 

34 

56 

54123 

S54123W 

VALG 

TIME DELAY 

127- 12 

166 

54163 

S54163F 

MULB 

COUNTER 

147- 

8 

57 

54123 

54123DM 

FSC 

TIME DELAY 

124- 56 

167 

54163 

S54163F 

PHIN 

COUNTER 

147- 

8 

58 

54123 

54123FM 

FSC 

TIME DELAY 

124- 57 

168 

54163 

S54163F 

RTCF 

COUNTER 

147- 

8 

59 

54123 

ZN54123E 

FERB 

TIME DELAY 

124- 81 

169 

54163 

S54163F 

SIC 

COUNTER 

147- 

8 

60 

54123 

ZN54123J 

FERB 

TIME DELAY 

124- 82 

170 

54163 

S54163F 

VALG 

COUNTER 

147- 

8 

61 

54123 

SN54123J 

AMD 

TIME DELAY 

124- 73 

171 

54163 

S54163R 

MULB 

COUNTER 

151- 

35 

62 

54123 

SN54123J 

Til 

TIME DELAY 

124- 73 

172 

54163 

S54163R 

PHIN 

COUNTER 

151- 

35 

63 

54123 

SN54123W 

AMD 

TIME DELAY 

124- 74 

173 

54163 

S54163W 

MULB 

COUNTER 

147- 

9 

64 

54123 

SN54123W 

Til 

TIME DELAY 

124- 74 

174 

54163 

S54163W 

PHIN 

COUNTER 

147- 

9 

65 

54128 

SN54128J 

Til 

GATE 

93- 15 

175 

54163 

S54163W 

RTCF 

COUNTER 

147- 

9 

66 

54128 

SN54128W 

Til 

GATE 

93- 16 

176 

54163 

S54163W 

SIC 

COUNTER 

147- 

9 

67 

54136 

SN54136J 

Til 

GATE 

112- 82 

177 

54163 

S54163W 1 

VALG 

COUNTER 

147- 

9 

68 

54136 

SN54136W 

Til 

GATE 

112- 83 

178 

54163 

54163DM 

FSC 

COUNTER 

148- 

4 

69 

54145 

S54145E 

MULB 

DECODER 

120- 24 

179 

54163 

54163FM 

FSC 

COUNTER 

148- 

5 

70 

54145 

S54145E 

PHIN 

DECODER 

120- 24 

180 

54163 

DM54163AJ# mil 

NSC 

COUNTER 

148- 

57 

71 

54145 

S54145F 

MULB 

DECODER 

120- 25 

181 

54163 

DM54163AW# mil 

NSC 

COUNTER 

148- 

58 

72 

54145 

S54145F 

PHIN 

DECODER 

120- 25 

182 

54163 

ZN54163E 

FERB 

COUNTER 

147- 

54 

73 

54145 

S54145F 

SIC 

DECODER 

120- 25 

183 

54163 

ZN54163J 

FERB 

COUNTER 

147- 

55 

74 

54145 

S54145R 

MULB 

DECODER 

120- 26 

184 

54163 

SN54163J 

AMD 

COUNTER 

147- 

42 

75 

54145 

S54145R 

PHIN 

DECODER 

120- 26 

185 

54163 

SN54163J 

Til 

COUNTER 

147- 

42 

76 

54145 

S54145W 

MULB 

DECODER 

120- 27 

186 

54163 

SN54163W 

AMD 

"COUNTER j 

147- 

43 

77 

54145 

S54145W 

PHIN 

DECODER 

120- 27 

187 

54163 

SN54163W 

Til 

COUNTER 

147- 

43 

78 

54145 

S54145W 

SIC 

DECODER 

120- 27 

188 

54167 

54167FM 

FSC 

FREQ DIVID 

158- 

6 

79 

54145 

54145DM 

FSC 

DECODER 

119- 17 

189 

54167 

SN54167J 

Til 

FREQ DIVID 

158- 

8 

80 

54145 

54145FM 

FSC 

DECODER 

119- 18 

190 

54167 

SN54167W 

Til 

FREQ DIVID 

158- 

9 

81 

54145 

SN54145J 

Til 

DECODER 

120- 48 

191 

54174 

S54174F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 

27 

82 

54145 

SN54145W 

Til 

DECODER 

120- 49 

192 

54174 

S54174W 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 

28 

83 

54147 

DM54147J#mil 

NSC 

SPECIAL 

184- 59 

193 

54174 

DM54174J#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 

64 

84 

54147 

DM54147W#mil 

NSC 

SPECIAL 

184- 60 

194 

54174 

DM54174W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 

65 

85 

54148 

DM54148J#mil 

NSC 

SPECIAL 

184- 61 

195 

54175 

S54175F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 

29 

86 

54148 

DM54148W#mil 

NSC 

SPECIAL 

184- 62 

196 

54175 

S54175W 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 

30 

87 

54154 

54154DM 

FSC 

DECODER 

120- 73 

197 

54175 

54175DM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 

52 

88 

54154 

54154FM 

FSC 

DECODER 

120- 74 

198 

54175 

54175FM 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 

53 

89 

54154 

ZN54154E 

FERB 

DECODER 

118- 94 

199 

54175 

DM54175J# mil 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 

66 

90 

54154 

ZN54154J 

FERB 

DECODER 

119- 1 

200 

54175 

DM54175W#mil 

NSC 

FLIP FLOP 

34- 

1 

91 

54154 

SN54154J 

AMD 

DECODER 

120- 86 

201 

54176 

54176DM 

FSC 

COUNTER 

152- 

71 

92 

54154 

SN54154J 

Til 

DECODER 

120- 86 

202 

54176 

54176FM 

FSC 

COUNTER 

152- 

72 

93 

54154 

SN54154W 

AMD 

DECODER 

120- 87 

203 

54176 

SN54176J 

Til 

COUNTER 

152- 

39 

94 

54154 

SN54154W 

Til 

DECODER 

120- 87 

204 

54176 

SN54176W 

Til 

COUNTER 

152- 

40 

95 

54155 

DM54155J#mil 

NSC 

DECODER 

119- 42 

205 

54177 

54177DM 

FSC 

COUNTER 

144- 

73 

96 

54155 

DM54155W#mil 

NSC 

DECODER 

119- 43 

206 

54177 

54177FM 

FSC 

COUNTER 

144- 

74 

97 

54155 

ZN54155E 

FERB 

DECODER 

119- 2 

207 

54177 

SN54177J 

Til 

COUNTER 

150-102 

98 

54155 

ZN54155J 

FERB 

DECODER 

119- 3 

208 

54177 

SN54177W 

Til 

COUNTER 

150-103 

99 

54155 

SN54155J 

Til 

DECODER 

118- 86 

209 

54180 

S54180F 

MULB 

PARITY GEN 

173- 

50 

100 

54155 

SN54155W 

Til 

DECODER 

118- 87 

210 

54180 

S54180F 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 

50 

101 

54156 

DM54156J#mil 

NSC 

DECODER 

119- 44 

211 

54180 

S54180F 

RTCF 

PARITY GEN 

173- 

50 

102 

54156 

DM54156W# mil 

NSC 

DECODER 

119- 45 

212 

54180 

S54180F 

SIC 

PARITY GEN 

173- 

50 

103 

54156 

SN54156J 

Til 

DECODER 

118- 88 

213 

54180 

S54180F 

VALG 

PARITY GEN 

173- 

50 

104 

54156 

SN54156W 

Til 

DECODER 

118- 89 

214 

54180 

S54180W 

MULB 

PARITY GEN 

173- 

51 

105 

54160 

S54160F 

MULB 

COUNTER 

141- 61 

215 

54180 

S54180W 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 

51 

106 

54160 

S54160F 

PHIN 

COUNTER 

141- 61 

216 

54180 

S54180W 

RTCF 

PARITY GEN 

173- 

51 

107 

54160 

S54160F 

RTCF 

COUNTER 

141- 61 

217 

54180 

S54180W 

SIC 

PARITY GEN 

173- 51 

108 

54160 

S54160F 

SIC 

COUNTER 

141- 61 

218 

54180 

S54180W 

VALG 

PARITY GEN 

173- 

51 

109 

54160 

S54160F 

VALG 

COUNTER 

141- 61 

219 

54180 

54180DM 

FSC 

PARITY GEN 

172- 

73 

110 

54160 

S54160W 

MULB 

COUNTER 

141- 62 

220 

54180 

54180FM 

FSC 

PARITY GEN 

172- 

74 


G67 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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GENERIC PRODUCT INDEX 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


LINE 

No. 

^ GENERIC 

NO. 

U 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J 

I MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

54150 

SN54180J 

TT1 

PARITY GEN 

173- 52 


Ill 

54137 

ZN54197J 

FERB 

COUNTER 

142-107 

2 

54180 

SN 541 SOW 

Til 

PARITY GEN 

173- 53 


112 

54197 

DM54197J 

NSC 

COUNTER 

142- 99 

3 

54181 

S54181F 

MULB 

ALU 

169- 41 


113 

54197 

DM54197J#mil 

NSC 

COUNTER 

149- 32 

4 

54181 

$54181F 

PHIN 

ALU 

169- 41 


114 

54197 

SN54197J 

TII 

COUNTER 

149- 36 

5 

54181 

S54181F 

RTCF 

ALU 

169- 41 


115 

54197 

SN54197W 

TII 

COUNTER 

149- 37 

6 

54181 

S54181F 

SIC 

ALU 

169- 41 


116 

54221 

S54221F 

MULB 

TIME DELAY 

127- 13 

7 

54181 

S54181F 

VALG 

ALU 

169- 41 


117 

54221 

S54221F 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 13 

8 

54181 

S54181N 

MULB 

ALU 

169- 42 


118 

54221 

S54221F 

SIC 

TIME DELAY 

127- 13 

9 

54181 

S54181N 

PHIN 

ALU 

169- 42 


119 

54221 

S54221F 

VALG 

TIME DELAY 

127- 13 

10 

54181 

S54181N 

SIC 

ALU 

169- 42 


120 

54221 

§54221W 

MULB 

TIME DELAY 

127- 14 

11 

54181 

S54181Q 

MULB 

ALU 

169- 43 


121 

54221 

S54221W 

PHIN 

TIME DELAY 

127- 14 

12 

54181 

S54181Q 

PHIN 

ALU 

169- 43 


122 

54221 

S54221W 

SIC 

TIME DELAY 

127- 14 

13 

54181 

SN54181J 

AMD 

ALU 

169- 49 


123 

54221 

S54221W 

VALG 

TIME DELAY 

127- 14 

14 

54181 

SN54181J 

Til 

ALU 

169- 49 


124 

54221 

SN54221J 

AMD 

TIME DELAY 

127- 66 

15 

54181 

SN54181W 

AMD 

ALU 

169- 50 


125 

54221 

SN54221J 

TII 

TIME DELAY 

127- 66 

16 

54181 

SN54181W 

TII , 

ALU 

169- 50 


126 

54221 

SN54221W 

AMD 

TIME DELAY 

127- 67 

17 

54182 

S54182F 

MULB 

CARRY GEN 

170- 85 


127 

54221 

SN54221W 

TII 

TIME DELAY 

127- 67 

18 

54182 

S54182F 

PHIN 

CARRY GEN 

170- 85 


128 

54259 

DM54259J#mil 

NSC 

LATCHES 

180- 41 

19 

54182 

§54182F 

val<jT 

CARRY GEN 

170- 85 


129 

54259 

DM54259W#mil 

NSC 

LATCHES 

180- 42 

20 

54182 

S54182W 

MULB 

CARRY GEN 

170- 86 


130 

54259 

SN54259J 

TII 

LATCHES 

180- 48 

21 

54182 

S54182W 

PHIN 

CARRY GEN 

170- 86 


131 

54259 

SN54259W 

TII 

LATCHES 

180- 49 

22 

54182 

S54182W 

VACS' 

CARRY GEN 

170- 86 


132 

54265 

SN54265J 

TII 

SPECIAL 

182- 23 

23 

54182 

DM54182J 

NSC 

CARRY GEN 

170- 81 


133 

54265 

SN54265W 

TII 

SPECIAL 

182- 24 

24 

54182 

SN54182J 

AMD 

CARRY GEN 

170- 90 


134 

54276 

SN54276J 

TII 

FLIP FLOP 

47- 12 

25 

54182 

SN54182J 

Til 

CARRY Gen 

170- 90 


135 

54279 

S54279F 

MULB 

LATCHES 

177- 32 

26 

54182 

SN54182W 

AMD 

CARRY GEN 

170- 91 


136 

54279 

S54279F 

PHIN 

LATCHES 

177- 32 

27 

54182 

SN54182W 

TII 

CARRY GEN 

170- 91 


137 

54279 

S54279F 

SIC 

LATCHES 

177- 32 

28 

54184 

DM54184J# mil 

NSC 

SPECIAL 

183- 27 


138 

54279 

S54279F 

VALG 

LATCHES 

177- 32 

29 

54184 

DM54184W#mil 

NSC 

SPECIAL 

183- 28 


139 

54279 

S54279W 

MULB 

LATCHES 

177- 33 

30 

54185 

DM54185AJ# mil 

NSC 

SPECIAL 

183- 29 


140 

54279 

S54279W 

PHIN 

LATCHES 

177- 33 

31 

54185 

DM54185AW#mil 

NSC 

SPECIAL 

183- 30 


141 

54279 

S54279W 

SIC 

LATCHES 

177- 33 

32 

54190 

S54190F 

MULB 

COUNTER 

141- 7 


142 

54279 

S54279W 

VALG 

LATCHES 

177- 33 

33 

54190 

S54190F 

PHIN 

COUNTER 

141- 7 


143 

54279 

SN54279J 

TII 

LATCHES 

177- 17 

34 

54190 

§54190F 

Sic 

COUNTER 

141- 7 


144 

54279 

SN54279W 

TII 

LATCHES 

177- 18 

35 

54190 

S54190F 

VALG 

COUNTER 

141- 7 


145 

54283 

SN54283J 

TII 

ADDER 

161- 70 

36 

54190 

S54190W 

MULB 

COUNTER 

141- 8 


146 

54283 

SN54283W 

TII 

ADDER 

161- 71 

37 

54190 

§54190W 

PHIN 

COUNTER 

141- 8 


147 

54284 

SN54284J 

TII 

MULTIPLIER 

163- 48 

38 

54190 

S54190W 

SIC 

COUNTER 

141- 8 


148 

54284 

SN54284W 

TII 

MULTIPLIER 

163- 49 

39 

54190 

S54190W 

VALG 

COUNTER 

141- 8 


149 

54285 

SN54285J 

TII 

MULTIPLIER 

163- 50 

40 

54190 

54190FM 

FSC 

COUNTER 

141- 26 


150 

54285 

SN54285W 

TII 

MULTIPLIER 

163- 51 

41 

54190 

SN54190J 

TII 

COUNTER 

141- 93 


151 

54290 

SN54290J 

TII 

COUNTER 

143- 68 

42 

54190 

SN54190W 

TII 

COUNTER 

141- 94 


152 

54290 

SN54290W 

TII 

COUNTER 

143- 69 

43 

54191 

S54191F 

MULB 

COUNTER 

143-100 


153 

54293 

SN54293J 

TII 

COUNTER 

150- 30 

44 

54191 

S54191F 

PHIN 

COUNTER 

143-100 


154 

54293 

SN54293W 

TII 

COUNTER 

150- 31 

45 

54191 

S54191F 

SIC 

COUNTER 

143-100 


155 

54376 

SN54376J 

TII 

FLIP FLOP 

49- 9 

46 

54191 

S54191F 

VALG 

COUNTER 

143-100 


156 

54376 

SN54376W 

TII 

FLIP FLOP 

49- 10 

47 

54191 

S54191W 

MULB 

COUNTER 

143-101 


157 

54390 

SN54390J 

TII 

COUNTER 

142- 71 

48 

54191 

S54191W 

PHIN 

COUNTER 

143-101 


158 

54390 

SN54390W 

TII 

COUNTER 

142- 72 

49 

54191 

S54191W 

SIC 

COUNTER 

143-101 


159 

54393 

SN54393J 

TII 

COUNTER 

148- 71 

50 

54191 

S54191W 

VALG 

COUNTER 

143-101 


160 

54393 

SN54393W 

TII 

COUNTER 

148- 72 

51 

54191 

54191 DM 

FSC 

COUNTER 

146- 40 


161 

54402 

M54402P 

MITJ 

DECODER 

116- 13 

52 

54191 

54191FM 

FSC 

COUNTER 

146- 41 


162 

54406 

M54406P 

MITJ 

DECODER 

116- 29 

53 

54191 

ZN54191E 

FERB 

COUNTER 

147- 56 


163 

54408 

M54408P 

MITJ 

SPECIAL 

183-103 

54 

54191 

ZN54191J 

FERB 

COUNTER 

147- 57 


164 

54454 

M54454P 

MITJ 

FREQ DIVID 

157- 44 

55 

54191 

DM54191 J#mil 

NSC 

COUNTER 

146- 53 


165 

54456 

M54456P 

MITJ 

FREQ DIVID 

157- 41 

56 

54191 

DM54191W#mil 

NSC 

COUNTER 

146- 54 


166 

54457 

M54457P 

MITJ 

FREQ DIVID 

157- 45 

57 

54191 

SN54191J 

TII 

COUNTER 

147- 44 


167 

54462 

M54462P 

MITJ 

FREQ DIVID 

157- 1 

58 

54191 

SN54191W 

TII 

COUNTER 

147- 45 


168 

54463 

M54463P 

MITJ 

FREQ DIVID 

157- 43 

59 

54192 

S54192E 

MULB 

COUNTER 

151- 36 


169 

54490 

SN54490J 

TII 

COUNTER 

143- 72 

60 

54192 

S54192E 

PHIN 

COUNTER 

151- 36 


170 

54490 

SN54490W 

TII 

COUNTER 

143- 73 

61 

54192 

S54192F 

MULB 

COUNTER 

150- 80 


171 

54819 

M54819L 

MITJ 

FREQ DIVID 

156- 8 

62 

54192 

S54192F 

PHIN 

COUNTER 

150- 80 


172 

57508 

57508 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 2 

63 

54192 

S54192F 

VALG 

COUNTER 

150- 80 


173 

57516 

57516 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 4 

64 

54192 

S54192R 

MULB 

COUNTER 

151- 37 


174 

57518 

57518 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 5 

65 

54192 

S54192R 

PHIN 

COUNTER 

151- 37 


175 

57558 

57558 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 72 

66 

54192 

S54192W 

MULB 

COUNTER 

150- 81 


176 

57558 

57558-1 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 73 

67 

54192 

S54192W 

PHIN 

COUNTER 

150- 81 


177 

57558 

57558F42#mil 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 60 

68 

54192 

S54192W 

VALG 

COUNTER 

150- 81 


178 

57558 

57558J40#mil 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 61 

69 

54192 

54192DM 

FSC 

COUNTER 

142- 2 


179 

58434 

M58434P 

MITJ 

CLOCK/MV 

154- 11 

70 

54192 

54192FM 

FSC 

COUNTER 

141- 27 


180 

58435 

M58435P 

MITJ 

CLOCK/MV 

154- 12 

71 

54192 

ZN54192E 

FERB 

COUNTER 

142- 58 


181 

58436 

M58436-00IP 

MITJ 

CLOCK/MV 

154- 13 

72 

54192 

ZN54192J 

FERB 

COUNTER 

142- 59 


182 

58437 

M58437-001P 

MITJ 

CLOCK/MV 

154- 14 

73 

54192 

DM54192W 

NSC 

COUNTER 

142- 13 


183 

58478 

M58478P 

MITJ 

FREQ DIVID 

156- 27 

74 

54192 

SN54192J 

AMD 

COUNTER 

142- 54 


184 

58479 

M58479P 

MITJ 

TIME DELAY 

122- 75 

75 

54192 

SN54192J 

TII 

COUNTER 

142- 54 


185 

58482 

M58482P 

MITJ 

TIME DELAY 

122- 76 

76 

54192 

SN54192W 

AMD 

COUNTER 

142- 55 


186 

64107 

SN64107N 

TII 

FLIP FLOP 

47- 13 

77 

54192 

SN54192W 

TII 

COUNTER 

142- 55 


187 

66016 

SYC66016(A) 

SYK 

MULTIPLIER 

163- 96 

78 

54193 

S54193E 

MULB 

COUNTER 

147- 10 


188 

66016 

SYC66016A(A) 

SYK 

MULTIPLIER 

163- 95 

79 

54193 

S54193E 

PHIN 

COUNTER 

147- 10 


189 

66016 

SYC66016B(A) 

SYK 

MULTIPLIER 

163- 94 

80 

54193 

S54193F 

MULB 

COUNTER 

152- 36 


190 

67508 

67508 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 3 

81 

54193 

S54193F 

PHIN 

COUNTER 

152- 36 


191 

67516 

67516 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 6 

82 

54193 

S54193F 

RTCF 

COUNTER 

152- 36 


192 

67518 

67518 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 7 

83 

54193 

S54193F 

SIC 

COUNTER 

152- 36 


193 

67558 

67558 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 66 

84 

54193 

S54193F 

VALG 

COUNTER 

152- 36 


194 

67558 

67558-1 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 67 

85 

54193 

S54193R 

MULB 

COUNTER 

147- 11 


195 

67558 

67558F42 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 64 

86 

54193 

S54193R 

PHIN 

COUNTER 

147- 11 


196 

67558 

67558J40 

MMI 

MULTIPLIER 

163- 65 

87 

54193 

S54193W 

MULB 

COUNTER 

152- 37 


197 

74100 

N74100F 

MULB 

LATCHES 

178- 75 

88 

54193 

S54193W 1 

PHIN 

COUNTER 

152- 37 


198 

74100 

N74100F 

PHIN 

LATCHES 

178- 75 

89 

54193 

S54193W 

RTCF 

COUNTER 

152- 37 


199 

74100 

N74100F 

VALG 

LATCHES 

178- 75 

90 

54193 

S54193W 

SIC 

COUNTER 

152- 37 


200 

74100 

N74100N 

MULB 

LATCHES 

178- 76 

91 

54193 

S54193W 

VALG 

COUNTER 

152- 37 


201 

74100 

N74100N 

PHIN 

LATCHES 

178- 76 

92 

54193 

54193DM 

FSC 

COUNTER 

147- 72 


202 

74100 

N74100N 

VALG 

LATCHES 

178- 76 

93 

54193 

54193FM 

FSC 

COUNTER 

147- 73 


203 

74100 

SN74100J 

TII 

LATCHES 

178- 93 

94 

54193 

ZN54193E 

FERB 

COUNTER 

148- 39 


204 

74100 

SN74100N 

TII 

LATCHES 

178- 94 

95 

54193 

ZN54193J 

FERB 

COUNTER 

148- 40 


205 

74104 

SN74104J 

TII 

FLIP FLOP 

49- 44 

96 

54193 

DM54193J#mil 

NSC 

COUNTER 

146- 55 


206 

74104 

SN74104N 

TII 

FLIP FLOP 

49- 45 

97 

54193 

DM54193W 

NSC 

COUNTER 

147- 84 


207 

74105 

SN74105J 

TII 

FLIP FLOP 

49- 46 

98 

54193 

DM54193W# mil 

NSC 

COUNTER 

146- 56 


208 

74105 

SN74105N 

TII 

FLIP FLOP 

49- 47 

99 

54193 

SN54193J 

AMD 

COUNTER 

148- 35 


209 

74107 

74107DC 

FSC 

FLIP FLOP 

42-103 

100 

54193 

SN54193J 

TII 

COUNTER 

148- 35 


210 

74107 

74107PC 

FSC 

FLIP FLOP 

42-104 

101 

54193 

SN54193W 

AMD 

COUNTER 

148- 36 


211 

74107 

ZN74107E 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 28 

102 

54193 

SN54193W 

TII 

COUNTER 

148- 36 


212 

74107 

ZN74107F 

FERB 

FLIP FLOP 

49- 29 

103 

54196 

54196DM 

Ifsc 

COUNTER 

143- 7 


213 

74107 

DM74107J 

NSC 

FLIP FLOP 

43- 7 

104 

54196 

54196FM 

FSC 

COUNTER 

143- 5 


214 

74107 

DM74107N 

NSC 

FLIP FLOP 

43- 8 

105 

54196 

DM54196J 

NSC 

COUNTER 

142- 98 


215 

74107 

N74107F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 88 

106 

54196 

SN54196J 

TII 

COUNTER 

142-102 


216 

74107 

N74107F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 88 

107 

54196 

SN54196W 

TII 

COUNTER 

142-103 


217 

74107 

N74107F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 88 

108 

54197 

54197DM 

FSC 

COUNTER 

149- 43 


218 

74107 

N74107N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 89 

109 

54197 

54197FM 

FSC 

COUNTER 

149- 44 


219 

74107 

N74107N 

PHIN ; 

FLIP FLOP 

45- 89 

110 

54197 

ZN54197E 

FERB 

COUNTER 

142-106 


220 

74107 

N74107N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 89 
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GENERIC PRODUCT 


NDEX 


LINE 

No. 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

n 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

74107- 

N74107N 

VALG 

FLIPTLOP 

45- 89 

Ill 

74155 

SN74155N 

Til 

DECODER 

118- 91 

2 

74107 

SN74107J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 14 

112 

74156 

DM74156N 

NSC 

DECODER 

119- 53 

3 

74107 

SN74107N 

Til 

FLIP FLOP 

47- 15 

113 

74156 

N74156F 

MULB 

DECODER 

118- 75 

4 

74109 

N74109F 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 90 

114 

74156 

N74156N 

MULB 

DECODER 

118- 76 

5 

74109 

N74109F 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 90 

115 

74156 

SN74156J 

Til 

DECODER 

118- 92 

6 

74109 

N74109F 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 90 

116 

74156 

SN74156N 

Til 

DECODER 

118- 93 

7 

74109 

N74109N 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 91 

117 

74160 

74160DC 

FSC 

COUNTER 

142- 40 

8 

74109 

N74109N 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 91 

118 

74160 

74160PC 

FSC 

COUNTER 

142- 41 

9 

74109 

N74109N 

SIC 

FLIP FLOP 

45- 91 

119 

74160 

DM74160AN 

NSC 

COUNTER 

151- 62 

10 

74109 

N74109N 

VALG 

FLIP FLOP 

45- 91 

120 

74160 

DM74160N 

NSC 

COUNTER 

142- 65 

11 

74109 

N74109W 

MULB 

FLIP FLOP 

45- 92 

121 

74160 

N74160F 

MULB 

COUNTER 

141- 50 

12 

74109 

N74109W 

PHIN 

FLIP FLOP 

45- 92 

122 

74160 

N74160F 

PHIN 

COUNTER 

141- 50 

13 

74109 

SN74109J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 16 

123 

74160 

N74160F 

VALG 

COUNTER 

141- 50 

14 

74109 

SN74109N 

Til 

FLIP FLOP 

47- 17 

124 

74160 

N74160N 

MULB 

COUNTER 

141- 51 

15 

74110 

SN74110J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 18 

125 

74160 

N74160N 

PHIN 

COUNTER 

141- 51 

16 

74110 

SN74110N 

Til 

FLIP FLOP 

47- 19 

126 

74160 

N74160N 

SIC 

COUNTER 

141- 51 

17 

74111 

SN74111J 

Til 

FLIP FLOP 

47- 20 

127 

74160 

N74160N 

VALG 

COUNTER 

141- 51 

18 

74111 

SN74111N 

Til 

FLIP FLOP 

47- 21 

128 

74160 

SN74160J 

AMD 

COUNTER 

141- 95 

19 ! 

74116 

N74116F 

MULB 

LATCHES 

178- 77 

129 

74160 

SN74160J 

TII 

COUNTER 

141- 95 

20 

74116 

N74116F 

PHIN 

LATCHES 

178- 77 

130 

74160 

SN74160N 

AMD 

COUNTER 

141- 96 

21 

74116 

N74116F 

VALG 

LATCHES 

178- 77 

131 

74160 

SN74160N 

TII 

COUNTER 

141- 96 

22 

74116 

N74116N 

MULB 

LATCHES 

178- 78 

132 

74161 

74161 DC 1 

FSC 

COUNTER 

148- 6 

23 

74116 

N74116N 

PHIN 

LATCHES 

178- 78 

133 

74161 

74161PC 

FSC 

COUNTER 

146- 42 

24 

74116 

N74116N 

SIC 

LATCHES 

178- 78 

134 

74161 

ZN74161E 

FERB 

COUNTER 

147- 58 

25 

74116 

N74116N 

VALG 

LATCHES 

178- 78 

135 

74161 

ZN74161J 

FERB 

COUNTER 

147- 59 

26 

74116 

SN74116J 

Til 

LATCHES 

178- 95 

136 

74161 

DM74161 AN 

NSC 

COUNTER 

148- 59 

27 

74116 

SN74116N 

Til 

LATCHES 

178- 96 

137 

74161 

DM74161N 

NSC 

COUNTER 

148- 60 

28 

74121 

74121 DC 

FSC 

TIME DELAY 

127- 55 

138 

74161 

N74161F 

MULB 

COUNTER 

146- 82 

29 

74121 

74121PC 

FSC 

TIME DELAY 

127- 56 

139 

74161 

N74161F 

PHIN 

COUNTER 

146- 82 

30 

74121 

ZN74121E 

FERB 

TIME DELAY 

127- 64 

140 

74161 

N74161F 

VALG 

COUNTER 

146- 82 

31 

74121 

ZN74121J 

FERB 

TIME DELAY 

127- 65 

141 

74161 

N74161N 

MULB 

COUNTER H 

146- 83 

32 

74121 

DM74121J 

NSC 

TIME DELAY 

127- 17 

142 

74161 

N74161N 

PHIN 

COUNTER 

146- 83 

33 

74121 

DM74121N 

NSC 

TIME DELAY 

127- 18 

143 

74161 

N74161N 

SIC 

COUNTER 

146- 83 

34 

74121 

N74121F 

MULB 

TIME DELAY 

126- 66 

144 

74161 

N74161N 

VALG 

COUNTER 

146- 83 

35 

74121 

N74121F 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 66 

145 

74161 

SN74161J 

AMD 

COUNTER 

147- 46 

36 

74121 

N74121F 

VALG 

TIME DELAY 

126- 66 

146 

74161 

SN74161J 

TII 

COUNTER 

147- 46 

37 

74121 

N74121N 

MULB 

TIME DELAY 

126- 67 

147 

74161 

SN74161N 

AMD 

COUNTER 

147- 47 

38 

74121 

N74121N 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 67 

148 

74161 

SN74161N 

TII 

COUNTER 

147- 47 

39 

74121 

N74121N 

SIC 

TIME DELAY 

126- 67 

149 

74162 

74162PC 

FSC 

COUNTER 

141- 28 

40 

74121 

N74121N 

VALG 

TIME DELAY 

126- 67 

150 

74162 

DM74162AN 

NSC 

COUNTER 

151- 63 

41 

74121 

N74121W 

MULB 

TIME DELAY 

126- 68 

151 

74162 

DM74162N 

NSC 

COUNTER 

142- 66 

42 

74121 

N74121W 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 68 

152 

74162 

N74162F 

MULB 

COUNTER 

141- 52 

43 

74121 

SN74121J 

Til 

TIME DELAY 

127- 60 

153 

74162 

N74162F 

PHIN 

COUNTER 

141- 52 

44 

74121 

SN74121N 

Til 

TIME DELAY 

127- 61 

154 

74162 

N74162F 

VALG 

COUNTER 

141- 52 

45 

74122 

74122DC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 63 

155 

74162 

N74162N 

MULB 

COUNTER 

141- 53 

46 

74122 

74122PC 

FSC 

TIME DELAY 

125- 64 

156 

74162 

N74162N 

PHIN 

COUNTER 

141- 53 

47 

74122 

ZN74122E 

FERB 

TIME DELAY 

124- 83 

157 

74162 

N74162N 

VALG 

COUNTER 

141- 53 

48 

74122 

ZN74122J 

FERB 

TIME DELAY 

124- 84 

158 

74162 

SN74162J 

AMD 

COUNTER 

141- 97 

49 

74122 

N74122F 

MULB 

TIME DELAY 

126- 69 

159 

74162 

SN74162J 

TII 

COUNTER 

141- 97 

50 

74122 

N74122F 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 69 

160 

74162 

SN74162N 

AMD 

COUNTER 

141- 98 

51 

74122 

N74122F 

VALG 

TIME DELAY 

126- 69 

161 

74162 

SN74162N 

TII 

COUNTER 

141- 98 

52 

74122 

N74122N 

MULB 

TIME DELAY 

126- 70 

162 

74163 

74163DC 

FSC 

COUNTER 

146- 43 

53 

74122 

N74122N 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 70 

163 

74163 

74163PC 

FSC 

COUNTER 

146- 44 

54 

74122 

N74122N 

VALG 

TIME DELAY 

126- 70 

164 

74163 

ZN74163E 

FERB 

COUNTER 

147- 60 

55 

74122 

SN74122J 

Til 

TIME DELAY 

124- 75 

165 

74163 

ZN74163J 

FERB 

COUNTER 

147- 61 

56 

74122 

SN74122N 

Til 

TIME DELAY 

124- 76 

166 

74163 

DM74163AN 

NSC 

COUNTER 

151- 64 

57 

74123 

74123DC 

FSC 

TIME DELAY 

124- 58 

167 

74163 

DM74163N 

NSC 

COUNTER 

148- 61 

58 

74123 

74123PC 

FSC 

TIME DELAY 

124- 59 

168 

74163 

N74163F 

MULB 

COUNTER 

146- 84 

59 

74123 

ZN74123E 

FERB 

TIME DELAY 

124- 85 

169 

74163 

N74163F 

PHIN 

COUNTER 

146- 84 

60 

74123 

ZN74123J 

FERB 

TIME DELAY 

124- 86 

170 

74163 

N74163F 

VALG 

COUNTER 

146- 84 

61 

74123 

DM74123N 

NSC 

TIME DELAY 

124- 68 

171 

74163 

N74163N 

MULB 

COUNTER 

146- 85 

62 

74123 

N74123F 

MULB 

TIME DELAY 

126- 71 

172 

74163 

N74163N 

PHIN 

COUNTER 

146- 85 

63 

74123 

N74123F 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 71 

173 

74163 

N74163N 

SIC 

COUNTER 

146- 85 

64 

74123 

N74123F 

VALG 

TIME DELAY 

126- 71 

174 

74163 

N74163N 

VALG 

COUNTER 

146- 85 

65 

74123 

N74123N 

MULB 

TIME DELAY 

126- 72 

175 

74163 

SN74163J 

AMD 

COUNTER 

147- 48 

66 

74123 

N74123N 

PHIN 

TIME DELAY 

126- 72 

176 

74163 

SN74163J 

TII 

COUNTER 

147- 48 

67 

74123 

N74123N 

SIC 

TIME DELAY 

126- 72 

177 

74163 

SN74163N 

AMD 

COUNTER 

147- 49 

68 

74123 

N74123N 

VALG 

TIME DELAY 

126- 72 

178 

74163 

SN74163N 

TII 

COUNTER 

147- 49 

69 

74123 

SN74123J 

AMD 

TIME DELAY 

124- 77 

179 

74167 

74167PC 

FSC 

COUNTER 

151- 42 

70 

74123 

SN74123J 

Til 

TIME DELAY 

124- 77 

180 

74167 

SN74167J 

TII 

FREQ DIVID 

158- 10 

71 

74123 

SN74123N 

AMD 

TIME DELAY 

124- 78 

181 

74167 

SN74167N 

TII 

FREQ DIVID 

158- 11 

72 

74123 

SN74123N 

Til 

TIME DELAY 

124- 78 

182 

74173 

N74173F 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 11 

73 

74128 

SN74128J 

Til 

GATE 

93- 17 

183 

74173 

N74173F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 11 

74 

74128 

SN74128N 

Til 

GATE 

93- 18 

184 

74173 

N74173F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 11 

75 

74136 

SN74136J 

Til 

GATE 

112- 84 

185 

74173 

N74173N 

MULB 

FLIP FLOP 

54- 12 

76 

74136 

SN74136N 

Til 

GATE 

112- 85 

186 

74173 

N74173N 

Sic 

FLIP FLOP 

54- 12 

77 

74141 

74141 DC 

FSC 

DECODER 

119- 19 

187 

74173 

N74173N 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 12 

78 

74141 

DM74141J 

NSC 

DECODER 

119- 46 

188 

74174 

DM74174N 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 67 

79 

74141 

DM74141N 

NSC 

DECODER 

119- 47 

189 

74174 

N74174F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 13 

80 

74141 

DM74141W 

NSC 

DECODER 

119- 48 

190 

74174 

N74174F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 13 

81 

74141 

SN74141J 

Til 

DECODER 

120- 50 

191 

74174 

N74174N 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 14 

82 

74141 

SN74141N 

Til 

DECODER 1 

120- 51 

192 

74174 

N74174N 

VAOT 

FLIP FLOP 

54- 14 

83 

74145 

74145DC 

FSC 

DECODER 

119- 20 

193 

74175 

74175DC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 54 

84 

74145 

74145PC 

FSC 

DECODER 

119- 21 

194 

74175 

74175PC 

FSC 

FLIP FLOP 

51- 55 

85 

74145 

DM74145J 

NSC 

DECODER 

119- 49 

195 

74175 

DM74175N 

NSC 

FLIP FLOP 

53- 68 

86 

74145 

DM74145N 

NSC 

DECODER 

119- 50 

196 

74175 

N74175F 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 15 

87 

74145 

DM74145W 

NSC 

DECODER 

119- 51 

197 

74175 

N74175F 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 15 

88 

74145 

SN74145J 

Til 

DECODER 

120- 52 

198 

74175 

N74175N 

SIC 

FLIP FLOP 

54- 16 

89 

74145 

SN74145N 

Til 

DECODER 

120- 53 

199 

74175 

N74175N 

VALG 

FLIP FLOP 

54- 16 

90 

74147 

DM74147J 

NSC 

SPECIAL 

184- 63 

200 

74176 

74176DC 

FSC 

COUNTER 

152- 73 

91 

74147 

DM74147N 

NSC 

SPECIAL 

184- 64 

201 

74176 

74176PC 

FSC 

COUNTER 

152- 74 

92 

74147 

DM74147W 

NSC 

SPECIAL 

184- 65 

202 

74176 

DM74176J 

NSC 

COUNTER 

149- 15 

93 

74148 

DM74148J 

NSC 

SPECIAL 

184- 66 

203 

74176 

DM74176N 

NSC 

COUNTER 

149- 16 

94 

74148 

DM74148N 

NSC 

SPECIAL 

184- 67 

204 

74176 

DM74176W 

NSC~ 

COUNTER 

149- 17 

95 

74148 

DM74148W 

NSC 

SPECIAL 

184- 68 

205 

74176 

SN74176J 

TII 

COUNTER 

152- 41 

96 

74154 

74154DC 

FSC 

DECODER 

120- 75 

206 

74176 

SN74176N 

TII 

COUNTER 

152- 42 

97 

74154 

74154PC 

FSC 

DECODER 

120- 76 

207 

74177 

74177DC 

FSC 

COUNTER 

144- 75 

98 

74154 

ZN74154E 

FERB 

DECODER 

119- 4 

208 

74177 

74177PC 

FSC 

COUNTER 

144- 76 

99 

74154 

ZN74154J 

FERB 

DECODER 

119- 5 

209 

74177 

DM74177J 

NSC 

COUNTER 

143- 44 

100 

74154 

DM74154F 

NSC 

DECODER 

120- 77 

210 

74177 

DM74177N 

NSC 

COUNTER 

143- 45 

101 

74154 

DM74154J 

NSC 

DECODER 

120- 78 

211 

74177 

DM74177W 

NSC 

COUNTER 

143- 46 

102 

74154 

DM74154N 

NSC 

DECODER 

120- 79 

212 

74177 

SN74177J 

TII 

COUNTER 

150-104 

103 

74154 

SN74154J 

AMD 

DECODER 

120- 88 

213 

74177 

SN74177N 

TII 

COUNTER 

150-105 

104 

74154 

SN74154J 

Til 

DECODER 

120- 88 

214 

74180 

74180DC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 75 

105 

74154 

SN74154N 

AMD 

DECODER 

120- 89 

215 

74180 

74180PC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 76 

106 

74154 

SN74154N 

Til 

DECODER 

120- 89 

216 

74180 

DM74180J 

NSC 

PARITY GEN 

173- 44 

107 

74155 

ZN74155E 

FERB 

DECODER 

119- 6 

217 

74180 

DM74180N 

NSC 

PARITY GEN 

173- 45 

108 

74155 

ZN74155J 

FERB 

DECODER 

119- 7 

218 

74180 

DM74180W 

NSC 

PARITY GEN 

173- 46 

109 

74155 

DM74155N 

NSC 

DECODER 

119- 52 

219 

74180 

N74180F 

MULB 

PARITY GEN 

173- 48 

110 

74155 

SN74155J 

Til 

DECODER 

118- 90 

220 

74180 

N74180F 

PHIN 

PARITY GEN 

173- 48 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


G69 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G69 








GENERIC PRODUCT INDEX 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 


PRODUCT 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 


MFR. PRODUCT 
CODE CLASS 


1 1 

74180 

N74T80F 

2 

74180 

N74180N 

3 

74180 

N74180N 

I 4' ' 

74180 

N74180N 

1 5 

74180 

N74180N 

6 

74180 

SN74180J 

| 7 

74180 

SN74180N 

8 

74181 

74181DC 

9 

74181 

74181PC 

1 io 

74181 

DM74181J 

11 

74181 

DM74181N 

12 

74181 

N74181F 

13 

74181 

N74181F 

14 

74181 

N74181F 

15 

74181 

N74181N 

16 

74181 

N74181N 

17 

74181 

N74181N 

18 

74181 

N74181N 

19 

74181 

SN74181J 

20 

74181 

SN74181J 

21 

74181 

SN74181N 

22 

74181 

SN74181N 

23 

74182 

N74182F 

24 

74182 

N74182F 

25 

74182 

N74182F 

26 

74182 

N74182N 

27 

74182 

N74182N 

28 

74182 

N74182N 

29 

74182 

SN74182J 

30 

74182 

SN74182J 

31 

74182 

SN74182N 

32 

74182 

SN74182N 

33 

74184 

DM74184N 

34 

74185 

DM74185AN 

35 

74190 

74190PC 

36 

74190 

DM74190J 

37 

74190 

DM74190N 

38 

74190 

DM74190W 

39 

74190 

N74190F 

40 

74190 

N74190F 

41 

74190 

N74190F 

42 

74190 

N74190N 

43 

74190 

N74190N 

44 

74190 

N74190N 

45 

74190 

N74190N 

46 

74190 

N74190W 

47 

74190 

N74190W 

48 

74190 

SN74190J 

49 

74190 

SN74190N 

50 

74191 

74191 DC 

51 

74191 

74191 PC 

52 

74191 

ZN74191E 

53 

74191 

ZN74191J 

54 

74191 

DM74191J 

55 

74191 

DM74191N 

56 

74191 

DM74191W 

57 

74191 

N74191F 

58 

74191 

N74191F 

59 

74191 

N74191F 

60 

74191 

N74191N 

61 

74191 

N74191N 

62 

74191 

N74191N 

63 

74191 

N74191N 

64 

74191 

N74191W 

65 

74191 

N74191W 

66 

74191 

SN74191J 

1 67 

74191 

SN74191N 

68 

74192 

74192DC 

69 

74192 

74192PC 

1 70 

74192 

ZN74192E 

1 71 

74192 

ZN74192J 

72 

74192 

DM74192J 

1 73 

74192 

DM74192N 

I 74 

74192 

N74192F 

75 

74192 

N74192F 

| 76 

74192 

N74192F 

! 77 

74192 

N74192N 

78 

74192 

N74192N 

79 

74192 

N74192N 

80 

74192 

N74192N 

81 

74192 

N74192N 

82 

74192 

SN74192J 

83 

84 

74192 

74192 

SN74192J 

SN74192N 

85 

74192 

SN74192N 

86 

74193 

74193DC 

87 

74193 

74193PC 

88 

74193 

ZN74193E 

89 

74193 

ZN74193J 

90 

74193 

DM74193J 

91 

74193 

DM74193N 

92 

74193 

N74193F 

93 

74193 

N74193F 

j 94 

74193 

N74193F 

1 95 

74193 

N74193F 

: 96 

74193 

N74193N 

97 

74193 

N74193N 

! 98 

74193 

N74193N 

99 

74193 

N74193N 

100 

74193 

N74193N 

101 

74193 

SN74193J 

102 

74193 

SN74193J 

103 

74193 

SN74193N 

104 

74193 

SN74193N 

105 

74196 

74196DC 

106 

74196 

74196PC 

107 

74196 

DM74196N 

108 

74196 

SN74196J 

109 

74196 

SN74196N 

110 

74197 

74197DC 



PARITY GEN 
P ARITY GEN 
PARITY GEN 
PARITY GEN 
PARITY GEN 
PARITY GEN 
ALU 

ALU _ 

ALU 

ALU 

ALU _ 

ALU 

ALU 

ALU 

ALU 

ALU 

ALU _ 

ALU 

ALU 

ALU _ 

ALU 

CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN 
CARRY GEN' 
CARRY GEN 

SPECIAL _ 

SPECIAL 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER _ 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER _ 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER _ 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

CO UNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER _ 

COUNTEFI 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

C OUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 

COUNTER 


74197PC 
ZN74197E 
ZN74197J 
' DM74197N ' 
SN74197J 
SN74197N 
N74221F 
N74221F 
N74221F 
N74221F 
N74221N 
N74221N 
' N74221N 
N74221N 
N74221N 
SN74221J 
SN74221J 
SN74221N 
SN74221N 
DM74259N 
SN74259J 
' SN74259N 
SN74265J 
SN74265N 
' SN74276J 
SN74276N 
74279DC 
74279PC 
N74279F 
N74279F 
' N74279F 
N74279F 
N74279N 
N74279N 
N74279N 
N74279N 
' N74279N 
SN74279J 
SN74279N 
' 74283DC 
74283PC 
SN74 283J 
SN74283N 
SN74284J 
SN74284N 
' SN74285J 
SN74285N 
74290PC 
" SN74290J 
SN74290N 
7 4293PC 


FERB COUNTER 
F ERB COUNTER 
NSC COUNTER ~ 
Til COUNTER 

UJ_ COUNTER 

MULB TIME DELAY 
PHIN TIME DELAY 
RTCF TIME DELAY 
" VALG TIME DELAY 
MULB TIME DELAY 
PHIN TIME DELAY 
RTCF TIME DELAY 
SIC TIME DELAY 
VALG TIME DELAY 
AMD TIME DELAY 
Til TIME DELAY 
AMD TIME DELAY 
“Til TIME DELAY 
NSC LATCHES 

UJ_ LATCHES 

‘ Til LATCHES 
Til SPECIAL 

HI_ SPECIAL 

Til FLIP FLOP 
Til FLIP FLOP 
FSC LATCHES 
' FSC LATCHES 
MULB LATCHES 
PHIN LATCHES 
" RTCF' LATCHES 
VALG LATCHES 
MULB LATCHES 
" PHIN LATCHES 
RTCF LATCHES 
SIC LATCHES 
“ VALG LATCHES 
Til LATCHES 
Til LATCHES 
" FSC ADDER 
FSC ADDER 

Hi_ ADDER _ 

Til ADDER 
Til MULTIPLIER 

HI_ MULTIPLIER 

' Til MULTIPLIER 
TII MULTIPLIER 
FSC COUNTER 
" Til COUNTER 
TII COUNTER 
FSC COUNTER 


SN74293J 

TII 

COUNTER 

150- 32 

SN74293N 

TII 

COUNTER 

150- 33 

SN74376J 

TII 

FLIP FLOP 

49- 11 

SN74390J 

TII 

COUNTER 

142- 73 

SN74390N 

TII 

COUNTER 

142- 74 

SN74393J 

TII 

COUNTER 

148- 73 

SN74393N 

TII 

COUNTER 

148- 74 

SN74490J 

TII 

COUNTER 

143- 47 

SN74490N 

TII 

COUNTER 

143- 74 

MB84001B 

FCAJ 

GATE 

60- 58 

MB84001BM 

FCAJ 

GATE 

60- 59 

MB84002B 

FCAJ 

GATE 

60- 60 

MB84002BM 

FCAJ 

GATE 

60- 61 

MB84008B 

FCAJ 

ADDER 

159- 74 

MB84008BM 

FCAJ 

ADDER 

159- 75 

MB84011B 

FCAJ 

GATE 

63- 78 

MB8401 IBM 

FCAJ 

GATE 

63- 79 

MB84012B 

FCAJ 

GATE 

63- 80 

MB84012BM 

FCAJ 

GATE 

63- 81 

MB84013B 

FCAJ 

FLIP FLOP 

35- 62 

MB84013BM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

35- 63 

MB84017B 

FCAJ 

COUNTER 

137- 91 

MB84017BM 

FCAJ 

COUNTER 

137- 92 

MB84019B 

FCAJ 

GATE 

56- 54 

MB84019BM 

FCAJ 

GATE 

56- 55 

MB84020B 

FCAJ 

COUNTER 

133- 61 

MB84020BM 

FCAJ 

COUNTER 

133- 62 

MB84022B 

FCAJ 

COUNTER 

137-104 

MB84022BM 

FCAJ 

COUNTER 

137-105 

MB84023B 

FCAJ 

GATE 

63- 82 

MB84023BM 

FCAJ 

GATE 

63- 83 

MB84025B 

FCAJ 

GATE 

60- 62 

MB84025BM 

FCAJ 

GATE 

60- 63 

MB84027B 

FCAJ 

FLIP FLOP 

34- 57 

MB84027BM 

FCAJ 

FLIP FLOP 

34- 58 

MB84028B 

FCAJ 

DECODER 

117- 25 

MB84028BM 

FCAJ 

DECODER 

117- 26 

MB84029B 

FCAJ 

COUNTER 

130- 79 

MB84029BM 

FCAJ 

COUNTER 

130- 80 

MB84040B 

FCAJ 

COUNTER 

133- 63 

MB84040BM 

FCAJ 

COUNTER 

133- 64 

MB84060B 

FCAJ 

COUNTER 

132- 31 

MB84060BM 

FCAJ 

COUNTER 

132- 32 

MB84068B 

FCAJ 

GATE 

63- 84 

MB84068BM 

FCAJ 

GATE 

63- 85 


FCAJ 

GATE 

65- 40 

MB84070BM 

FCAJ 

GATE 

65- 41 


FCAJ 

GATE 

58- 2 

MB84071BM 

FCAJ 

GATE 

58- 3 


FCAJ 

GATE 

58- 4 

MB84072BM 

FCAJ 

GATE 

58- 5 


FCAJ 

GATE 

' 55- 82 

MB84073BM 

FCAJ 

GATE 

55- 83 


FCAJ 

GATE 

58- 6 

MB84075BM 

FCAJ 

GATE 

58- 7 


FCAJ 

GATE 

65- 95 

MB84077BM 

FCAJ 

GATE 

65- 96 

MB84078B 

FCAJ 

GATE 

60- 64 

MB84078BM 

FCAJ 

GATE 

60- 65 


D.A. T.A . 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 















GENERIC PRODUCT INDEX 


LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& i 

LINE 


LINE 

No. 

GENERIC 

NO. 

a 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

84081 

MB84081B 

FCAJ 

GATE ~ 

55- 84 


Ill 

100155 

FT00155DC 

FSC 

LATChES 

176- 64 

2 

84081 

MB84081BM 

FCAJ 

GATE 

55- 85 


112 

100155 

F100155FC 

FSC 

LATCHES 

176- 63 

3 

84082 

MB84082B 

FCAJ 

GATE 

55- 86 


113 

100156 

HD100156 

HITJ 

SPECIAL 

184- 69 

4 

84082 

MB84082BM 

FCAJ 

GATE 

55- 87 


114 

100156 

HD100156F 

HITJ 

SPECIAL 

184- 70 

5 

84518 

MB84518B 

FCAJ 

COUNTER 

130- 25 


115 

100156 

F100156DC 

FSC 

SPECIAL 

184- 48 

6 

84518 

MB84518BM 

FCAJ 

COUNTER 

130- 26 


116 

100156 

F100156FC 

FSC 

SPECIAL 

184- 49 

7 

84520 

MB84520B 

FCAJ 

COUNTER 

133- 34 


117 

100156 

HXA100156D#ai 

PHIN 

SPECIAL 

182- 7 

8 

84520 

MB84520BM 

FCAJ 

COUNTER 

133- 35 


118 

100156 

HXA100156F#ai 

PHIN 

SPECIAL 

182- 8 

9 

84524 

MB84524B 

FCAJ 

COUNTER 

133- 36 


119 

100158 

HD100158 

HITJ 

FLIP FLOP 

39- 4 

10 

84524 

MB84524BM 

FCAJ 

COUNTER 

133- 37 


120 

100158 

HD100158F 

HITJ 

FLIP FLOP 

39- 5 

11 

95002 

F95002DC 

FSC 

GATE 

73- 46 


121 

100160 

100160D 

PHIN 

PARITY GEN 

172- 32 

12 

95003 

F95003DC 

FSC 

GATE 

73- 47 


122 

100160 

HD100160 i 

HITJ 

PARITY GEN 

172- 46 

13 

95004 

T95004DC 

FSC 

GATE 

74- 32 


123 

100160 

HD100160F ! 

HITJ 

PARITY GEN 

172- 47 

14 

95010 

F95010DC 

FSC 

COUNTER 

139- 13 


124 

100160 

F100160DC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 33 

15 

95016 

F95016DC 

FSC 

COUNTER 

139- 25 


125 

100160 

F100160FC 

FSC 

PARITY GEN 

172- 34 

16 

95029 

F95029DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 51 


126 

100160 

HXA100160D 

PHIN 

PARITY GEN 

172- 35 

17 

95101 

F95101DC 

FSC 

GATE 

73- 48 


127 

100160 

HXA100160D 

RTCF 

PARITY GEN 

172- 35 

18 

95102 

F95102DC 

FSC 

GATE 

74- 33 


128 

100160 

HXA100160F 

PHIN 

PARITY GEN 

172- 36 

19 

95103 

F95103DC 

FSC 

GATE 

72- 39 


129 

100160 

HXA100160F 1 

RTCF 

PARITY GEN 

172- 36 

20 

95105 

F95105DC 

FSC 

GATE 

73- 49 


130 

100165 

HD100165#ai 

HITJ 

SPECIAL 

184- 71 

21 

95106 

F95106DC 

FSC 

GATE 

*74- 34 


131 

100165 

HD100165F#ai 

HITJ 

SPECIAL 

184- 72 

22 

95107 

F95107DC 

FSC 

GATE H 

74- 78 


132 

100166 

100166F 

PHIN 

MAGN COMP 

165- 71 

23 

95109 

F95109DC 

FSC 

GATE 

73- 50 


133 

100166 

100166F 

SIC 

MAGN COMP 

165- 71 

24 

95110 

F95110DC 

FSC 

GATE 

72- 40 


134 

100166 

HD100166 

HITJ 

MAGN COMP 

165- 74 

25 

95111 

F95111DC 

FSC 

GATE 

74- 35 


135 

100166 

HD100166F 

HITJ 

MAGN COMP 

165- 75 

26 

95130 

F95130DC 

FSC 

LATCHES 

176- 84 


136 

100166 

F100166DC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 72 

27 

95231 

F95231 DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 89 


137 

100166 

F100166FC 

FSC 

MAGN COMP 

165- 73 

28 

100101 

100101F 

sic 

GATE “1 

71- 48 


138 

100166 

HXA100166D 

PHIN 

MAGN COMP 

165- 69 

29 

100101 

100101 Y 

SIC 

GATE 

71- 49 


139 

100166 

HXA100166F 

PHIN 

MAGN COMP 

165- 70 

30 

100101 

HD100101 

HITJ 

GATE 

71- 6 


140 

100170 

HD100170 

HITJ 

DECODER 

121- 19 

31 

100101 

HD100101F 

HITJ 

GATE 

71- 7 


141 

100170 

HD100170F 

HITJ 

DECODER 

121- 53 

32 

100101 

FI 00101 DC 

FSC 

GATE 

71- 57 


142 

100170 

F100170DC 

FSC 

DECODER 

117- 73 

33 

100101 

FI 00101FC 

FSC 

GATE 

71- 58 


143 

100170 

F100170FC 

FSC 

DECODER 

117- 74 

34 

100101 

HXA100101D 

PHIN 

GATE 

71- 10 


144 

100179 

HD100179 

HITJ 

CARRY GEN 

170- 42 

35 

100101 

HXA100101F 

PHIN 

GATE 

71- 11 


145 

100179 

HD100179F 

HITJ 

CARRY GEN 

170- 41 

36 

100102 

100102F 

SIC 

GATE 

71- 50 


146 

100179 

F100179DC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 29 

37 

100102 

100102Y 

SIC 

GATE 

71- 51 


147 

100179 

F100179FC 

FSC 

CARRY GEN 

170- 30 

38 

100102 

HD100102 

HITJ 

GATE 

71- 8 


148 

100180 

100180F 

PHIN 

ADDER 

160- 8 

39 

100102 

HD100102F 

HITJ 

GATE 

71- 9 


149 

100180 

100180F 

SIC 

ADDER 

160- 8 ! 

40 

100102 

F100102DC 

FSC 

GATE 

71- 59 


150 

100180 

100180Y 

SIC 

Adder 

160- 7 

41 

100102 

F100102FC 

FSC 

GATE 

71- 60 


151 

100180 

HD100180 

HITJ 

ADDER 

162- 39 

42 

100102 

HXA100102D 

PHIN 

GATE 

71- 12 


152 

100180 

HD100180F 

HITJ 

ADDER 

162- 40 

43 

100102 

HXA100102F 

PHIN 

GATE 

71- 13 


153 

100180 

F100180DC i 

FSC 

ADDER 

160- 9 

44 

100107 

100107F 

SIC 

GATE 

71- 88 


154 

100180 

F100180FC 

FSC 

ADDER 

160- 10 

45 

100107 

100107Y 

SIC 

GATE 

71- 89 


155 

100180 

HXA100180D#ai i 

PHIN 

ADDER 

160- 11 

46 

100107 

HD100107 

HITJ 

GATE 

71- 83 


156 

100180 

HXA100180F#ai 

PHIN 

ADDER 

160- 12 

47 

100107 

HD100107F 

HITJ 

GATE 

71- 84 


157 

100181 

100181Y 

SIC 

ALU 

168- 18 

48 

100107 

F100107DC 

FSC 

GATE 

71- 92 


158 

100181 

HD100181 i 

HITJ 

ALU 

168- 77 

49 

100107 

F100107FC 

FSC 

GATE 

71- 93 


159 

100181 

HD100181F 

HITJ 

ALU 

168- 78 

50 

100107 

HXA100107D 

PHIN 

GATE 

71- 81 


160 

100181 

FI 00181 DC 

FSC 

ALU 

168- 14 

51 

100107 

HXA100107F 

PHIN 

GATE 

71- 82 


161 

100181 

FI00181FC 

FSC 

ALU 

168- 15 

52 

100112 

100112F 

SIC 

GATE 

71- 52 


162 

100181 

HXA100181D#ai 

PHIN 

ALU 

168- 16 

53 

100112 

HXA100112D 

PHIN 

GATE 

71- 18 


163 

100181 

HXA100181F#ai 

PHIN 

ALU 

168- 17 

54 

100112 

HXA100112F 

PHIN 

GATE 

71- 19 


164 

100182 

F100182DC 

FSC 

ADDER 

160- 13 

55 

100117 

100117F 

SIC 

GATE 

70-105 


165 

100182 

F100182FC 

FSC 

ADDER 

160- 14 

56 

100117 

100117Y 

SIC 

GATE 

70-106 


166 

100183 

F100183DC 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 97 

57 

100117 

HD100117 

HITJ 

GATE 

71- 61 


167 

100183 

F100183FC 

FSC 

MULTIPLIER 

163- 98 

58 

100117 

HD100117F 

HITJ 

GATE 

71- 62 


168 

142100 

MC142100AL 

MOTA 

LATCHES 

176- 33 

59 

100117 

F100117DC 

FSC 

GATE 

71- 30 


169 

142100 

MC142100CL 

MOTA 

LATCHES 

176- 34 

60 

100117 

F100117FC 

FSC 

GATE 

71- 31 


170 

142100 

MC142100CP 

MOTA 

LATCHES 

176- 35 

61 

100117 

HXA100117D 

PHIN 

GATE 

71- 20 


171 

145000 

MCI 45000 

MOTA 

SPECIAL 

184- 29 

62 

100117 

HXA100117F 

PHIN 

GATE 

71- 21 


172 

145001 

MCI 45001 

MOTA 

SPECIAL 

184- 30 

63 

100118 

100118F 

SIC 

GATE 

70-107 


173 

145026 

MC145026L 

MOTA 

SPECIAL 

184- 96 

64 

100118 

100118Y 

SIC 

GATE 

70-108 


174 

145026 

MC145026L#ai I 

MOTA 

SPECIAL 

184- 97 

65 

100118 

HD100118 

HITJ 

GATE 

71- 63 


175 

145026 

MC145026P 

MOTA 

SPECIAL 

184- 98 

66 

100118 

HD100118F 

HITJ 

GATE 

71- 64 


176 

145026 

MC145026P#ai 

MOTA 

SPECIAL 

184- 99 

67 

100118 

F100118DC 

FSC 

GATE 

72- 83 


177 

145027 

MC145027L 

MOTA 

SPECIAL 

184-100 

68 

100118 

F100118FC 

FSC 

GATE 

72- 84 


178 

145027 

MC145027L#ai 

MOTA 

SPECIAL 

184-101 

69 

100118 

HXA100118D 

PHIN 

GATE 

71- 22 


179 

145027 

MC145027P 

MOTA 

SPECIAL 

184-102 

70 

100118 

HXA100118F 

PHIN 

GATE 

71- 23 


180 

145027 

MC145027P#ai 1 

MOTA 

SPECIAL 

184-103 

71 

100122 

HD100122 

HITJ 

GATE 

70- 99 


181 

145028 

MC145028L ! 

MOTA 

SPECIAL 

184-104 

72 

100122 

HD100122F 

HITJ 

GATE 

70-100 


182 

145028 

MC145028L#ai 

MOTA 

SPECIAL 

184-105 

73 

100122 

HXA100122D 

PHIN 

GATE 

71- 98 


183 

145028 

MC145028P#ai 

MOTA 

SPECIAL 

185- 1 

74 

100122 

HXA100122F 

PHIN 

GATE 

71- 99 


184 

145100 

MC145100AL 

MOTA 

LATCHES 

176- 36 

75 

100130 

100130FC 

FSC 

LATCHES 

176-102 


185 

145100 

MC145100CL 

MOTA 

LATCHES 

176- 37 

76 

100130 

HD100130 

HITJ 

LATCHES H 

176- 58 


186 

145100 

MC145100CP 

MOTA 

LATCHES 

176- 38 

77 

100130 

HD100130F 

HITJ 

LATCHES 

178- 10 


187 

151810 

SN151810N 

Til 

GATE 

67- 37 

78 

100130 

F100130DC 

FSC 

LATCHES 

176- 45 


188 

151811 

SN151811N 

Til 

GATE 

67- 38 

79 

100130 

F100130FC 

FSC 

LATCHES 

176- 46 


189 

151910 

SN151910N 

Til 

GATE 

67- 39 

80 

100131 

100131D 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 18 


190 

151911 

SN151911N 

Til 

GATE 

67- 40 

81 

100131 

HD100131 

HITJ 

FLIP FLOP 

39- 27 


191 

158093 

SN158093F 

Til 

FLIP FLOP 

37- 74 

82 

100131 

HD100131F 

HITJ 

FLIP FLOP 

39- 28 


192 

158093 

SN158093J 

Til 

FLIP FLOP 

37- 75 

83 

100131 

F100131DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 25 


193 

158093 

SN158093N 

Til 

FLIP FLOP 

37- 76 

84 

100131 

FI 00131FC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 26 


194 

158093 

SN158093R 

Til 

FLIP FLOP 

37- 77 

85 

100131 

HXA100131D#ai 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 31 


195 

158094 

SN158094F 

Til 

FLIP FLOP 

37- 78 

86 

100131 

HXA100131F#ai 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 32 


196 

158094 

SN158094J 

Til 

FLIP FLOP 

37- 79 

87 

100136 

HD100136 

HITJ 

COUNTER 

139- 1 


197 

158094 

SN158094N 

Til 

FLIP FLOP 

37- 80 

88 

100136 

HD100136F 

HITJ 

COUNTER 

139- 2 


198 

158094 

SN158094R 

Til 

FLIP FLOP 

37- 81 

89 

100136 

HXA100136D#ai 

PHIN 

COUNTER 

139- 5 


199 

158097 

SN158097F 

Til 

FLIP FLOP 

37- 82 

90 

100136 

HXA100136F#ai 

PHIN 

COUNTER 

139- 6 


200 

158097 

SN158097J 

Til 

FLIP FLOP 

37- 83 

91 

100150 

100150D 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 19 


201 

158097 

SN158097N 

Til 

FLIP FLOP 

37- 84 

92 

100150 

100150F 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 20 


202 

158097 

SN158097R 

Til 

FLIP FLOP 

37- 85 

93 

100150 

100150FC 

FSC 

LATCHES 

177- 12 


203 

158099 

SN158099F 

Til 

FLIP FLOP 

37- 86 

94 

100150 

HD100150F 

HITJ 

LATCHES 

176- 60 


204 

158099 

SN158099J 

Til 

FLIP FLOP 

37- 87 

95 

100150 

F100150DC 

FSC 

LATCHES 

176- 47 


205 

158099 

SN158099N 

Til 

FLIP FLOP 

37- 88 

96 

100150 

F100150FC 

FSC 

LATCHES 

176- 48 


206 

158099 

SN158099R 

Til 

FLIP FLOP 

37- 89 

97 

100150 

HXA100150D 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 33 


207 

159093 

SN159093F 

Til 

FLIP FLOP 

37- 90 

98 

100150 

HXA100150D 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 33 


208 

159093 

SN159093J 

Til 

FLIP FLOP 

37- 91 

99 

100150 

HXA100150F 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 34 


209 

159093 

SN159093N 

Til 

FLIP FLOP 

37- 92 

100 

100150 

HXA100150F 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 34 


210 

159093 

SN159093R 

Til 

FLIP FLOP 

37- 93 

101 

100151 

HD100151 

HITJ 

FLIP FLOP 

39- 29 


211 

159094 

SN159094F 

Til 

FLIP FLOP 

37- 94 

102 

100151 

HD100151F 

HITJ 

FLIP FLOP 

39- 30 


212 

159094 

SN159094J 

Til 

FLIP FLOP 

37- 95 

103 

100151 

F100151DC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 23 


213 

159094 

SN159094N 

Til 

FLIP FLOP 

37- 96 

104 

100151 

FI00151FC 

FSC 

FLIP FLOP 

39- 24 


214 

159094 

SN159094R 

Til 

FLIP FLOP 

37- 97 

105 

100151 

HXA100151D 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 35 


215 

159097 

SN159097F 

Til 

FLIP FLOP 

37- 98 

106 

100151 

HXA100151D 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 35 


216 

159097 

SN159097J 

Til 

FLIP FLOP 

37- 99 

107 

100151 

HXA100151F 

PHIN 

FLIP FLOP 

39- 36 


217 

159097 

SN159097N 

Til 

FLIP FLOP 

37-100 

108 

100151 

HXA100151F 

RTCF 

FLIP FLOP 

39- 36 


218 

159097 

SN159097R 

Til 

FLIP FLOP 

37-101 

109 

100155 

HD100155 

HITJ 

LATCHES 

176- 61 


219 

159099 

SN159099F 

Til 

FLIP FLOP 

37-102 

110 

100155 

HD100155F 

HITJ 

LATCHES 

176- 62 


220 

159099 

SN159099J 

Til 

FLIP FLOP 

37-103 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


G71 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G71 




GENERIC PRODUCT 


IN ORDER OF: (1)GENERIC NO. (2)MFR TYPE NO. 


NDEX 


LINE 

No. 

E 

GENERIC 

NO. 

3 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

LINE 

No. 

D 

GENERIC 

NO. 

2J 

MANUFACTURER 

TYPE 

NO. 

MFR. 

CODE 

PRODUCT 

CLASS 

PAGE 

& 

LINE 

1 

2 

3 

159099 

159099 

340085 

SN159099N 

SN159099R 

340085DC 

m 

Til 

FSC 

flip Flop 

FLIP FLOP 
MAGN COMP 

37-104 
37-105 
165- 26 





_ 


4 

5 

6 

340085 

340085 

340085 

340085DM 

340085FC 

340085FM 

FSC 

FSC 

FSC 

MAGN COMP 
MAGN COMP 
MAGN COMP 

165- 27 

165- 28 

165- 29 







7 

8 

9 

340085 

1615500 

1616500 

340085PC 

BDM1615500 

BDM1616500 

FSC 

ANA 

ANA 

MAGN COMP 

DECODER 

DECODER 

165- 30 

116- 4 

116- 5 







10 

11 

12 _ 

1617500 

1618500 

1 

BDM1617500 

BDM1618500 

MCA 

ANA 

ANA 

MLC 

DECODER 

DECODER 

SPECIAL 

116- 6 

116- 7 

183- 17 







13 

14 

15 

1 

1 

1 

MCB 

MCC 

MCD 

MLC 

MLC 

MLC 

SPECIAL 

SPECIAL 

SPECIAL 

183- 18 

183- 19 

183- 20 











. 







































































































































































































































_ 



_ 









_ 

| 
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G72 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


G72 













■KtllHH 


Mim 

6N127 

ATM 

98 

- 19 

6N128 

ATM 

110 

- 67 

6N129 

ATM 

110 

- 68 

6N130 

ATM 

110 

- 69 

6N131 

ATM 

110 

- 70 

6N132 

ATM 

110 

- 71 

6N133 

ATM 

42 

- 43 

8T34O4F0 

♦SIC 

179 

- 36 

8T3404N 

♦SIC 

179 

- 37 

54F00DM 

FSC 

98 

- 20 

54F00FM 

FSC 

98 

- 21 

54F02DM 

FSC 

90 

- 50 

54F02FM 

FSC 

90 

- 51 

54F04DM 

FSC 

115 

- 30 

54F04FM 

FSC 

115 

- 31 

54F08DM 

FSC 

77 

- 45 

54F08FM 

FSC 

77 

- 46 

54F10DM 

FSC 

98 

- 22 

54F10FM 

FSC 

98 

- 23 

54F11DM 

FSC 

77 

- 47 

54F11FM 

FSC 

77 

- 48 

54F20DM 

FSC 

98 

- 24 

54F20FM 

FSC 

98 

- 25 

54F32DM 

FSC 

87 

- 73 

54F32FM 

FSC 

87 

- 74 

54F64DM 

FSC 

83 

- 49 

54F64FM 

FSC 

83 

- 50 

54F74DM 

♦ FSC 

51 

- 7 

54F74FM 

♦ FSC 

51 

- 8 

54F109DM 

♦ FSC 

42 

- 44 

54F109FM 

♦ FSC 

42 

- 45 

54F160DM 

♦ FSC 

143 

- 31 

54F160FM 

♦ FSC 

143 

- 32 

54F161DM 

♦ FSC 

149 

■ 76 

54F161FM 

♦ FSC 

149 

- 77 

54F162DM 

♦ FSC 

143 

- 33 

54F162FM 

♦ FSC 

143 

- 34 

54F163DM 

♦ FSC 

149 

■ 78 

54F163FM 

♦ FSC 

149 

* 79 

54F175DM 

♦ FSC 

51 

- 9 

54F175FM 

♦ FSC 

51 

- 10 

54F181DM 

♦ FSC 

168 

- 88 

54F181FM 

♦ FSC 

168 

- 89 

54F182DM 

♦ FSC 

170 

- 45 

54F182FM 

♦ FSC 

170 

■ 46 

54F280DM 

♦ FSC 

173 

- 10 

54F280FM 

♦ FSC 

173 

■ 11 

54F283DM 

♦FSC 

161 

- 15 

54F283FM 

♦ FSC 

161 

- 16 

54F373DM 

♦ FSC 

179 

. 44 

54F373FM 

♦ FSC 

179 

- 45 

54F374DM 

♦ FSC 

51 

- 11 

54F374FM 

♦ FSC 

51 

- 12 

54F533DM 

♦ FSC 

179 

- 55 

54F533FM 

♦ FSC 

179 

- 56 

54F534DM 

♦ FSC 

51 

- 13 

54F534FM 

♦ FSC 

51 

- 14 

54H00DM 

♦ FSC 

98 

■ 26 

54H00FM 

♦ FSC 

98 

- 27 

54H01DM 

FSC 

98 

- 28 

54H01FM 

FSC 

98 

- 29 

54H08DM 

♦ FSC 

75 

■100 

54H08FM 

♦ FSC 

75 

-101 

54H10DM 

♦ FSC 

98 

■ 30 

54H10FM 

♦ FSC 

98 

- 31 

54H11DM 

♦ FSC 

77 

- 49 

54H11FM 

♦ FSC 

77 

- 50 

54H20DM 

♦ FSC 

98 

- 32 

54H20FM 

♦ FSC 

98 

■ 33 

54H21DM 

♦ FSC 

77 

- 51 

54H21FM 

♦ FSC 

77 

- 52 

54H22DM 

♦ FSC 

98 

- 34 

54H22FM 

♦ FSC 

98 

- 35 

54H30DM 

FSC 

98 

- 36 

54H30FM 

FSC 

98 

- 37 

54H50DM 

♦ FSC 

83 

- 51 

54H50FM 

♦ FSC 

83 

- 52 

54H51DM 

♦ FSC 

83 

■ 53 

54H51FM 

♦ FSC 

83 

- 54 

54H52DM 

♦ FSC 

82 

■ 21 

54H52FM 

♦ FSC 

82 

- 22 

54H53DM 

♦ FSC 

83 

- 55 

54H53FM 

♦FSC 

82 

- 70 

54H54DM 

♦ FSC 

83 

- 55 

54H54FM 

♦FSC 

83 

- 57 

54H55FM 

♦ FSC 

83 

■ 58 

54H60FM 

♦FSC 

113 

- 73 

54H61DM 

♦FSC 

113 

- 74 

54H61FM 

♦FSC 

113 

- 75 

54H62FM 

♦FSC 

113 

- 76 

54H71FM 

♦FSC 

42 

■ 46 

54H72DM 

♦FSC 

42 

- 47 

54H72FM 

♦FSC 

42 

■ 48 

54H73DM 

♦ FSC 

42 

- 49 

54H73FM 

♦FSC 

42 

■ 50 

54H74DM 

♦FSC 

51 

- 15 

54H74FM 

♦FSC 

51 

- 16 

54H76FM 

♦FSC 

42 

- 51 

54H78FM 

♦FSC 

42 

- 52 

54H87DM 

♦ FSC 

182 

- 73 

54H87FM 

♦FSC 

182 

- 74 

54H101FM 

♦FSC 

42 

- 53 

54H102FM 

♦FSC 

42 

- 54 

54H103DM 

♦FSC 

42 

- 55 

54H103FM 

♦FSC 

42 

- 56 

54H106DM 

♦FSC 

42 

- 57 

54H106FM 

♦FSC 

42 

. 58 

54H108DM 

♦FSC 

42 

- 59 

54H108FM 

♦FSC 

42 

- 60 

54H183FM 

♦FSC 

160 

• 76 

54HCT373C 

♦STX 

175 

■ 70 

54HCT373D 

♦STX 

175 

- 71 

54HCT374C 

♦STX 

36 

- 16 




54HCT533C 

54HCT534C 

54HCT534D 

54HCT563C 

54HCT563D 

54HCT564C 

54HCT564D 

54HCT573C 

54HCT573D 

54HCT574C 

54HCT574D 

54LS00DM 

54LS00FM 

54LS02DM 

54LS02FM 

54LS03DM 

54LS03FM 

54LS08DM 

54LS08FM 

54LS09FM 

54LS10DM 

54LS10FM 

54LS11DM 

54LS11FM 

54LS15FM 

54LS20DM 

54LS20FM 

54LS21DM 

54LS21FM 

54LS22FM 

54LS26DM 

54LS26FM 

54LS27DM 

54LS27FM 

54LS30DM 

54LS30FM 

54LS32DM 

54LS32FM 

54LS33FM 

54LS42DM 

54LS42FM 

54LS51DM 

54LS51FM 

54LS54DM 

54L.S54FM 

54LS55FM 

54LS74DM 

54LS74FM 

54LS76DM 

54LS76FM 

54LS78DM 

54LS78FM 

54LS83ADM 

54LS83AFM 

54LS85DM 

54LS85FM 

54LS90FM 

54LS92FM 

54LS93DM 

54LS93FM 

54LS107DM 

54LS107FM 

54LS109DM 

54LS109FM 

54LS112DM 

54LS112FM 

54LS113FM 

54LS114FM 

54LS133DM 

54LS133FM 

54LS136DM 

54LS136FM 

54LS160FM 

54LS161DM 

54LS161FM 

54LS162FM 

54LS163DM 

54 LSI 63 FM 

54LS168DM 

54LS168FM 

54LS169DM 

54LS169FM 

54LS175DM 

54LS175FM 

54LS181FM 

54LS190FM 

54LS191DM 

54LS191FM 

54LS192DM 

54LS192FM 

54LS193DM 

54LS193FM 

54LS196FM 

54LS256DM 

54LS256FM 

54LS259DM 

54LS259FM 

54LS260DM 

54LS260FM 

54LS266DM 

54LS266FM 

54LS273DM 

54LS273FM 

54LS279DM 

54LS279FM 

54LS283DM 

54LS283FM 

54LS283J 

54LS283W 

54LS290DM 

54LS290FM 

54LS293DM 

54LS293FM 


TYPE No. CROSS INDEX 


MFRS IPa&Line I TYPE No. 

'— T54L5573Dh 


175 - 

72 

36 ■ 

18 

36 - 

19 

175 - 

73 

175 • 

74 

36 - 

20 

36 - 

21 

175 - 

75 

175 - 

76 

36 - 

22 

36 ■ 

23 

94 - 

32 

94 - 

33 

89 - 

81 

89 - 

82 

94 - 

34 

94 - 

35 


D.A.T.A. 


54LS373FM 

54LS374DM 

54LS374FM 

54LS375DM 

54LS375FM 

54LS377DM 

54LS377FM 

54LS378DM 

54LS378FM 

54LS384DM 

54LS384FM 

54LS386DM 

54LS386FM 

54LS390DM 

54LS390FM 

54LS393DM 

54LS393FM 

54LS490DM 

54LS490FM 

54LS533DM 

54LS533FM 

54LS534DM 

54LS534FM 

54LS563DC 

54LS563DM 

54LS563FM 

54LS563PC 

54LS564DM 

54LS564FM 

54LS573DM 

54LS573FM 

54LS574DM 

54LS574FM 

54S00DM 

54S00FM 

54S03DM 

54S09FM 

54S10DM 

54S10FM 

54S11DM 

54S11FM 

54S15DM 

54S15FM 

54S20DM 

54S20FM 

54S22DM 

54S22FM 

54S30DM 

54S30FM 

54S32DM 

54S32FM 

54S51DM 

54S51FM 

54S64DM 

54S64FM 

54S65FM 

54S74DM 

54S74FM 

54S86DM 

54S86FM 

54S109DM 

54S109FM 

54S112DM 

54S112FM 

54S113FM 

54S114FM 

54S133DM 

54S133FM 

54S134FM 

54S135FM 

54S175DM 

54S175FM 

54S181DM 

54S181FM 

54S182DM 

54S182FM 

54S260DM 

54S260FM 

54S280DM 

54S280FM 

57LS300J 

57LS301J 

57LS304J 

57LS306J 

57LS307J 

57LS376J 

57LS380J 

57S300J 

57S301J 

57S304J 

57S306J 

57S307J 

57S373J 

57S374J 

57S376J 

57S378J 

57S380J 

57S382J 

61Z14A025 

61Z14A030 

61Z14A035 

61Z14A040 

61Z14A045 

61Z14A050 

61Z14A075 

61Z14A100 

61Z14A150 

61Z14A200 

61Z14A250 

61Z14A300 

61Z14A400 

61Z14A500 

61Z16A025 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




76 

. 

10 

94 


38 

94 


39 

76 


11 

76 


12 

94 


40 

94 


41 

94 


42 

89 


83 

89 


84 

94 


43 

94 


44 

87 


48 

87 


49 

89 


85 

120 


58 

120 


59 

83 


13 

83 


14 

83 


15 

83 


16 

83 


17 

50 


32 

50 


33 

40 


56 

40 


57 

40 


58 

40 


59 

161 


34 

161 


35 

166 


39 

166 


40 

142 


32 

153 


25 

147 

-100 

147 

-101 

40 


60 

40 


61 

40 


62 

40 


63 

40 


64 

40 


65 

40 


66 

40 


67 

94 


45 

94 


46 

111 - 13 
111 - 14 

139 


77 

144 


62 

144 


63 

139 


78 

144 


64 

144 


65 

143 

-104 

143 

-105 

150 

. 

63 

150 


64 

50 


34 

50 


35 

169 


53 

140 


55 

148 


43 

148 


44 


151 

. 

66 

148 

. 

75 

148 

. 

76 


178 


66 

178 


67 

180 


54 

180 


55 

89 


86 

89 


87 

114 


88 

114 


89 

50 - 4 
50 - 5 

177 


21 

177 


22 

160 


30 

160 


31 

161 


36 

160 


32 

151 - 71 
151 - 72 

149 

149 

- 

18 

19 




61Z16A035 

I 61Z16A040 
61Z16A045 
61Z16A050 
61Z16A075 
61Z16A100 
61Z16A150 
61Z16A200 
61Z16A250 
61Z16A300 
61Z16A400 
61Z16A500 
62Z03A001H 
62Z03A002H 
62Z03A003H 
62Z03A004H 
62Z03A005H 
62Z03A006H 
62Z03A007H 
62Z03A008H 
62Z03A009H 
62Z03A010H 
62Z07A005H 
62Z07A010H 
62Z07A020F 
62Z07A020H 
62Z07A025F 
62Z07A025H 
62Z07A030F 
62Z07A030H 
62Z07A040F 
62Z07A040H 
62Z07A050F 
62Z07A050H 
62Z07A060H 
62Z07A070H 
62Z07A075H 
62Z07A080H 
62Z07A090H 
62Z07A100H 
62Z14A010F 
62Z14A010H 
62Z14A010T 
62Z14A020F 
62Z14A020H 
62Z14A020T 
62Z14A025F 
62Z14A025H 
62Z14A025T 
62Z14A030F 
62Z14A030H 
62Z14A030T 
62Z14A040F 
62Z14A040H 
62Z14A040T 
62Z14A050F 
62Z14A050H 
62Z14A050T 
62Z14A060F 
62Z14A060H 
62Z14A060T 
62Z14A070F 
62Z14A075F 
62Z14A075H 
62Z14A075T 
62Z14A080F 
62Z14A080H 
62Z14A080T 
62Z14A090F 
62Z14A100F 
62Z14A100H 
62Z14A100T 
62Z14A150F 
62Z14A150H 
62Z14A200F 
62Z14A200H 
62Z14A250F 
62Z14A250H 
67LS300J 
67LS301J 
67LS304J 
67LS306J 
67LS307J 
67LS376J 
67LS380J 
67S300J 
67S301J 
67S304J 
67S306J 
67S307J 
67S373J 
67S374J 
67S376J 
67S378J 
67S380J 
67S382J 
74F00DC 
74F00PC 
74F02DC 
74F02PC 
74F04DC 
74F04PC 
74F08DC 
74F08PC 
74F10DC 
74F10PC 
74F11DC 
74F11PC 
74F20DC 
74F20PC 
74F32DC 
74F32PC 
74F64DC 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




74F74DC 
74F74PC 
74F109DC 
74F109PC 
74F160DC 
74F160PC 
74F161DC 
74F161PC 
74F162DC 
74F162PC 
74F163DC 
74F163PC 
74F175DC 
74F175PC 
74F181DC 
74F181PC 
74F182DC 
74F182PC 
74F280DC 
74F280PC 
74F283DC 
74F283PC 
74F373DC 
74F373PC 
74F374DC 
74F374PC 
74F533DC 
74F533PC 
74F534DC 
74F534PC 
74H00DC 
74H00PC 
74H01DC 
74H01PC 
74H10DC 
74H10PC 
74H11DC 
74H11PC 
74H20DC 
74H20PC 
74H21DC 
74H21PC 
74H22DC 
74H22PC 
74H30DC 
74H30PC 
74H50DC 
74H50FC 
74H50PC 
74H51DC 
74H51PC 
74H52PC 
74H53DC 
74H53PC 
74H54DC 
74H54PC 
74H55PC 
74H61DC 
74H61PC 
74H62PC 
74H72DC 
74H72PC 
74H73DC 
74H73PC 
74H74DC 
74H74PC 
74H87DC 
74H87PC 
74H101 PC 
74H103DC 
74H103PC 
74H106DC 
74H106PC 
74H108DC 
74H108PC 
74H183PC 
74HCT373C 
74HCT373D 
74HCT373P 
74HCT374C 
74HCT374D 
74HCT374P 
74HCT533C 
74HCT533D 
74HCT533P 
74HCT534C 
74HCT534D 
74HCT534P 
74HCT563C 
74HCT563D 
74HCT563P 
74HCT564C 
74HCT564D 
74HCT564P 
74HCT573C 
74HCT573D 
74HCT573P 
74HCT574C 
74HCT574D 
74HCT574P 
74LS00DC 
74LS00PC 
74LS02DC 
74LS02PC 
74LS03DC 
74LS03PC 
74LS08DC 
74LS08PC 
74LS09PC 
74LS10DC 
74LS10PC 
74LS11DC 
74LS11 PC 


51 


29 

51 


30 

42 


67 

42 


68 

143 


35 

143 


36 

149 


80 

149 


81 

143 


37 

143 


38 

149 


82 

149 


83 


51 


32 

168 


90 

168 


91 

170 


47 

170 


48 


179 - 

46 

179 - 

47 

51 - 

33 

51 - 

34 

179 - 

57 

179 - 

58 

51 - 

35 

51 - 

36 

98 - 

57 

98 - 

58 

98 - 

59 

98 - 

60 

98 - 

61 

98 - 

62 

77 - 

60 

77 - 

61 

98 - 

63 

98 - 

64 

77 - 

62 

77 - 

63 

98 - 

65 

98 - 

66 

98 - 

67 

98 - 

68 

83 - 

63 

83 - 

64 

83 - 

65 

83 - 

66 

83 - 

67 

82 - 

23 

83 - 

68 

83 - 

69 

83 - 

70 

83 - 

71 

83 - 

72 

113 - 

77 

113 - 

78 

113 - 

79 

42 - 

69 

42 - 

70 

42 - 

71 

42 - 

72 

51 - 37 | 

51 - 

38 

182 - 

75 

182 - 

76 

42 - 

73 

42 - 

74 

42 - 

75 

42 - 

76 

42 - 

77 

42 - 

78 

42 - 

79 

160 - 

77 

175 - 

58 

175 - 

59 

175 - 

60 

36 - 

24 

36 - 

25 

36 - 

26 

175 - 

61 

175 - 

62 

175 - 

63 

36 - 

27 

36 - 

28 

36 - 

29 

175 - 

64 

175 - 

65 

175 - 

66 

36 - 

30 

36 - 

31 

36 - 

32 

175 - 

67 

175 - 

68 

175 - 

69 

36 - 

33 

36 - 

34 

36 - 

35 

98 - 

69 

98 - 

70 

90 - 

56 

90 - 

57 

98 - 

71 

98 - 

72 

77 - 

64 

77 - 

65 

77 - 

66 

98 • 

73 

98 - 

74 

77 - 

67 

77 - 

68 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


























































3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 




ISPMjllI:* 

TYPE No. 


iflron.ra 






Pq&Line 

MLS15PC 


77 


tcf r»11’Mi 


98 

MEM 

93L40DC 


168 

- 52 

324AL 


69 - 56 

883/4163B 


133 - 

86 

74LS20DC 

♦ FSC 

98 

- 75 

74S10PC 

♦ FSC 

94 

- 27 

93L40DM 

AMD 

168 

- 53 

324CL 

♦TSC 

69 - 57 

883/4174B 

♦ SSS 

37 - 

22 

74LS20PC 

♦ FSC 

98 

■ 76 

74S11DC 

♦ FSC 

77 

■ 72 

93L40FM 

AMD 

168 

- 54 

325AJ 

♦TSC 

69 - 58 

883/4192B 

♦SSS 

130 - 

40 

74LS21DC 

♦ FSC 

77 

- 70 

74S11PC 

♦ FSC 

81 

• 74 

93L40PC 

AMD 

168 

- 55 

325AL 

♦TSC 

69 - 59 

883/4193B 

♦SSS 

133 - 

72 

74LS21PC 

♦ FSC 

77 

■ 71 

74S15PC 

♦ FSC 

75 

-102 

93L41DC 

AMD 

169 

- 21 

325CJ 

♦ TSC 

69 - 89 

883/4402B 

♦SSS 

59 - 

62 

74LS22PC 

♦ FSC 

98 

- 77 

74S20DC 

♦ FSC 

98 

- 90 

93L41DM 

AMD 

169 

- 22 


♦ TSC 

69 - 60 

883/4404B 

♦ SSS 

133 - 

54 

74LS26DC 

♦ FSC 

98 

■ 78 

74S20PC 

♦ FSC 

98 

- 91 

93L41FM 

AMD 

169 

- 23 


♦ TSC 

69 - 61 

883/4412B 

♦ SSS 

63 - 

18 

74LS26PC 

♦ FSC 

98 

■ 79 

74S22DC 

♦ FSC 

98 

- 92 


♦ FSC 



326AL 

♦ TSC 

69 - 62 

883/4428B 

♦ SSS 

116 - 

32 

74LS27DC 

♦ FSC 

90 

- 58 

74S22PC 

♦ FSC 

98 

- 93 

93L41PC 

AMD 

169 

- 24 


♦ TSC 

69 - 86 

883/4445B 

♦ SSS 

156 - 

60 

74LS27PC 

♦ FSC 

90 

- 59 

74S30DC 

FSC 

98 

- 94 

93L60DC 

AMD 

141 

- 22 


♦ TSC 

69 - 63 

883/4449UB 

♦ SSS 

66 - 

45 

74LS30DC 

FSC 

98 

- 80 

74S30PC 

FSC 

98 

- 95 

93L60DM 

AMD 

141 

- 23 

331 AL 

♦TSC 

70 - 93 

883/4508B 

♦ SSS 

175 - 

2 

74LS30PC 

FSC 

98 

- 81 

74S32DC 

♦ FSC 

87 

- 81 

93L60FM 

AMD 

141 

- 24 

331CL 

♦ TSC 

70 - 94 

883/4510B 

♦ SSS 

130 - 

41 

74LS32DC 

♦ FSC 

87 

- 79 

74S32PC 

♦ FSC 

87 

- 82 

93L60PC 

AMD 

141 

- 25 

332AJ 

♦TSC 

108 - 83 

883/4514B 

♦ SSS 

117 - 

47 

74LS32PC 

♦ FSC 

87 

- 80 

74S51DC 

♦ FSC 

82 

- 74 

93L66DC 

AMD 

152 

- 85 

332AL 

♦ TSC 

108 - 84 

883/4515B 

♦ SSS 

117 - 

48 

74LS33PC 

♦ FSC 

90 

- 60 

74S51PC 

♦ FSC 

83 

- 1 

93L66DM 

AMD 

153 

- 1 


♦ TSC 

108 - 85 

883/4516B 

♦ SSS 

133 - 

73 

74LS37DC 

♦ FSC 

98 

- 82 

74S64DC 

♦ FSC 

83 

- 78 

93L66FM 

AMD 

153 

- 2 

332CL 

♦ TSC 

108 - 86 

883/4518B 

♦ SSS 

130 - 

20 

74LS37PC 

♦ FSC 

98 

- 83 

74S64PC 

♦ FSC 

83 

- 79 

93L66PC 

AMD 

153 

- 3 

333AJ 

♦ TSC 

74 91 

883/4520B 

♦ SSS 

133 - 

19 

74LS42DC 

♦ FSC 

120 

- 60 

74S65PC 

♦ FSC 

83 

- 80 

93S10DC 

AMD 

143 

- 14 

333AL 

♦ TSC 

108 - 87 

883/4522B 

♦SSS 

130 - 

14 

74LS42PC 

♦ FSC 

120 

- 61 

74S74DC 

♦ FSC 

51 

- 43 


♦ FSC 



333CJ 

♦ TSC 

108 - 88 

883/4526B 

♦ SSS 

132 - 

96 

74LS51DC 

♦ FSC 

83 

- 73 

74S74PC 

♦ FSC 

51 

- 44 

93S10DM 

AMD 

143 

- 15 

333CL 

♦ TSC 

108 - 89 

883/4527B 

♦ SSS 

156 - 

29 

74LS51PC 

♦ FSC 

83 

- 74 

74S86DC 

♦ FSC 

111 

- 69 


♦ FSC 



334AL 

♦ TSC 

108 - 90 

883/4528B 

♦ SSS 

155 - 

84 

74LS54DC 

♦ FSC 

83 

- 75 

74S86PC 

♦ FSC 

111 

- 70 

93S10FM 

AMD 

143 

- 16 

334CL 

♦ TSC 

108 - 91 

883/4531B 

♦ SSS 

172 - 

25 

74LS54PC 

♦ FSC 

83 

- 76 

74S109DC 

♦ FSC 

42 

- 88 


♦ FSC 



335AJ 

♦ TSC 

108 - 92 

883/4555B 

♦ SSS 

116 - 

92 

74LS55PC 

♦ FSC 

83 

■ 77 

74S109PC 

♦ FSC 

42 

- 89 

93S10PC 

AMD 

143 

- 17 

335AL 

♦ TSC 

108 - 93 

883/4556B 

♦ SSS 

116 - 

93 

74LS76DC 

♦ FSC 

42 

■ 80 

74S112DC 

♦ FSC 

42 

- 90 

93S16DC 

AMD 

143 

- 18 

335CJ 

♦ TSC 

108 - 94 

883/4581B 

♦ SSS 

168 - 

7 

74LS76PC 

FSC 

42 

■ 81 

74S112PC 

♦ FSC 

42 

- 91 


♦ FSC 



335CL 

♦ TSC 

108 - 95 

883/4582B 

♦ SSS 

170 - 

3 

74LS83ADC 

♦ FSC 

161 

- 37 

74S113PC 

♦ FSC 

42 

- 92 

93S16DC# 

♦ FSC 

145 

- 33 

341 AL 

♦ TSC 

66 - 86 

883/4584BC 

♦ SSS 

66 - 

50 

74LS83APC 

♦ FSC 

160 

- 33 

74S133DC 

♦ FSC 

98 

- 96 

93S16DM 

AMD 

143 

- 19 

341 CL 

♦ TSC 

66 - 87 

883/4584BD 

♦ SSS 

66 - 

51 

74LS85DC 

FSC 

166 

- 41 

74S133PC 

♦ FSC 

98 

- 97 


♦ FSC 



342AJ 

♦ TSC 

122 -108 

883/4584BE 

♦ SSS 

66 - 

52 

74LS85PC 

FSC 

166 

■ 42 

74S135PC 

♦ FSC 

89 

- 73 

93S16DM# 

♦ FSC 

145 

- 34 

342AL 

♦TSC 

123 - 1 

883/4584BF 

♦ SSS 

66 - 

53 

74LS86DC 

♦ FSC 

111 

- 65 

74S175DC 

FSC 

51 

- 45 

93S16FM 

AMD 

143 

- 20 

342CJ 

♦TSC 

123 - 2 

883/4584BH 

♦ SSS 

66 - 

54 

74LS86PC 

♦ FSC 

111 

- 66 

74S175PC 

FSC 

51 

- 46 


♦ FSC 



342CL 

♦ TSC 

123 - 3 

883/4585B 

♦ SSS 

165 - 

44 

74LS90DC 

♦ FSC 

143 

- 59 

74S181DC 

FSC 

168 

- 99 

93S16FM# 

♦ FSC 

145 

- 35 

343AJ 

♦TSC 

165 - 63 

903HM 

FSC 

75 - 

42 

74LS90PC 

♦ FSC 

143 

- 60 

74S181PC 

FSC 

168 

-100 

93S16PC 

AMD 

143 

- 21 

343AL 

♦ TSC 

165 - 64 

905HM 

FSC 

39 - 

04 

74LS92PC 

♦ FSC 

153 

- 26 

74S182DC 

FSC 

170 

- 60 

93S21DC 

AMD 

121 

- 28 

343CJ 

♦ TSC 

165 - 65 

907HM 

FSC 

75 - 

43 

74LS93DC 

♦ FSC 

147 

■102 

74S182PC 

FSC 

170 

- 61 

93S21DM 

AMD 

121 

- 29 

343CL 

♦ TSC 

165 - 66 

909HC 

♦ FSC 

75 - 

32 

74LS93PC 

♦ FSC 

m 

■ 1 

74SC373C 

♦ STX 

175 

- 77 

93S21FM 

AMD 

121 

- 30 

347AL 

♦TSC 

123 - 4 

909HM 

♦ FSC 

75 - 

33 

74LS109DC 

FSC 

42 

■ 82 

74SC373D 

♦ STX 

175 

- 78 

93S21PC 

AMD 

121 

- 31 

347CL 

♦ TSC 

123 - 5 

910HM 

♦ FSC 

75 - 

44 

74LS109PC 

FSC 

42 

■ 83 

74SC373P 

♦ STX 

175 

- 79 

93S41DC 

♦ FSC 

168 

-101 

349AL 

♦TSC 

122 - 3 

911 HM 

♦ FSC 

75 - 

49 

74LS112DC 

♦ FSC 

42 

■ 84 

74SC374C 

♦ STX 

36 

- 36 

93S41DM 

♦ FSC 

168 

-102 

349CL 

♦ TSC 

122 - 4 

913HM 

♦ FSC 

39 - 

03 

74LS112PC 

♦ FSC 

42 

■ 85 

74SC374D 

♦ STX 

36 

- 37 

93S41FM 

♦ FSC 

168 

-103 

355AJ 

♦ TSC 

123 - 12 

914HM 

FSC 

75 - 

45 

74LS113PC 

♦ FSC 

42 

■ 86 

74SC374P 

♦ STX 

36 

- 38 

93S41PC 

♦ FSC 

168 

-104 

355AL 

♦TSC 

123 - 13 

915HM 

FSC 

75 - 

50 

74LS114PC 

FSC 

42 

■ 87 

74SC533C 

♦ STX 

175 

- 80 

93S42DC 

♦ FSC 

170 

- 70 

355CJ 

♦ TSC 

123 - 10 

921 HM 

♦ FSC 

75 - 

56 

74LS133DC 

♦ FSC 

98 

- 84 

74SC533D 

♦ STX 

175 

- 81 

93S42DM 

♦ FSC 

170 

- 71 

355CL 

♦TSC 

123-11 

923HM 

FSC 

39 - 

96 

74LS133PC 

♦ FSC 

98 

- 85 

74SC533P 

♦STX 

175 

- 82 

93S42FM 

♦ FSC 

170 

- 72 

363AL 

♦ TSC 

108 - 96 

926FM 

FSC 

39 - 

97 

74LS136DC 

♦ FSC 

111 

- 67 

74SC534C 

♦STX 

36 

- 39 

93S42PC 

♦ FSC 

170 

- 73 

363CL 

♦ TSC 

108 - 97 

926HM 

FSC 

39 - 

98 

74LS136PC 

♦ FSC 

111 

■ 68 

74SC534D 

♦ STX 

36 

- 40 

93S43DC 

♦ FSC 

163 

- 16 

370AJ 

♦TSC 

54 - 43 

930DM 

♦ FSC 

68 - 

12 

74LS160PC 

♦ FSC 

139 

- 79 

74SC534P 

♦ STX 

36 

- 41 

93S43DM 

♦ FSC 

163 

- 17 

370AL 

♦TSC 

54 - 44 

930FM 

♦ FSC 

68 - 

13 

74LS161DC 

♦ FSC 

144 

■ 66 

74SC563C 

♦STX 

175 

- 83 

93S43FM 

♦ FSC 

163 

- 18 

370CJ 

♦TSC 

54 - 45 

930HM 

♦ FSC 

70 - 

27 

74LS161PC 

♦ FSC 

144 

■ 67 

74SC563D 

♦ STX 

175 

- 84 

93S43PC 

♦ FSC 

163 

- 19 

370CL 

♦TSC 

54 - 46 

931FM 

FSC 

38 - 

86 

74LS162PC 

♦ FSC 

139 

■ 80 

74SC563P 

♦ STX 

175 

- 85 

93S46DC 

♦ FSC 

165 

- 85 

371 AJ 

♦TSC 

138 - 59 

932DM 

♦ FSC 

68 - 

14 

74LS163DC 

♦ FSC 

144 

- 68 

74SC564C 

♦ STX 

36 

- 42 

93S46DM 

♦ FSC 

165 

- 86 

371 AL 

♦TSC 

138 - 60 

932FM 

♦ FSC 

68 - 

15 

74LS163PC 

FSC 

144 

■ 69 

74SC564D 

♦ STX 

36 

- 43 

93S46FM 

♦ FSC 

165 

- 87 

371CJ 

♦TSC 

138 - 68 

932HM 

♦ FSC 

70 - 

28 

74LS168DC 

FSC 

143 

■106 

74SC564P 

♦STX 

36 

- 44 

93S46PC 

♦ FSC 

165 

- 88 

371 CL 

♦TSC 

138 - 61 

933DM 

FSC 

70 - 

70 

74LS168PC 

FSC 

143 

-107 

74SC573C 

♦ STX 

175 

- 86 

93S47DC 

♦ FSC 

165 

- 89 

372AL 

♦TSC 

138 - 87 

933FM 

FSC 

70 - 

71 

74LS169DC 

FSC 

150 

- 65 

74SC573D 

♦ STX 

175 

- 87 

93S47DM 

♦ FSC 

165 

- 90 

372CL 

♦TSC 

138 - 88 

933HM 

FSC 

70 - 

88 

74LS169PC 

FSC 


- 66 

74SC573P 

♦STX 

175 

- 88 

93S47FM 

♦ FSC 

165 

- 91 

373AL 

♦TSC 

138 - 62 

941 DM 

♦ FSC 

122 - 

89 

74LS175DC 

FSC 

50 

- 36 

74SC574C 

♦ STX 

36 

- 45 

93S47PC 

♦ FSC 

165 

- 92 

373CL 

♦TSC 

138 - 63 

941 FM 

♦ FSC 

122 - 

90 

74LS175PC 

FSC 

50 

- 37 

74SC574D 

♦ STX 

36 

■ 46 

93S48DC 

AMD 

173 

- 57 

374AL 

♦TSC 

138 - 89 

941 HM 

♦ FSC 

122 - 

91 

74LS181PC 

♦ FSC 

169 

- 54 

74SC574P 

♦ STX 

36 

- 47 

93S48DM 

AMD 

173 

- 58 

374CL 

♦TSC 

138 - 90 

944DM 

♦ FSC 

68 - 

16 

74LS190PC 

♦ FSC 

ral 

- 53 

93L01DC 

AMD 

118 

- 27 

93S48FM 

AMD 

173 

- 59 

883/4000B 

♦ SSS 

61 - 91 

944FM 

♦ FSC 

68 - 

17 

74LS191DC 

♦ FSC 

148 

- 45 


♦ FSC 



93S48PC 

AMD 

173 

- 60 

883/4001B 

♦ SSS 

59 - 57 

944HM 

♦ FSC 

70 - 

29 

74LS191PC 

♦ FSC 

148 

■ 46 

93L01DM 

AMD 

118 

- 28 

93S62DC 

♦ FSC 

173 

- 20 

883/4001UB 

♦ SSS 

59 - 58 

945DM 

♦ FSC 

38 - 

57 

74LS192DC 

♦ FSC 

151 

■ 67 


♦ FSC 



93S62DM 

♦ FSC 

173 

- 21 

883/4002B 

♦ SSS 

59 - 60 

945FM 

♦ FSC 

38 - 

58 

74LS192PC 

♦ FSC 

151 

■ 68 

93L01FM 

AMD 

118 

- 29 

93S62FM 

♦ FSC 

173 

- 22 

883/4008B 

♦ SSS 

159 - 4 

945HM 

♦ FSC 

38 - 

74 

74LS193DC 

♦ FSC 

148 

- 77 


♦ FSC 



93S62PC 

♦ FSC 

173 

- 23 

883/401 IB 

♦ SSS 

63 - 13 

946DM 

FSC 

68 - 

18 

74LS193PC 

♦ FSC 

148 

- 78 

93L01PC 

AMD 

118 

- 30 

96L02DC 

AMD 

125 

- 31 

883/4011UB 

♦ SSS 

63 - 14 

946FM 

FSC 

68 - 

19 

74LS196PC 

♦ FSC 

kFei 

■ 4 

93L08DC 

AMD 

178 

- 97 


♦ FSC 



883/4012B 

♦ SSS 

63 - 15 

948DM 

♦ FSC 

38 - 

59 

74LS197DC 

♦ FSC 

149 

- 40 


FSC 



96L02DM 

AMD 

125 

- 32 

883/4013B 

♦ SSS 

37 - 20 

948FM 

♦ FSC 

38 - 

60 

74LS197PC 

♦ FSC 

149 

■ 41 

93L08DM 

AMD 

178 

- 98 


♦ FSC 



883/4017B 

♦ SSS 

136 - 81 

948HM 

♦ FSC 

38 - 

75 

74LS256DC 

♦ FSC 

178 

- 68 


♦ FSC 



96L02FM 

AMD 

125 

- 33 

883/4018B 

♦ SSS 

137 - 33 

949DC 

FSC 

70 - 

30 

74LS256PC 

♦ FSC 

178 

- 69 

93L08FM 

AMD 

178 

- 99 


♦ FSC 



883/4019BC 

♦ SSS 

56 - 43 

949DM 

FSC 

70 - 

20 

74LS259DC 

♦ FSC 

180 

- 56 


♦ FSC 



96L02PC 

AMD 

125 

- 34 

883/4019BD 

♦ SSS 

56 - 44 

949FM 

FSC 

70 - 

21 

74LS259PC 

♦ FSC 

180 

- 57 

93L08PC 

AMD 

178 

-100 


♦ FSC 



883/4019BE 

♦ SSS 

56 - 45 

950DM 

♦ FSC 

38 - 

71 

74LS260DC 

♦ FSC 

90 

- 61 


♦ FSC 



96LS02DC 

FSC 

125 

- 57 

883/4019BF 

♦ SSS 

56 - 46 

950FM 

♦ FSC 

38 - 

72 

74LS260PC 

♦ FSC 

90 

- 62 

93L10DC 

AMD 

140 

- 27 

96LS02DM 

FSC 

125 

- 35 

883/4019BH 

♦ SSS 

56 - 47 

950HM 

♦ FSC 

38 - 

76 

74LS266DC 

♦ FSC 

115 

- 4 


♦ FSC 



96LS02FM 

FSC 

125 

- 36 

883/4020B 

♦ SSS 

133 - 70 

951 DM 

♦ FSC 

122 - 

92 

74LS266PC 

♦ FSC 

115 

- 5 

93L10DM 

AMD 

140 

- 28 

96LS02PC 

FSC 

125 

- 58 

883/4022B 

♦ SSS 

137 - 34 

951 FM 

♦ FSC 

122 - 

93 

74LS273DC 

FSC 

50 

- 6 


♦ FSC 



96S02DC 

♦ FSC 

125 

- 59 

883/4023B 

♦ SSS 

63 - 16 

951 HM 

♦ FSC 

124 - 

49 

74LS273PC 

FSC 

50 

- 7 

93L10FM 

AMD 

140 

- 29 

96S02PC 

♦ FSC 

125 

- 60 

883/4024B 

♦ SSS 

133 - 83 

952DC 

FSC 

55 - 

12 

74LS279DC 

♦ FSC 

177 

- 23 


♦ FSC 



301AL 

♦TSC 

74 

- 82 

883/4025B 

♦ SSS 

59 - 59 

953 DC 

FSC 

55 - 

8 

74LS279PC 

♦ FSC 

177 

- 24 

93L10PC 

AMD 

140 

- 30 

301 CL 

♦TSC 

74 

- 83 

883/4027B 

♦ SSS 

35 - 33 

954DC 

FSC 

55 - 

9 

74LS283DC 

FSC 

160 

- 34 

93L10PC# 

♦ FSC 

140 

- 31 

302AL 

♦TSC 

74 

- 84 

883/4028B 

♦ SSS 

116-94 

955DC 

FSC 

55 - 

10 

74LS283PC 

FSC 

160 

- 35 

93L11PC 

AMD 

118 

- 31 

302CL 

♦TSC 

74 

- 85 

883/4029B 

♦ SSS 

133 - 71 

956DC 

FSC 

55 - 

5 

74LS290DC 

♦ FSC 

151 

- 73 

93L14DC 

AMD 

179 

- 11 

303AL 

♦TSC 

74 

- 86 

883/4030B 

♦ SSS 

65 - 17 

957DC 

FSC 

34 - 

20 

74LS290PC 

♦ FSC 

151 

- 74 


♦ FSC 



303CL 

♦ TSC 

74 

- 87 

883/4040B 

♦ SSS 

136 - 80 

958DC 

FSC 

139 - 

73 

74LS293DC 

♦ FSC 

149 

- 20 

93L14DM 

AMD 

179 

- 12 

304A L 

♦TSC 

74 

- 88 

883/4042B 

♦ SSS 

174 - 68 

958HM 

FSC 

139 - 

74 

74LS293PC 

♦ FSC 

149 

- 21 


♦ FSC 




♦TSC 

74 

- 89 

883/4043B 

♦ SSS 

174 - 14 

960DC 

FSC 

121 - 

18 

74LS373DC 

♦ FSC 

nzi 

- 17 

93L14FM 

AMD 

179 

- 13 

306AL 

♦ TSC 

67 

- 51 

883/4044B 

♦ SSS 

174 - 15 

961 DC 

♦ FSC 

70 - 

31 

74LS373PC 

♦ FSC 

180 

- 75 


♦ FSC 



306CL 

♦TSC 

93 

- 63 

883/4047B 

♦ SSS 

155 - 82 

961 DM 

♦ FSC 

70 - 

22 

74LS374DC 

♦ FSC 

51 

- 39 

93L14PC 

AMD 

179 

- 14 

307AL 

♦TSC 

93 

- 64 

883/4060B 

♦ SSS 

135 - 35 

961 FM 

♦ FSC 

70 - 

23 

74LS374PC 

♦ FSC 

51 

- 40 


♦ FSC 



307CL 

♦TSC 

67 

- 52 

883/4068B 

♦ SSS 

63 - 17 

962DM 

FSC 

68 - 

20 

74LS375DC 

♦ FSC 

178 

- 70 

93L16DC 

AMD 

145 

- 28 

311 AL 

♦TSC 

38 

- 34 

883/4069UB 

♦ SSS 

66 - 44 

962FM 

FSC 

68 - 

21 

74LS375PC 

♦ FSC 

178 

- 71 


♦ FSC 



311CL 

♦TSC 

38 

- 35 

883/4070B 

♦ SSS 

65 - 18 

963DC 

FSC 

70 - 

32 

74LS377DC 

♦ FSC 

50 

- 14 

93L16DM 

AMD 

145 

- 29 

312AJ 

♦ TSC 

38 

- 26 

883/4071B 

♦ SSS 

57 - 86 

963DM 

FSC 

70 - 

24 

74LS377PC 

♦ FSC 

50 

- 30 


♦ FSC 



312AL 

♦TSC 

38 

- 27 

883/4072B 

♦ SSS 

57 - 87 

963FM 

FSC 

70 - 

25 

74LS378DC 

♦ FSC 

50 

■ 15 

93L16FM 

AMD 

145 

- 30 

312CJ 

♦TSC 

38 

- 28 

883/4073B 

♦ SSS 

55 - 59 

964DC 

FSC 

55 - 

11 

74LS378PC 

♦ FSC 

50 

- 16 


♦ FSC 



312CL 

♦TSC 

38 

- 29 

883/4075B 

♦ SSS 

57 - 88 

966DC 

FSC 

55 - 

3 

74LS390DC 

♦ FSC 

140 

■ 58 

93L16PC 

AMD 

145 

- 31 

313AJ 

♦TSC 

38 

- 30 

883/4076B 

♦ SSS 

37 - 21 

967DC0 

FSC 

34 - 

16 

74LS390PC 

♦ FSC 

140 

- 59 


♦ FSC 



313AL 

♦TSC 

38 

- 31 

883/4077B 

♦ SSS 

65 - 86 

971 DC 

FSC 

55 - 

4 

74LS393DC 

♦ FSC 

145 

- 65 

93L16PC# 

♦ FSC 

145 

- 32 

313CJ 

♦TSC 

38 

- 32 

883/4078B 

♦ SSS 

59 - 61 

989DC 

FSC 

139 - 

75 

74LS393PC 

♦ FSC 

145 

- 66 

93L21PC 

AMD 

118 

- 32 

313CL 

♦TSC 

38 

- 33 

883/4081B 

♦ SSS 

55 - 60 

989HM 

FSC 

139 - 

76 

74LS490PC 

♦ FSC 

142 

- 77 

93L24DC 

AMD 

166 

- 92 

321AJ 

♦TSC 

69 

- 46 

883/4082B 

♦ SSS 

55 - 61 

2621 

♦ SIC 

182 - 

27 

74LS533DC 

♦ FSC 

(El 

■ 22 


♦ FSC 



321 AL 

♦TSC 

69 

- 47 

883/4085B 

♦ SSS 

57 - 71 

2622 

♦ SIC 

182 - 

28 

74LS533PC 

♦ FSC 

178 

- 23 

93L24DM 

AMD 

166 

- 93 

321CJ 

♦TSC 

69 

- 87 

883/4086B 

♦ SSS 

57 - 72 

2920-18 

ITL 

182 - 

11 

74LS534DC 

♦ FSC 

51 

- 41 


♦ FSC 



321 CL 

♦TSC 

69 

- 48 

883/4093BC 

♦ SSS 

63 - 86 

4001BDC 

♦ FSC 

60 - 

66 

74LS534PC 

♦ FSC 

51 

■ 42 

93L24FM 

AMD 

166 

- 94 

322AJ 

♦TSC 

69 

- 49 

883/4093BD 

♦ SSS 

63 - 87 

4001BDM 

♦ FSC 

60 - 

67 

74S00DC 

♦ FSC 

98 

- 86 


♦ FSC 



322AL 

♦TSC 

69 

- 50 

883/4093BE 

♦ SSS 

63 - 88 

4001BFC 

♦ FSC 

60 - 

68 

74S00PC 

♦ FSC 

98 

- 87 

93L24PC 

AMD 

166 

- 95 

322CJ 

♦TSC 

69 

- 88 

883/4093BF 

♦ SSS 

63 - 89 

4001BFM 

♦ FSC 

60 - 

69 

74S02PC 

♦ FSC 

90 

- 63 


♦ FSC 



322CL 

♦TSC 

69 

- 51 

883/4093BH 

♦SSS 

63 - 90 

4001BPC 

♦ FSC 

60 - 

70 

74S03DC 

♦ FSC 

98 

- 88 

93L34DC 

♦ FSC 

180 

- 96 

323AJ 

♦TSC 

69 

- 52 

883/4099B 

♦SSS 

176 - 7 

4002A 

MULB 

59 - 

51 

74S03PC 

♦ FSC 

94 

- 26 

93L34DM 

♦ FSC 

180 

- 97 

323AL 

♦TSC 

69 

- 53 

883/4160B 

♦SSS 

130 - 51 


PHIN 



74S08DC 

♦ FSC 

76 

- 4 

93L34FM 

♦ FSC 

180 

- 98 

323CJ 

♦TSC 

69 

- 54 

883/4161B 

♦SSS 

133 - 84 

4002BDC 

♦ FSC 

60 - 

71 

74S08PC 

♦ FSC 

76 

- 5 

93L34PC 

♦ FSC 

180 

- 99 

323CL 

♦TSC 

69 

- 55 

883/4162B 

♦ SSS 

133 - 85 

4002BDM _ 

♦ FSC 

60 - 

72 


2 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

mfrS 

BE 

rrm 

TYPE No. 

HM Mill 


TYPE No. 


Pa&Line 


MFR^ 

Pa&Une 

TYPE NO. 

MFRS 

Pa&Line 

4062BFC 

♦FSC 

60 

- 73 

" TT T1 




1 . n m 


98 

- 98 

7432FC 

♦ FSC 

^7 

T86 

9099FC 

frh 

37-73 


♦ FSC 

60 

- 74 

4068BFC 

♦ FSC 


-108 

5400FM 


98 

- 99 

7437DC 

♦ FSC 

99 

- 12 


♦SGAI 


4002BPC 

♦ FSC 

60 

- 75 

4068BFM 

♦ FSC 


-109 

5401 DM 

♦FSC 

98 

-100 

7437PC 

♦ FSC 

99 

- 13 

9099FM 

FSC 

37 - 57 


♦FSC 

159 

- 52 

4068BPC 

♦ FSC 


-110 

5401FM 

♦ FSC 

98 

-101 

7438DC 

♦ FSC 

99 

- 14 


♦SGAI 


4008BDM 

♦FSC 

159 

- 53 

4070BDC 

♦ FSC 

■; ; 

- 47 

5402DM 

♦FSC 

90 

- 64 

7438PC 

♦ FSC 

99 

- 15 

9111 DM 

♦FSC 

38 - 82 

4008BFC 

♦ FSC 

159 

- 54 

4070BDM 

♦ FSC 

65 

- 48 

5402FM 

♦ FSC 

90 

- 65 

7442ADC 

FSC 

120 

- 64 

9111FM 

♦FSC 

38 - 83 

4008BFM 

♦ FSC 

159 

• 55 

4070BFC 

♦ FSC 

65 

- 49 

5403DM 

♦ FSC 

98 

-102 

7442APC 

FSC 

120 

- 65 

9301 DC 

AMD 

120 - 66 

4008BPC 

♦ FSC 

159 

- 56 

4070BFM 

♦ FSC 

65 

- 50 

5403FM 

♦FSC 

98 

-103 

7445DC 

♦ FSC 

119 

- 14 


♦FSC 


4011A 

MULB 

63 

- 4 

4070BPC 

♦ FSC 

65 

- 51 

5408DM 

♦FSC 

77 

- 73 

7445PC 

♦ FSC 

119 

- 15 

9301 DM 

AMD 

120 - 67 


PHIN 



4071BDC 

♦ FSC 

58 

- 8 

5408FM 

♦ FSC 

77 

- 74 

7450DC 

♦ FSC 

83 

- 85 


♦ FSC 


4011BDC 

♦ FSC 

63 

- 91 

4071BDM 

♦ FSC 

58 

- 9 

5409DM 

♦ FSC 

77 

- 75 

7450PC 

♦ FSC 

83 

- 86 

9301 FM 

AMD 

120 - 68 

4011BDM 

♦ FSC 

63 

- 92 

4071BFC 

♦ FSC 

58 

- 10 

5409FM 

♦ FSC 

75 

-103 

7451 DC 

♦ FSC 

83 

- 87 


♦ FSC 


4011BFC 

♦ FSC 

63 

- 93 

4071BFM 

♦ FSC 

58 

- 11 

5410DM 

♦ FSC 

94 

- 15 

7451PC 

♦ FSC 

83 

- 88 

9301 PC 

AMD 

120 - 69 

4011BFM 

♦ FSC 

63 

- 94 

4071BPC 

♦ FSC 

58 

- 12 

541OFM 

FSC 

110 

- 59 

7453DC 

♦ FSC 

83 

- 89 


♦ FSC 


4011BPC 

♦ FSC 

63 

- 95 

4072BDC 

♦ FSC 

58 

- 13 

5411 DM 

♦ FSC 

75 

-104 

7453PC 

♦ FSC 

83 

- 90 

9301 PC# 

♦ FSC 

120 - 70 

4012A 

MULB 

63 

- 5 

4072BDM 

♦ FSC 

58 

- 14 

5411FM 

♦ FSC 

81 

- 73 

7454DC 

♦ FSC 

83 

- 91 

9302FM 

♦ FSC 

120 - 71 


PHIN 



4072BFC 

♦ FSC 

58 

- 15 

5412DM 

♦ FSC 

94 

- 16 

7454PC 

♦ FSC 

83 

- 92 

9304DC 

AMD 

160 - 94 

4012BDC 

♦ FSC 

63 

■ 96 

4072BFM 

♦ FSC 

58 

- 16 

5412FM 

♦ FSC 

94 

- 17 

7460DC 

♦ FSC 

113 

- 83 


♦ FSC 


4012BDM 

♦ FSC 

63 

■ 97 

4072BPC 

♦ FSC 

58 

- 17 

5420DM 

♦ FSC 

110 

- 72 

7460PC 

♦ FSC 

113 

- 84 

9304DM 

AMD 

160 - 95 

4012BFC 

♦ FSC 

63 

- 98 

4073BDC 

♦ FSC 

55 

- 88 

5420FM 

♦ FSC 

94 

- 18 

7470PC 

FSC 

49 

- 57 


♦ FSC 


4012BFM 

♦ FSC 

63 

- 99 

4073BDM 

♦ FSC 

55 

- 89 

5421 DM 

♦ FSC 

75 

-105 

7472DC 

FSC 

49 

- 58 

9304FM 

AMD 

160 - 96 

4012BPC 

♦ FSC 

63 

-100 

4073BFC 

♦ FSC 

55 

- 90 

5421 FM 

♦ FSC 

75 

-106 

7472PC 

FSC 

49 

- 59 


♦ FSC 


4013BDC 

♦ FSC 

35 

- 64 

4073BFM 

♦ FSC 

55 

- 91 

5422DM 

♦ FSC 

94 

- 19 

7473DC 

FSC 

42 

- 97 

9304PC 

AMD 

160 - 97 

4013BDM 

♦ FSC 

35 

- 65 

4073BPC 

♦ FSC 

55 

- 92 

5422FM 

♦ FSC 

94 

- 20 

7473PC 

FSC 

42 

- 98 


♦ FSC 


4013BFC 

♦ FSC 

35 

- 66 

4075BDC 

♦ FSC 

58 

- 18 

5423FM 

♦ FSC 

90 

- 66 

7474DC 

FSC 

51 

- 49 

9305FM 

♦ FSC 

152 - 79 

4013BFM 

♦ FSC 

35 

- 67 

4075BDM 

♦ FSC 

58 

- 19 

5425DM 

♦ FSC 

90 

- 67 

7474PC 

FSC 

51 

- 50 

9305PC 

♦ FSC 

152 - 80 

4013BPC 

♦FSC 

35 

- 68 

4075BFC 

♦ FSC 

58 

- 20 

5425FM 

♦ FSC 

90 

- 68 

7475DC 

♦ FSC 

179 

- 3 

9306DC 

AMD 

141 -101 

4017BDC 

♦ FSC 

137 

- 58 

4075BFM 

♦ FSC 

58 

- 21 

5427DM 

♦ FSC 

90 

- 69 

7475PC 

♦ FSC 

51 

- 51 

9306DM 

AMD 

141 -102 

4017BDM 

♦ FSC 

137 

- 59 

4075BPC 

♦ FSC 

58 

- 22 

5427FM 

♦ FSC 

90 

- 70 



179 

- 4 

9306FM 

AMD 

141 -103 

4017BFC 

♦ FSC 

137 

- 60 

4077BDC 

♦ FSC 

65 

- 97 

5430DM 

FSC 

98 

-104 

7476DC 

♦ FSC 

42 

- 99 

9306PC 

AMD 

141 -104 

4017BFM 

♦ FSC 

137 

- 61 

4077BDM 

♦ FSC 

65 

- 98 

5430FM 

FSC 

98 

-105 

7476PC 

♦ FSC 

42 

-100 

9308DC 

AMD 

178 - 36 

4017BPC 

♦ FSC 

137 

- 62 

4077BFC 

♦ FSC 

65 

- 99 

5432DM 

♦ FSC 

87 

- 83 

7483ADC 

♦ FSC 

161 

- 24 


♦ FSC 


4018BDC 

♦ FSC 

136 

95 

4077BFM 

♦ FSC 

65 

-100 

5432FM 

♦ FSC 

87 

- 84 

7483APC 

♦ FSC 

161 

- 25 

9308DM 

AMD 

178 - 37 

4018BDM 

♦ FSC 

136 

- 96 

4077BPC 

♦ FSC 

65 

-101 

5437DM 

♦ FSC 

98 

-106 

7486DC 

♦ FSC 

111 

- 73 


♦ FSC 


4018BFC 

♦ FSC 

136 

- 97 

4078BDC 

♦ FSC 

60 

- 81 

5437FM 

♦ FSC 

98 

-107 

7486PC 

♦ FSC 

111 

- 74 

9308FM 

AMD 

178 - 38 

4018BFM 

♦ FSC 

136 

- 98 

4078BDM 

♦ FSC 

60 

- 82 

5442ADM 

♦ FSC 

120 

- 62 

7490ADC 

♦ FSC 

142 

- 81 


♦ FSC 


4018BPC 

♦ FSC 

136 

- 99 

4078BFC 

♦ FSC 

60 

- 83 

5442AFM 

♦ FSC 

120 

- 63 

7490APC 

♦ FSC 

142 

- 82 

9308PC 

AMD 

178 - 39 

4020BDC 

♦ FSC 

134 

- 9 

4078BFM 

♦ FSC 

60 

- 84 

5443AFM 

♦ FSC 

121 

- 16 

7492ADC 

♦ FSC 

153 

- 29 


♦ FSC 


4020BDM 

♦ FSC 

134 

- 10 

4078BPC 

♦ FSC 

60 

- 85 

5444AFM 

♦ FSC 

121 

- 17 

7492APC 

♦ FSC 

153 

- 30 

9310DC 

AMD 

140 - 38 

4020BFC 

♦ FSC 

134 

- 11 

4081 BDC 

♦ FSC 

55 

- 93 

5445DM 

♦ FSC 

119 

- 13 

7493ADC 

♦ FSC 

152 

- 65 


♦ FSC 


4020BFM 

♦ FSC 

134 

- 12 

4081 BDM 

♦ FSC 

55 

- 94 

5450DM 

♦ FSC 

83 

- 81 

7493APC 

FSC 

152 

- 66 

9310DM 

AMD 

140 - 39 

4020BPC 

♦ FSC 

134 

- 13 

4081BFC 

♦ FSC 

55 

- 95 

5450FM 

♦ FSC 

113 

- 80 

8206(A) 

♦ ITL 

182 

- 59 


♦ FSC 


4022BDC 

♦ FSC 

137 

- 80 

4081 BFM 

♦ FSC 

55 

- 96 

5451 DM 

♦ FSC 

83 

- 82 

9000DC 

♦ FSC 

40 

- 21 

931 OFM 

AMD 

140 - 40 

4022BDM 

♦ FSC 

137 

- 81 

4081 BPC 

♦ FSC 

55 

- 97 

5451 FM 

♦ FSC 

83 

- 2 

9000DM 

♦ FSC 

40 

- 11 


♦ FSC 


4022BFC 

♦ FSC 

137 

- 82 

4082BDC 

♦ FSC 

55 

- 98 

5453DM 

♦ FSC 

83 

- 83 

9000FM 

♦ FSC 

40 

- 12 

9310PC 

AMD 

139 - 81 

4022BFM 

♦ FSC 

137 

- 83 

4082BDM 

♦ FSC 

55 

- 99 

5453FM 

♦ FSC 

83 

- 3 

9001 DC 

♦FSC 

40 

- 22 


♦ FSC 


4022BPC 

♦ FSC 

137 

- 84 

4082BFC 

♦ FSC 

55 

-100 

5454DM 

♦ FSC 

83 

- 84 

9001 DM 

♦ FSC 

40 

- 13 

9311 PC 

AMD 

120 - 72 

4023A 

MULB 

63 

- 6 

4082BFM 

♦ FSC 

55 

-101 

5454FM 

♦ FSC 

83 

- 4 

9001 FM 

♦ FSC 

40 

- 14 

9314DC 

AMD 

178 - 45 

PHIN 

SIC 



4082BPC 

♦ FSC 

55 

-102 

5460DM 

♦ FSC 

113 

- 81 

9002DC 

FSC 

93 

-108 


FSC 


4023BDC 

♦ FSC 

63 

-101 

4085BDC 

♦ FSC 

57 

- 23 

5460FM 

♦ FSC 

113 

- 82 

9002DM 

FSC 

93 

- 98 

9314DM 

AMD 

178 - 46 

4023BDM 

♦ FSC 

63 

-102 

4085BDM 

♦ FSC 

57 

- 24 

5470FM 

FSC 

49 

- 54 

9002FM 

FSC 

93 

- 99 


FSC 


4023BFC 

♦ FSC 

63 

-103 

4085BFC 

♦ FSC 

57 

- 25 

5472DM 

FSC 

49 

- 55 

9003DC 

FSC 

93 

-109 

9314FM 

AMD 

178 - 47 

4023BFM 

♦ FSC 

63 

-104 

4085BFM 

♦ FSC 

57 

- 26 

5472FM 

FSC 

49 

- 56 

9003DM 

FSC 

93 

-100 


FSC 


4023BPC 

♦ FSC 

63 

-105 

4085BPC 

♦ FSC 

57 

- 27 

5473DM 

FSC 

42 

- 93 

9003FM 

FSC 

93 

-101 

9314PC 

AMD 

178 - 48 

4024BDC 

♦FSC 

134 

- 31 

4086BDC 

♦ FSC 

57 

- 28 

5473FM 

FSC 

42 

- 94 

9004DC 

FSC 

93 

-110 


FSC 


4024BDM 

♦ FSC 

134 

- 32 

4086BDM 

♦ FSC 

57 

- 29 

5474DM 

FSC 

51 

- 47 

9004DM 

FSC 

93 

-102 

9315DC 

♦ FSC 

118 - 33 

4024BFC 

♦ FSC 

134 

- 33 

4086BFC 

♦ FSC 

57 

- 30 

5474FM 

FSC 

51 

- 48 

9004FM 

FSC 

93 

-103 

9315DM 

♦ FSC 

118 - 34 

4024BFM 

♦ FSC 

134 

- 34 

4086BFM 

♦ FSC 

57 

- 31 

5475DM 

♦ FSC 

178 

-101 

9005DC 

♦ FSC 

75 

- 98 

9315FM 

♦FSC 

118 - 35 

4024BPC 

♦FSC 

134 

- 35 

4086BPC 

♦ FSC 

57 

- 32 

5475FM 

♦ FSC 

179 

- 1 

9005DM 

♦ FSC 

75 

- 94 

9315PC 

♦FSC 

118 - 36 

4025A 

MULB 

59 

- 52 

4510BDC 

♦ FSC 

130 

- 2 

5476DM 

♦ FSC 

42 

- 95 

9005FM 

♦ FSC 

75 

- 95 

9316DC 

AMD 

152 - 82 


PHIN 



4510BDM 

♦ FSC 

130 

- 3 

5476FM 

♦ FSC 

42 

- 96 

9006DC 

♦ FSC 

113 

- 70 


♦FSC 


4025B DC 

♦ FSC 

60 

- 76 

4510BFC 

♦ FSC 

130 

- 4 

5477FM 

FSC 

179 

- 2 

9006DM 

♦ FSC 

113 

- 68 

9316DM 

AMD 

152 - 83 

4025BDM 

♦ FSC 

60 

- 77 

4510BFM 

♦ FSC 

130 

- 5 

5480FM 

FSC 

160 

- 67 

9006FM 

♦ FSC 

113 

- 69 


♦FSC 


4025BFC 

♦ FSC 

60 

- 78 

4510BPC 

♦ FSC 

130 

- 6 

5482FM 

FSC 

160 

- 89 

9007DC 

FSC 

94 

- 1 

9316FM 

AMD 

152 - 84 

4025BFM 

♦ FSC 

60 

- 79 

4516BDC 

♦FSC 

132 

- 82 

5483ADM 

♦ FSC 

161 

- 22 

9007DM 

FSC 

93 

-104 


♦ FSC 


4025BPC 

♦ FSC 

60 

- 80 

4516BDM 

♦FSC 

132 

- 83 

5483AFM 

♦ FSC 

161 

- 23 

9007FM 

FSC 

93 

-105 

9316PC 

AMD 

152 - 81 

4027B 

MULB 

35 

- 31 

4516BFC 

♦ FSC 

132 

- 84 

5485DM 

FSC 

166 

- 22 

9008DC 

♦ FSC 

75 

- 99 


♦ FSC 



PHIN 



4516BFM 

♦ FSC 

132 

- 85 

5485FM 

FSC 

166 

- 23 

9008DM 

♦FSC 

75 

- 96 

9319FM 

♦FSC 

152 - 68 

4027B DC 

♦ FSC 

34 

- 59 

4516BPC 

♦ FSC 

132 

- 86 

5486DM 

♦ FSC 

111 

- 71 

9008FM 

♦ FSC 

75 

- 97 

9319PC 

♦FSC 

152 - 69 

4027BDM 

♦ FSC 

34 

- 60 

4518BDC 

♦ FSC 

129 

- 29 

5486FM 

FSC 

111 

- 72 

9012DC 

FSC 

94 

- 2 

9320FM 

♦FSC 

152 - 70 

4027BFC 

♦ FSC 

34 

- 61 

4518BDM 

♦ FSC 

129 

- 30 

5490ADM 

♦ FSC 

142 

- 78 

9012DM 

FSC 

93 

-106 

9321 PC 

AMD 

118 - 37 

4027BFM 

♦ FSC 

34 

- 62 

4518BFC 

♦ FSC 

129 

- 31 

5490AFM 

♦ FSC 

142 

- 79 

9012FM 

FSC 

93 

-107 

9324DC 

AMD 

166 - 88 

4027BPC 

♦ FSC 

34 

- 63 

4518BFM 

♦ FSC 

129 

- 32 

5490DM 

FSC 

142 

- 80 

9014DC 

FSC 

111 

- 12 


♦ FSC 


4028BDC 

♦ FSC 

116 

- 95 

4518BPC 

♦ FSC 

129 

- 33 

5492ADM 

♦ FSC 

153 

- 27 

9014DM 

FSC 

111 

- 11 

9324DM 

AMD 

166 - 89 

4028BDM 

♦FSC 

116 

- 96 

4520BDC 

♦ FSC 

132 

- 33 

5492AFM 

♦ FSC 

153 

- 26 

9014FM 

FSC 

111 

- 75 


♦ FSC 


4028BFC 

♦ FSC 

116 

- 97 

4520BDM 

♦ FSC 

132 

- 34 

5493ADM 

♦ FSC 

152 

- 63 

9015DC 

FSC 

89 

- 79 

9324FM 

AMD 

166 - 90 

4028BFM 

♦FSC 

116 

- 98 

4520BFC 

♦ FSC 

132 

- 35 

5493AFM 

♦ FSC 

152 

- 64 

9015DM 

FSC 

89 

- 77 


♦ FSC 


4028BPC 

♦ FSC 

116 

• 99 

4520BFM 

♦ FSC 

132 

- 36 


DIS 

116 

- 28 

9015FM 

FSC 

89 

- 78 

9324PC 

AMD 

166 - 91 

4029BDC 

♦ FSC 

138 

- 21 

4520BPC 

♦ FSC 

132 

- 37 

6207A005F 

SPR 

124 

- 11 

9020DC 

♦ FSC 

40 

- 23 


♦ FSC 


4029BDM 

♦ FSC 

138 

- 22 

4528BDC 

♦ FSC 

122 

- 15 

6207A010F 

SPR 

124 

- 12 

9020DM 

♦ FSC 

40 

- 15 

9334DC 

AMD 

180 - 34 

4029BFC 

♦ FSC 

138 

- 23 

4528BDM 

♦ FSC 

122 

- 16 

7400DC 

♦ FSC 

98 

-108 

9020FM 

♦ FSC 

40 

- 16 


♦FSC 


4029BFM 

♦FSC 

138 

- 24 

4528BFC 

♦ FSC 

122 

- 17 

7400PC 

♦ FSC 

98 

-109 

9022DC 

♦ FSC 

40 

- 24 

9334DM 

AMD 

180 - 35 

4029BPC 

♦ FSC 

138 

- 25 

4528BFM 

♦ FSC 

122 

- 18 

7401 DC 

♦ FSC 

98 

-110 

9022DM 

♦ FSC 

40 

- 17 

9334DM# 

♦ FSC 

181 - 4 

4030BDC 

♦ FSC 

65 

- 42 

4528BPC 

♦ FSC 

122 

- 19 

7401 PC 

FSC 

99 

- 1 

9022FM 

♦ FSC 

40 

- 18 

9334FM 

AMD 

180 - 36 

4030BDM 

♦ FSC 

65 

- 43 

4531 BDC 

♦ FSC 

172 

- 20 

7402DC 

♦ FSC 

90 

- 71 

9024DC 

FSC 

40 

- 25 

9334FM# 

♦ FSC 

181 - 5 

4030BFC 

♦ FSC 

65 

- 44 

4531 BDM 

♦ FSC 

172 

- 21 

7402PC 

♦ FSC 

90 

- 72 

9024DM 

♦ FSC 

40 

- 19 

9334PC 

AMD 

180 - 37 

4030BFM 

♦ FSC 

65 

- 45 

4531 BFC 

♦ FSC 

172 

- 22 

7403DC 

♦ FSC 

99 

- 2 

9024FM 

♦ FSC 

40 

- 20 


♦ FSC 


4030BPC 

♦ FSC 

65 

- 46 

4531 BFM 

♦ FSC 

172 

- 23 

7403PC 

♦ FSC 

99 

- 3 

9093BC 

FSC 

37 

- 58 

9340DC 

AMD 

168 - 73 

4040BDC 

♦ FSC 

134 

- 14 

4531BPC 

♦ FSC 

172 

- 24 

7408DC 

♦ FSC 

77 

- 76 

9093DC 

FSC 

37 

- 59 


♦ FSC 


4040BDM 

♦ FSC 

134 

- 15 

4582BDC 

♦ FSC 

170 

- 13 

7408PC 

♦FSC 

77 

- 77 

9093DM 

FSC 

37 

- 54 

9340DM 

AMD 

168 - 74 

4040BFC 

♦ FSC 

134 

- 16 

4582BDM 

♦ FSC 

170 

- 14 

7409DC 

♦ FSC 

77 

- 78 

9093FC 

FSC 

37 

- 60 


♦ FSC 


4040BFM 

♦ FSC 

134 

- 17 

4582BFC 

♦ FSC 

170 

- 15 

7409PC 

♦ FSC 

77 

- 79 

9093FM 

FSC 

37 

- 55 

9340FM 

AMD 

168 - 75 

4040BPC 

♦ FSC 

134 

- 18 

4582BFM 

♦ FSC I 

170 

- 16 

7410DC 

♦ FSC 

94 

- 21 

9094BC 

♦SGAI 

37 

- 61 


♦ FSC 


4042BDC 

♦ FSC 

174 

- 59 

4582BPC 

♦ FSC 

170 

- 17 

7410PC 

♦ FSC 

99 

- 4 

9094DC 

FSC 

37 

- 62 

9340PC 

AMD 

168 - 76 

4042BDM 

♦ FSC 

174 

- 60 

4723BDC 

♦ FSC 

174 

- 69 

7411 DC 

♦ FSC 

75 

-107 


♦ SGAI 




♦ FSC 


4042BFC 

♦ FSC 

174 

- 61 

4723BDM 

♦ FSC 

174 

- 70 

7411 PC 

♦ FSC 

75 

-108 

9094DM 

FSC 

37 

- 63 

9341 DC 

AMD 

169 - 2 

4042BFM 

♦ FSC 

174 

- 62 

4723BFC 

♦ FSC 

174 

- 71 

7412DC 

♦ FSC 

94 

- 22 


♦ SGAI 




♦ FSC 


4042BPC 

♦ FSC 

174 

- 63 

4723BFM 

♦ FSC 

174 

- 72 

7412PC 

FSC 

99 

- 5 

9094FC 

♦ SGAI 

37 

- 64 

9341 DM 

AMD 

169 - 3 

4043B DC 

♦ FSC 

174 

- 46 

4723BPC 

♦ FSC 1 

174 

- 73 

7420DC 

♦ FSC 

99 

- 6 

9094FM 

FSC 

37 

- 65 


♦ FSC 


4043BDM 

♦FSC 

174 

- 47 

4724BDC 

♦ FSC 

175 

- 96 

7420PC 

♦ FSC 

99 

- 7 


♦ SGAI 



9341 FM 

AMD 

169 - 4 

4043BFC 

♦FSC 

174 

- 48 

4724BDM 

♦ FSC 

175 

- 97 

7421 DC 

♦ FSC 

75 

-109 

9097BC 

♦ SGAI 

37 

- 66 


♦ FSC 


4043BFM 

♦ FSC 

174 

- 49 

4724BFC 

♦ FSC 

175 

- 98 

7421 PC 

♦ FSC 

75 

-110 

9097DC 

FSC 

37 

- 67 

9341 PC 

AMD 

169 - 5 

4043BPC 

♦ FSC 

174 

- 50 

4724BFM 

♦ FSC 

175 

- 99 

7422DC 

♦ FSC 

94 

- 23 


♦SGAI 




♦ FSC 


4044BDC 

♦ FSC 

174 

- 41 

4724BPC 

♦ FSC 

175 

-100 

7422PC 

♦ FSC 

94 

- 24 

9097DM 

FSC 

37 

- 68 

9342DC 

AMD 

170 - 74 

4044BDM 

♦ FSC 

174 

- 42 

4727BDC 

♦ FSC 

132 

- 38 

7423PC 

♦ FSC 

90 

- 73 


♦ SGAI 



9342DM 

AMD 

170 - 75 

4044BFC 

♦ FSC 

174 

- 43 

4727BDM 

♦ FSC 

132 

- 39 

7425DC 

♦ FSC 

90 

- 74 

9097FC 

♦ SGAI 

37 

- 69 

9342FM 

AMD 

170 • 76 

4044BFM 

♦FSC 

174 

- 44 

4727BFC 

♦ FSC 

132 

- 40 

7425PC 

♦ FSC 

90 

- 75 

9097FM 

FSC 

37 

- 70 


♦ FSC 


4044BPC 

♦FSC 

174 

- 45 

4727BFM 

♦ FSC 

132 

- 41 

7426DC 

♦ FSC 

99 

- 8 


♦SGAI 



9342PC 

AMD 

170 - 77 

4047BDC 

♦FSC 

154 

- 19 

4727BPC 

♦ FSC 

132 

- 42 

7426PC 

♦ FSC 

99 

- 9 

9099BC 

FSC 

37 

- 71 


♦ FSC 


4047BDM 

♦FSC 

154 

- 20 

4737BDC 

♦ FSC 

132 

- 43 

7427DC 

♦ FSC 

90 

- 76 


♦SGAI 



9344FM 

♦ FSC 

163 - 20 

4047BFC 

♦FSC 

154 

- 21 

4737BDM 

♦ FSC 

132 

- 44 

7427PC 

♦ FSC 

90 

- 77 

9099DC 

FSC 

37 

- 72 

9348DC 

♦ FSC 

173 - 61 

4047BFM 

♦FSC 

154 

- 22 

4737BFC 

♦ FSC 

132 

- 45 

7430DC 

♦ FSC 

99 

- 10 


♦SGAI 



9348DM 

♦FSC 

173 - 62 

4047BPC 

♦FSC 

154 

- 23 

4737BFM 

♦ FSC 

132 

- 46 

7430PC 

♦ FSC 

99 

- 11 

9099DM 

FSC 

37 

- 56 

9348FM 

♦ FSC 

173 - 63 

4068B DC 

♦FSC 

63 

-106 

4737BPC 

♦ FSC 

132 

- 47 

7432DC 

♦ FSC 

87 

- 85 


♦ SGAI 



9348PC 

♦ FSC 

173 - 64 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 












mga 


9352FM 
9360DC 
9360DM 
9360FM 
9360PC 
9366DC 
9366DM 
9366FM 
9366PC 
9386DC 
9386DM 
9386FM 
9386PC 
9502DC 
9503DC 
9504DC 
9534DC 
9600DC 

9600DC# 
9600DM 

9600DM# 

9600FM 




9650-1 DC 

9650-1 DM 

9650-2DC 

9650-2DM 

9650-3DC 

9650-3DM 

9903HC 

9905HC 

9907HC 

9914HC 

9915HC 

9926HM 

9930BC 

9930DC 

9930DM 

9930FC 

9930FM 

9932BC 

9932DC 

9932DM 

9932FC 

9932FM 

9933BC 

9933DC 

9933DM 

9933FC 

9933FM 

9934BC 

9934DC 

9934FC 

9944BC 

9944DC 

9944DM 

9944FC 

9944FM 

9945BC 

9945DC 

9945DM 

9945FC 

9945FM 

9946BC 

9946DC 

9946DM 

9946FC 

9946FM 

9948BC 

9948DC 

9948DM 

9948FC 

9948FM 

9951BC 

9951 DC 

9951 DM 

9951FC 

9951FM 

9962BC 

9962DC 

9962DM 

9962FC 

9962FM 

101OOF 

♦ PHIN 

10100N 

10101F 

♦ PHIN 

10101N 

10102F 

♦ PHIN 

10102N 

I10103F 

♦ PHIN 


119 
AMD 142 
AMD 142 
AMD 142 
AMD 142 
AMD 153 
AMD 153 
AMD 153 
AMD 153 

♦ FSC 115 

♦ FSC 115 
♦FSC 115 
♦FSC 115 

FSC 55 


♦ FSC 176 
AMD 125 

155 

♦ FSC 155 
AMD 124 

155 

♦ FSC 155 
AMD 124 

♦ FSC 155 
AMD 125 

♦ FSC 155 
AMD 125 

♦ FSC 

AMD 124 

♦ FSC 

AMD 124 

♦ FSC 

AMD 125 

♦ FSC 155 
AMD 125 

♦ FSC 

AMD 126 

♦ FSC 

AMD 126 

♦ FSC 

AMD 125 

♦ FSC 

FSC 182 
FSC 182 
FSC 182 
FSC 182 
FSC 182 
FSC 182 
SGAI 75 
SGAI 39 

♦ SGAI 75 
SGAI 75 
SGAI 75 

♦SGAI 37 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 

♦ SGAI 70 

♦ SGAI 70 

♦ SGAI 70 

♦ SGAI 70 

♦ SGAI 70 

♦ SGAI 70 

♦ SGAI 70 

♦SGAI 70 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 38 
♦SGAI 38 
♦SGAI 38 
♦SGAI 38 
♦SGAI 38 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 

♦ SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 38 
♦SGAI 38 
♦SGAI 38 
♦SGAI 38 
♦SGAI 38 
♦SGAI 122 
♦SGAI 122 
♦SGAI 122 
♦SGAI 122 
♦SGAI 122 

♦ SGAI 68 

♦ SGAI 68 
♦SGAI 68 
♦SGAI 68 

♦ SGAI 68 
MULB 74 

♦SIC 

SIC 74 
MULB 73 
♦SIC 

SIC 72 
MULB 74 
♦SIC 

SIC 74 
MULB 73 
♦SIC 


3. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. MFRS 


101 
33 10104F 


35 10104N 

36 10105F 


10 10105N 

11 10106F 


6 10106N 

7 10107F 


9 10107N 
39 10108F 


75 10108N 
103 10109F 


58 10109N 

59 110110F 


60 10110N 

61 10111F 


62 10111N 
12 10112F 


13 10112N 
10113F 


10113N 
110 10117F 


14 10117N 
64 10118F 


10118N 
59 10119F 


60 10119N 
10121F 


10121N 
15 10130F 


■yiiasa isS MffiEi 


22 10170F 
34 

23 10175F 


25 ♦PHIN 

72 1021ON 

73 1021IF 

74 ♦PHIN 

75 1021 IN 

76 10212B 

17 

18 10212F 

19 

38 10231F 

39 ♦PHIN 

26 10231N 

40 40085BDC 

27 40085BDM 

65 40085BFC 

66 40085BFM 

61 40085BPC 

67 40160BDC 

62 40160BDM 

41 40160BFC 

42 40160BFM 

28 40160BPC 

43 40161BDC 

29 40161BDM 

68 40161BFC 

69 40161BFM 

63 40161BPC 

70 40162BDC 

64 40162BDM 

97 40162BFC 

98 40162BFM 

94 40162BPC 

99 40163BDC 

95 40163BDM 

44 40163BFC 

45 40163BFM 

30 40163BPC 

46 40192BDC 

31 40192BDM 

24 40192BFC 
40192BFM 

25 40192BPC 

37 40193BDC 
40193BDM 

91 40193BFC 

26 40193BFM 
40193BPC 

27 54107DM 

38 54107FM 
54121 DM 


54121 
54122DM 
54122FM 
54123DM 
54123FM 
54145DM 
54145FM 
54154DM 
54154FM 
54160DM 
54160FM 
54161 DM 
54161 FM 
54162FM 
54163DM 
54163FM 
54167FM 
54175DM 
54175FM 
54176DM 
54176FM 
54177DM 
54177FM 
54180DM 
54180FM 
54190FM 
54191 DM 
54191FM 
54192DM 
54192FM 
54193DM 
54193FM 
54196DM 
54196FM 
54197DM 
54197FM 
57508 
57516 
57518 
57558 
57558-1 

57558-1F42# mil 

57558-1 J40#mil 

57558F42#mil 

57558J40#mil 

67508 

67516 

67518 

67558 

67558-1 

67558-1F42 

67558-1J40 

67558F42 

67558J40 

74107DC 

74107PC 

74121 DC 

74121 PC 

74122DC 

74122PC 

74123DC 

74123PC 

74141 DC 

74145DC 

74145PC 

74154DC 

74154PC 

74160DC 

74160PC 

74161 DC 

74161 PC 

74162PC 

74163DC 

74163PC 

74167PC 

74175DC 
74175PC 
74176DC 
74176PC 
74177DC 
74177PC 
74180DC 
74180PC 
74181 DC 
74181 PC 
74190PC 
74191 DC 
74191 PC 
74192DC 
74192PC 
74193DC 
74193PC 
74196DC 
74196PC 
74197DC 
74197PC 
74279DC 
74279PC 
74283DC 
74283PC 
74290PC 
74293PC 
100101F 
100101Y 
100102F 
100102Y 
100107F 
100107Y 
100112F 
100117F 

100117Y_ 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


♦ FSC 

♦ FSC 


♦ FSC 146 

♦ FSC 142 

♦ FSC 141 

♦ FSC 147 

♦ FSC 147 

♦ FSC 143 

♦ FSC 143 

♦ FSC 149 

♦ FSC 149 

MMI 163 
MMI 163 
MMI 163 

♦ MMI 163 

♦ MMI 163 


MMI 

MMI 163 
MMI 163 

♦ MMI 163 

♦ MMI 163 

MMI 163 

♦ MMI 163 

♦ MMI 163 

MMI 163 
MMI 163 
MMI 163 
MMI 163 


♦ FSC 127 

♦ FSC 127 

♦ FSC 125 

♦ FSC 125 

♦ FSC 124 

♦ FSC 124 

FSC 119 
FSC 119 
FSC 119 

♦ FSC 120 

♦ FSC 120 

♦ FSC 142 

♦ FSC 142 

♦ FSC 148 

♦ FSC 146 

♦ FSC 141 

♦ FSC 146 

♦ FSC 146 

♦ FSC 151 

158 


♦ FSC 152 

♦ FSC 152 

♦ FSC 144 

♦ FSC 144 

♦ FSC 172 

♦ FSC 172 

FSC 169 
FSC 169 

♦ FSC 141 

♦ FSC 146 

♦ FSC 146 

♦ FSC 142 

♦ FSC 142 

♦ FSC 147 

♦ FSC 147 

♦ FSC 143 

♦ FSC 143 

♦ FSC 149 

♦ FSC 149 

♦ FSC 178 

♦ FSC 178 

FSC 161 
FSC 161 

♦ FSC 142 


imasam 

MFRS 


127 

- 54 

100118F 

T5IC 

70 

-107 

TMmwmzm 

125 

- 61 

100118Y 

SIC 

70 

-108 

AM25LS373DC 

125 

- 62 

100130FC 

FSC 

176 

-102 

AM25LS373DM 

124 

- 56 

100131D 

♦ PHIN 

39 

- 18 

AM25LS373FM 

124 

- 57 

100150D 

♦ PHIN 

39 

- 19 

AM25LS373PC 

119 

- 17 

100150F 

♦ PHIN 

39 

- 20 

AM25LS381DC 

119 

- 18 

100150FC 

FSC 

177 

- 12 

AM25LS381DM 

120 

- 73 

100160D 

♦ PHIN 

172 

- 32 

AM25LS381FM 

120 

- 74 

100166F 

♦ PHIN 

165 

- 71 

AM25LS381PC 

142 

- 37 


SIC 



AM25LS533DC 

142 

- 38 

100180F 

♦ PHIN 

160 

- 8 

AM25LS533DM 

148 

- 2 


SIC 



AM25LS533FM 

148 

- 3 

100180Y 

SIC 

160 

- 7 

AM25LS533PC 

142 

- 39 

100181Y 

SIC 

168 

- 18 

AM25LS2516DC 

148 

- 4 

340085DC 

FSC 

165 

- 26 

AM25LS2516DM 

148 

- 5 

340085DM 

FSC 

165 

- 27 

AM25LS2517DC 

158 

- 6 

340085FC 

FSC 

165 

- 28 

AM25LS2517DM 

51 

- 52 

340085FM 

FSC 

165 

- 29 

AM25LS2517FM 

51 

- 53 

340085PC 

FSC 

165 

- 30 

AM25LS2517PC 

152 

- 71 

Am25LS373XC#ai 

181 

- 13 

AM25LS2568DC 

152 

- 72 


AMD 



AM25LS2568DM 

144 

- 73 

Am25LS373XM#ai 

181 

- 19 

AM25LS2568FM 

144 

- 74 


AMD 



AM25LS2568PC 

172 

- 73 

Am25LS533XC#ai 

181 

- 14 

AM25LS2569DC 

172 

- 74 


AMD 



AM25LS2569DM 

141 

- 26 

Am25LS533XM#ai 

181 

- 20 

AM25LS2569FM 

146 

- 40 


AMD 



AM25LS2569PC 


41 Am25LS2548DC AMD 118 
2 Am25LS2548DM AMD 118 

27 Am25LS2548FM AMD 118 

72 Am25LS2548PC AMD 118 

73 Am25S557DC AMD 163 
7 Am25S557DM AMD 163 
5 Am25S558DC AMD 163 

43 Am25S558DM AMD 163 

44 Am54LS373X#ai AMD 181 

2 Am54LS533X#ai AMD 181 

4 Am74LS373X#ai AMD 181 

5 Am74LS533X#ai AMD 181 

72 Am6688DL6 ♦AMD 185 

73 Am6688DL7 ♦AMD 185 

58 Am6688DL8 ♦AMD 185 
Am6688DM6 ♦AMD 185 

59 Am6688DM7 ♦AMD 185 
Am6688DM8 ♦AMD 185 

60 Am29806 ♦AMD 119 

61 Am29809 ♦AMD 165 

3 Am29841 ♦AMD 181 

6 Am29842 ♦AMD 181 

7 Am29843 ♦AMD 181 

66 Am29844 ♦AMD 181 

67 Am29845 ♦AMD 179 

62 Am29846 ♦AMD 179 

63 AmZ8120 AMD 51 

64 AmZ8121 AMD 165 

65 AM25L05DC ♦AMD 163 

103 AM25L05DM ♦AMD 163 

104 AM25L05FM ♦AMD 163 

55 AM25L05PC ♦AMD 163 

56 AM25L06DC ♦AMD 169 

63 AM25L06DM ♦AMD 169 

64 AM25L06FM ♦AMD 169 

58 AM25L06PC ♦AMD 169 

59 AM25LS14DC ♦AMD 163 

19 AM25LS14DM ♦AMD 163 

20 AM25LS14FM ♦AMD 163 

21 AM25LS14PC ♦AMD 163 

75 AM25LS15DC ♦AMD 162 

76 AM25LS15DM ♦AMD 162 

40 AM25LS15FM ♦AMD 162 

41 AM25LS15PC ♦AMD 162 

6 AM25LS138DC AMD 121 

42 AM25LS138DM AMD 121 

28 AM25LS138FM AMD 121 

43 AM25LS138PC AMD 121 

44 AM25LS139DC ♦AMD 121 
42 AM25LS139DM ♦AMD 121 

7 AM25LS139FM ♦AMD 121 

54 AM25LS139PC ♦AMD 121 

55 AM25LS160DC ♦AMD 151 

73 AM25LS160DM ♦AMD 151 

74 AM25LS160FM ♦AMD 151 

75 AM25LS160PC ♦AMD 151 

76 AM25LS161DC ♦AMD 149 


♦AMD 162 
♦AMD 162 
♦AMD 162 
♦AMD 162 
AMD 121 
AMD 121 
AMD 121 
AMD 121 
♦AMD 121 
♦AMD 121 


♦AMD 151 
♦AMD 149 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


- 75 AM25LS161DM ♦AMD 149 

- 76 AM25LS161FM ♦AMD 149 

- 6 AM25LS161PC ♦AMD 149 
7 AM25LS162DC ♦AMD 151 

- 29 AM25LS162DM ♦AMD 151 

- 45 AM25LS162FM ♦AMD 151 

- 46 AM25LS162PC ♦AMD 151 

- 3 AM25LS163DC ♦AMD 149 
■ 4 AM25LS163DM ♦AMD 149 

- 74 AM25LS163FM ♦AMD 149 

- 75 AM25LS163PC ♦AMD 149 

- 8 AM25LS181DC ♦AMD 169 

- 9 AM25LS181DM ♦AMD 169 

- 45 AM25LS181FM ♦AMD 169 

- 46 AM25LS181PC ♦AMD 169 

- 64 AM25LS190DC ♦AMD 142 

- 65 AM25LS190DM ♦AMD 142 

- 38 AM25LS190FM ♦AMD 142 

- 39 AM25LS190PC ♦AMD 142 

- 83 AM25LS191DC ♦AMD 147 

- 7 AM25LS191DM ♦AMD 147 

- 48 AM25LS191FM ♦AMD 147 

- 49 AM25LS191PC ♦AMD 147 

- 50 AM25LS192DC ♦AMD 142 

- 51 AM25LS192DM ♦AMD 142 

- 88 AM25LS192FM ♦AMD 142 

- 89 AM25LS192PC ♦AMD 142 

- 52 AM25LS193DC ♦AMD 149 
-105 AM25LS193DM ♦AMD 149 
•106 IAM25LS193FM ♦AMD 1149 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


♦AMD 142 
♦AMD 147 


♦AMD 147 
♦AMD 142 


♦AMD 142 
♦AMD 149 


38 AM25S05DC 

39 AM25S05DM 

40 AM25S05FM 

41 AM25S05PC 

68 AM26L02DC 

69 AM26L02DM 

70 AM26L02FM 

71 AM26L02PC 

15 AM26S02DC 

16 AM26S02DM 

17 AM26S02FM 

18 AM26S02PC 

6 AM54LS373J 

7 AM54LS373W 

8 AM54LS533J 

9 AM54LS533W 

10 AM74LS373J 

11 AM74LS373N 
8 AM74LS533J 

102 AM74LS533N 

24 AM93L34DC 

25 AM93L34DM 

22 AM93L34FM 

23 AM93L34PC 

93 AM2501DC 

94 AM2501DM 
56 AM2505DC 

101 AM2505DM 

37 AM2505FM 

38 AM2505PC 

39 AM2506DC 

40 AM2506DM 

62 AM2506FM 

63 AM2506PC 

64 AM2600DC 

65 AM2600DM 

85 AM2600FM 

86 AM2600PC 

87 AM2602DC 

88 AM2602DM 

41 AM2602FM 

42 AM2602PC 

43 AM9334DC 

44 AM9334DM 

73 AM9334FM 

74 AM9334PC 

75 AM26123DC 

76 AM26123DM 

32 AM26123FM 

33 AM26123PC 

34 AMZ8133 

35 AMZ8173 

75 BDM1615500 

76 BDM 1616500 

77 BDM 1617500 

78 BDM 1618500 

22 BR1941L 

23 CA555CE#mil 

24 CA555CG#mil 

25 CA555CS#mil 

79 CA555CT#mil 

80 CA555E#mil 

81 CA555G#mil 

82 CA555S#mil 

26 CA555T#mil 

27 CA3179G 

28 CA3199E 

29 CA3211E 

26 CD4000AD 

27 CD4000AE 

28 CD4000AF 

29 CD4000BD 

5 CD4000BE 

6 CD4000BF 

7 CD4000CJ 

8 CD4000CN 

76 CD4000MJ 

77 CD4000MW 

78 CD4000UBD 

79 CD4000UBE 

88 CD4000UBF 

89 CD4001AD 

90 CD4001AE 

91 

6 CD4001AF 

7 

8 CD4001BCJ 















3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 


W 

TYPE No. 

n^i 

BE 

mm 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 


Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

COaortififiN 

♦NSC 


^87 

m Tin i — 

wm-.wjm 

56 

^0 

CD4030MJ 

♦NSC 

65 - 24 

I 1 1 1 'll'l 

♦NSC 

85 

-55 

CD4518BCN 

♦ NSC 

129 

T7T 

CD4001BD 

♦RCA 

61 

- 54 

CD4019BE 


56 

- 61 

CD4030MW 

♦NSC 

65 - 25 

CD4070BCN 

♦ NSC 

65 

- 56 

CD4518BD 

♦ RCA 

130 

- 21 

CD4001BE 

♦ RCA 

61 

- 55 

CD4019BF 

RCA 

56 

- 62 

CD4032AD 

♦RCA 

159 - 16 

CD4070BD 

♦RCA 

65 

- 57 

CD4518BE 

♦ RCA 

130 

- 22 

CD40Q1BF 

♦ RCA 

61 

- 56 

CD4019BM 

♦ NSC 

56 

- 71 

CD4032AE 

♦RCA 

159 - 14 

CD4070BE 

♦ RCA 

65 

- 58 

CD4518BF 

♦ RCA 

130 

- 23 

CD4001BMJ 

♦NSC 

60 

- 88 

CD4020AD 

♦ RCA 

132 

- 97 

CD4032AF 

♦RCA 

159 - 17 

CD4070BF 

♦RCA 

65 

- 59 

CD4518BMJ 

♦ NSC 

129 

- 77 

CD4001BMW 

♦ NSC 

60 

- 89 

CD4020AE 

♦ RCA 

132 

- 98 

CD4032BD 

♦RCA 

159 - 28 

CD4070BMJ 

♦NSC 

65 

- 60 

CD4518BMW 

♦ NSC 

129 

- 78 

CD4001CJ 

♦ NSC 

60 

- 4 

CD4020AF 

♦ RCA 

132 

- 99 

CD4032BE 

♦RCA 

159 - 29 

CD4070BMW 

♦NSC 

65 

- 61 

CD4519BC 

♦ NSC 

56 

- 85 

CD4001CN 

♦ NSC 

60 

- 5 

CD4020BCJ 

♦ NSC 

132 

- 10 

CD4032BF 

♦RCA 

159 - 30 

CD4071BCJ 

♦NSC 

58 

- 23 

CD4519BM 

♦ NSC 

56 

- 86 

CD4001MJ 

♦ NSC 

60 

- 6 

CD4020BCN 

♦ NSC 

132 

- 11 

CD4033AD 

♦RCA 

129 - 88 

CD4071BCN 

♦NSC 

58 

- 24 

CD4520BCJ 

♦ NSC 

132 

- 18 

CD4001MW 

♦NSC 

60 

- 7 

CD4020BD 

♦ RCA 

134 

- 46 

CD4033AE 

♦ RCA 

129 - 89 

CD4071BD 

♦ RCA 

58 

- 25 

CD4520BCN 

♦ NSC 

132 

- 19 

CD4001UBD 

♦ RCA 

55 

- 13 

CD4020BE 

♦ RCA 

134 

- 47 

CD4033AF 

♦RCA 

129 - 90 

CD4071BE 

♦ RCA 

58 

- 26 

CD4520BD 

♦ RCA 

133 

- 30 

CD4001UBE 

♦ RCA 

55 

- 14 

CD4020BF 

♦ RCA 

134 

- 48 

CD4033BD 

♦RCA 

137 - 44 

CD4071BF 

♦ RCA 

58 

- 27 

CD4520BE 

♦ RCA 

133 

- 31 

CD4001UBF 

♦ RCA 

55 

- 15 

CD4020BMJ 

♦ NSC 

132 

- 12 

CD4033BE 

♦RCA 

137 - 45 

CD4071BMJ 

mimsm 

58 

- 28 

CD4520BF 

♦ RCA 

133 

- 32 

CD4002AD 

♦ RCA 

60 

- 30 

CD4020BMW 

♦ NSC 

132 

- 13 

CD4033BF 

♦RCA 

137 - 46 

CD4071BMW 


58 

- 29 

CD4520BMJ 

♦ NSC 

132 

- 20 

CD4002AE 

♦ RCA 

60 

- 31 

CD4022AD 

♦ RCA 

137 

- 6 

CD4033BH 

♦ RCA 

137 - 47 

CD4072BD 

♦ RCA 

58 

- 30 

CD4520BMW 

♦ NSC 

132 

- 21 

CD4002AF 

♦ RCA 

60 

- 8 

CD4022AE 

♦ RCA 

137 

- 7 

CD4038AD 

♦ RCA 

159 - 18 

CD4072BE 

♦ RCA 

58 

- 31 

CD4522BC 

♦ NSC 

130 

- 18 

CD4002BD 

♦ RCA 

59 

■ 63 

CD4022AF 

♦ RCA 

137 

- 8 

CD4038AE 

♦RCA 

159 - 15 

CD4072BF 

♦ RCA 

58 

- 32 

CD4522BM 

♦ NSC 

130 

- 19 

CD4002BE 

♦RCA 

59 

- 64 

CD4022BCJ 

♦ NSC 

136 

- 85 

CD4038AF 

♦ RCA 

159 - 19 

CD4073BCJ 

♦ NSC 

55 

-103 

CD4526BC 

♦ NSC 

133 

- 17 

CD4002BF 

♦ RCA 

59 

- 65 

CD4022BCN 

♦ NSC 

136 

- 86 

CD4038BD 

♦ RCA 

159 - 31 

CD4073BCN 


55 

-104 

CD4526BM 

♦ NSC 

133 

- 18 

CD4002CJ 

♦NSC 

60 

- 9 

CD4022BD 

♦ RCA 

137 

-101 

CD4038BE 

♦ RCA 

159 - 32 

CD4073BD 

♦ RCA 

55 

-105 

CD4527BCJ 

♦ NSC 

156 

- 41 

CD4002CN 

♦ NSC 

60 

- 10 

CD4022BE 

♦ RCA 

137 

-102 

CD4038BF 

♦ RCA 

159 - 33 

CD4073BE 

♦ RCA 

55 

-106 

CD4527BCN 

♦ NSC 

156 

- 42 

CD4002MJ 

♦ NSC 

60 

- 11 

CD4022BF 

♦ RCA 

137 

-103 

CD4040AD 

♦RCA 

132 - 57 

CD4073BF 

♦RCA 

55 

-107 

CD4527BD 

♦ RCA 

156 

- 43 

CD4002MW 

♦NSC 

60 

- 12 

CD4022BMJ 

♦ NSC 

136 

- 87 

CD4040AE 

♦RCA 

132 - 58 

CD4073BMJ 

♦NSC 

55 

-108 

CD4527BE 

♦ RCA 

156 

- 44 

CD4002UBD 

♦ RCA 

61 

- 48 

CD4022BMW 

♦ NSC 

136 

- 88 

CD4040AF 

♦ RCA 

132 - 59 

CD4073BMW 

♦NSC 

55 

-109 

CD4527BF 

♦ RCA 

156 

- 45 

CD4002UBE 

♦RCA 

61 

- 49 

CD4023AD 

♦ RCA 

63 

- 56 

CD4040BCJ 

♦ NSC 

132 - 60 

CD4075BCJ 

♦ NSC 

58 

- 33 

CD4527BMJ 

♦ NSC 

156 

- 46 

CD4002UBF 

♦ RCA 

61 

- 50 

CD4023AE 

♦ RCA 

63 

- 57 

CD4040BCN 

♦ NSC 

132 - 61 

CD4075BCN 

♦ NSC 

58 

- 34 

CD4527BMW 

♦ NSC 

156 

- 47 

CD4007AD 

♦ RCA 

66 

- 39 

CD4023AF 

♦ RCA 

63 

- 41 

CD4040BD 

♦ RCA 

134 - 52 

CD4075BD 

♦ RCA 

58 

- 35 

CD4532BD#mil 

♦ RCA 

184 

- 50 

CD4007AE 

♦ RCA 

66 

- 40 

CD4023BCJ 

♦ NSC 

64 

- 5 

CD4040BE 

♦RCA 

134 - 53 

CD4075BE 

♦ RCA 

58 

- 36 

CD4532BE 

♦ RCA 

184 

- 51 

CD4007AF 

♦RCA 

66 

- 41 

CD4023BCN 

♦ NSC 

64 

- 6 

CD4040BF 

♦RCA 

134 - 54 

CD4075BF 

♦ RCA 

58 

- 37 

CD4532BF#mil 

♦ RCA 

184 

- 52 

CD4007C 

♦ NSC 

66 

- 48 

CD4023BD 

♦ RCA 

63 

- 22 

CD4040BMJ 

♦ NSC 

132 - 62 

CD4075BMJ 

♦NSC 

58 

- 38 

CD4532BH#mil 

♦ RCA 

184 

- 53 

CD4007M 

♦NSC 

66 

- 49 

CD4023BE 

♦ RCA 

63 

- 23 

CD4040BMW 

♦ NSC 

132 - 63 

CD4075BMW 


58 

- 39 

CD4532BK#mil 

♦ RCA 

184 

- 54 

CD4007UBD 

♦RCA 

66 

- 29 

CD4023BF 

♦ RCA 

63 

- 24 

CD4042AD 

♦ RCA 

175 - 28 

CD4076BC 


37 

- 8 

CD4536BD 

♦ RCA 

122 

- 82 

CD4007UBE 

RCA 

66 

- 30 

CD4023BMJ 

♦ NSC 

64 

- 7 

CD4042AE 

♦ RCA 

175 - 46 

CD4076BM 

♦NSC 

37 

- 9 

CD4536BE 

♦ RCA 

122 

- 83 

CD4007UBF 

RCA 

66 

- 31 

CD4023BMW 

♦ NSC 

64 

- 8 

CD4042AF 

♦ RCA 

175 - 29 

CD4077BD 

♦ RCA 

66 

- 1 

CD4536BF 

♦ RCA 

122 

- 84 

CD4008AD 

♦ RCA 

159 

- 89 

CD4023CJ 

♦ NSC 

63 

- 42 

CD4042BCJ 

♦ NSC 

174 - 98 

CD4077BE 

♦ RCA 

66 

- 2 

CD4536BH 

♦ RCA 

122 

- 85 

CD4008AE 

♦ RCA 

159 

- 99 

CD4023CN 

♦ NSC 

63 

- 43 

CD4042BCN 

♦ NSC 

174 - 99 

CD4077BF 

♦ RCA 

66 

- 3 

CD4538BD 

♦ RCA 

154 

- 65 

CD4008AF 

♦ RCA 

159 

- 90 

CD4023MJ 

♦ NSC 

63 

- 44 

CD4042BD 

♦ RCA 

175 - 7 

CD4078BD 

♦ RCA 

61 

- 64 

CD4538BE 

♦ RCA 

154 

- 66 

CD4008BCJ 

♦ NSC 

159 

- 59 

CD4023MW 

♦ NSC 

63 

- 45 

CD4042BE 

♦ RCA 

175 - 8 

CD4078BE 

♦ RCA 

61 

- 65 

CD4538BF 

♦ RCA 

154 

- 67 

CD4008BCN 

♦ NSC 

159 

- 60 

CD4023UBD 

RCA 

64 

- 72 

CD4042BF 

♦ RCA 

175 - 9 

CD4078BF 

♦ RCA 

61 

- 66 

CD4541BD 

♦ RCA 

122 

- 77 

CD4008BD 

♦ RCA 

159 

- 66 

CD4023UBE 

RCA 

64 

- 73 

CD4042BMJ 

♦ NSC 

174 -100 

CD4081BCJ 

♦ NSC 

55 

-110 

CD4541BE 

♦ RCA 

122 

- 78 

CD4008BE 

♦ RCA 

159 

- 67 

CD4023UBF 

RCA 

64 

- 74 

CD4042BMW 

♦ NSC 

174 -101 

CD4081BCN 


56 

- 1 

CD4541BF 

♦ RCA 

122 

- 79 

CD4008BF 

♦ RCA 

159 

- 68 

CD4024AD 

♦ RCA 

132 

-100 

CD4043AD 

♦ RCA 

175 - 33 

CD4081BD 

♦ RCA 

56 

- 2 

CD4541BH 

♦ RCA 

122 

- 80 

CD4008BMJ 

♦ NSC 

159 

■ 61 

CD4024AE 

♦ RCA 

132 

-101 

CD4043AE 

♦ RCA 

175 - 34 

CD4081BE 

♦ RCA 

56 

- 3 

CD4555BD 

RCA 

116 

- 51 

CD4008BMW 

♦ NSC 

159 

- 62 

CD4024AF 

♦ RCA 

132 

-102 

CD4043AF 

♦ RCA 

175 - 35 

CD4081BF 

♦ RCA 

56 

- 4 

CD4555BF 

RCA 

116 

- 52 

CD4011AD 

♦ RCA 

63 

- 52 

CD4024BCJ 

♦ NSC 

132 

- 53 

CD4043BD 

♦ RCA 

174 - 82 

CD4081BMJ 

♦ NSC 

56 

- 5 

CD4556BD 

RCA 

116 

- 53 

CD4011AE 

BELI 

63 

- 53 

CD4024BCN 

♦ NSC 

132 

- 54 

CD4043BE 

♦ RCA 

174 - 83 

CD4081BMW 


56 

- 6 

CD4556BE 

RCA 

116 

- 54 


♦ RCA 



CD4024BD 

♦ RCA 

134 

- 49 

CD4043BF 

♦ RCA 

174 - 84 

CD4082BD 

♦ RCA 

56 

- 7 

CD4556BF 

RCA 

116 

- 55 

CD4011AF 

BELI 

63 

- 31 

CD4024BE 

♦ RCA 

134 

- 50 

CD4043CJ 

♦ NSC 

175 - 36 

CD4082BE 

♦ RCA 

56 

- 8 

CD4585BD 

♦ RCA 

165 

- 40 


♦ RCA 



CD4024BF 

♦ RCA 

134 

- 51 

CD4043CN 

♦ NSC 

175 - 37 

CD4082BF 

♦ RCA 

56 

- 9 

CD4585BE 

♦ RCA 

165 

- 41 

CD4011BCJ 

♦ NSC 

64 

- 1 

CD4024BMJ 

♦ NSC 

132 

- 55 

CD4043MJ 

♦ NSC 

175 - 15 

CD4085BD 

♦ RCA 

57 

- 33 

CD4585BF 

♦ RCA 

165 

- 42 

CD4011BCN 

♦ NSC 

64 

- 2 

CD4024BMW 

♦ NSC 

132 

- 56 

CD4043MW 

♦ NSC 

175 - 16 

CD4085BE 

♦ RCA 

57 

- 34 

CD4585BH 

♦ RCA 

165 

- 43 

CD4011BD 

♦ RCA 

64 

■ 89 

CD4025AD 

♦ RCA 

60 

- 32 

CD4044AD 

♦ RCA 

174 - 22 

CD4085BF 

♦ RCA 

57 

- 35 

CD4723BCJ 

♦NSC 

175 

- 10 

CD4011 BE 

♦ RCA 

64 

- 90 

CD4025AF 

♦ RCA 

60 

- 13 

CD4044AE 

♦ RCA 

174 - 23 

CD4086BD 

♦ RCA 

57 

- 36 

CD4723BCN 

♦ NSC 

175 

- 11 



172 

■ 6 

CD4025BCJ 

♦ NSC 

60 

- 90 

CD4044AF 

♦ RCA 

174 - 24 

CD4086BE 

♦ RCA 

57 

- 37 

CD4723BMJ 

♦ NSC 

175 

- 12 

CD4011BF 

♦ RCA 

64 

- 91 

CD4025BCN 

♦ NSC 

60 

- 91 

CD4044BD 

♦ RCA 

174 - 85 

CD4086BF 

♦ RCA 

57 

- 38 

CD4723BMW 

♦NSC 

175 

- 13 

CD4011BMJ 

♦ NSC 

64 

- 3 

CD4025BD 

♦ RCA 

59 

- 66 

CD4044BE 

♦ RCA 

174 - 86 

CD4089BCJ 

♦NSC 

156 

- 53 

CD4724BCJ 

♦ NSC 

176 

- 16 

CD4011BMW 

♦ NSC 

64 

- 4 

CD4025BE 

♦ RCA 

59 

- 67 

CD4044BF 

♦ RCA 

174 - 87 

CD4089BCN 


156 

- 54 

CD4724BCN 

♦ NSC 

176 

- 17 

CD4011CJ 

♦ NSC 

63 

- 32 

CD4025BF 

♦ RCA 

59 

- 68 

CD4044CJ 

♦ NSC 

175 - 38 

CD4089BD 

♦ RCA 

156 

- 55 

CD4724BD 

♦ RCA 

175 

-102 

CD4011CN 

♦ NSC 

63 

- 33 

CD4025BMJ 

♦ NSC 

60 

- 92 

CD4044CN 

♦ NSC 

175 - 39 

CD4089BE 

♦ RCA 

156 

- 56 

CD4724BE 

♦ RCA 

175 

-103 

CD4011MJ 

♦ NSC 

63 

- 34 

CD4025BMW 

♦ NSC 

60 

- 93 

CD4044MJ 

♦ NSC 

175 - 17 

CD4089BF 

♦ RCA 

156 

- 57 

CD4724BF 

♦ RCA 

175 

-104 

CD4011MW 

♦ NSC 

63 

- 35 

CD4025CJ 

♦ NSC 

60 

- 14 

CD4044MW 

♦ NSC 

175 - 18 

CD4089BMJ 


156 

- 58 

CD4724BH 

♦ RCA 

175 

-105 

CD4011UBD 

RCA 

64 

- 66 

CD4025CN 

♦ NSC 

60 

- 15 

CD4045AD 

♦ RCA 

122 - 46 

CD4089BMW 


156 

- 59 

CD4724BMJ 

♦ NSC 

176 

- 18 

CD4011UBE 

RCA 

64 

- 67 

CD4025MJ 

♦ NSC 

60 

- 16 

CD4045AE 

♦ RCA 

122 - 47 

CD4093BD 

♦RCA 

62 

- 65 

CD4724BMW 

♦ NSC 

176 

- 19 

CD4011UBF 

RCA 

64 

- 68 

CD4025MW 

♦ NSC 

60 

- 17 

CD4045AF 

♦ RCA 

122 - 48 

CD4093BE 

♦RCA 

62 

- 66 

CD7217AC 

DTL 

135 

- 59 

CD4012AD 

♦ RCA 

63 

- 54 

CD4025UBD 

♦ RCA 

61 

- 51 

CD4045BD 

♦ RCA 

122 - 54 

CD4093BF 

♦RCA 

62 

- 67 

CD7217BC 

DTL 

135 

- 60 

CD4012AE 

BELI 

63 

- 55 

CD4025UBE 

♦ RCA 

61 

- 52 

CD4045BE 

♦ RCA 

122 - 55 

CD4095BD 

♦RCA 

35 

- 34 

CD7217C 

DTL 

135 

- 61 


♦ RCA 



CD4025UBF 

♦ RCA 

61 

- 53 

CD4045BF 

♦ RCA 

122 - 56 

CD4095BE 

♦ RCA 

35 

- 35 

CD7217CC 

DTL 

135 

- 62 

CD4012AF 

BELI 

63 

- 36 

CD4026AD 

♦ RCA 

137 

- 9 

CD4045BH 

♦ RCA 

122 - 57 

CD4095BF 

♦ RCA 

35 

- 36 

CD7224AC 

♦DTL 

136 

- 37 


♦ RCA 



CD4026AE 

♦ RCA 

137 

- 10 

CD4047AD 

♦ RCA 

154 - 54 

CD4096BD 

♦RCA 

35 

- 37 

CD7224C 

♦ DTL 

136 

- 38 

CD4012BD 

♦ RCA 

63 

- 19 

CD4026AF 

♦ RCA 

137 

- 11 

CD4047AE 

♦ RCA 

154 - 55 

CD4096BE 

♦ RCA 

35 

- 38 

CD7225AC 

♦ DTL 

136 

- 39 

CD4012BE 

♦ RCA 

63 

- 20 

CD4026BD 

♦ RCA 

137 

- 40 

CD4047AF 

♦ RCA 

154 - 56 

CD4096BF 

♦ RCA 

35 

- 39 

CD7225C 

♦ DTL 

136 

- 40 

CD4012BF 

♦ RCA 

63 

- 21 

CD4026BE 

♦ RCA 

137 

- 41 

CD4047BCJ 

♦ NSC 

154 - 24 

CD4098BD 

♦ RCA 

122 

- 20 

CD7227AC 

DTL 

135 

- 63 

CD4012CJ 

♦ NSC 

63 

- 37 

CD4026BF 

♦ RCA 

137 

- 42 

CD4047BCN 

♦ NSC 

154 - 25 

CD4098BE 

♦ RCA 

122 

- 21 

CD22011E 

♦ RCA 

185 

- 12 

CD4012CN 

♦ NSC 

63 

■ 38 

CD4026BH 

♦ RCA 

137 

- 43 

CD4047BD 

♦ RCA 

154 - 57 

CD4098BF 

♦ RCA 

122 

- 22 

CD40101BD 

♦ RCA 

172 

- 7 

CD4012MJ 

♦ NSC 

63 

- 39 

CD4027AD 

♦ RCA 

34 

- 39 

CD4047BE 

♦ RCA 

154 - 58 

CD4099BCJ 

♦ NSC 

176 

- 9 

CD40101BE 

♦ RCA 

172 

• 8 

CD4012MW 

♦ NSC 

63 

- 40 

CD4027AE 

♦ RCA 

34 

- 40 

CD4047BF 

♦ RCA 

154 - 59 

CD4099BCN 


176 

- 10 

CD40101BF 

♦ RCA 

172 

- 9 

CD4012UBD 

RCA 

64 

- 69 

CD4027AF 

♦ RCA 

34 

- 41 

CD4047BMJ 

♦ NSC 

154 - 26 

CD4099BD 

♦RCA 

176 

- 11 

CD40102BD 

♦ RCA 

129 

- 58 

CD4012UBE 

RCA 

64 

- 70 

CD4027BCJ 

♦ NSC 

34 

- 64 

CD4047BMW 

♦NSC 

154 - 27 

CD4099BE 

♦ RCA 

176 

- 12 

CD40102BE 

♦ RCA 

129 

- 59 

CD4012UBF 

RCA 

64 

- 71 

CD4027BCN 

♦ NSC 

34 

- 65 

CD4048AD 

♦ RCA 

182 - 92 

CD4099BF 

♦ RCA 

176 

- 13 

CD40102BF 

♦ RCA 

129 

- 60 

CD4013AD 

♦ RCA 

35 

- 55 

CD4027BD 

♦ RCA 

34 

- 66 

CD4048AE 

♦ RCA 

182 - 93 

CD4099BMJ 

♦NSC 

176 

- 14 

CD40103BD 

♦ RCA 

131 

- 66 

CD4013AE 

BELI 

35 

- 56 

CD4027BE 

♦ RCA 

34 

- 67 

CD4048AF 

♦ RCA 

182 - 94 

CD4099BMW 

♦ NSC 

176 

- 15 

CD40103BE 

♦ RCA 

131 

- 67 


♦ RCA 



CD4027BF 

♦ RCA 

34 

- 68 

CD4048BCJ 

♦ NSC 

182 - 95 

CD4502BD 

RCA 

66 

- 16 

CD40103BF 

♦ RCA 

131 

- 68 

CD4013AF 

BELI 

37 

- 25 

CD4027BMJ 

♦ NSC 

34 

- 69 

CD4048BCN 

♦ NSC 

182 - 96 

CD4502BE 

RCA 

66 

- 17 

CD40107BD 

♦ RCA 

62 

- 3 


♦ RCA 



CD4027BMW 

♦ NSC 

34 

- 70 

CD4048BD 

♦ RCA 

182 - 97 

CD4502BF 

RCA 

66 

- 18 

CD40107BE 

♦ RCA 

62 

- 4 

CD4013BCJ 

♦ NSC 

35 

- 69 

CD4028AD 

♦ RCA 

116 

-100 

CD4048BE 

♦ RCA 

182 - 98 

CD4508BD 

♦ RCA 

174 

- 74 

CD40107BF 

♦ RCA 

62 

- 5 

CD4013BCN 

♦ NSC 

35 

- 70 

CD4028AE 

♦ RCA 

116 

-101 

CD4048BF 

♦ RCA 

182 - 99 

CD4508BE 

♦ RCA 

174 

- 75 

CD40160BCJ 

NSC 

135 

- 92 

CD4013BD 

♦ RCA 

35 

- 71 

CD4028AF 

♦ RCA 

116 

-102 

CD4048BH 

♦ RCA 

182 -100 

CD4508BF 

♦ RCA 

174 

- 76 

CD40160BCN 

NSC 

135 

- 93 

CD4013BE 

♦ RCA 

35 

- 72 

CD4028BCJ 

♦ NSC 

116 

-103 

CD4048BMJ 

♦ NSC 

182 -101 

CD4510BCJ 

♦ NSC 

129 

- 91 

CD40160BD 

♦ RCA 

130 

- 52 

CD4013BF 

♦ RCA 

35 

- 73 

CD4028BCN 

♦ NSC 

116 

-104 

CD4048BMW 

♦ NSC 

182 -102 

CD4510BCN 

♦ NSC 

129 

- 92 

CD40160BE 

♦ RCA 

130 

- 53 

CD4013BMJ 

♦ NSC 

35 

. 74 

CD4028BD 

♦ RCA 

116 

-105 

CD4057AD 

♦ RCA 

168 - 1 

CD4510BD 

♦ RCA 

130 

-100 

CD40160BF 

♦ RCA 

130 

- 54 

CD4013BMW 

♦ NSC 

35 

- 75 

CD4028BE 

♦ RCA 

116 

-106 

CD4059AD 

♦ RCA 

156 - 17 

CD4510BE 

♦ RCA 

130 

-101 

CD40160BMJ 

♦ NSC 

136 

- 1 

CD4017AD 

♦ RCA 

136 

-100 

CD4028BF 

♦ RCA 

117 

- 1 

CD4059AE 

♦ RCA 

156 - 18 

CD4510BF 

♦RCA 

130 

-102 

CD40160BMW 

♦ NSC 

136 

- 2 

CD4017AE 

♦ RCA 

136 

-101 

CD4028BMJ 

♦ NSC 

117 

- 2 

CD4060AD 

♦ RCA 

131 - 83 

CD4510BMJ 

♦ NSC 

129 

- 93 

CD40161BCJ 

♦ NSC 

132 

-103 

CD4017AF 

♦ RCA 

136 

-102 

CD4028BMW 

♦ NSC 

117 

- 3 

CD4060AE 

♦ RCA 

131 - 80 

CD4510BMW 

♦ NSC 

129 

- 94 

CD40161BCN 

♦ NSC 

132 

-104 

CD4017BCJ 

♦ NSC 

137 

- 35 

CD4029AD 

♦ RCA 

138 

- 13 

CD4060AF 

♦ RCA 

131 - 84 

CD4514BC 

NSC 

116 

- 39 

CD40161BD 

♦ RCA 

133 

- 87 

CD4017BCN 

♦ NSC 

137 

- 36 

CD4029AE 

♦ RCA 

138 

- 14 

CD4060BCJ 

♦ NSC 

132 - 14 

CD4514BD 

♦ RCA 

116 

- 40 

CD40161BE 

♦ RCA 

133 

- 88 

CD4017BD 

♦ RCA 

137 

- 88 

CD4029AF 

♦ RCA 

138 

- 15 

CD4060BCN 

♦ NSC 

132 - 15 

CD4514BE 

♦ RCA 

116 

- 41 

CD40161BF 

♦RCA 

133 

- 89 

CD4017BE 

♦ RCA 

137 

- 89 

CD4029BCJ 

♦ NSC 

138 

- 9 

CD4060BD 

♦ RCA 

134 - 55 

CD4514BF 

♦ RCA 

116 

- 42 

CD40161BMJ 

♦ NSC 

132 

-105 

CD4017BF 

♦ RCA 

137 

- 90 

CD4029BCN 

♦ NSC 

138 

- 10 

CD4060BE 

♦ RCA 

134 - 56 

CD4514BH 

♦ RCA 

116 

- 43 

CD40161BMW 

♦NSC 

132 

-106 

CD4017BMJ 

♦ NSC 

137 

- 37 

CD4029BD 

♦ RCA 

130 

- 86 

CD4060BF 

♦ RCA 

134 - 57 

CD4514BM 

♦ NSC 

116 

- 44 

CD40162BCJ 

♦ NSC 

136 

- 3 

CD4017BMW 

♦ NSC 

137 

- 38 

CD4029BE 

♦ RCA 

130 

- 87 

CD4060BH 

♦ RCA 

134 - 58 

CD4515BC 


116 

- 45 

CD40162BCN 

♦ NSC 

136 

- 4 

CD4018AD 

♦ RCA 

136 

-103 

CD4029BF 

♦ RCA 

130 

- 88 

CD4060BMJ 

♦ NSC 

132 - 16 

CD4515BD 

♦RCA 

116 

- 46 

CD40162BD 

♦ RCA 

130 

- 55 

CD4018AE 

BELI 

136 

-104 

CD4029BMJ 

♦ NSC 

138 

- 11 

CD4060BMW 

♦ NSC 

132 - 17 

CD4515BE 

♦RCA 

116 

- 47 

CD40162BE 

♦ RCA 

130 

- 56 


♦ RCA 



CD4029BMW 

♦ NSC 

138 

- 12 

CD4063BD 

♦ RCA 

165 - 45 

CD4515BF 

♦RCA 

116 

- 48 

CD40162BF 

♦ RCA 

130 

- 57 

CD4018AF 

BELI 

137 

- 1 

CD4030AD 

♦ RCA 

65 

- 33 

CD4063BE 

♦ RCA 

165 - 46 

CD4515BH 

♦ RCA 

116 

- 49 

CD40162BMJ 

♦ NSC 

136 

- 5 


♦ RCA 



CD4030AE 

BELI 

65 

- 34 

CD4063BF 

♦ RCA 

165 - 47 

CD4515BM 

NSC 

116 

- 50 

CD40162BMW 

♦ NSC 

136 

- 6 

CD4018BCJ 

♦ NSC 

137 

- 2 


♦ RCA 



CD4068BD 

♦ RCA 

64 - 97 

CD4516BCJ 

♦NSC 

132 

- 64 

CD40163BCJ 

♦NSC 

132 

-107 

CD4018BCN 

♦NSC 

137 

- 3 

CD4030AF 

BELI 

65 

- 21 

CD4068BE 

♦ RCA 

64 - 98 

CD4516BCN 

♦NSC 

132 

- 65 

CD40163BCN 

♦NSC 

132 

-108 

CD4018BD 

♦ RCA 

137 

- 93 


♦ RCA 



CD4068BF 

♦ RCA 

64 - 99 

CD4516BD 

♦RCA 

135 

- 42 

CD40163BD 

♦RCA 

133 

- 90 

CD4018BE 

♦ RCA 

137 

- 94 

CD4030BD 

♦ RCA 

65 

- 52 

CD4069C 

♦ NSC 

66 - 42 

CD4516BE 

♦RCA 

135 

- 43 

CD40163BE 

♦ RCA 

133 

- 91 

CD4018BF 

♦ RCA 

137 

- 95 

CD4030BE 

♦ RCA 

65 

- 53 

CD4069M 

♦ NSC 

66 - 43 

CD4516BF 

♦RCA 

135 

• 44 

CD40163BF 

♦RCA 

133 

• 92 

CD4018BMJ 

♦ NSC 

137 

- 4 

CD4030BF 

♦ RCA 

65 

- 54 

CD4069UBD 

RCA 

66 • 32 

CD4516BMJ 

♦NSC 

132 

. 66 

CD40163BMJ 

♦NSC 

132 

-109 

CD4018BMW 


137 

- 5 

CD4030CJ 

♦ NSC 

65 

- 22 

CD4069UBE 

RCA 

66 • 33 

CD4516BMW 

♦NSC 

132 

- 67 

CD40163BMW 

♦NSC 

132 

-110 

CD4019BC 


56 

- 70 

CD4030CN 

♦ NSC 

65 

- 23 

CD4069UBF 

RCA 

66 - 34 

CD4518BCJ 


129 

- 75 

CD40174BC 

♦ NSC 

34 

- 35 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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D.A. T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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CD4017 
CD40174BE 
CD40174BF 
CD40174BM 
CD40175BC 
CD40175BD 
CD40175BE 
CD40175BF 
CD40175BH 
CD40175BM 
CD40181BD 
CD40181BE 
CD40181BF 
CD40181BH 
CD40182BD 
CD40182BE 
CD40182BF 
CD40192BCJ 
CD40192BCN 
CD40192BD 
CD40192BE 
CD40192BF 
CD40192BMJ 
CD40192BMW 
CD40193BCJ 
CD40193BCN 
CD40193BD 
CD40193BE 
CD40193BF 
CD40193BMJ 
CD40193BMW 
CDP1853CD 
CDP1853CD#mil 


CDP1853D 

CDP1853D#mil 

CDP1853E 

CDP1867E 

CDP1868E 

CDP1873CD 

CDP1873CE 

CM4000AD 

CM4000AE 

CM4001AD 

CM4001AE 

CM4002AD 

CM4002AE 

CM4008AD 

CM4008AE 

CM4011AD 

CM4011AE 

CM4012AD 

CM4012AE 

CM4013AD 

CM4013AE 

CM4017AD 

CM4017AE 

CM4018AD 

CM4018AE 

CM4019AD 

CM4019AE 

CM4020AD 

CM4020AE 

CM4022AD 

CM4022AE 

CM4023AD 

CM4023AE 

CM4024AD 

CM4024AE 

CM4025AD 

CM4025AE 

CM4026AD 

CM4026AE 

CM4027AD 

CM4027AE 

CM4028AD 

CM4028AE 

CM4029AD 

CM4029AE 

CM4030AD 

CM4030AE 

CM4032AD 

CM4032AE 

CM4033AD 

CM4033AE 

CM4037AD 

CM4037AE 

CM4038AD 

CM4038AE 

CM4040AD 

CM4040AE 

CM4047AD 

CM4047AE 

CM4047AF 

CM4048AD 

CM4048AE 

CP2143 

D3205 

D3404 

DM54HOOJ 

DM54H01J 

DM54H08J 

DM54H10J 

DM54H11J 

DM54H20J 

DM54H21J 

DM54H30J 

DM54H40J 

DM54H50J 

DM54H62J 

DM54H74J 


ri kqhr 


3. TYPE 


CROSS INDEX 


PSK 

hii 1 li'l — I i i II f Hiii Wni i w\ I— M I 11 


mm 

11 imill—M ■■ 

KU 

- 47 

DM54LS192W#mil 

e urn 

13 

77 

DM54L00W#mil ♦NSC 

94 

- 48 

NSC 



78 

DM54L02J ♦NSC 

89 

- 88 

DM54LS193J#mil 

148 

14 

36 

DM54L02W#mil NSC 

89 

- 89 

NSC 



37 

DM54L03J ♦NSC 

94 

- 49 

DM54LS193W#mil 

148 

15 

5 

DM54L10J ♦NSC 

94 

- 50 

NSC 



6 

DM54L10W#mii ♦NSC 

94 

- 51 

DM54LS196J#mil 

148 

79 

7 

DM54L20J ♦NSC 

94 

- 52 

NSC 



66 

DM54L20W#mil ♦NSC 

94 

- 53 

DM54LS196W#mil 

148 

80 

38 

DM54L30J ♦NSC 

94 

- 54 

NSC 



4 

DM54L42AJ ♦NSC 

119 

- 11 

DM54LS197J#mil 

148 

81 

5 

DM54L42AW#mil NSC 

120 

-100 

NSC 



12 

DM54L51J ♦NSC 

83 

- 18 

DM54LS197W#mil 

148 

82 

6 

DM54L54J ♦NSC 

83 

- 19 

NSC 



19 

DM54L54W#mil ♦NSC 

113 

- 71 

DM54LS259J#mil 

180 

100 

20 

DM54L55J ♦NSC 

83 

- 20 

NSC 



21 

DM54L55W#mil NSC 

113 

- 72 

DM54LS259W#mil 

180 

101 

7 

DM54L71J ♦NSC 

49 

- 80 

NSC 



8 

DM54L71 W#mil NSC 

49 

- 95 

DM54LS283J#mil 

161 

82 

42 

DM54L72J ♦NSC 

40 

- 68 

NSC 



43 

DM54L72W#mil ♦NSC 

47 

- 32 

DM54LS283W#mil 

161 

83 

44 

DM54L73J ♦NSC 

40 

- 69 

NSC 



9 

DM54L73W#mil NSC 

47 

- 33 

DM54LS290J#mil 

151 

69 

10 

DM54L74J ♦NSC 

50 

- 38 

NSC 



13 

DM54L74W#mil NSC 

53 

- 28 

DM54LS290W # mil 

151 

70 

14 

DM54L75AJ#mil NSC 

179 

- 27 

NSC 



74 

DM54L75AW#mil NSC 

179 

- 28 

DM54LS293J#mil 

148 

90 

75 

DM54L78J ♦NSC 

40 

- 70 

NSC 



76 

DM54L78W#mil NSC 

53 

- 29 

DM54LS293W#mil 

149 

1 

15 

DM54L85J ♦NSC 

166 

- 76 

NSC 



16 

DM54L85W#mil ♦NSC 

166 

- 77 

DM54LS373J#mil 

179 

97 

33 

DM54L86J ♦NSC 

111 

- 17 

NSC 



55 

DM54L86W#mil ♦NSC 

111 

- 18 

DM54LS373W#mil 

179 

98 


DM54L90J NSC 

140 

- 22 

NSC 



34 

DM54L90W#mil NSC 

152 

- 43 

DM54LS374J#mil 

180 

38 

56 

DM54L93J NSC 

145 

- 43 

NSC 



35 

DM54 L93W# mil NSC 

152 

- 44 

DM54LS374W#mil 

180 

39 

57 

DM54L154AF ♦NSC 

118 

- 43 

NSC 



36 

DM54L154AF # mil 

120 

-101 

DM54LS390J#mil 

142 

62 

58 

♦ NSC 



NSC 



19 

DM54L154AJ#mil 

120 

-102 

DM54LS390W#mil 

142 

63 

18 

♦ NSC 



NSC 



56 

DM54L192J ♦NSC 

140 

- 24 

DM54LS393J#mil 

148 

47 

57 

DM54L192J#mil 

145 

- 17 

NSC 



16 

♦ NSC 



DM54 LS393W# mil 

148 

48 

17 

DM54L192W#mil 

140 

- 25 

NSC 



18 

♦ NSC 



DM54S160J#mil NSC 

151 

83 

19 

DM54L193J ♦NSC 

145 

- 18 

DM54S160W#mil NSC 

151 

84 

20 

DM54L193J#mil 

145 

- 19 

DM54S162J#mil NSC 

151 

85 

21 

♦ NSC 



DM54S162W # mil NSC 

151 

86 

91 

DM54L193W#mil 

145 

- 20 

DM54S163J#mil NSC 

149 

47 

100 

♦ NSC 



DM54S163W#mil NSC 

149 

48 

29 

DM54LS77W#mil NSC 

178 

- 62 

DM54S174J#mil NSC 

53 

53 

30 

DM54LS83AJ#mil 

161 

- 80 

DM54S174W#mil NSC 

53 

54 

31 

NSC 



DM54S175J#mil NSC 

53 

55 

32 

DM54LS83AW#mil 

161 

- 81 

DM54S175W#mil NSC 

53 

56 

21 

NSC 



DM54S181 J#mil NSC 

169 

78 

22 

DM54LS85J#mil NSC 

166 

- 15 

DM54S182J#mil NSC 

170 

43 

18 

DM54LS85W#mil NSC 

166 

- 16 

DM54S196J#mil NSC 

149 

54 

19 

DM54LS90J#mil 

152 

- 14 

DM54S196W#mil NSC 

149 

55 

24 

♦ NSC 



DM54S197J#mil NSC 

149 

56 

25 

DM54LS90W#mil 

152 

- 15 

DM54S197W#mil NSC 

129 

3 

6 

♦ NSC 



DM54S280J#mil NSC 

173 

17 

7 

DM54LS92J#mil NSC 

152 

- 16 

DM54S280W # mil NSC 

173 

18 

10 

DM54LS92W#mil NSC 

152 

- 17 

DM54S283J#mil NSC 

161 

19 

11 

DM54LS93J#mil NSC 

152 

- 18 

DM54S283W # mil NSC 

161 

20 

26 

DM54LS93W#mil NSC 

152 

- 19 

DM54S373J#mil NSC 

179 

52 

27 

DM54LS154F#mil 

120 

-103 

DM54S373W# mil NSC 

179 

53 

33 

NSC 



DM54S381 J#mil NSC 

169 

76 

34 

DM54LS154J#mil 

120 

-104 

DM74H00N ♦NSC 

99 

22 

12 

NSC 



DM74H01J ♦NSC 

99 

23 

13 

DM54LS155J#mil 

119 

- 22 

DM74H01N ♦NSC 

99 

24 

22 

NSC 



DM74H08N ♦NSC 

77 

83 

23 

DM54LS155W#mil 

119 

- 23 

DM74H10N NSC 

99 

25 

20 

NSC 



DM74H11N ♦NSC 

77 

84 

21 

DM54LS156J#mil 

119 

- 24 

DM74H20N ♦NSC 

99 

26 

2 

NSC 



DM74H21N ♦NSC 

77 

85 

3 

DM54LS156W#mil 

119 

- 25 

DM74H22N ♦NSC 

99 

27 

4 

NSC 



DM74H30N ♦NSC 

99 

28 

5 

DM54LSl60AJ#mil 

151 

- 43 

DM74H40N ♦NSC 

99 

29 


NSC 

DM 54 LS160AW # mil 

NSC 

DM54LS161 AJ#mil 

NSC 

DM54LS161 AW#mil 

NSC 

DM54LS162AJ#mil 

NSC 

DM54LS162AW#mil 

NSC 

DM54LSl63AJ#mil 

NSC 

DM54LSl63AW#mil 

NSC 

DM54 LSI 74J#mil 

NSC 

DM54LS174W#mil 

NSC 

DM54LS175J#mil 

NSC 

DM54LS175W#mil 

NSC 

DM54LS190J#mil 

NSC 

DM54LS190W#mil 

NSC 

DM54LS191J#mil 

NSC 

DM54LS191 W#mii 

NSC 

DM54LS192J#mil 

NSC 


DM74H50N 

DM74H51N 

DM74H62N 

DM74H74N 

DM74L00N 

DM74L02N 

DM74L03N 

DM74L10N 

DM74L20N 

DM74L30N 

DM74L42AN 

DM74L51N 

DM74L54N 

DM74L55N 

DM74L71N 

DM74L72N 

DM74L73J 

DM74L73N 

DM74L74N 

DM74L78N 

DM74L85N 

DM74L85W 

DM74L86N 

DM74L90N 

DM74L93N 

DM74L123N 

DM74L154AN 

DM74L192N 

DM74L193N 

DM74LS75N 

DM74LS83AN 

DM74LS85N 

DM74LS92N 

DM74LS93N 


♦ NSC 83 

NSC 113 
NSC 51 

♦ NSC 94 

♦ NSC 89 

♦ NSC 94 

♦ NSC 94 

♦ NSC 94 

♦ NSC 94 

NSC 119 

♦ NSC 83 

♦ NSC 83 

♦ NSC 83 

♦ NSC 49 

♦ NSC 40 

♦NSC 40 

♦ NSC 40 

♦ NSC 50 

♦ NSC 40 

NSC 166 
NSC 166 

♦ NSC 111 

NSC 140 
NSC 145 
NSC 124 
NSC 118 
NSC 140 
NSC 145 
NSC 178 
NSC 161 
NSC 166 
NSC 152 


DM74LS154 
DM74LS155N 
DM74LS156N 
DM74LS160AN 
DM74LS161 AN 
DM74LS162AN 
DM74LS163AN 
DM74LS174N 
DM74LS175N 
DM74LS190N 
DM74LS191N 
DM74LS192N 
DM74LS193N 
DM74LS196N 
DM74LS197N 
DM74LS259N 
DM74LS283N 
DM74LS290N 
DM74LS293N 
DM74LS373N 
DM74LS374N 
DM74LS390N 
DM74LS393N 
DM74S00N 
DM74S03N 
DM74S10N 
DM74S11N 
DM74S15N 
DM74S20N 
DM74S22N 
DM74S40N 
DM74S64N 
DM74S65N 
DM74S74N 
DM74S86N 
DM74S112N 
DM74S113N 
DM74S114N 
DM74S135N 
DM74S140N 
DM74S160N 
DM74S161N 
DM74S162N 
DM74S163N 
DM74S174N 
DM74S175N 
DM74S181N 
DM74S182N 
DM74S196N 
DM74S197N 
DM74S280N 
DM74S283N 
DM74S373N 
DM74S374N 
DM74S381N 
DM75L11D 
DM75L11F 
DM75L11 J#mil 
DM75L11N 
DM75L11W#mil 
DM75L12F 
DM75L12J 
DM75L12N 
DM75L12W#mil 
DM75L52F 
DM75L52J 
DM75L52N 
DM75L52W#mil 
DM75L54F 
DM75L54J 
DM75L54N 
DM75L54W#mil 
DM75L60J#mil 
DM75L60W#mil 
DM75L63J#mil 
DM75L63W#mil 
DM76L13J#mil 
DM76L13W#mil 
DM76L24J 
DM76L24N 
DM76L75F 
DM76L75J 
DM76L75N 
DM76L75W#mil 
DM76L76F 
DM76L76J 
DM76L76N 
DM76L76W#mil 
DM76L93F 
DM76L93J 
DM76L93N 
DM80L06N 
DM85L11D 
DM85L11F 
DM85L11N 
DM85L12F 
DM85L12J 
DM85L12N 
DM85L52F 
DM85L52J 
DM85L52N 
DM85L54F 
DM85L54J 
DM85L54N 
DM85L60N 
DM85L63N 
DM86L13N 
DM86L24J 
DM86L24N 
DM86L75F 
DM86L75J 
DM86L75N 
DM86L76F 
DM86L76J 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




DM86L93F 

DM86L93J 

DM86L93N 

DM1800N 

DM1801N 

DM5400J 

DM5400W 

DM5401J 

DM5401W 

DM5402J 

DM5402W 

DM5403J 

DM5408J 

DM5408W 

DM5409J 

DM5409W 

DM5410J 

DM5410W 

DM5411J 

DM5420J 

DM5420W 

DM5423J 

DM5423W 

DM5425J 

DM5425W 

DM5427J 

DM5427W 

DM5430J 

DM5430W 

DM5432J 

DM5432W 

DM5437J 

DM5437W 

DM5438J 

DM5438W 

DM5440J 

DM5440W 

DM5441AJ 

DM5441 AW 

DM5442J 

DM5442W 

DM5445J 

DM5445W 

DM5450J 

DM5450W 

DM5451J 

DM5451W 

DM5453J 

DM5453W 

DM5454J 

DM5454W 

DM5460J 

DM5460W 

DM5470J 

DM5470W 

DM5472J 

DM5472W 

DM5473J 

DM5473W 

DM5474J 

DM5474W 

DM5475J 

DM5475W 

DM5476J 

DM5476W 

DM5483J 

DM5483W 

DM5485J#mil 

DM5485W#mil 

DM5486J 

DM5486W 

DM5490AJ#mil 

DM5490J 

DM5490W 

DM5492AJ#mil 

DM5492AW#mil 

DM5492J 

DM5492W 

DM5493AJ#mil 

DM5493AW#mil 

DM5493J 

DM5493W 

DM7091J 

DM7091N 

DM7091W 

DM7092J 

DM7092N 

DM7092W 

DM7130D 

DM7130F 

DM7130F#mil 

DM7130J#mil 

DM7131J 

DM7131N 

DM7131W 

DM7136J 

DM7136W 

DM7160D 

DM7160J#mil 

DM7160W 

DM7160W# mil 

DM7200J 

DM7200N 

DM7200W 

DM7220J 

DM7220N 

DM7220W 

DM7280J 

DM7280W 

DM7281J 

DM7281W 

DM7400N 

DM7401N _ 


iPq&Line 

145 

- 42 

145 

- 48 

145 

- 49 

145 

- 50 

69 

- 5 

69 

- 6 

99 

- 37 

99 

- 38 

99 

- 39 

99 

- 40 

90 

- 78 

90 

- 79 

99 

- 41 

77 

- 88 

77 

- 89 

77 

- 90 

77 

- 91 

99 

- 42 

99 

- 43 

78 

- 1 

99 

- 44 

99 

- 45 

90 

- 80 

91 

- 1 

91 

- 2 

91 

- 3 

91 

- 4 

91 

- 5 

99 

- 46 

99 

- 47 

87 

- 87 

87 

- 88 

99 

- 48 

99 

- 49 

99 

- 50 

99 

- 51 

99 

- 52 

99 

- 53 

119 

- 28 

119 

- 29 

119 

- 30 

119 

- 31 

119 

- 32 

119 

- 33 

83 

- 98 

83 

- 99 

83 

-100 

83 

-101 

83 

-102 

83 

-103 

83 

-104 

83 

-105 

113 

- 87 

113 

- 88 

49 

- 60 

49 

- 61 

49 

- 62 

49 

- 63 

42 

-108 

43 

- 1 

51 

- 60 

51 

- 61 

177 

- 47 

177 

- 48 

43 

- 2 

43 

- 3 

162 

- 19 

162 

- 20 

166 

- 13 

166 

- 14 

111 

- 77 

111 

- 78 

152 

- 22 

143 

- 61 

143 

- 62 

152 

- 23 

152 

- 24 

152 

- 76 

152 

- 77 

152 

- 25 

152 

- 26 

150 

- 24 

150 

- 25 

99 

- 54 

99 

- 55 

99 

- 56 

99 

- 57 

99 

- 58 

99 

- 59 

167 

- 1 

167 

- 2 

167 

- 6 

167 

- 7 

165 

-103 

165 

-104 

165 

-105 

165 

-106 

165 

-107 

166 

- 96 

167 

- 8 

166 

- 97 

167 

- 9 

166 

- 48 

166 

- 49 

166 

- 50 

173 

- 39 

173 

- 40 

173 

- 41 

149 

- 10 

149 

- 11 

143 

- 39 

143 

- 40 

99 

- 60 

99 

- 61 


D.A.T.A. 
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3. 

TYPE 

NO. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


Til 3 Sts! 

ESE— 



B*E31i3i 



B*E3133 

TYPE No. 






BEl 

1 ■] 7, IiW 

■n'k'W 

9T 

- 6 

DM8553W 

mmsm 

LiJJ 

- 3 

DM54191W#mil 


146 

- 54 

ED9 " 


184 

- 45 

I HI HI 1 — 

♦FSC 

ITT 

- 7 

DM7403N 


99 

- 62 

DM8554J 

NSC 

150 

- 99 

DM54192W 

♦ NSC 

142 

- 13 

ED11 

STX 

184 

- 46 

F10579DM 

♦FSC 

170 

- 35 

DM7408N 

■IS 

78 

- 2 

DM8554N 

NSC 

150 

-100 

DM54193J#mil 

♦ NSC 

146 

- 55 

EDI 5 

STX 

184 

- 47 

F10579FM 

♦FSC 

170 

- 36 

DM7409N 

♦ NSC 

78 

- 3 

DM8554W 

NSC 

150 

-101 

DM54193W 

♦ NSC 

147 

- 84 

ESM381 

THEF 

182 

- 2 

F10580DM 

♦ FSC 

160 

- 28 

DM741 ON 

♦ NSC 

99 

- 63 

DM8555N 

NSC 

142 

- 97 

DM54193W#mil 

♦ NSC 

146 

- 56 

ESM382 

THEF 

183 

- 33 

F10580FM 

♦FSC 

160 

- 29 

DM741 IN 

♦ NSC 

78 

- 4 

DM8556N 

NSC 

149 

- 31 

DM54196J 

NSC 

142 

- 98 

ESM383 

THEF 

66 

- 90 

FI 0581 DM 

♦ FSC 

168 

- 35 

DM7420N 

♦ NSC 

99 

- 64 

DM8560J 

♦ NSC 

142 

- 11 

DM54197J 

NSC 

142 

- 99 

F11C01FC 

FSC 

73 

- 15 

FI 0581 FM 

♦ FSC 

168 

- 36 

DM7423N 

NSC 

91 

- 7 

DM8560N 

♦ NSC 

142 

- 12 

DM54197J#mil 

NSC 

149 

- 32 

F11C05DC 

FSC 

157 

- 74 

F10610DM 

♦ FSC 

72 

- 22 

DM7425N 

NSC 

91 

- 8 

DM8563J 

♦ NSC 

147 

- 82 

DM54259J#mil 

NSC 

180 

- 41 

F11C05DM 

FSC 

157 

- 73 

F10610FM 

♦ FSC 

72 

- 23 

DM7427N 

NSC 

91 

- 9 

DM8563N 

♦ NSC 

147 

- 83 

DM54259W#mil 

NSC 

180 

- 42 

F11C06DC 

FSC 

39 

- 70 

F10611DM 

♦ FSC 

73 

- 78 

DM7430N 

♦ NSC 

99 

- 65 

DM8601J 

♦ NSC 

125 

- 19 

DM74107J 

♦ NSC 

43 

- 7 

F11C24DC 

FSC 

154 

- 81 

F10611FM 

♦FSC 

73 

- 79 

DM7432N 

NSC 

87 

- 89 

DM8601N 

♦ NSC 

125 

- 20 

DM74107N 

♦ NSC 

43 

- 8 

F11C24DM 

FSC 

154 

- 82 

FI 0631 DM 

♦FSC 

39 

- 21 

DM7437N 

NSC 

99 

- 66 

DM8601W 

♦ NSC 

125 

- 21 

DM74121J 

NSC 

127 

- 17 

F11C58DC 

FSC 

154 

- 83 

FI 0631 FM 

♦FSC 

39 

- 22 

DM7438N 

NSC 

99 

- 67 

DM8602J 

NSC 

125 

- 22 

DM74121N 

NSC 

127 

- 18 

F11C70DC 

FSC 

39 

- 71 

F95002DC 

FSC 

73 

- 46 

DM7440N 

♦ NSC 

99 

- 68 

DM8602N 

NSC 

125 

- 23 

DM74123N 

NSC 

124 

- 68 

F11C70DM 

FSC 

39 

- 72 

F95003DC 

FSC 

73 

- 47 

DM7441 AN 

♦ NSC 

119 

• 34 

DM8602W 

NSC 

125 

- 24 

DM74141J 

♦ NSC 

119 

■ 46 

F11C83DC 

FSC 

183 

- 98 

F95004DC 

FSC 

74 

- 32 

DM7442N 

♦ NSC 

119 

- 35 

DM8613N 

NSC 

53 

- 63 

DM74141N 

♦ NSC 

119 

- 47 

F11C90DC 

FSC 

183 

- 99 

F95010DC 

♦FSC 

139 

- 13 

DM7445N 

NSC 

119 

- 36 

DM881 ON 

♦ NSC 

110 

- 65 

DM74141W 

♦ NSC 

119 

- 48 

F11C90DM 

FSC 

183 

-100 

F95016DC 

♦FSC 

139 

- 25 

DM7450N 

♦ NSC 

83 

-106 

DM881 IN 

♦ NSC 

110 

- 66 

DM74145J 

NSC 

119 

- 49 

F11C91DC 

FSC 

183 

-101 

F95029DC 

FSC 

39 

- 51 

DM7451N 

♦ NSC 

83 

-107 

DM8819J 

♦ NSC 

78 

- 8 

DM74145N 

NSC 

119 

- 50 

F11C91DM 

FSC 

183 

-102 

F95101DC 

FSC 

73 

- 48 

DM7453N 

♦ NSC 

83 

-108 

DM8819N 

♦ NSC 

78 

- 9 

DM74145W 

NSC 

119 

- 51 

F10010DM 

♦ FSC 

139 

- 11 

F95102DC 

FSC 

74 

- 33 

DM7454N 

♦ NSC 

83 

-109 

DM8819W 

♦ NSC 

78 

- 10 

DM74147J 

NSC 

184 

- 63 

F10010FM 

♦FSC 

139 

- 12 

F95103DC 

FSC 

72 

- 39 

DM7460N 

♦ NSC 

113 

- 89 

DM8853J 

NSC 

125 

- 71 

DM74147N 

NSC 

184 

- 64 

F10016DC 

♦ FSC 

139 

- 22 

F95105DC 

FSC 

73 

- 49 

DM7470N 

NSC 

49 

- 64 

DM8853N 

NSC 

125 

- 72 

DM74147W 

NSC 

184 

- 65 

F10016DM 

♦ FSC 

139 

- 23 

F95106DC 

FSC 

74 

- 34 

DM7472N 

♦ NSC 

49 

- 65 

DM8853W 

NSC 

125 

- 73 

DM74148J 

NSC 

184 

- 66 

F10016FM 

♦ FSC 

139 

- 24 

F95107DC 

FSC 

74 

- 78 

DM7473N 

♦ NSC 

43 

- 4 

DM8875AJ.BJ 

NSC 

163 

- 46 

DM74148N 

NSC 

184 

- 67 

F10100DC 

♦ FSC 

74 

- 44 

F95109DC 

FSC 

73 

- 50 

DM7474N 

♦ NSC 

51 

- 62 

DM8675AN.BN 

NSC 

163 

- 47 

DM74148W 

NSC 

184 

- 68 

FI 0101 DC 

♦ FSC 

73 

- 16 

F95110DC 

FSC 

72 

- 40 

DM7475N 

♦ NSC 

177 

- 49 

DM8898N 

NSC 

183 

- 25 

DM74154F 

♦ NSC 

120 

- 77 

F10102DC 

♦ FSC 

74 

- 1 

F95111DC 

FSC 

74 

- 35 

DM7476N 

♦ NSC 

43 

- 5 

DM8899N 

NSC 

183 

- 26 

DM74154J 

♦ NSC 

120 

- 78 

F10103DC 

♦ FSC 

74 

- 2 

F95130DC 

♦FSC 

176 

- 84 

DM7483N 

♦ NSC 

162 

- 21 

DM9002CJ 

NSC 

93 

- 88 

DM74154N 

♦ NSC 

120 

- 79 

F10104DC 

FSC 

71 

-106 

F95231DC 

♦FSC 

39 

- 89 

DM7485N 

NSC 

166 

- 24 

DM9002CN 

NSC 

93 

- 89 

DM74155N 

NSC 

119 

- 52 

F10105DC 

FSC 

73 

- 17 

F100101DC 

♦FSC 

71 

- 57 

DM7486N 

♦ NSC 

111 

- 79 

DM9003CJ 

NSC 

93 

- 90 

DM74156N 

NSC 

119 

- 53 

F10106DC 

FSC 

74 

- 3 

FI00101FC 

♦FSC 

71 

- 58 

DM7490AN 

NSC 

152 

- 27 

DM9003CN 

NSC 

93 

- 91 

DM74160AN 

NSC 

151 

- 62 

F10107DC 

FSC 

74 

- 71 

F100102DC 

♦FSC 

71 

- 59 

DM7490N 

♦ NSC 

143 

- 63 

DM9004CJ 

NSC 

93 

- 92 

DM74160N 

NSC 

142 

- 65 

F10109DC 

♦ FSC 

73 

- 18 

F100102FC 

♦FSC 

71 

- 60 

DM7492AN 

NSC 

152 

- 28 

DM9004CN 

NSC 

93 

- 93 

DM74161 AN 

NSC 

148 

- 59 

F10110DC 

♦ FSC 

72 

- 25 

F100107DC 

♦FSC 

71 

- 92 

DM7492N 

♦ NSC 

152 

- 78 

DM9005CJ 

NSC 

83 

- 5 

DM74161N 

NSC 

148 

- 60 

F10111DC 

♦ FSC 

74 

- 4 

F100107FC 

♦FSC 

71 

- 93 

DM7493AN 

NSC 

152 

- 29 

DM9005CN 

NSC 

83 

- 6 

DM74162AN 

NSC 

151 

- 63 

F10113DC 

♦ FSC 

74 

- 55 

F100117DC 

♦ FSC 

71 

- 30 

DM7493N 

♦ NSC 

152 

- 67 

DM9006CJ 

NSC 

113 

- 66 

DM74162N 

NSC 

142 

- 66 

F10117DC 

♦ FSC 

72 

- 73 

F100117FC 

♦ FSC 

71 

- 31 

DM7511J 

NSC 

51 

- 63 

DM9006CN 

NSC 

113 

- 67 

DM74163AN 

NSC 

151 

- 64 

F10118DC 

♦ FSC 

72 

- 57 

F100118DC 

♦ FSC 

72 

- 83 

DM751 IN 

NSC 

51 

- 64 

DM9008CJ 

NSC 

83 

- 7 

DM74163N 

NSC 

148 

- 61 

F10119DC 

♦ FSC 

72 

- 58 

F100118FC 

♦ FSC 

72 

- 84 

DM7511W 

NSC 

51 

- 65 

DM9008CN 

NSC 

83 

- 8 

DM74174N 

NSC 

53 

- 67 

F10121DC 

♦ FSC 

72 

- 74 

F100130DC 

♦FSC 

176 

- 45 

DM7512J 

NSC 

49 

- 40 

DM9009CJ 

NSC 

93 

- 94 

DM74175N 

NSC 

53 

- 68 

F10130DC 

♦ FSC 

176 

- 81 

F100130FC 

♦FSC 

176 

- 46 

DM7512N 

NSC 

49 

- 41 

DM9009CN 

NSC 

93 

- 95 

DM74176J 

NSC 

149 

- 15 

FI 0131 DC 

♦ FSC 

39 

- 73 

F100131DC 

♦ FSC 

39 

- 25 

DM7512W 

NSC 

49 

- 42 

DM9012CJ 

NSC 

93 

- 96 

DM74176N 

NSC 

149 

- 16 

F10133DC 

♦ FSC 

176 

- 88 

F100131FC 

♦FSC 

39 

- 26 

DM7552J 

NSC 

144 

- 22 

DM9012CN 

NSC 

93 

- 97 

DM74176W 

NSC 

149 

- 17 

F10135DC 

♦ FSC 

39 

- 46 

FI 00150DC 

♦FSC 

176 

- 47 

DM7552W 

NSC 

144 

- 23 

DM9016CJ 

NSC 

115 

- 26 

DM74177J 

NSC 

143 

- 44 

F10136DC 

♦ FSC 

139 

- 45 

F100150FC 

♦FSC 

176 

- 48 

DM7553J 

NSC 

180 

-108 

DM9016CN 

NSC 

115 

- 27 

DM74177N 

NSC 

143 

- 45 

F10137DC 

♦ FSC 

139 

- 33 

FI 00151 DC 

FSC 

39 

- 23 

DM7553W 

NSC 

180 

-109 

DM9093N 

NSC 

38 

- 9 

DM74177W 

NSC 

143 

- 46 

F10153DC 

♦ FSC 

176 

- 89 

FI00151FC 

FSC 

39 

- 24 

DM7554J 

NSC 

150 

- 97 

DM9094N 

NSC 

38 

- 10 

DM74180J 

NSC 

173 

- 44 

FI 0160 DC 

♦ FSC 

172 

- 41 

F100155DC 

FSC 

176 

- 64 

DM7554W 

NSC 

150 

- 98 

DM9097N 

NSC 

38 

- 11 

DM74180N 

NSC 

173 

- 45 

FI 0166 DC 

♦ FSC 

165 

- 77 

F100155FC 

FSC 

176 

- 63 

DM7555J#mil 

NSC 

151 

- 54 

DM9099N 

NSC 

38 

- 12 

DM74180W 

NSC 

173 

- 46 

F10168DC 

♦ FSC 

176 

-104 

FI 00156DC 

FSC 

184 

- 48 

DM7555N 

NSC 

142 

- 96 

DM9301J 

NSC 

119 

- 40 

DM74181J 

NSC 

169 

- 30 

F10170DC 

♦ FSC 

172 

- 53 

F100156FC 

FSC 

184 

- 49 

DM7555W#mil NSC 

151 

- 55 

DM9301N 

NSC 

119 

- 41 

DM74181N 

NSC 

169 

- 31 

F10175DC 

♦ FSC 

177 

- 5 

FI 00160DC 

♦ FSC 

172 

- 33 

DM7556J#mil 

♦ NSC 

148 

- 50 

DM9301W 

NSC 

116 

- 21 

DM74184N 

NSC 

183 

- 31 

F10179DC 

♦ FSC 

170 

- 34 

F100160FC 

♦ FSC 

172 

- 34 

DM7556N 

♦ NSC 

149 

- 30 

DM9310J#mil 

NSC 

151 

- 57 

DM74185AN 

NSC 

183 

- 32 

FI 0180 DC 

♦ FSC 

160 

- 27 

FI 00166DC 

♦ FSC 

165 

- 72 

DM7556W#mil ♦NSC 

148 

- 51 

DM9310W#mil 

NSC 

151 

- 58 

DM74190J 

NSC 

141 

- 30 

FI 0181 DC 

♦ FSC 

168 

- 34 

F100166FC 

♦ FSC 

165 

- 73 

DM7560J 

♦ NSC 

142 

- 9 

DM9316J#mil 

NSC 

148 

- 53 

DM74190N 

NSC 

141 

- 31 

F10210DC 

♦ FSC 

72 

- 26 

F100170DC 

FSC 

117 

- 73 

DM7560W 

♦ NSC 

142 

- 10 

DM9316W#mil 

NSC 

148 

- 54 

DM74190W 

NSC 

141 

- 32 

F10211DC 

♦ FSC 

74 

- 5 

F100170FC 

FSC 

117 

- 74 

DM7563J 

♦ NSC 

147 

- 80 

DM9334J 

NSC 

180 

- 69 

DM74191J 

NSC 

146 

- 57 

FI 0231 DC 

♦ FSC 

39 

- 74 

F100179DC 

♦ FSC 

170 

- 29 

DM7563W 

♦ NSC 

147 

- 81 

DM9334W 

NSC 

180 

- 70 

DM74191N 

NSC 

146 

- 58 

F10500DM 

♦ FSC 

74 

- 42 

F100179FC 

♦FSC 

170 

- 30 

DM7613J#mil 

NSC 

53 

- 61 

DM9601J 

♦ NSC 

125 

- 5 

DM74191W 

NSC 

146 

- 59 

F10500FM 

♦ FSC 

74 

- 43 

F100180DC 

♦ FSC 

160 

- 9 

DM7613W#mil NSC 

53 

- 62 

DM9601N 

♦ NSC 

125 

- 6 

DM74192J 

NSC 

142 

- 14 

FI 0501 DM 

♦ FSC 

72 

- 97 

F100180FC 

♦ FSC 

160 

- 10 

DM7819J 

♦ NSC 

78 

- 5 

DM9601W 

♦ NSC 

125 

- 7 

DM74192N 

NSC 

142 

- 15 

F10501FM 

♦ FSC 

72 

- 98 

F100181DC 

♦ FSC 

168 

- 14 

DM7819N 

♦ NSC 

78 

- 6 

DM9602J 

♦ NSC 

125 

- 8 

DM74193J 

NSC 

147 

- 85 

F10502DM 

♦ FSC 

73 

- 70 

FI00181FC 

♦ FSC 

168 

- 15 

DM7819W 

♦ NSC 

78 

- 7 

DM9602N 

♦ NSC 

125 

- 9 

DM74193N 

NSC 

147 

- 86 

F10502FM 

♦ FSC 

73 

- 71 

F100182DC 

♦ FSC 

160 

- 13 

DM7853J 

NSC 

125 

- 69 

DM9602W 

NSC 

125 

- 10 

DM74196N 

NSC 

142 

-100 

F10503DM 

♦ FSC 

73 

- 72 

F100182FC 

♦FSC 

160 

- 14 

DM7853W 

NSC 

125 

- 70 

DM10101J 

NSC 

73 

- 51 

DM74197N 

NSC 

142 

-101 

F10503FM 

♦ FSC 

73 

- 73 

F100183DC 

♦ FSC 

163 

- 97 

DM7875AD.BC 

NSC 

163 

- 41 

DM10102J 

NSC 

74 

- 45 

DM74259N 

NSC 

180 

- 43 

F10504DM 

♦ FSC 

71 

-100 

F100183FC 

♦ FSC 

163 

- 98 

DM7875AJ#mil NSC 

163 

- 42 

DM10105J 

NSC 

73 

- 52 

DN811 

MATJ 

138 

- 86 

F10504FM 

♦ FSC 

71 

-101 

FCH101 

PHIN 

67 

- 93 

DM7875AW#mil NSC 

163 

- 43 

DM10106J 

NSC 

73 

- 94 

DN819 

♦ MATJ 

39 

- 91 

F10505DM 

♦ FSC 

72 

- 99 

FCH111 

PHIN 

67 

- 94 

DM7875BJ#mil NSC 

163 

- 44 

DM10107J 

NSC 

74 

- 79 

DN850 

MATJ 

154 

- 86 

F10505FM 

♦ FSC 

72 

-100 

FCH121 

PHIN 

67 

- 95 

DM7875BW#mil NSC 

163 

- 45 

DM10109J 

NSC 

73 

- 53 

DN851 

MATJ 

138 

- 71 

F10506DM 

♦ FSC 

73 

- 74 

FCH131 

PHIN 

67 

- 96 

DM8091J 

NSC 

99 

- 69 

DM10110J 

NSC 

72 

- 24 

DN852 

MATJ 

116 

- 11 

F10506FM 

♦ FSC 

73 

- 75 

FCH141 

PHIN 

67 

- 97 

DM8091N 

NSC 

99 

- 70 

DM10111J 

NSC 

74 

- 46 

DP8340J 

NSC 

184 

- 79 

F10507DM 

♦ FSC 

74 

- 63 

FCH151 

PHIN 

67 

- 98 

DM8091W 

NSC 

99 

- 71 

DM10112J 

NSC 

73 

- 54 

DP8340N 

NSC 

184 

- 80 

F10507FM 

♦ FSC 

74 

- 64 

FCH161 

PHIN 

67 

- 99 

DM8092J 

NSC 

99 

- 72 

DM10117J 

NSC 

72 

- 5 

DS7819J 

NSC 

78 

- 11 

F10509DM 

♦ FSC 

72 

-101 

FCH171 

PHIN 

67 

-100 

DM8092N 

NSC 

99 

- 73 

DM10118J 

NSC 

72 

- 3 

DS7819W 

NSC 

78 

- 12 

F10509FM 

♦ FSC 

72 

-102 

FCH181 

PHIN 

67 

-101 

DM8092W 

NSC 

99 

- 74 

DM10119J 

NSC 

72 

- 4 

DS8614N 

♦ NSC 

184 

- 35 

F10510DM 

♦ FSC 

72 

- 20 

FCH191 

PHIN 

67 

-102 

DM8130D 

NSC 

167 

- 3 

DM10121J 

NSC 

72 

- 6 

DS8615N(A) 

♦ NSC 

184 

- 36 

F10510FM 

♦ FSC 

72 

- 21 

FCH221 

PHIN 

67 

-103 

DM8130F 

NSC 

167 

- 4 

DM54107J 

♦ NSC 

43 

- 6 

DS8616N(A) 

♦ NSC 

184 

- 37 

F10511 DM 

♦ FSC 

73 

- 76 

FCH231 

PHIN 

70 

- 26 

DM8130N 

NSC 

167 

- 5 

DM54121J 

♦ NSC 

127 

- 15 

DS8617N(A) 

♦ NSC 

184 

- 38 

F10511FM 

♦ FSC 

73 

- 77 

FCH301 

PHIN 

116 

- 8 

DM8131J 

♦ NSC 

165 

-108 

DM54121W 

♦ NSC 

127 

- 16 

DS8626N 

♦ NSC 

157 

- 39 

F10513DM 

♦ FSC 

74 

- 51 

FCJ101 

PHIN 

38 

- 1 

DM8131N 

♦ NSC 

165 

-109 

DM54147J# mil 

NSC 

184 

- 59 

DS8629N 

♦ NSC 

157 

- 42 

F10513FM 

♦ FSC 

74 

- 52 

FCJ111 

PHIN 

38 

- 25 

DM8136N 

♦ NSC 

165 

-110 

DM54147W#mil 

NSC 

184 

- 60 

DS8819J 

NSC 

78 

- 13 

F10517DM 

♦ FSC 

72 

- 67 

FCJ121 

♦ PHIN 

37 

-109 

DM8160J 

NSC 

166 

- 98 

DM54148J# mil 

NSC 

184 

- 61 

DS8819N 

NSC 

78 

- 14 

F10517FM 

♦ FSC 

72 

- 68 

FCJ131 

♦ PHIN 

34 

- 17 

DM8160N 

NSC 

166 

- 99 

DM54148W# mil 

NSC 

184 

- 62 

E300D2 

SGAI 

38 

-105 

F10518DM 

♦ FSC 

72 

- 47 

FCJ141 

PHIN 

138 

- 81 

DM8160 W 

NSC 

166 

-100 

DM54155J# mil 

NSC 

119 

- 42 

E300D7 

SGAI 

38 

-106 

F10518FM 

♦ FSC 

72 

- 48 

FCJ191 

PHIN 

34 

- 18 

DM8200J 

♦ NSC 

166 

- 51 

DM54155W# mil 

NSC 

119 

- 43 

E300F2 

SGAI 

38 

-107 

F10519DM 

♦ FSC 

72 

- 49 

FCJ201 

PHIN 

37 

-110 

DM8200N 

♦ NSC 

166 

- 52 

DM54156J# mil 

NSC 

119 

- 44 

E300F7 

SGAI 

38 

-108 

F10519FM 

♦ FSC 

72 

- 50 

FCJ211 

PHIN 

34 

- 19 

DM8220J 

♦ NSC 

173 

- 42 

DM54156W#mil 

NSC 

119 

- 45 

E301D2 

♦ SGAI 

69 

-103 

FI 0521 DM 

♦ FSC 

72 

- 69 

FCJ221 

PHIN 

38 

-110 

DM8220N 

♦ NSC 

173 

- 43 

DM54160AJ# mil 


151 

- 59 

E301D7 

♦ SGAI 

69 

-104 

FI 0521FM 

♦ FSC 

72 

- 70 

FCK111 

PHIN 

123 

- 9 

DM8280J 

♦ NSC 

149 

- 12 


♦ NSC 



E301F2 

♦ SGAI 

69 

-105 

F10530DM 

FSC 

176 

- 82 

FCY101 

PHIN 

70 

- 77 

DM8280N 

♦ NSC 

149 

- 13 

DM54160AW#mil 

151 

- 60 

E301F7 

♦ SGAI 

69 

-106 

F10530FM 

♦FSC 

176 

- 83 

FJH101-7430 

PHIN 

99 

- 75 

DM8280W 

♦ NSC 

149 

- 14 


♦ NSC 



E302D2 

♦ SGAI 

69 

-107 

FI 0531 DM 

♦ FSC 

39 

- 62 

FJH111-7420 

PHIN 

99 

- 76 

DM8281J 

♦ NSC 

143 

- 41 

DM54161 AJ#mil 


148 

- 55 

E302D7 

♦ SGAI 

69 

-108 

F10531FM 

♦FSC 

39 

- 63 

FJH121-7410 

PHIN 

99 

- 77 

DM8281N 

♦ NSC 

143 

- 42 


♦ NSC 



E302F2 

♦ SGAI 

69 

-109 

F10533DM 

♦ FSC 

176 

- 90 

FJH131-7400 

PHIN 

99 

- 78 

DM8281W 

♦ NSC 

143 

- 43 

DM54161 AW#mil 

148 

- 56 

E302F7 

♦ SGAI 

69 

-110 

F10533FM 

♦ FSC 

176 

- 91 

FJH141-7440 

PHIN 

99 

- 79 

DM8301J 

NSC 

119 

- 37 


♦ NSC 



E303D2 

♦ SGAI 

70 

- 1 

F10535DM 

♦ FSC 

39 

- 42 

FJH151-7450 

PHIN 

82 

- 24 

DM8301N 

NSC 

119 

- 38 

DM54162AJ#mil 

NSC 

151 

- 61 

E303D7 

♦ SGAI 

70 

- 2 

F10535FM 

♦ FSC 

39 

- 43 

FJH161-7451 

PHIN 

82 

- 25 

DM8301W 

NSC 

119 

- 39 

DM54162AW#mil NSC 

129 

- 4 

E303F2 

♦ SGAI 

70 

- 3 

F10536DM 

♦ FSC 

139 

- 46 

FJH171-7453 

PHIN 

82 

- 26 

DM831 ON 

NSC 

151 

- 56 

DM54163AJ# mil 


148 

- 57 

E303F7 

♦ SGAI 

70 

- 4 

F10536FM 

♦ FSC 

139 

- 47 

FJH181-7454 

PHIN 

82 

- 27 

DM8316N 

NSC 

148 

- 52 


♦ NSC 



E304D2 

♦ SGAI 

70 

- 5 

F10537DM 

♦FSC 

139 

- 34 

FJH221-7402 

♦ PHIN 

91 

- 10 

DM8334J 

NSC 

180 

- 66 

DM54163AW#mil 

148 

- 58 

E304D7 

♦ SGAI 

70 

- 6 

F10537FM 

♦FSC 

139 

- 35 

FJH231-7401 

♦ PHIN 

99 

- 80 

DM8334N 

NSC 

180 

- 67 


♦ NSC 



E304F2 

♦ SGAI 

70 

- 7 

F10553DM 

♦ FSC 

176 

- 92 

FJH261-7442 

PHIN 

119 

- 54 

DM8334W 

NSC 

180 

- 68 

DM54174J# mil 

NSC 

53 

- 64 

E304F7 

♦ SGAI 

70 

- 8 

F10553FM 

♦ FSC 

176 

- 93 

FJH291-7403 

PHIN 

99 

- 81 

DM8511J 

NSC 

51 

- 66 

DM54174W# mil 

NSC 

53 

- 65 

E305D2 

♦ SGAI 

70 

- 9 

F10560DM 

♦ FSC 

172 

- 42 

FJH301-7426 

PHIN 

99 

- 82 

DM851 IN 

NSC 

51 

- 67 

DM54175J# mil 

NSC 

53 

- 66 

E305D7 

♦ SGAI 

70 

- 10 

F10560FM 

♦FSC 

172 

- 43 

FJH311-7401 

PHIN 

99 

- 83 

DM8511W 

NSC 

51 

- 68 

DM54175W# mil 

NSC 

34 

- 1 

E305F2 

♦ SGAI 

70 

- 11 

F10566DM 

♦FSC 

165 

- 78 

FJH311-7401 SI 

1 PHIN 

99 

- 84 

DM8512W 

NSC 

49 

- 43 

DM54182J 

♦ NSC 

170 

- 81 

E305F7 

♦ SGAI 

70 

- 12 

F10566FM 

♦FSC 

165 

- 79 

FJJ111-7472 

♦ PHIN 

43 

- 9 

DM8552J 

NSC 

144 

- 24 

DM54184J#mil 

NSC 

183 

- 27 

E306D2 

♦ SGAI 

70 

■ 13 

F10568DM 

♦FSC 

176 

-105 

FJJ121 -7473 

♦ PHIN 

43 

- 10 

DM8552N 

NSC 

144 

- 25 

DM54184W#mil 

NSC 

183 

- 28 

E306D7 

♦ SGAI 

70 

- 14 

F10568FM 

♦FSC 

176 

-106 

FJJ131-7474 

♦ PHIN 

51 

- 69 

DM8552W 

NSC 

144 

- 26 

DM54185AJ# mil 

NSC 

183 

- 29 

E306F2 

♦ SGAI 

70 

- 15 

F10570DM 

♦FSC 

172 

- 54 

FJJ141-7490 

♦ PHIN 

139 

- 99 

DM8553J 

NSC 

181 

- 1 

DM54185AW#mil NSC 

183 

- 30 

E306F7 

♦ SGAI 

70 

- 16 

F10570FM 

♦FSC 

172 

- 55 

FJJ191-7476 

♦ PHIN 

43 

- 11 

DMB553N 

NSC 

181 

- 2 

DM54191 JAmil 

♦ NSC 

146 

- 53 

ED5 

STX 

184 

- 44 

F10575DM 

♦ FSC 

177 

- 6 

FJJ211-7493 

PHIN 

144 

- 90 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



rsi.Miwj 

wmiuim 


rsffwnra 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

hii 1 ■<« 

MFRS 




mi 

- 91 


mvjzum 

71 - 40 

GX810162P 

♦MULB 

117 - 72 

H2T0B1 

♦SGTT" 

38 

- 51 

HBF4002AF 

♦SGAI 

60 

50 

FJJ261-74107 

PHIN 

43 

- 12 

mum— 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


H211B1 

♦SGAI 

38 

- 52 

HBF4008AE 

♦SGAI 

159 

101 

FJK101-74121 

♦ PHIN 

125 

- 74 

GXB10105P 

♦ PHIN 

71 - 41 

GXB10165 

♦ PHIN 

184 - 39 

H222B1 

♦SGAI 

69 

- 84 

HBF4008AF 

♦SGAI 

159 

102 

FJY101-7460 

♦ PHIN 

113 

- 90 


♦ RTCF 



♦ RTCF 


H224B1 

♦SGAI 

69 

- 85 

HBF4011AE 

♦SGAI 

63 

67 

FZH101 

♦ VALG 

69 

■ 64 

GXB10106 

MULB 

73 - 67 

GXB10170 

♦ RTCF 

172 - 37 

H227B1 

SGAI 

154 

- 69 

HBF4011AF 

♦ SGAI 

63 

68 

FZH101A 

♦ SIEG 

69 

- 65 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


GXB10171D 

♦ MULB 

117 - 65 

H256B1 

♦SGAI 

138 

- 80 

HBF4012AE 

♦ SGAI 

63 

69 

FZH105A 

♦ SIEG 

74 

- 90 

GXB10106D 

♦ PHIN 

71 - 69 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H257B1 

♦ SGAI 

138 

- 67 

HBF4012AF 

♦ SGAI 

63 

70 

FZH111 

♦ VALG 

69 

- 66 


♦ RTCF 


GXB10171P 

♦ MULB 

117 - 66 

H258B1 

SGAI 

117 

- 62 

HBF4013AE 

♦ SGAI 

35 

60 

FZH111A 

♦ SIEG 

69 

- 67 

GXB10106P 

♦ PHIN 

71 - 70 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H629B1 

♦ SGAI 

182 

- 77 

HBF4013AF 

♦ SGAI 

35 

61 

FZH115B 

♦ SIEG 

69 

- 97 


♦ RTCF 


GXB10172 

♦ PHIN 

116 - 12 

H632B1 

♦ SGAI 

182 

- 78 

HBF4017AE 

♦ SGAI 

137 

24 

FZH121 

♦ SIEG 

69 

- 68 

GXB10107 

MULB 

74 - 62 


RTCF 


HAG20011 

FSC 

67 

- 63 

HBF4017AF 

♦ SGAI 

137 

25 


♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


GXB10172D 

♦ MULB 

117 - 67 

HAG20019 

FSC 

67 

- 61 

HBF4018AE 

SGAI 

137 

26 

FZH125 

♦ SIEG 

69 

- 69 

GXB10107D 

♦ PHIN 

71 - 86 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HAG20021 

FSC 

67 

- 57 

HBF4018AF 

SGAI 

137 

27 

FZH131 

♦ SIEG 

69 

■ 70 


♦ RTCF 


GXB10172P 

♦ MULB 

117 - 68 

HAG20029 

FSC 

67 

- 58 

HBF4020AE 

♦ SGAI 

133 

7 


♦ VALG 



GXB10107P 

♦ PHIN 

71 - 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HBC4000AD 

SGAI 

60 

- 33 

HBF4020AF 

♦ SGAI 

133 

8 

FZH135 

♦ SIEG 

69 

- 71 


♦ RTCF 


GXB10175 

MULB 

176 - 66 

HBC4000AF 

SGAI 

60 

- 34 

HBF4022AE 

♦ SGAI 

137 

28 

FZH141 

♦ SIEG 

69 

- 72 

GXB10108 

♦ PHIN 

72 - 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HBC4000AK 

SGAI 

60 

- 35 

HBF4022AF 

♦ SGAI 

137 

29 


♦ VALG 




♦ RTCF 


GXB10175D 

♦ PHIN 

176 - 51 

HBC4001AD 

♦ SGAI 

60 

- 36 

HBF4023AE 

♦ SGAI 

63 

71 

FZH145 

♦ SIEG 

69 

- 73 

GXB10108D 

♦ PHIN 

71 - 1 


♦ RTCF 


HBC4001AF 

♦ SGAI 

60 

- 37 

HBF4023AF 

♦ SGAI 

63 

72 

FZH151 

♦ SIEG 

66 

- 80 


♦ RTCF 


GXB10175P 

♦ PHIN 

176 - 52 

HBC4001AK 

♦ SGAI 

60 

- 38 

HBF4024AE 

♦ SGA! 

133 

9 


♦ VALG 



GXB10108P 

♦ PHIN 

71 - 2 


♦ RTCF 


HBC4002AD 

♦ SGAI 

60 

- 39 

HBF4024AF 

♦ SGAI 

133 

10 

FZH155 

♦ SIEG 

66 

- 81 


♦ RTCF 


GXB10176 

MULB 

39 - 60 

HBC4002AF 

♦ SGAI 

60 

- 40 

HBF4025AE 

♦ SGAI 

60 

51 

FZH171 

♦ SIEG 

55 

- 24 

GXB10109 

MULB 

72 - 95 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HBC4002AK 

♦ SGAI 

60 

- 41 

HBF4025AF 

♦ SGAI 

60 

52 


♦ VALG 



PHIN 

♦ RTCF 


GXB10176D 

♦ PHIN 

39-11 

HBC4008AD 

♦ SGAI 

159 

- 92 

HBF4026AE 

SGAI 

137 

30 

FZH175 

♦ SIEG 

55 

- 25 

GXB10109D 

♦ PHIN 

71 - 42 


♦ RTCF 


HBC4008AF 

♦ SGAI 

159 

- 93 

HBF4026AF 

SGAI 

137 

31 

FZH191 

♦ SIEG 

69 

- 74 


♦ RTCF 


GXB10176P 

♦ PHIN 

39 - 12 

HBC4008AK 

♦ SGAI 

159 

- 94 

HBF4027AE 

♦ SGAI 

34 

45 


VALG 



GXB10109P 

♦ PHIN 

71 - 43 


♦ RTCF 


HBC4011 AD 

♦ SGAI 

63 

- 58 

HBF4027AF 

♦ SGAI 

34 

46 

FZH195 

♦ SIEG 

69 

- 75 


♦ RTCF 


GXB10179 

MULB 

170 - 33 

HBC4011AF 

♦ SGAI 

63 

- 59 

HBF4028AE 

♦ SGAI 

117 

9 

FZH201 

♦ SIEG 

69 

- 76 

GXB10110 

MULB 

72 - 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HBC4011AK 

♦ SGAI 

63 

- 60 

HBF4028AF 

♦ SGAI 

117 

10 


♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


GXB10179P 

♦ PHIN 

170 - 28 

HBC4012AD 

♦ SGAI 

63 

- 61 

HBF4029AE 

♦ SGAI 

138 

19 

FZH205 

♦ SIEG 

69 

- 77 

GXB10111 

MULB 

73 - 68 

GXB10180 

MULB 

160 - 20 

HBC4012AF 

♦ SGAI 

63 

- 62 

HBF4029AF 

♦SGAI 

138 

20 

FZH211 

♦ SIEG 

55 

- 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HBC4012AK 

♦ SGAI 

63 

- 63 

HBF4030AE 

SGAI 

65 

38 


VALG 



GXB10112 

♦ PHIN 

72 - 96 

GXB10180D 

♦ PHIN 

160 - 17 

HBC4013AD 

♦ SGAI 

35 

- 57 

HBF4030AF 

SGAI 

65 

39 

FZH215B 

♦ SIEG 

69 

- 98 


♦ RTCF 



♦ RTCF 


HBC4013AF 

♦ SGAI 

35 

- 58 

HBF4032AE 

♦ SGAI 

159 

36 

FZH231 

♦ SIEG 

55 

- 27 

GXB10112D 

♦ PHIN 

71 - 46 

GXB10180P 

♦ PHIN 

160 - 18 

HBC4013AK 

♦ SGAI 

35 

- 59 

HBF4032AF 

♦ SGAI 

159 

37 


VALG 




♦ RTCF 



♦ RTCF 


HBC4017AD 

♦ SGAI 

137 

- 12 

HBF4033AE 

SGAI 

129 

98 

FZH235 

♦ SIEG 

55 

- 28 

GXB10112P 

♦ PHIN 

71 - 47 

GXB10181 

MULB 

168 - 32 

HBC4017AF 

♦ SGAI 

137 

- 13 

HBF4033AF 

SGAI 

129 

99 

FZH251 

♦ SIEG 

66 

- 74 


♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HBC4017AK 

♦ SGAI 

137 

- 14 

HBF4037AE 

SGAI 

56 

77 


♦ VALG 



GXB10113 

♦ MULB 

74 - 50 

GXB10181D 

♦ PHIN 

168 - 24 

HBC4018AD 

SGAI 

137 

- 15 

HBF4037AF 

SGAI 

56 

78 

FZH255B 

♦ SIEG 

66 

- 79 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 


HBC4018AF 

SGAI 

137 

- 16 

HBF4038AE 

♦SGAI 

159 

38 

FZH261 

♦ SIEG 

69 

- 99 

GXB10113D 

♦ PHIN 

71 - 79 

GXB10181P 

♦ PHIN 

168 - 25 

HBC4018AK 

SGAI 

137 

- 17 

HBF4038AF 

♦ SGAI 

159 

39 


♦ VALG 




♦ RTCF 



♦ RTCF 


HBC4020AD 

♦ SGAI 

133 

- 1 

HBF4040AE 

♦ SGAI 

132 

71 

FZH265B 

♦ SIEG 

69 

-100 

GXB10113P 

♦ PHIN 

71 - 80 

GXB10189D 

RTCF 

71 - 94 

HBC4020AF 

♦ SGAI 

133 

- 2 

HBF4040AF 

♦ SGAI 

132 

72 

FZH271 

♦ SIEG 

70 

- 66 


♦ RTCF 


GXB10189P 

♦ RTCF 

71 - 95 

HBC4020AK 

♦ SGAI 

133 

- 3 

HBF4042AE 

♦ SGAI 

175 

30 


♦ VALG 



GXB10117 

MULB 

72 - 87 

GXB10210 

MULB 

72 - 19 

HBC4022AD 

♦ SGAI 

137 

- 18 

HBF4042AF 

♦ SGAI 

175 

31 

FZH275 

♦ SIEG 

70 

- 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HBC4022AF 

♦ SGAI 

137 

- 19 

HBF4043AE 

♦SGAI 

175 

40 

FZH281 

♦ SIEG 

67 

- 53 

GXB10117D 

♦ PHIN 

71 - 32 

GXB10211 

MULB 

73 - 69 

HBC4022AK 

♦ SGAI 

137 

- 20 

HBF4043AF 

♦SGAI 

175 

41 


♦ VALG 




♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HBC4023AD 

♦ SGAI 

63 

- 64 

HBF4044AE 

♦SGAI 

175 

42 

FZH285B 

♦ SIEG 

67 

- 54 

GXB10117P 

♦ PHIN 

71 - 33 

GXB10231 

MULB 

39 - 61 

HBC4023AF 

♦ SGAI 

63 

- 65 

HBF4044AF 

♦ SGAI 

175 

43 

FZH291 

♦ SIEG 

66 

-110 


♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


HBC4023AK 

♦ SGAI 

63 

- 66 

HBF4045AE 

♦ SGAI 

122 

52 


♦ VALG 



GXB10118 

♦ MULB 

72 - 45 

GXB10231D 

♦ PHIN 

39 - 13 

HBC4024AD 

♦ SGAI 

133 

- 4 

HBF4045AF 

♦ SGAI 

122 

53 

FZH295B 

♦ SIEG 

67 

- 1 

PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 


HBC4024AF 

♦ SGAI 

133 

- 5 

HBF4047AE 

SGA! 

154 

33 

FZH301 

♦ SIEG 

67 

- 55 

GXB10118D 

♦ PHIN 

71 - 26 

GXB10231P 

♦ PHIN 

39 - 14 

HBC4024AK 

♦ SGAI 

133 

- 6 

HBF4048AE 

♦ SGAI 

182 

108 

FZH305 

♦ SIEG 

67 

- 56 


♦ RTCF 



♦ RTCF 


HBC4025AD 

♦ SGAI 

60 

- 42 

HBF4048AF 

♦ SGAI 

182 

109 

FZJ101 

♦ SIEG 

38 

- 38 

GXB10118P 

♦ PHIN 

71 - 27 

GZF1201P 

♦ MULB 

136 - 79 

HBC4025AF 

♦ SGAI 

60 

- 43 

HBF4057AD 

♦ SGAI 

168 

3 


♦ VALG 




♦ RTCF 



♦ PHIN 


HBC4025AK 

♦ SGAI 

60 

- 44 

HBF4059AD 

♦ SGAI 

156 

21 

FZJ105 

♦ SIEG 

38 

- 39 

GXB10119 

MULB 

72 - 46 

GZF1202P 

♦ MULB 

184 - 81 

HBC4026AD 

SGAI 

137 

- 21 

HBF4059AE 

♦ SGAI 

156 

22 

FZJ111 

♦ SIEG 

38 

- 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 


HBC4026AF 

SGAI 

137 

- 22 

HBF4060AE 

♦ SGAI 

131 

81 


♦ VALG 



GXB10119D 

♦ RTCF 

71 - 28 

H102D1 

♦SGAI 

70 - 51 

HBC4026AK 

SGAI 

137 

- 23 

HBF4060AF 

♦SGAI 

131 

82 

FZJ115 

♦ SIEG 

38 

- 41 

GXB10119P 

♦ RTCF 

71 - 29 

H102D2 

♦SGAI 

70 - 52 

HBC4027AD 

♦SGAI 

34 

- 42 

HBG20011 

FSC 

67 

64 

FZJ121 

♦SIEG 

38 

- 36 

GXB10121 

MULB 

72 - 88 

H102D6 

♦SGAI 

70 - 53 

HBC4027AF 

♦SGAI 

34 

- 43 

HBG20019 

FSC 

67 

62 


VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


H103D1 

♦SGAI 

70 - 54 

HBC4027AK 

♦SGAI 

34 

- 44 

HBG20021 

FSC 

67 

59 

FZJ125 

♦SIEG 

38 

- 37 

GXB10121D 

♦ RTCF 

71 - 34 

H103D2 

♦ SGAI 

70 - 55 

HBC4028AD 

♦SGAI 

117 

- 6 

HBG20029 

FSC 

67 

60 

FZJ131 

♦ SIEG 

38 

-109 

GXB10121P 

♦ RTCF 

71 - 35 

H103D6 

♦SGAI 

70 - 56 

HBC4028AF 

♦SGAI 

117 

- 7 

HCC4000BD 

♦SGAI 

61 

79 


VALG 



GXB10123D 

♦ PHIN 

71 - 77 

H104D1 

♦ SGAI 

70 - 57 

HBC4028AK 

♦ SGAI 

117 

- 8 

HCC4000BF 

♦SGAI 

61 

80 

FZJ135 

♦ SIEG 

39 

- 90 

GXB10123P 

♦ PHIN 

71 - 78 

H104D2 

♦ SGAI 

70 - 58 

HBC4029AD 

♦ SGAI 

138 

- 16 

HCC4000BK 

♦ SGAI 

61 

81 

FZJ141 

VALG 

138 

- 56 

GXB10130 

MULB 

176 - 65 

H104D6 

♦ SGAI 

70 - 59 

HBC4029AF 

♦ SGAI 

138 

- 17 

HCC4001BD 

♦SGAI 

60 

94 

FZJ141A 

♦ SIEG 

138 

- 57 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H105D1 

SGAI 

66 - 82 

HBC4029AK 

♦ SGAI 

138 

- 18 

HCC4001BF 

♦ SGAI 

60 

95 

FZJ145A 

♦SIEG 

138 

- 58 

GXB10130D 

♦ RTCF 

176 - 49 

H105D2 

SGAI 

66 - 83 

HBC4030AD 

SGAI 

65 

- 35 

HCC4001BK 

♦ SGAI 

60 

96 

FZJ151 

♦ VALG 

138 

- 72 

GXB10130P 

♦ RTCF 

176 - 50 

H105D6 

SGAI 

66 - 84 

HBC4030AF 

SGAI 

65 

- 36 

HCC4002BD 

♦ SGAI 

60 

97 

FZJ151A 

♦ SIEG 

138 

- 73 

GXB10131 

MULB 

39 - 59 

H109D1 

♦ SGAI 

66 - 75 

HBC4030AK 

SGAI 

65 

- 37 

HCC4002BF 

♦ SGAI 

60 

98 

FZJ155A 

♦ SIEG 

138 

- 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H109D2 

♦ SGAI 

66 - 76 

HBC4032AD 

♦ SGAI 

159 

- 22 

HCC4002BK 

♦SGAI 

60 

99 

FZK101 

♦ SIEG 

123 

- 6 

GXB10131D 

♦ RTCF 

39 - 9 

H109D6 

♦ SGAI 

66 - 77 

HBC4032AF 

♦ SGAI 

159 

- 23 

HCC4008BD 

♦SGAI 

159 

69 


♦ VALG 



GXB10131P 

♦ RTCF 

39 - 10 

H110D1 

♦ SGAI 

38 - 42 

HBC4032AK 

SGAI 

159 

- 24 

HCC4008BF 

♦SGAI 

159 

70 

FZK105 

♦ SIEG 

123 

- 7 

GXB10133 

MULB 

176 - 80 

H110D2 

♦ SGAI 

38 - 43 

HBC4033AD 

SGAI 

129 

- 95 

HCC4008BK 

♦ SGAI 

159 

71 

FZL101 

♦ SIEG 

117 

- 57 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H110D6 

♦ SGAI 

38 - 44 

HBC4033AF 

SGAI 

129 

- 96 

HCC4011BD 

♦ SGAI 

64 

9 


♦ VALG 



GXB10133D 

♦ PHIN 

176 - 57 

H111D1 

♦ SGAI 

38 - 45 

HBC4033AK 

SGAI 

129 

- 97 

HCC4011BF 

♦SGAI 

64 

10 

FZL105 

♦ SIEG 

117 

- 58 


♦ RTCF 


H111D2 

♦SGAI 

38 - 46 

HBC4037AD 

SGAI 

56 

- 74 

HCC4011BK 

♦SGAI 

64 

11 

G74SC373D 

♦GTE 

175 

- 89 

GXB10133P 

♦ PHIN 

176 - 53 

H111D6 

♦ SGAI 

38 - 47 

HBC4037AF 

SGAI 

56 

- 75 

HCC4012BD 

♦SGAI 

64 

12 

G74SC373P 

♦ GTE 

175 

- 90 


♦ RTCF 


H112D1 

♦ SGAI 

74 - 93 

HBC4037AK 

SGAI 

56 

- 76 

HCC4012BF 

♦ SGAI 

64 

13 

G74SC374D 

♦GTE 

36 

- 14 

GXB10135 

MULB 

39 - 41 

H112D6 

♦ SGAI 

74 - 94 

HBC4038AD 

♦ SGAI 

159 

- 25 

HCC4012BK 

♦SGAI 

64 

14 

G74SC374P 

♦GTE 

36 

- 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H115D1 

♦ SGAI 

74 - 95 

HBC4038AF 

♦ SGAI 

159 

- 26 

HCC4013BD 

♦ SGAI 

35 

79 

GXB10100 

MULB 

73 

- 65 


SIC 


H115D6 

♦ SGAI 

74 - 96 

HBC4038AK 

♦ SGAI 

159 

- 27 

HCC4013BF 

♦ SGAI 

35 

80 


♦ PHIN 



GXB10135D 

♦ PHIN 

39 - 1 

H117D1 

♦ SGAI 

154 - 84 

HBC4040AD 

♦ SGAI 

132 

- 68 

HCC4013BK 

♦SGAI 

35 

81 

GXB10100D 

♦ PHIN 

71 

- 65 


♦ RTCF 


H117D6 

♦ SGAI 

154 - 85 

HBC4040AF 

♦ SGAI 

132 

- 69 

HCC4017BD 

♦ SGAI 

136 

47 


♦ RTCF 



GXB10135P 

♦ PHIN 

39 - 2 

H118D1 

♦ SGAI 

74 - 97 

HBC4040AK 

♦ SGAI 

132 

- 70 

HCC4017BF 

♦SGAI 

136 

48 

GXB10100P 

♦ PHIN 

71 

- 66 


♦ RTCF 


H118D6 

♦ SGAI 

74 - 98 

HBC4042AD 

♦ SGAI 

175 

- 3 

HCC4017BK 

♦ SGAI 

136 

49 


♦ RTCF 



GXB10136 

MULB 

139 - 41 

H119D1 

♦ SGAI 

74 - 99 

HBC4042AF 

♦ SGAI 

175 

- 4 

HCC4018BD 

♦SGAI 

137 

96 

GXB10101 

MULB 

72 

- 92 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H119D6 

♦ SGAI 

74 -100 

HBC4042AK 

♦ SGAI 

175 

- 5 

HCC4018BF 

♦SGAI 

137 

97 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



GXB10136D 

♦ PHIN 

139 - 7 

H122D1 

♦ SGAI 

69 - 78 

HBC4043AD 

♦ SGAI 

175 

- 19 

HCC4018BK 

♦ SGAI 

137 

98 

GXB10101D 

♦ PHIN 

71 

- 38 


♦ RTCF 


H122D2 

♦ SGAI 

69 - 79 

HBC4043AF 

♦ SGAI 

175 

- 20 

HCC4019BD 

♦ SGAI 

57 

1 


♦ RTCF 



GXB10136P 

♦ PHIN 

139 - 8 

H122D6 

♦ SGAI 

69 - 80 

HBC4043AK 

♦ SGAI 

175 

- 21 

HCC4019BF 

♦SGAI 

56 

79 

GXB10101P 

♦ PHIN 

71 

- 39 


♦ RTCF 


H124D1 

♦ SGAI 

69 - 81 

HBC4044AD 

♦ SGAI 

175 

- 22 

HCC4019BK 

♦SGAI 

56 

80 


♦ RTCF 



GXB10137 

MULB 

139 - 29 

H124D2 

♦ SGAI 

69 - 82 

HBC4044AF 

♦ SGAI 

175 

- 23 

HCC4020BD 

♦ SGAI 

134 

59 

GXB10102 

MULB 

73 

- 66 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H124D6 

♦ SGAI 

69 - 83 

HBC4044AK 

♦ SGAI 

175 

- 24 

HCC4020BF 

♦SGAI 

134 

60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



GXB10137D 

♦ PHIN 

139 - 3 

H156D1 

♦ SGAI 

138 - 77 

HBC4045AD 

♦ SGAI 

122 

- 49 

HCC4020BK 

♦ SGAI 

134 

61 

GXB10102D 

♦ PHIN 

71 

- 67 


♦ RTCF 


H156D2 

♦ SGAI 

138 - 78 

HBC4045AF 

♦ SGAI 

122 

- 50 

HCC4021BD 

SGAI 

35 

45 


♦ RTCF 



GXB10137P 

♦ PHIN 

139 - 4 

H156D6 

♦ SGAI 

138 - 79 

HBC4045AK 

♦ SGAI 

122 

- 51 

HCC4021BF 

SGAI 

35 

46 

GXB10102P 

♦ PHIN 

71 

- 68 


♦ RTCF 


H157D1 

♦ SGAI 

138 - 64 

HBC4047AD 

SGA! 

154 

- 31 

HCC4021 BK 

SGAI 

35 

47 


♦ RTCF 



GXB10160 

MULB 

172 - 38 

H157D2 

♦ SGAI 

138 - 65 

HBC4047AK 

SGAI 

154 

- 32 

HCC4022BD 

♦SGAI 

136 

50 

GXB10103 

♦ PHIN 

72 

- 93 


♦ RTCF 


H157D6 

SGAI 

138 - 66 

HBC4048AD 

♦ SGAI 

182 

-105 

HCC4022BF 

♦ SGAI 

136 

51 


♦ RTCF 



GXB10160D 

♦ PHIN 

172 - 44 

H158D1 

SGAI 

117 - 59 

HBC4048AF 

♦ SGAI 

182 

-106 

HCC4022BK 

♦SGAI 

136 

52 

GXB10103D 

♦ PHIN 

71 

- 44 

GXB10160P 

♦ PHIN 

172 - 45 

H158D2 

SGAI 

117 - 60 

HBC4048AK 

♦ SGAI 

182 

-107 

HCC4023BD 

♦SGAI 

64 

15 


♦ RTCF 



GXB10161 

♦ PHIN 

116 - 9 

H158D6 

SGAI 

117 - 61 

HBC4057AD 

♦ SGAI 

168 

- 2 

HCC4023BF 

♦SGAI 

64 

16 

GXB10103P 

♦ PHIN 

71 

- 45 


♦ RTCF 


H159D1 

♦ SGAI 

38 - 48 

HBC4059AD 

♦ SGAI 

156 

- 19 

HCC4023BK 

♦SGAI 

64 

17 


♦ RTCF 



GXB10161D 

♦ MULB 

117 - 69 

H165D1 

♦SGAI 

38 - 49 

HBC4059AK 

♦ SGAI 

156 

- 20 

HCC4024BD 

♦SGAI 

134 

62 

GXB10104 

MULB 

72 

- 9 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H166D1 

♦ SGAI 

38 - 50 

HBC4060AD 

♦ SGAI 

131 

- 85 

HCC4024BF 

♦SGAI 

134 

63 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



GXB10161P 

♦ MULB 

117 - 70 

H167D1 

♦SGAI 

70 - 68 

HBC4060AF 

♦ SGAI 

131 

- 86 

HCC4024BK 

♦SGAI 

134 

64 

GXB10104D 

♦ PHIN 

70 

-109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H168D1 

♦ SGAI 

74 - 92 

HBC4060AK 

♦SGAI 

131 

- 87 

HCC4025BD 

♦SGAI 

60 

100 


♦ RTCF 



GXB10162 

♦ PHIN 

116 - 10 

H202B1 

♦ SGAI 

70 - 60 

HBF4000AE 

SGAI 

60 

- 45 

HCC4025BF 

♦SGAI 

60 

101 

GXB10104P 

♦ PH!N 

70 

-110 


♦ RTCF 


H203B1 

♦SGAI 

70 - 61 

HBF4000AF 

SGAI 

60 

- 46 

HCC4025BK 

♦SGAI 

60 

102 


♦ RTCF 



GXB10162D 

♦MULB 

117 - 71 

H204B1 

♦ SGAI 

70 - 62 

HBF4001AE 

♦SGAI 

60 

- 47 

HCC4026BD 

♦SGAI 

137 

48 

GXB10105 

MULB 

72 

- 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


H205B1 

SGAI 

66 - 85 

HBF4001AF 

♦ SGAI 

60 

- 48 

HCC4026BF 

♦SGAI 

137 

49 

♦ PHIN 

♦ RTCF 






H209B1 

♦ SGAI 

66 - 78 

HBF4002AE 

♦ SGAI 

60 

- 49 

HCC4026BK 

♦SGAI 

137 

50 
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TYPE No. CROSS INDEX 


Ki£2^3 


HUU40Z7BU 
HCC4027BF 
HCC4027BK 
HCC4028BD 
HCC4028BF 
HCC4028BK 
HCC4029BD 
HCC4029BF 
HCC4029BK 
HCC4030BD 
HCC4030BF 
HCC4030BK 
HCC4032BD 
HCC4032BF 
HCC4032BK 
HCC4033BD 
HCC4033BF 
HCC4033BK 
HCC4038BD 
HCC4038BF 
HCC4038BK 
HCC4040BD 
HCC4040BF 
HCC4040BK 
HCC4042BD 
HCC4042BF 
HCC4042BK 
HCC4043BD 
HCC4043BF 
HCC4043BK 
HCC4044BD 
HCC4044BF 
HCC4044BK 
HCC4045BD 
HCC4045BF 
HCC4045BK 
HCC4047BD 
HCC4047BF 
HCC4047BK 
HCC4048BD 
HCC4048BF 
HCC4048BK 
HCC4060BD 
HCC4060BF 
HCC4060BK 
HCC4063BD 
HCC4063BF 
HCC4063BK 
HCC4068BD 
HCC4068BF 
HCC4068BK 
HCC4070BD 
HCC4070BF 
HCC4070BK 
HCC4071BD 
HCC4071BF 
HCC4071BK 
HCC4072BD 
HCC4072BF 
HCC4072BK 
HCC4073BD 
HCC4073BF 
HCC4073BK 
HCC4075BD 
HCC4075BF 
HCC4075BK 
HCC4076BD 
HCC4076BF 
HCC4076BK 
HCC4077BD 
HCC4077BF 
HCC4077BK 
HCC4078BD 
HCC4078BF 
HCC4078BK 
HCC4081BD 
HCC4081BF 
HCC4081BK 
HCC4082BD 
HCC4082BF 
HCC4082BK 
HCC4085BD 
HCC4085BF 
HCC4085BK 
HCC4086BD 
HCC4086BF 
HCC4086BK 
HCC4089BD 
HCC4089BF 
HCC4089BK 
HCC4095BD 
HCC4095BF 
HCC4095BK 
HCC4096BD 
HCC4096BF 
HCC4096BK 
HCC4098BD 
HCC4098BF 
HCC4098BK 
HCC4099BD 
HCC4099BF 
HCC4099BK 
HCC4508BD 
HCC4508BK 
HCC4510BD 
HCC4510BF 
HCC4510BK 
HCC4514BD 
HCC4515BD 
HCC4516BD 
HCC4516BF 
HCC4516BK 
HCC4518BD 
HCC4518BF 




51 

HCC4520BD 

HCC4520BF 

HCC4520BK 

HCC4527BD 

HCC4527BF 

HCC4527BK 

HCC4555BD 

HCC4555BF 

HCC4555BK 

HCC4556BD 

HCC4556BF 

HCC4556BK 

HCC40101BD 

HCC40101BF 

HCC40101BK 

HCC40102BD 

HCC40102BF 

HCC40102BK 

HCC40103BD 

HCC40103BF 

HCC40103BK 

HCC40160BD 

HCC40160BF 

HCC40160BK 

HCC40161BD 

HCC40161BF 

HCC40161BK 

HCC40162BD 

HCC40162BF 

HCC40162BK 

HCC^ <63BD 

HCC40163BF 

HCC40163BK 

HCC40174BD 

HCC40174BF 

HCC40174BK 

HCC40182BD 

HCC40182BF 

HCC40182BK 

HCF4000BE 

HCF4000BF 

HCF4001BE 

HCF4001BF 

HCF4002BE 

HCF4002BF 

HCF4008BE 

HCF4008BF 

HCF4011BE 

HCF4011BF 

HCF4012BE 

HCF4012BF 

HCF4013BE 

HCF4013BF 

HCF4017BE 

HCF4017BF 

HCF4018BE 

HCF4018BF 

HCF4019BE 

HCF4019BF 

HCF4020BE 

HCF4020BF 

HCF4021BE 

HCF4021BF 

HCF4022BE 

HCF4022BF 

HCF4023BE 

HCF4023BF 

HCF4024BE 

HCF4024BF 

HCF4025BE 

HCF4025BF 

HCF4026BE 

HCF4026BF 

HCF4027BE 

HCF4027BF 

HCF4028BE 

HCF4028BF 

HCF4029BE 

HCF4029BF 

HCF4030BE 

HCF4030BF 

HCF4032BE 

HCF4032BF 

HCF4033BE 

HCF4033BF 

HCF4038BE 

HCF4038BF 

HCF4040BE 

HCF4040BF 

HCF4042BE 

HCF4042BF 

HCF4043BE 

HCF4043BF 

HCF4044BE 

HCF4044BF 

HCF4045BE 

HCF4045BF 

HCF4047BE 

HCF4047BF 

HCF4048BE 

HCF4048BF 

HCF4060BE 

HCF4060BF 

HCF4063BE 

HCF4063BF 

HCF4068BE 

HCF4068BF 

HCF4070BE 

HCF4070BF 

HCF4071BE 

HCF4071BF 

HCF4072BE 

HCF4072BF 


Ilyina 

130 

132 

9 

87 

132 

88 

132 

89 

156 

34 

156 

35 

156 

36 

116 

60 

116 

61 

116 

62 

116 

63 

116 

64 

116 

65 

172 

10 

172 

11 

172 

12 

129 

61 

129 

62 

129 

63 

131 

69 

131 

70 

131 

71 

130 

58 

130 

59 

130 

60 

133 

93 

133 

94 

133 

95 

130 

61 

130 

62 

130 

63 

133 

96 

133 

97 

133 

98 

35 

82 

35 

83 

35 

84 

170 

7 

170 

8 

170 

9 

61 

82 

61 

83 

60 

103 

60 

104 

60 

105 

60 

106 

159 

72 

159 

73 

64 

18 

64 

19 

64 

20 

64 

21 

35 

85 

35 

86 

136 

53 

136 

54 

137 

99 

137 

100 

56 

81 

56 

82 

134 

71 

134 

72 

35 

51 

35 

52 

136 

55 

136 

56 

64 

22 

64 

23 

134 

73 

134 

74 

60 

107 

60 

108 

137 

54 

137 

55 

34 

74 

34 

75 

117 

14 

117 

15 

130 

92 

130 

93 

65 

76 

65 

77 

159 

46 

159 

47 

137 

56 

137 

57 

159 

48 

159 

49 

134 

75 

134 

76 

174 

80 

174 

81 

174 

94 

174 

95 

174 

96 

174 

97 

135 

25 

135 

26 

154 

52 

154 

53 

57 

69 

57 

70 

134 

77 

134 

78 

165 

51 

165 

52 

63 

76 

63 

77 

65 

29 

65 

30 

57 

102 

57 

103 

57 

104 

57 

105 


HCF4073 
HCF4073BF 
HCF4075BE 
HCF4075BF 
HCF4076BE 
HCF4076BF 
HCF4077BE 
HCF4077BF 
HCF4078BE 
HCF4078BF 
HCF4081BE 
HCF4081 BF 
HCF4082BE 
HCF4082BF 
HCF4085BE 
HCF4085BF 
HCF4086BE 
HCF4086BF 
HCF4089BE 
HCF4089BF 
HCF4095BE 
HCF4095BF 
HCF4096BE 
HCF4096BF 
HCF4098BE 
HCF4098BF 
HCF4099BE 
HCF4099BF 
HCF4508BD 
HCF4508BE 
HCF4510BE 
HCF4510BF 
HCF4514BD 
HCF4514BE 
HCF4515BD 
HCF4515BE 
HCF4516BE 
HCF4516BF 
HCF4518BE 
HCF4518BF 
HCF4520BE 
HCF4520BF 
HCF4527BE 
HCF4527BF 
HCF4555BE 
HCF4555BF 
HCF4556BE 
HCF4556BF 
HCF40101BE 
HCF40101BF 
HCF40102BE 
HCF40102BF 
HCF40103BE 
HCF40103BF 
HCF40160BE 
HCF40160BF 
HCF40161BE 
HCF40161BF 
HCF40162BE 
HCF40162BF 
HCF40163BE 
HCF40163BF 
HCF40174BE 
HCF40174BF 
HCF40182BE 
HCF40182BF 
HD1-6600-2 
HD1-6600-5 
HD1-15530-2#mil 

HD1 -15530-9 
HD1-15531-2#mil 

HD1-15531-9 

HD3-4702-2#mil 

HD3-4702-9 

HD4-4702-2#mil 

HD4-4702-9 

HD4-6440-2#mil 

HD4-6440-9 
HD4-15530-2# mil 

HD4-15530-9 
HD4-15531-2#mil 

HD4-15531-9 
HD9-54C20 
HD9-54C93 
HD9-74C10 
HD9-15530-2# mil 

HD9-15530-9 

HD74ALS00 

HD74ALS01 

HD74ALS03 

HD74ALS04 

HD74ALS05 

HD74ALS08 

HD74ALS09 

HD74ALS20 

HD74ALS21 

HD74ALS22 

HD74ALS74 

HD74ALS109 

HD74ALS112 

HD74ALS112P 

HD74ALS113 

HD74ALS113P 

HD74ALS114 

HD74ALS114P 

HD74ALS175 




IN TYPE NUMBER SEQUENCE 







55 

- 76 

HD74ALS175P 


40 

- 8 

HD74LS190P 

i:imi 

151 

uasM 

55 

- 77 

HD74LS00 

♦ HITJ 

99 

- 85 

HD74LS191 

♦ HITJ 

145 

♦SGAI 

57 

-106 

HD74LS00P 

♦ HITJ 

99 

- 86 

HD74LS191P 

♦ HITJ 

145 

♦ SGAI 

58 

- 1 

HD74LS01 

♦ HITJ 

99 

- 87 

HD74LS192 

♦ HITJ 

151 

♦SGAI 

35 

- 53 

HD74LS01P 

♦ HITJ 

99 

- 88 

HD74LS192P 

♦ HITJ 

151 

♦SGAI 

35 

- 54 

HD74LS02 

♦ HITJ 

91 

- 11 

HD74LS193 

♦ HITJ 

146 

♦SGAI 

65 

- 93 

HD74LS02P 

♦ HITJ 

91 

- 12 

HD74LS193P 

♦ HITJ 

146 

♦SGAI 

65 

- 94 

HD74LS03 

♦ HITJ 

99 

- 89 

HD74LS221 

♦ HITJ 

155 

♦ SGAI 

60 

- 56 

HD74LS03P 

♦ HITJ 

99 

- 90 

HD74LS221P 

♦ HITJ 

155 

♦ SGAI 

60 

- 57 

HD74LS04 

♦ HITJ 

115 

- 34 

HD74LS259 

♦ HITJ 

181 

♦ SGAI 

55 

- 78 

HD74LS04P 

♦ HITJ 

115 

- 35 

HD74LS259P 

♦ HITJ 

180 

♦SGAI 

55 

- 79 

HD74LS05 

♦ HITJ 

115 

- 36 

HD74LS266 

♦ HITJ 

115 

♦SGAI 

55 

- 80 

HD74LS05P 

♦ HITJ 

115 

- 37 

HD74LS266P 

♦ HITJ 

115 

♦ SGAI 

55 

- 81 

HD74LS08 

♦ HITJ 

78 

- 15 

HD74LS279 

♦ HITJ 

178 

♦SGAI 

57 

- 19 

HD74LS08P 

♦ HITJ 

78 

- 16 

HD74LS279P 

♦ HITJ 

178 

♦SGAI 

57 

- 20 

HD74LS09 

♦ HITJ 

78 

- 17 

HD74LS280 

♦ HITJ 

173 

♦ SGAI 

57 

- 21 

HD74LS09P 

♦ HITJ 

78 

- 18 

HD74LS280P 

♦ HITJ 

173 

♦ SGAI 

57 

- 22 

HD74LS10 

♦ HITJ 

99 

- 91 

HD74LS283 

♦ HITJ 

161 

♦ SGAI 

156 

- 51 

HD74LS10P 

♦ HITJ 

99 

- 92 

HD74LS283P 

♦ HITJ 

161 

♦ SGAI 

156 

- 52 

HD74LS11 

♦ HITJ 

78 

- 19 

HD74LS290 

♦ HITJ 

151 

♦ SGAI 

34 

- 53 

HD74LS11P 

♦ HITJ 

78 

- 20 

HD74LS290P 

♦ HITJ 

151 

♦ SGAI 

34 

- 54 

HD74LS12 

♦ HITJ 

99 

- 93 

HD74LS293 

♦ HITJ 

145 

♦ SGAI 

34 

- 55 

HD74LS12P 

♦ HITJ 

99 

- 94 

HD74LS293P 

♦ HITJ 

145 

♦ SGAI 

34 

- 56 

HD74LS14 

♦ HITJ 

115 

- 24 

HD74LS375 

♦ HITJ 

178 

♦ SGAI 

122 

- 13 

HD74LS14P 

♦ HITJ 

115 

- 25 

HD74LS375P 

♦ HITJ 

178 

♦ SGAI 

122 

- 14 

HD74LS15 

♦ HITJ 

78 

- 21 

HD74LS386 

♦ HITJ 

111 

♦ SGAI 

175 

-109 

HD74LS15P 

♦ HITJ 

78 

- 22 

HD74LS386P 

♦ HITJ 

112 

♦ SGAI 

175 

-110 

HD74LS20 

♦ HITJ 

99 

- 95 

HD74LS390 

♦ HITJ 

152 

♦ SGAI 

174 

- 32 

HD74LS20P 

♦ HITJ 

99 

- 96 

HD74LS390P 

♦ HITJ 

152 

♦ SGAI 

174 

- 33 

HD74LS21 

♦ HITJ 

78 

- 23 

HD74LS393 

♦ HITJ 

146 

♦ SGAI 

130 

- 48 

HD74LS21P 

♦ HITJ 

78 

- 24 

HD74LS393P 

♦ HITJ 

146 

♦SGAI 

130 

- 49 

HD74LS22 

♦ HITJ 

99 

- 97 

HD74LS490 

♦ HITJ 

151 

♦ SGAI 

116 

- 66 

HD74LS22P 

♦ HITJ 

99 

- 98 

HD74LS490P 

♦ HITJ 

151 

♦ SGAI 

116 

- 67 

HD74LS26 

♦ HITJ 

99 

- 99 

HD74LS668 

♦ HITJ 

151 

♦ SGAI 

116 

- 68 

HD74LS26P 

♦ HITJ 

99 

-100 

HD74LS668P 

♦ HITJ 

151 

♦ SGAI 

116 

- 69 

HP74LS27 

♦ HITJ 

91 

- 13 

HD74LS669 

♦ HITJ 

146 

SGAI 

133 

- 80 

HD74LS27P 

♦ HITJ 

91 

- 14 

HD74LS669P 

♦ HITJ 

146 

SGAI 

133 

- 81 

HD74LS30 

♦ HITJ 

99 

-101 

HD10101 

♦ HITJ 

71 

♦ SGAI 

130 

- 10 

HD74LS30P 

♦ HITJ 

99 

-102 

HD10102 

♦ HITJ 

73 

♦ SGAI 

130 

- 11 

HD74LS32 

♦ HITJ 

87 

- 90 

HD10104 

♦ HITJ 

70 

♦ SGAI 

132 

- 90 

HD74LS32P 

♦ HITJ 

87 

- 91 

HD10105 

♦ HITJ 

72 

♦ SGAI 

132 

- 91 

HD74LS37 

♦ HITJ 

99 

-103 

HD10106 

♦ HITJ 

73 

♦ SGAI 

156 

- 37 

HD74LS37P 

♦ HITJ 

99 

-104 

HD10107 

♦ HITJ 

71 

♦ SGAI 

156 

- 38 

HD74LS38 

♦ HITJ 

99 

-105 

HD10109 

♦ HITJ 

72 

♦ SGAI 

116 

- 70 

HD74LS38P 

♦ HITJ 

99 

-106 

HD10110 

♦ HITJ 

71 

♦ SGAI 

116 

- 71 

HD74LS40 

♦ HITJ 

99 

-107 

HD10111 

♦ HITJ 

73 

♦ SGAI 

116 

- 72 

HD74LS40P 

♦ HITJ 

99 

-108 

HD10117 

♦ HITJ 

70 

♦ SGAI 

116 

- 73 

HD74LS42 

♦ HITJ 

119 

- 55 

HD10118 

♦ HITJ 

70 

♦ SGAI 

172 

- 13 

HD74LS42P 

♦ HITJ 

119 

- 56 

HD10119 

♦ HITJ 

70 

♦ SGAI 

172 

- 14 

HD74LS51 

♦ HITJ 

87 

- 32 

HD10121 

♦ HITJ 

70 

♦ SGAI 

129 

- 64 

HD74LS51P 

♦ HITJ 

87 

- 33 

HD10130 

♦ HITJ 

176 

♦ SGAI 

129 

- 65 

HD74LS54 

♦ HITJ 

87 

- 34 

HD10131 

♦ HITJ 

39 

♦ SGAI 

131 

- 72 

HD74LS54P 

♦ HITJ 

87 

- 35 

HD10133 

♦ HITJ 

176 

♦ SGAI 

131 

- 73 

HD74LS55 

♦ HITJ 

87 

- 36 

HD10136 

♦ HITJ 

153 

♦ SGAI 

130 

- 64 

HD74LS55P 

♦ HITJ 

87 

- 37 

HD10160 

♦ HITJ 

173 

♦ SGAI 

130 

- 65 

HD74LS73 

♦ HITJ 

43 

- 13 

HD10161 

♦ HITJ 

117 

♦ SGAI 

133 

- 99 

HD74LS73P 

♦ HITJ 

43 

- 14 

HD10162 

♦ HITJ 

117 

♦ SGAI 

133 

-100 

HD74LS74A 

♦ HITJ 

51 

- 70 

HD10175 

HITJ 

176 

♦ SGAI 

130 

- 66 

HD74LS74AP 

♦ HITJ 

51 

- 71 

HD10179 

HITJ 

170 

♦SGAI 

130 

- 67 

HD74LS75 

♦ HITJ 

51 

- 72 

HD10180 

♦ HITJ 

160 

♦SGAI 

133 

-101 



178 

- 51 

HD10181 

HITJ 

168 

♦SGAI 

133 

-102 

HD74LS75P 

♦ HITJ 

51 

- 73 

HD10209 

♦ HITJ 

72 

♦SGAI 

35 

- 87 



178 

- 52 

HD10210 

♦ HITJ 

71 

♦SGAI 

35 

- 88 

HD74LS76 

♦ HITJ 

43 

- 15 

HD10211 

♦ HITJ 

73 

♦ SGAI 

170 

- 10 

HD74LS76P 

♦ HITJ 

43 

- 16 

HD10230 

♦ HITJ 

176 

♦SGAI 

170 

- 11 

HD74LS77 

♦ HITJ 

178 

- 43 

HD10231 

♦ HITJ 

39 

♦ HAS 

55 

- 37 

HD74LS77P 

♦ HITJ 

178 

- 44 

HD10551 

HITJ 

184 

♦ HAS 

55 

- 38 

HD74LS78 

♦ HITJ 

43 

- 17 

HD14000UB 

♦ HITJ 

59 


184 

- 82 

HD74LS78P 

♦ HITJ 

43 

- 18 

HD14001B 

♦ HITJ 

58 

HAS 



HD74LS83A 

♦ HITJ 

161 

- 32 

HD14002B 

♦ HITJ 

58 

HAS 

184 

- 83 

HD74LS83AP 

♦ HITJ 

161 

- 33 

HD14007UB 

♦ HITJ 

66 


182 

- 1 

HD74LS85 

♦ HITJ 

166 

- 3 

HD14008B 

♦ HITJ 

160 

HAS 



HD74LS85P 

♦ HITJ 

166 

- 4 

HD14011B 

♦ HITJ 

62 

HAS 

184 

- 84 

HD74LS86 

♦ HITJ 

111 

- 80 

HD14012B 

♦ HITJ 

62 


182 

- 29 

HD74LS86P 

♦ HITJ 

111 

- 81 

HD14013B 

♦ HITJ 

36 

HAS 



HD74LS90 

♦ HITJ 

151 

- 48 

HD14017B 

♦ HITJ 

137 

HAS 

182 

- 30 

HD74LS90P 

♦ HITJ 

151 

- 49 

HD14018B 

♦ HITJ 

137 


182 

- 31 

HD74LS92 

♦ HITJ 

153 

- 31 

HD14020B 

♦ HITJ 

131 

HAS 



HD74LS92P 

♦ HITJ 

153 

- 32 

HD14022B 

♦ HITJ 

136 

HAS 

182 

- 32 

HD74LS93 

♦ HITJ 

148 

- 19 

HD14023B 

♦ HITJ 

62 


116 

- 74 

HD74LS93P 

♦ HITJ 

148 

- 20 

HD14024B 

♦ HITJ 

137 

HAS 



HD74LS107 

♦ HITJ 

43 

- 19 

HD14025B 

♦ HITJ 

58 

HAS 

116 

- 75 

HD74LS107P 

♦ HITJ 

43 

- 20 

HD14027B 

♦ HITJ 

35 


184 

- 85 

HD74LS109A 

♦ HITJ 

43 

- 21 

HD14028B 

♦ HITJ 

117 

HAS 



HD74LS109AP 

♦ HITJ 

43 

- 22 

HD14032B 

♦ HITJ 

159 

HAS 

184 

- 86 

HD74LS112 

♦ HITJ 

43 

- 23 

HD14038B 

♦ HITJ 

159 


184 

- 87 

HD74LS112P 

♦ HITJ 

43 

- 24 

HD14040B 

♦ HITJ 

133 

HAS 



HD74LS113 

♦ HITJ 

43 

- 25 

HD14042B 

♦ HITJ 

175 

HAS 

184 

- 88 

HD74LS113P 

♦ HITJ 

43 

- 26 

HD14043B 

♦ HITJ 

174 

HAS 

63 

- 11 

HD74LS114 

♦ HITJ 

43 

- 27 

HD14044B 

♦ HITJ 

174 

HAS 

129 

- 9 

HD74LS114P 

♦ HITJ 

43 

- 28 

HD14068B 

♦ HITJ 

62 

HAS 

63 

- 12 

HD74LS122 

♦ HITJ 

155 

- 65 

HD14070B 

♦ HITJ 

64 


184 

- 89 

HD74LS122P 

♦ HITJ 

155 

- 66 

HD14071B 

♦ HITJ 

57 

HAS 



HD74LS123 

♦ HITJ 

155 

- 67 

HD14072B 

♦ HITJ 

57 

HAS 

184 

- 90 

HD74LS123P 

♦ HITJ 

155 

- 68 

HD14073B 

♦ HITJ 

55 

♦ HITJ 

110 

- 60 

HD74LS136 

♦ HITJ 

111 

- 82 

HD14075B 

♦ HITJ 

57 

♦ HITJ 

110 

- 61 

HD74LS136P 

♦ HITJ 

111 

- 83 

HD14076B 

♦ HITJ 

175 

♦ HITJ 

110 

- 62 

HD74LS138 

♦ HITJ 

118 

- 45 

HD14077B 

♦ HITJ 

65 

♦ HITJ 

115 

- 79 

HD74LS138P 

♦ HITJ 

118 

- 46 

HD14078B 

♦ HITJ 

58 

♦ HITJ 

115 

- 80 

HD74LS139 

♦ HITJ 

118 

- 47 

HD14081B 

♦ HITJ 

55 

♦ HITJ 

81 

- 75 

HD74LS139P 

♦ HITJ 

118 

- 48 

HD14082B 

♦ HITJ 

55 

♦ HITJ 

81 

- 76 

HD74LS160 

♦ HITJ 

151 

- 19 

HD14160B 

♦ HITJ 

129 

♦ HITJ 

110 

- 63 

HD74LS160P 

♦ HITJ 

151 

- 20 

HD14161B 

♦ HITJ 

131 

♦ HITJ 

81 

- 77 

HD74LS161 

♦ HITJ 

146 

- 60 

HD14162B 

♦ HITJ 

129 

♦ HITJ 

110 

- 64 

HD74LS161P 

♦ HITJ 

146 

- 61 

HD14163B 

♦ HITJ 

131 

♦ HITJ 

54 

- 65 

HD74LS162 

♦ HITJ 

151 

- 21 

HD14174B 

♦ HITJ 

36 

♦ HITJ 

49 

- 30 

HD74LS162P 

♦ HITJ 

151 

- 22 

HD14175B 

♦ HITJ 

36 

HITJ 

40 

- 1 

HD74LS163 

♦ HITJ 

146 

- 62 

HD14501UB 

♦ HITJ 

57 

HITJ 

40 

- 2 

HD74LS163P 

♦ HITJ 

146 

- 63 

HD14506B 

♦ HITJ 

56 

HITJ 

40 

- 3 

HD74LS174 

♦ HITJ 

51 

- 74 

HD14508B 

♦ HITJ 

175 

HITJ 

40 

- 4 

HD74LS175 

♦ HITJ 

51 

- 75 

HD14510B 

♦ HITJ 

129 

HITJ 

40 

- 5 

HD74LS181 

♦ HITJ 

169 

- 25 

HD14511B 

♦ HITJ 

117 

HITJ 

40 

- 6 

HD74LS181P 

♦ HITJ 

169 

- 55 

HD14514B 

♦ HITJ 

116 

HITJ 

40 

- 7 

HD74LS190 

♦ HITJ 

151 

- 9 

HD14515B 

♦ HITJ 

116 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
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14516 
HD14518B 
HD14520B 
HD14521B 
HD14522B 
HD14526B 
HD14527B 
HD14530B 
HD145318 
HD14534B 
HD14536B 
HD14538B 
HD14543B 
HD14553B 
HD14554B 
HD14558B 
HD14560B 
HD14569B 
HD14572UB 
HD14581B 
HD14582B 
HD100101 
HD100101F 
HD100102 
HD100102F 
HD100107 
HD100107F 
HD100117 
HD100117F 
HD100118 
HD100118F 
HD100122 
HD100122F 
HD100130 
HD100130F 
HD100131 
HD100131F 
HD100136 
HD100136F 
HD100150F 
HD100151 
HD100151F 
HD100155 
HD100155F 
HD100156 
HD100156F 
HD100158 
HD100158F 
HD100160 
HD100160F 
HD100165#ai 
HD100165F#ai 
HD100166 
HD100166F 
HD100170 
HD100170F 
HD100179 
HD100179F 
HD100180 
HD100180F 
HD100181 
HD100181F 
HEF4000 
HEF4000B 
HEF4000BDF 
HEF4000BPN 
HEF4000BTD 
HEF4001 
HEF4001BDF 
HEF4001BPN 
HEF4001BTD 
HEF4001P 

PHIN 

HEF40Q1U 

HEF4001UBDF 

HEF4001UBPN 

HEF4001UBTD 

HEF4002 

HEF4002BDF 

HEF4002BPN 

HEF4002BTD 

HEF4002P 

PHIN 

HEF4008 

HEF4008B 

HEF4008BDF 

HEF4008BPN 

HEF4008BTD 

HEF4008P 

♦ PHIN 
HEF4011 
HEF4011BDF 
HEF4011BPN 
HEF4011BTD 
HEF401 IP 

♦ PHIN 
HEF40111J 
HEF4011UBDF 
HEF4011UBPN 
HEF4011UBTD 
HEF4012 
HEF4012BDF 
HEF4012BPN 
HEF4012BTD 
HEF4012P 

♦ PHIN 
HEF4013 
HEF4013BDF 
HEF4013BPN 
HEF4013BTD 
HEF4013P 

♦ PHIN 
HEF4017 
HEF401 7BDF 


Pq&Line 


130-12 
132 - 92 
132 - 93 
156 - 80 
129 -101 
129 -102 
156 - 39 
183 - 1 
172 - 31 
129 - 39 
122 - 81 
154 - 60 
117 - 45 

129 - 46 
163-11 
117 - 46 
159 - 65 

130 - 81 
183 - 2 
168 - 13 
170 - 12 

71 - 6 
71 - 7 
71 - 8 
71 - 9 


liras 


HEF4017 
HEF4017BTD 
HEF4017P 

♦ PHIN 
HEF4018 
HEF4018BDF 
HEF4018BPN 
HEF4018BTD 
HEF4018P 

♦PHIN 

HEF4020 

HEF4020BDF 

HEF4020BPN 

HEF4020BTD 

HEF4020P 

♦ PHIN 
HEF4022 
HEF4022BDF 
HEF4022BPN 
HEF4022BTD 
HEF4022P 

♦ PHIN 
HEF4023 
HEF4023BD 

♦ PHIN 


3. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. MFR 




71 

- 83 


VALG 

71 

- 84 

HEF4023BP 

MULB 

71 

- 61 

♦ PHIN 

RTCF 

71 

62 


VALG 

71 

63 

HEF4023BT 

RTCF 

71 

64 


VALG 

70 

99 

HEF4023P 

♦ MULB 

70 

100 

♦ PHIN 

VALG 

176 

58 

HEF4024 

RTCF 

178 

10 

HEF4024BDF 

SIC 

39 

27 

HEF4024BPN 

SIC 

39 

28 

HEF4024BTD 

SIC 

139 

1 

HEF4024P 

♦ MULB 


♦ PHIN 
HEF4025 
HEF4025BDF 
HEF4025BPN 
HEF4025BTD 
HEF4025P 

♦ PHIN 
HEF4027 
HEF4027BDF 
HEF4027BPN 
HEF4027BTD 
HEF4027P 

♦ PHIN 
HEF4028 
HEF4028B 
HEF4028BDF 
HEF4028BPN 
HEF4028BTD 
HEF4028P#1 

♦ PHIN 
HEF4028P#2 

HEF4029 

HEF4029B 

HEF4029BDF 

HEF4029BPN 

HEF4029BTD 

HEF4029P 

♦ PHIN 
HEF4030 
HEF4030BDF 
HEF4030BPN 
HEF4030BTD 
HEF4030P 

♦ PHIN 
HEF4040 
HEF4040BDF 
HEF4040BPN 
HEF4040BTD 
HEF4040P 

PHIN 

HEF4042 

HEF4042BDF 

HEF4042BPN 

HEF4042BTD 

HEF4042P 

♦ PHIN 
HEF4043 
HEF4043BDF 
HEF4043BPN 
HEF4043BTD 
HEF4043P 

♦ PHIN 
HEF4044 
HEF4044B 
HEF4044BDF 
HEF4044BPN 
HEF4044BTD 
HEF4044P 

♦ PHIN 
HEF4047 
HEF4047B 
HEF4047BDF 
HEF4047BPN 
HEF4047BTD 
HEF4059BDF 
HEF4059BPN 
HEF4060BDF 
HEF4060BPN 
HEF4060BTD 
HEF4068 
HEF4068BDF 
HEF4068BPN 
HEF4068BTD 
HEF4068P 

♦ PHIN 


40 

HEF4069UBPN 

HEF4069UBTD 

HEF4070 

HEF4070BDF 

HEF4070BPN 

HEF4070P 

♦ PHIN 
HEF4071 
HEF4071BDF 
HEF4071BPN 
HEF4071BTD 
HEF4071P 

♦ PHIN 
HEF4072 
HEF4072BDF 
HEF4072BPN 
HEF4072BTD 
HEF4072P 

♦ PHIN 
HEF4073 
HEF4073B 
HEF4073BDF 
HEF4073BPN 
HEF4073BTD 
HEF4073P 
HEF4075 
HEF4075B 
HEF4075BDF 
HEF4075BPN 
HEF4075BTD 
HEF4077 
HEF4077B 
HEF4077BDF 
HEF4077BPN 
HEF4077BTD 
HEF4077P 
HEF4078 
HEF4078BDF 
HEF4078BPN 
HEF4078BTD 
HEF4078P 

♦ PHIN 
HEF4081 
HEF4081BDF 
HEF4081BPN 
HEF4081BTD 
HEF4081P 

♦ PHIN 
HEF4082 
HEF4082BDF 
HEF4082BPN 
HEF4082BTD 
HEF4082P 

♦ PHIN 
HEF4085 
HEF4085BDF 
HEF4085BPN 
HEF4085BTD 
HEF4085P 

♦ PHIN 
HEF4086 
HEF4086B 
HEF4086BDF 
HEF4086BPN 
HEF4086BTD 
HEF4086P 
HEF4508 
HEF4508BDF 
HEF4508BPN 
HEF4510 
HEF4510B 
HEF4510BDF 
HEF4510BPN 
HEF4510BTD 
HEF4516 
HEF4516B 
HEF4516BDF 
HEF4516BPN 
HEF4516BTD 
HEF4518 
HEF4518BDF 
HEF4518BPN 
HEF4518BTD 
HEF4518P 

♦ PHIN 
HEF4520 
HEF4520BDF 
HEF4520BPN 
HEF4520BTD 
HEF4520P 

♦ PHIN 
HEF4521 
HEF4521BDF 
HEF4521BPN 
HEF4521BTD 
HEF4522 
HEF4522BDF 
HEF4522BPN 


silg MtTiTj IS! a a 


SIC 66 

SIC 66 

RTCF 65 

SIC 65 

SIC 65 

♦ MULB 65 

VALG 

RTCF 58 

SIC 58 

SIC 58 

SIC 58 

♦ MULB 57 

♦VALG 

RTCF 58 

SIC 58 

SIC 58 

SIC 58 

♦ MULB 57 

♦VALG 

RTCF 56 

♦VALG 55 
SIC 56 

SIC 56 

SIC 56 

♦ PHIN 55 

RTCF 58 

♦VALG 57 
SIC 58 
SIC 58 
SIC 58 
RTCF 66 
♦VALG 65 
SIC 66 
SIC 66 
SIC 66 

♦ PHIN 65 
RTCF 61 
SIC 61 
SIC 61 
SIC 61 

♦ MULB 59 
♦VALG 

RTCF 56 
SIC 56 
SIC 56 
SIC 56 

♦ MULB 55 

♦ VALG 
RTCF 56 
SIC 56 
SIC 56 
SIC 56 

♦ MULB 55 

♦ VALG 
RTCF 57 
SIC 57 
SIC 57 
SIC 57 

♦ MULB 57 
♦VALG 

RTCF 57 
♦VALG 57 
SIC 57 
SIC 57 
SIC 57 

♦ PHIN 57 
RTCF 174 
SIC 174 
SIC 174 
RTCF 130 

♦VALG 130 
SIC 130 
SIC 130 
SIC 129 
RTCF 134 

♦ VALG 133 
SIC 134 
SIC 134 
SIC 135 
RTCF 130 
SIC 130 
SIC 130 
SIC 130 

♦ MULB 130 

♦ VALG 
RTCF 133 
SIC 133 
SIC 133 
SIC 134 

♦ MULB 133 
♦VALG 

RTCF 156 
SIC 156 
SIC 156 
SIC 156 
RTCF 129 
SIC 129 
SIC 129 


♦VALG 

154 


35 

HEF4522BTD 

SIC 

130 


77 

HXAI00156D#ai 

PHIN 

182 

7 

SIC 

155 


79 

HEF4526 

RTCF 

131 


2 

HXA100156F#ai 

PHIN 

182 

8 

SIC 

155 


80 

HEF4526BDF 

SIC 

131 


3 

HXA100160D 

PHIN 

172 

35 

SIC 

155 


81 

HEF4526BPN 

SIC 

131 


4 


♦ RTCF 



SIC 

156 


15 

HEF4526BTD 

SIC 

135 


2 

HXA100160F 

PHIN 

172 

36 

SIC 

156 


16 

HEF4527BDF 

SiC 

156 


67 


♦ RTCF 



SIC 

130 

-107 

HEF4527BPN 

SIC 

156 


68 

HXA100166D 

PHIN 

165 

69 

SIC 

131 


1 

HEF4528 

RTCF 

122 


23 

HXA100166F 

PHIN 

165 

70 

SIC 

134 


21 

HEF4528B 

♦VALG 

122 


8 

HXA100180D#ai 

PHIN 

160 

11 

RTCF 

64 


40 

HEF4528BDF 

SIC 

122 


24 

HXA100180F#ai 

PHIN 

160 

12 

SIC 

64 


41 

HEF4528BPN 

SIC 

122 


25 

HXA100181D#ai 

PHIN 

168 

16 

SIC 

64 


42 

HEF4528BTD 

SIC 

122 


26 

HXA100181F#ai 

PHIN 

168 

17 

SIC 

64 


43 

HEF4531 

RTCF 

172 


16 

ICM7045AD 

♦ INL 

122 

37 

♦ MULB 

63 


3 

HEF4531B 

♦VALG 

172 


15 

ICM7045AIDI 

♦ INL 

122 

38 

♦VALG 




HEF4531BDF 

SIC 

172 


17 

ICM7045AIPI 

♦ INL 

122 

68 


19 HEF4531L 

20 HEF4531BTD 

21 HEF4534 

66 HEF4534BDF 

67 HEF4534BPN 

68 HEF4538BDF 
15 HEF4538BPN 

HEF4538BTD 

40 HEF4541BDF 

41 HEF4541BPN 

42 HEF4541BTD 

43 HEF4585 

81 HEF4585BDF 
HEF4585BPN 

44 HEF4585BTD 

45 HEF4724 

46 HEF4724BDF 

47 HEF4724BPN 

82 HEF4724BTD 
HEF4737 

10 HEF4737BDF 

62 HEF4737BPN 

11 HEF4737VDF 

12 HEF4737VPN 

13 HEF4753BDF 

63 HEF4753BPN 

48 HEF40160 
89 HEF40160B 

49 HEF40160BDF 

50 HEF40160BPN 

51 HEF40160BTD 

4 HEF40161 

87 HEF40161B 

5 HEF40161BDF 

6 HEF40161BPN 

7 HEF40161BTD 

88 HEF40162 

15 HEF40162B 

16 HEF40162BDF 

17 HEF40162BPN 

18 HEF40162BTD 
50 HEF40163 

HEF40163B 

14 HEF40163BDF 

15 HEF40163BPN 

16 HEF40163BTD 

17 HEF40174BDF 

55 HEF40174BPN 
HEF40174BTD 

18 HEF40174P 

19 ♦PHIN 

20 HEF40175BDF 

21 HEF40175BPN 

56 HEF40175BTD 
HEF40175P 

39 ♦PHIN 

40 HEF40192 

41 HEF40192BDF 

42 HEF40192BPN 

8 HEF40192BTD 
HEF40192P 

43 ♦PHIN 

11 HEF40193 

44 HEF40193BDF 

45 HEF40193BPN 

46 HEF40193BTD 

12 HEF40193P 

27 ♦PHIN 

28 HEF40373B(A) 

29 

73 HEF40374B(A) 

74 HXA220-402 

75 HXA100101D 
34 HXA100101F 

22 HXA100102D 
103 HXA100102F 

23 HXA100107D 

24 HXA100107F 
3 HXA100112D 

31 HXA100112F 

32 HXA100117D 

33 HXA100117F 

76 HXA100118D 

34 HXA100118F 
HXA100122D 

55 HXA100122F 

56 HXA100131D#ai 

57 HXA100131F#ai 
45 HXA100136D#ai 

58 HXA100136F#ai 
HXA100150D 

84 

85 HXA100150F 

87 HXA100151D 

35 

36 HXA100151F 

37 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 




SIC 172-19 ICM7045IDI 

RTCF 136 - 29 ICM7050IPA 

SIC 136 - 30 ICM7206AJPE 

SIC 136-31 ICM7206BJPE 

SIC 155 - 92 ICM7206JPE 

SIC 155 - 93 ICM7207AIPD 

SIC 155 - 85 ICM7208IPI 

SIC 122 - 86 ICM7209IPA 

SIC 12 2 - 87 ICM7211AIPL 

SIC 122 - 88 ICM7211AMIPL 

RTCF 165 - 31 ICM7211IPL 

SIC 165 - 32 ICM7211MIPL 

SIC 165 - 33 ICM7212AIPL 

SIC 165 - 34 ICM7212AMIPL 

RTCF 175 - 92 ICM7212IPL 

SIC 175 - 93 ICM7212MIPL 

SIC 175 - 94 ICM7213IPD 

SIC 175 - 95 ICM7215IPG 

RTCF 135 - 45 ICM7216AIJI 

SIC 136 - 63 ICM7216BIPI 

SIC 135 - 46 ICM7216CIJI 

SIC 136 - 64 ICM7216DIPI 

SIC 135 - 47 ICM7217AIPI% 

SIC 137 -106 ICM7217BIJI% 

SIC 137 -107 ICM7217C 

RTCF 136 - 57 ICM7217CIPI% 

♦ VALG 130 - 69 ICM7217IJI% 

SIC 136 - 58 !CM7218AIJI% 

SIC 136 - 59 ICM7218BIPI% 

SIC 136-66 ICM7218CIJI% 

RTCF 134 - 25 ICM7218DIPI% 

♦VALG 133 -104 ICM7218EIDL% 

SIC 134 - 26 ICM7223VF-D 

SIC 134 - 27 ICM7224AIPL 

SIC 135 - 7 ICM7224IPL 

RTCF 136-60 ICM7225AIPL 

♦ VALG 130 - 70 ICM7225IPL 

SIC 136-61 ICM7226AIDL 

SIC 136 • 62 ICM7226BIPL 

SIC 136 - 67 ICM7226EV/KIT 


Pq&Line 

Tl2T'39 


SIC 136-61 ICM7226AIDL 
SIC 136 • 62 ICM7226BIPL 
SIC 136 - 67 ICM7226EV/KIT 
RTCF 134-28 

♦ VALG 133 -105 ICM7227AIPI 
SIC 134 - 29 ICM7227AIPI% 
SIC 134 - 30 !CM7227BIJI% 
SIC 135 - 8 ICM7227BIPI 
SIC 35 - 96 ICM7227C 
SIC 35 - 97 ICM7227CIPI% 
SIC 36 - 1 ICM7227IJI% 

♦ MULB 37-11 ICM7235AIPL 

♦ VALG ICM7235AMIPL 

SIC 36 - 2 ICM7235IPL 

SIC 36 - 3 ICM7235MIPL 

SIC 36 - 4 ICM7236AIPL 

♦ MULB 37 - 12 ICM7236IPL 

♦VALG ICM7240D 

RTCF 136 - 34 ICM7240IJE 
SIC 136 - 35 ICM7241 
SIC 136 - 36 ICM7242D 
SIC 136 - 65 ICM7242IJA 

♦ MULB 130 - 24 ICM7250D 

♦VALG ICM7250IJE 

RTCF 133 -110 ICM7260D 
SIC 134 - 1 ICM7260IJE 

SIC 134 - 2 ICM7273D 

SIC 134-81 ICM7555IPA 

♦ MULB 133 - 33 ICM7555ITY 

♦ VALG ICM7555MTY 

♦ MULB 175 - 57 ICM7556IPD 

SIC ICM7556MDD 

♦ MULB 36 - 74 ID8253 

SIC IDM2902JC 

♦ RTCF 165 - 76 IDM2902JM 

PHIN 71 - 10 IDM2902NC 
PHIN 71-11 IDM29908JC 
PHIN 71 - 12 IDM29908JM 

PHIN 71 - 13 IDM29908NC 

PHIN 71 - 81 K155AG1 

PHIN 71 - 82 K155ID3 

PHIN 71 - 18 K155IE1 

PHIN 71 - 19 K155IE2 

PHIN 71 - 20 K155IE4 

PHIN 71 - 21 K155IE6 

PHIN 71 - 22 K155IF7 

PHIN 71 - 23 K155IE8 

PHIN 71 - 98 K155IE9 

PHIN 71 - 99 K155IM1 

PHIN 39 - 31 K155IM2 

PHIN 39 - 32 K155IM3 

PHIN 139 - 5 K155IP3 

PHIN 139 - 6 K155LA1 

PHIN 39 - 33 K155LA2 

♦ RTCF K155LA3 

PHIN 39 - 34 K155LA6 

♦ RTCF K155LA7 

PHIN 39 - 35 K155LA8 

♦ RTCF K155LA11 

PHIN 39 - 36 K155LA12 

♦ RTCF K155LD1 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr*s data sheet avaiiabie 
in microfilm service 











K155TM2 

K155TM5 

K155TM7 

K155TV1 

K176ID1 

K176IE1 

K176IE2 

K176IE3 

K176IE4 

K176IE8 

K176LA7 

K176LA8 

K176LA9 

K176LE5 

K176LE6 

K176LE10 

K176LI1 

K176LP2 

K176LP4 

K176LP11 

K176LP12 

K176LS1 

K176TM2 

K176TV1 

LB8555D 

LB8555S 

LC4001B 

LC4001BM 

LC4011B 

LC4011BM 

LC4012B 

LC4013B 

LC4015B 

LC4019B 

LC4027B 

LC4028B 

LC4049B 

LC4050B 

LC4050BM 

LC4069UB 

LC4069UBM 

LC4071B 

LC4081B 

LC4081BM 

LC4082B 

LC4520B 

LC4528B 

LC4969 

LC7900 

LC7960 

LC7961 

LCE301 

LCE302 

LCE303 

LCE305 

LCE306 

LCE308 

LCE309 

LCE310 

LCE401 

LCE402 

LCE403 

LCE406 

LCE407 

LCE408/A 

LCE408/O 

LCE410 

LCE411 

LCE501 

LCE502 

LCE503 

LCE506 

LCE507 

LCE508 

LCE701 

LCE702 

LCE703 

LCE706 

LCE707 

LCE708 

LM122F 

LM122H 

LM175D 

LM222H 

LM275D 

LM322H 

LM322N 

LM375D 

LM375N 

LM555CH 

LM555CJ 

LM555CN 

LM555H 

LM555J 

LM556CJ 

LM556CN 

LM556J 

LM2905N 

LM3216 

LM3905N 

LS7030 

LS7031 

LS7040 

LS7055 

LS7056 

LS7060 

LS7061 

LS7062 

LS7210 

LS7240 

M054B1 

M055B1 

M74ALS00AP 



TYPE No. 


82 


M74ALS01P 

USSR 

54 

- 47 

M74ALS02P 

USSR 

54 

- 48 

M74ALS03AP 

USSR 

54 

- 86 

M74ALS04P 

USSR 

47 

- 53 

M74ALS05P 

USSR 

117 

- 77 

M74ALS08P 

USSR 

139 

- 56 

M74ALS09P 

USSR 

139 

- 51 

M74ALS10P 

USSR 

139 

- 52 

M74ALS1 IP 

USSR 

139 

- 50 

M74ALS12P 

USSR 

139 

- 57 

M74ALS15P 

USSR 

75 

- 3 

M74ALS20AP 

USSR 

75 

- 4 

M74ALS21P 

USSR 

75 

- 5 

M74ALS22AP 

USSR 

74 

-105 

M74ALS27P 

USSR 

74 

-106 

M74ALS28P 

USSR 

75 

- 1 

M74ALS30P 

USSR 

74 

-102 

M74ALS32P 

USSR 

115 

- 85 

M74ALS33P 

USSR 

115 

- 84 

M74ALS37P 

USSR 

74 

-104 

M74ALS38P 

USSR 

74 

-103 

M74ALS40P 

USSR 

74 

-101 

M74ALS74P 

USSR 

39 

- 95 

M74ALS112AP 

USSR 

39 

- 94 

M74ALS113AP 

TSAJ 

127 

- 78 

M74ALS114AP 

TSAJ 

127 

- 79 

M74ALS1000P 

♦ TSAJ 

93 

- 39 

M74ALS1002P 

♦TSAJ 

58 

- 81 

M74ALS1003P 

♦ TSAJ 

108 

-107 

M74ALS1008P 

♦ TSAJ 

62 

- 10 

M74ALS1020P 

TSAJ 

64 

- 44 

M74LS00P 

TSAJ 

36 

- 70 

M74LS02P 

TSAJ 

36 

- 73 

M74LS03P 

♦ TSAJ 

56 

- 87 

M74LS04P 

♦TSAJ 

35 

- 11 

M74LS05P 

♦TSAJ 

117 

- 23 

M74LS08P 

TSAJ 

66 

- 22 

M74LS09P 

♦TSAJ 

66 

- 23 

M74LS10P 

♦TSAJ 

66 

- 24 

M74LS11P 

♦ TSAJ 

115 

- 78 

M74LS12P 

♦TSAJ 

66 

- 36 

M74LS15P 

♦TSAJ 

88 

- 49 

M74LS20P 

♦TSAJ 

81 

- 33 

M74LS21P 

♦ TSAJ 

62 

- 11 

M74LS22P 

TSAJ 

56 

- 22 

M74LS27P 

♦TSAJ 

131 

- 5 

M74LS30P 

♦TSAJ 

155 

- 86 

M74LS32P 

♦ TSAJ 

66 

- 37 

M74LS37P 

TSAJ 

155 

- 83 

M74LS38P 

♦TSAJ 

129 

- 5 

M74LS40P 

♦TSAJ 

129 

- 6 

M74LS42P 

FERB 

39 

- 99 

M74LS47P 

FERB 

75 

- 36 

M74LS48P 

FERB 

75 

- 52 

M74LS51P 

FERB 

154 

- 88 

M74LS73AP 

FERB 

123 

- 48 

M74LS74AP 

FERB 

75 

- 28 

M74LS75P 

FERB 

75 

- 30 

M74LS76AP 

FERB 

75 

- 37 

M74LS83AP 

FERB 

39 

-100 

M74LS85P 

FERB 

75 

- 38 

M74LS86P 

FERB 

75 

- 53 

M74LS90P 

FERB 

123 

- 49 

M74LS92P 

FERB 

154 

- 89 

M74LS93P 

FERB 

75 

- 58 

M74LS107AP 

FERB 

75 

- 59 

M74LS109AP 

FERB 

75 

- 29 

M74LS112AP 

FERB 

75 

- 31 

M74LS113AP 

FERB 

39 

-101 

M74LS114AP 

FERB 

75 

- 39 

M74LS122P 

FERB 

75 

- 54 

M74LS123P 

FERB 

123 

- 50 

M74LS133P 

FERB 

154 

- 90 

M74LS136P 

FERB 

75 

- 60 

M74LS138P 

FERB 

39 

-102 

M74LS139P 

FERB 

75 

- 40 

M74LS145P 

FERB 

75 

- 55 

M74LS155P 

FERB 

123 

- 51 

M74LS156P 

FERB 

154 

- 87 

M74LS160AP 

FERB 

75 

- 61 

M74LS161AP 

♦ NSC 

124 

- 95 

M74LS162AP 

♦ NSC 

124 

- 96 

M74LS163AP 

♦ NSC 

154 

- 15 

M74LS173AP 

♦ NSC 

124 

- 97 

M74LS174P 

♦ NSC 

154 

- 16 

M74LS175P 

♦ NSC 

124 

- 98 

M74LS190P 

♦ NSC 

122 

- 2 

M74LS191P 

♦ NSC 

154 

- 17 

M74LS192P 

♦ NSC 

154 

- 18 

M74LS193P 

♦ NSC 

128 

- 24 

M74LS196P 

♦ NSC 

128 

- 25 

M74LS197P 

♦ NSC 

128 

- 26 

M74LS221P 

♦ NSC 

128 

- 47 

M74LS247P 

♦ NSC 

128 

- 48 

M74LS248P 

♦ NSC 

123 

- 52 

M74LS256P 

♦ NSC 

123 

- 53 

M74LS259P 

♦ NSC 

123 

- 54 

M74LS266P 

♦ NSC 

124 

- 99 

M74LS273P 

TSAJ 

157 

- 99 

M74LS279P 

♦ NSC 

124 

-100 

M74LS280P 

♦ LSC 

139 

- 71 

M74LS283P 

♦ LSC 

139 

- 72 

M74LS290P 

♦ LSC 

139 

- 70 

M74LS293P 

♦ LSC 

139 

- 68 

M74LS365AP 

♦ LSC 

139 

- 69 

M74LS366AP 

♦ LSC 

139 

- 65 

M74LS367AP 

♦ LSC 

139 

- 66 

M74LS368AP 

♦ LSC 

139 

- 67 

M74LS373P 

♦ LSC 

123 

- 41 

M74LS374P 

♦ LSC 

165 

- 82 

M74LS375P 

♦SGAI 

117 

- 78 

M74LS377P 

♦SGAI 

117 

- 79 

M74LS386P 

MITJ 

99 

-109 

M74LS390P 


3. TYPE 


MFRS 


CROSS INDEX 


TYPE No. 


M74L5393 

M74LS423P 

M74LS490P 

M74LS668P 

M74LS669P 

M702B1 

M702D1 

M702D2 

M706B1 

M714B1 

M714D1 

M730B1 

M730D1 

M731B1 

M731D1 

M750B1 

M750D1 

M752B1 

M752D1 

M754B1 

M754D1 


35 

M4002BP 

MITJ 

45 

M4011BP 

MITJ 

46 

M4011UBP 

MITJ 

47 

M4012BP 

MITJ 

10 

M4013BP 

MITJ 

19 

M4017BP 

MITJ 

11 

M4018BP 

♦ MITJ 

30 

M4019BP 

MITJ 

12 

M4020BP 

MITJ 

13 

M4022BP 

♦ MITJ 

20 

M4023BP 

MITJ 

14 

M4024BP 

MITJ 

21 

M4025BP 

MITJ 

22 

M4027BP 

MITJ 

31 

M4028BP 

MITJ 

32 

M4029BP 

♦ MITJ 

15 

M4030BP 

MITJ 

33 

M4040BP 

MITJ 

16 

M4042BP 

MITJ 

34 

M4043BP 

MITJ 

17 

M4044BP 

♦ MITJ 

35 

M4063BP 

♦ MITJ 

18 

M4068BP 

♦ MITJ 

21 

M4071BP 

MITJ 

19 

M4072BP 

♦ MITJ 

1 

M4073BP 

♦ MITJ 

20 

M4075BP 

♦ MITJ 

21 

M4078BP 

MITJ 

22 

M4081BP 

MITJ 

58 

M4082BP 

MITJ 

90 

M4099BP 

♦ MITJ 

91 

M4508BP 

♦ MITJ 

110 

M4510BP 

MITJ 

29 

M4514BP 

MITJ 

30 

M4516BP 

MITJ 

44 

M4518BP 

MITJ 

31 

M4520BP 

MITJ 

26 

M4521BP 

♦ MITJ 

43 

M4528BP 

MITJ 

2 

M4538BP 

MITJ 

75 

M4555BP 

MITJ 

45 

M4556BP 

MITJ 

34 

M4572BP 

♦ MITJ 

32 

M4585BP 

MITJ 

106 

JANM38510/00101 BAA 

33 


NSC 

34 

JANM38510/00101 BAB 

35 

FSC 

MOTA 

75 

JANM38510/00101 BAC 

76 

FSC 

NSC 

23 

JANM38510/00101 BCA 

3 


NSC 

15 

JANM38510/00101 BCB 

36 

FSC 

MOTA 

59 

NSC 

Til 

37 

JANM38510/00101 BDA 

38 


NSC 

33 

JANM38510/00101 BDB 

70 


NSC 

34 

JANM38510/00101 CAA 

71 


NSC 

29 

JANM38510/00101 CAB 

31 


FSC 

76 

JANM38510/00101 CAC 

7 

FSC 

NSC 

82 

JANM38510/00101 CCA 

8 


NSC 

83 

JANM38510/00101 CCB 

27 

FSC 

NSC 

106 

JANM38510/00101 CDA 

77 


NSC 

92 

JANM38510/00101 CDB 

93 

NSC 

SIC 

31 

JANM38510/00102BAA 

103 


NSC 

4 

JANM38510/00102BAB 

77 

FSC 

MOTA 

25 

JANM38510/00102BAC 

28 

FSC 

NSC 

27 

JANM38510/00102BCA 

76 


NSC 

35 

JANM38510/00102BCB 

82 

FSC 

MOTA 

40 

NSC 

SIC 

83 


Til 

41 

JANM38510/00102BDA 

92 


NSC 

78 

JANM38510/00102BDB 

45 

NSC 

SIC 

79 

JANM38510/00102CAA 

5 

77 


NSC 


Pa&Line 


155 - 94 
139 - 82 
139 - 83 
144 - 70 
133 - 59 
133 - 60 
132 - 73 
135 - 13 
135 ■ 14 
135 - 21 
135 - 15 
135 - 16 
135 - 10 
135 - 11 
135 - 17 
135 - 18 
135 - 12 
135 - 9 
135 - 19 

135 - 20 
61 - 19 
61 - 20 
64 - 45 
64 - 65 
64 - 46 
36 - 6 

136 - 91 
136 - 89 

56 - 83 
131 - 74 
136 - 92 

64 - 47 
131 - 75 

61 - 21 
34 - 83 
117-24 
129 - 66 

65 - 69 
131 - 76 
174 - 20 
174 - 25 

174 - 26 
165 - 57 

57 - 56 

58 - 52 
58 - 53 
56 - 23 
58 - 54 
58 - 73 
56 - 24 

56 - 25 

175 - 55 
174 - 21 
129 - 68 
116 - 78 

131 - 88 
129 - 79 

132 - 22 

156 - 78 
155 - 87 
155 - 88 
116-79 
116-80 

57 - 65 
165 - 59 

|100 - 24 

1100 ■ 25 

1100 - 26 

|100 - 27 


|100 - 29 
1100 - 30 
1100 - 31 
1100 - 32 
1100 - 33 
1100 - 34 
1100 - 35 
1100 - 36 
1100 - 37 
1100 - 38 
1100 - 39 
1100 - 40 
1100 - 41 


1100 - 43 
1100 - 44 




■EiasfcUsSMlfTTJ 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


JANM38510/00102 

FSC 1100 

J AN M38510/00102CAC 

FSC NSC 1100 

JANM38510/00102CCA 

NSC 1100 

JANM38510/00102CCB 

FSC NSC 1100 

JANM38510/00102CDA 

NSC |100 

JANM38510/00102CDB 

NSC 1100 

JANM38510/00103BAA 

NSC 1100 

JANM38510/00103BAB 

MOTA 1100 

JANM38510/00103BAC 

NSC |100 

JAN M38510/00103BCA 

NSC 1100 

JANM38510/00103BCB 

FSC MOTA 1100 

NSC Til J 

JANM38510/00103BDA 

NSC 1100 

JANM38510/00103BDB 

NSC 1100 

JANM38510/00103CAA 

NSC |100 

JANM38510/00103CAB 

none |100 

JANM38510/00103CAC 

NSC 1100 

JANM38510/00103CCA 

NSC 1100 

JANM38510/00103CCB 

FSC NSC 1100 

JANM38510/00103CDA 

NSC 1100 

JANM38510/00103CDB 

NSC 1100 

JANM38510/00104BAA 

NSC 1100 

JANM38510/00104BAB 

FSC MOTA 1101 

JANM38510/00104BAC 

FSC NSC 1101 

JANM38510/00104BCA 

NSC 1101 

JANM38510/00104BCB 

FSC MOTA 101 

NSC SIC 

Til 

JANM38510/00104BDA 

NSC 1101 

JANM38510/00104BDB 

NSC SIC 1101 

JANM38510/00104CAA 

NSC 1101 

JANM38510/00104CAB 

FSC 1101 

JANM38510/00104CAC 

FSC NSC 1101 

JANM38510/00104CCA 

NSC 1101 

JANM38510/00104CCB 

FSC NSC 1101 

JANM38510/00104CDA 

NSC 1101 

JANM38510/00104CDB 

NSC 1101 

JANM38510/00106BCB 

Til 1101 

JANM38510/00106CCB 

none 1101 

JANM38510/00107BAA 

NSC 1101 

JANM38510/00107BAB 

FSC MOTA |101 

JANM38510/00107BAC 

FSC NSC |101 

JANM38510/00107BCA 

NSC 1101 

JANM38510/00107BCB 

FSC MOTA 1101 

NSC Til I 

JANM38510/00107BDA 

NSC 1101 

JANM38510/00107BDB 

NSC 1101 

JANM38510/00107CAA 

NSC 1101 

JANM38510/00107CAB 

FSC 1101 

JANM38510/00107CAC 

FSC NSC 1101 

JANM38510/00107CCA 

NSC 1101 

JANM38510/00107CCB 

FSC NSC 1101 

JANM38510/00107CDA 

NSC 1101 

JANM38510/00107CDB 

NSC 1101 

JANM38510/00109BCA 

NSC 1101 

JANM38510/00109BCB 

FSC MOTA 1101 

NSC Til I 

JANM38510/00109CCA 

NSC 1101 

JANM38510/00109CCB 

FSC NSC 1101 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. MFRS 


JANM38510/00201 BAA 

46 NSC 
JANM38510/00201BAC 

47 NSC 
JANM38510/00201BCA 

48 NSC 
JANM38510/00201BCB 

49 NSC SIC 

Til 

50 JANM38510/00201BDA 

NSC 

51 JANM38510/00201BDB 

NSC SIC 

52 JANM38510/00201CAA 

NSC 

53 JANM38510/00201CAC 

NSC 

54 JANM38510/00201 CCA 

NSC 

55 JANM38510/00201CCB 

NSC 

56 JANM38510/00201CDA 

NSC 

JANM38510/00201CDB 

57 NSC 
JANM38510/00202BAA 

58 NSC 
JANM38510/00202BAB 

59 MOTA 
JANM38510/00202BAC 

60 NSC 
JANM38510/00202BCA 

61 NSC 
JANM38510/00202BCB 

62 MOTA NSC 
SIC Til 

63 JANM38510/00202BDA 

NSC 

64 JANM38510/00202BDB 

NSC SIC 

65 JANM38510/00202CAA 

NSC 

66 JANM38510/00202CAB 

none 

1 JANM38510/00202CAC 

i NSC 

2 JANM38510/00202CCA 

NSC 

3 JANM38510/00202CCB 

NSC 

4 JANM38510/00202CDA 

NSC 

JANM38510/00202CDB 
NSC 

5 JANM38510/00203BCA 

NSC 

6 JANM38510/00203BCB 

MOTA NSC 

7 Til 

J AN M38510/00203CCA 

8 NSC 
JANM38510/00203CCB 

9 NSC 
JAN M38510/00204BEA 

10 none 
JANM38510/00204BEB 

11 NSC SIC 

Til 

12 JANM38510/00204BFA 

none 

13 JANM38510/00204BFB 

SIC 

14 JANM38510/00204CEA 

none 

15 JANM38510/00204CEB 

NSC 

16 JANM38510/00204CFA 

SIC 

17 JANM38510/00204CFB 

none 

18 JANM38510/00205BAA 

NSC 

19 JANM38510/00205BAB 

FSC MOTA 

20 JANM38510/00205BAC 

FSC NSC 

JANM38510/00205BCA 

21 NSC 
JANM38510/00205BCB 

22 MOTA NSC 

SIC Til 

23 JANM38510/00205BCC 

none 

24 JANM38510/00205BDA 

NSC 

25 JANM38510/00205BDB 

NSC SIC 

26 JANM38510/00205CAA 

NSC 

27 JANM38510/00205CAB 

FSC 

28 JANM38510/00205CAC 

FSC NSC 

29 JANM38510/00205CCA 

NSC 

30 JANM38510/00205CCB 

NSC 

31 JANM38510/00205CDA 

NSC 

JANM38510/00205CDB 

32 NSC 
JANM38510/00206BAA 

33 MOTA 


43 - 

36 

43 - 

37 

43 - 

38 

43 - 

39 

43 - 

40 

43 - 

41 

43 - 

42 

43 - 

43 

43 - 

44 

43 - 

45 

43 - 

46 

43 - 

47 

43 - 

48 

43 - 

49 

43 - 

50 

43 - 

51 

43 - 

52 

43 - 

53 

43 - 

54 

43 - 

55 

43 - 

56 

43 - 

57 

43 - 

58 

43 - 

59 

43 - 

60 

43 - 

61 

43 - 

62 

43 - 

63 

43 - 

64 

43 - 

65 

43 - 

66 

43 - 

67 

43 - 

68 

43 - 

69 

43 - 

70 

43 - 

71 

43 - 

72 

44 - 

1 

51 - 

80 

51 - 

81 

51 - 

82 

51 - 

83 

51 - 

84 

51 - 

85 

51 - 

86 

51 - 

87 

51 - 

88 

51 - 

89 

51 - 

90 

51 - 

91 

51 - 

92 

51 - 

93 

51 - 

94 

44 - 

2 















ifliasteiigMifm 


3. TYPE 


TYPE No. MFRS 


CROSS INDEX 




TYPE No 


I TYPE NUMBER SEQUENCE 




jnmviouu i wcvwunu 

FSC MOTA 


44 - 

3 

FSC 

1 91 - 

60 

NSC 

| 84 

JANM38510/00206BCA 




JANM38510/00404CDA 



JANM38510/00504CDA 


none 


44 - 

4 

none 

1 91 - 

61 

NSC 

| 84 

JANM38510/00206BCB 




JANM38510/00501 BAA 



JANM38510/00504CDB 


MOTA Til 


44 - 

5 

NSC 

| 84 - 

1 

NSC 

| 85 

JANM38510/00206BDA 




JANM38510/00501 BAB 



JANM38510/00601 BAA 


none 


44 - 

6 

MOTA 

| 84 - 

2 

none 

1160 

JANM38510/00206CAA 




JANM38510/00501 BAC 



JANM38510/00601 BAB 


none 


44 - 

7 

NSC 

| 84 - 

3 

MOTA 

1160 

JANM38510/00206CAB 




JANM38510/00501 BCA 



JANM38510/00601 BCA 


FSC 


44 - 

8 

NSC 

| 84 - 

4 

none 

i 161 

JANM38510/00206CCA 




JANM38510/00501BCB 



JANM38510/00601 BCB 


none 


44 - 

9 

MOTA NSC 

I 84 - 

5 

MOTA 

1161 

JANM38510/00206CCB 




Til 

| 


JANM38510/00601 CAA 


none 


44 - 

10 

JANM38510/00501BDA 



none 

1161 

JANM38510/00206CDA 




NSC 

| 84 - 

6 

JANM38510/00601 CAB 


none 


44 - 

11 

JANM38510/00501 BDB 



none 

1161 

JANM38510/00207BAA 




NSC 

| 84 - 

7 

JANM38510/00601CCA 


none 


54 - 

78 

JANM38510/00501 CAA 



none 

(161 

JANM38510/00207BAB 




NSC 

| 84 - 

8 

JANM38510/00601 CCB 


MOTA 


54 - 

79 

JANM38510/00501 CAB 



none 

1161 

JANM38510/00207BCA 




none 

| 84 - 

9 

JANM38510/00602BEA 


none 


54 - 

80 

JANM38510/00501 CAC 



none 

1162 

JANM38510/00207BCB 




NSC 

| 84 - 

10 

JANM38510/00602BEB 


MOTA 


54 - 

81 

JANM38510/00501 CCA 



MOTA NSC 

1162 

JANM38510/00207CAA 




NSC 

| 84 - 

11 

SIC Til 

1 

none 


54 - 

82 

JANM38510/00501 CCB 



JANM38510/00602BFA 


JANM38510/00207CAB 




NSC 

| 84 - 

12 

none 

1162 

none 


54 - 

83 

JANM38510/00501 CDA 



JANM38510/00602BFB 


JANM38510/00207CCA 




NSC 

| 84 - 

13 

MOTA SIC 

1162 

none 


54 - 

84 

JANM38510/00501 CDB 



JANM38510/00602CEA 


JANM38510/00207CCB 




NSC 

| 84 - 

14 

none 

1162 

none 


54 - 

85 

JANM38510/00502BAA 



JANM38510/00602CEB 


JANM38510/00401 BAA 




NSC 

| 84 - 

15 

NSC 

(162 

NSC 


91 - 

22 

JANM38510/00502BAB 



JANM38510/00602CFA 


JANM38510/00401 BAB 




MOTA 

| 84 - 

16 

none 

1162 

FSC MOTA 


91 - 

23 

JANM38510/00502BAC 



JANM38510/00602CFB 


JANM38510/00401BAC 




NSC 

| 84 - 

17 

none 

1162 

FSC NSC 


91 - 

24 

JANM38510/00502BCA 



JANM38510/00603BEA 


JANM38510/00401 BCA 




NSC 

| 84 - 

18 

none 

1161 

NSC 


91 - 

25 

JANM38510/00502BCB 



JANM38510/00603BEB 


JANM38510/00401 BCB 




MOTA NSC 

j 84 - 

19 

MOTA 

i 161 

FSC MOTA 


91 - 

26 

Til 

j 


JANM38510/00603BFA 


NSC SIC 




JANM38510/00502BDA 



none 

1161 

Til 




NSC 

| 84 - 

20 

JANM38510/00603BFB 



JANM38510/00401BDA 
NSC 

JANM38510/00401BDB 
NSC SIC 

JANM38510/00401CAA 
NSC 

JANM38510/00401 CAB 

Fsc 

JANM38510/00401CAC 
FSC NSC 

JANM38510/00401 CCA 
NSC 

JANM38510/00401CCB 
FSC NSC 

JANM38510/00401CDA 
NSC 

JANM38510/00401CDB 
NSC 

JANM38510/00402BEA 
none 

JANM38510/00402BEB 
MOTA Til 

JANM38510/00402BFA 
none 

JANM38510/00402BFB 

MOTA 

JANM38510/00402CEA 
none 

JANM38510/00402CEB 
none 

JANM38510/00402CFA 
none 

JANM38510/00403BAA 
none 

JANM38510/00403BAB 
MOTA 

JANM38510/00403BCA 
none 

JANM38510/00403BCB 
MOTA Til 

JANM38510/00403CAA 
none 

JANM38510/00403CAB 

none 

JANM38510/00403CCA 
none 

JANM38510/00403CCB 
none 

JANM38510/00404BAA 
none 

JANM38510/00404BAB 
MOTA 

JANM38510/00404BCA 
none 

JANM38510/00404BCB 
FSC MOTA 

SIC Til 

JANM38510/00404BDA 
none 

JANM38510/00404BDB 
SIC 

JANM38510/00404CAA 
none 

JANM38510/00404CAB 
none 

JANM38510/00404CCA 

none 


JANM38510/00502BDB 
NSC 

JANM38510/00502CAA 
NSC 

JANM38510/00502CAB 
none 

JANM38510/00502CAC 
NSC 

JANM38510/00502CCA 
NSC 

JANM38510/00502CCB 
NSC 

JANM38510/00502CDA 
NSC 

JANM38510/00502CDB 
NSC 

JANM38510/00503BAA 
NSC 

JANM38510/00503BAB 
MOTA 

JANM38510/00503BAC 
NSC 

JANM38510/00503BCA 
NSC 

JANM38510/00503BCB 
MOTA NSC 
Til 

JANM38510/00503BDA 
NSC 

JANM38510/00503BDB 

NSC 

JANM38510/00503CAA 

NSC 

J ANM38510/00503CAB 


NSC 

JANM38510/00503CDB 
NSC 

JANM38510/00504BAA 

NSC 

JANM38510/00504BAB 

MOTA 

JANM38510/00504BAC 
NSC 

JANM38510/00504BCA 
NSC 

JANM38510/00504BCB 
MOTA NSC 
Til 

JANM38510/00504BDA 
NSC 

JANM38510/00504BDB 
NSC Til 

JANM38510/00504CAA 
NSC 

JANM38510/00504CAB 
none 

JANM38510/00504CAC 
NSC 

JANM38510/00504CCA 

_ NSC 


MOTA 1161 

JANM38510/00603CEA 

none 1161 

JANM38510/00603CEB 

none 1161 

JANM38510/00603CFA 

none 1161 

JANM38510/00603CFB 

none 1161 

JANM38510/00604BAA 

none 1160 

JANM38510/00604BAB 

MOTA 1160 

JANM38510/00604BCA 

none 1160 

JANM38510/00604BCB 

MOTA 1160 

JANM38510/00604CAA 

none 1160 

JANM38510/00604CAB 

none 1160 

JANM38510/00604CCA 

none 1160 

JANM38510/00604CCB 

none 1160 

JANM38510/00701 BAA 

none ! 112 

JANM38510/00701 BAB 

FSC MOTA 1112 

JANM38510/00701BAC 

FSC 1112 

JANM33510/00701BCA 

NSC J112 

JANM38510/00701BCB 





none 

] 84 - 

37 

MOTA NSC 

1112 - 

10 

91 


44 

JANM38510/00503CAC 



SIC Til 

j 





NSC 

| 84 - 

38 

JANM38510/00701 BDA 



91 

. 

45 

JANM38510/00503CCA 



NSC 

1112 - 

11 




NSC 

| 84 - 

39 

JANM38510/00701 BDB 



91 

. 

46 

JANM38510/00503CCB 



NSC SIC 

(112 • 

12 




NSC 

| 84 - 

40 

JANM38510/00701 CAA 



91 


47 

JANM38510/00503CDA 



none 

1112 - 

13 


JANM38510/01001CFA 

54 none 
JANM38510/01001CFB 

55 none 
JANM38510/01002BEA 

1 none 

JANM38510/01002BEB 

98 MOTA 
JANM38510/01002BFA 

99 MOTA 
JANM38510/01002BFB 

1 MOTA 
JANM38510/01002CEA 

2 none 
JANM38510/01002CEB 

3 none 
JANM38510/01002CFA 

4 none 
JANM38510/01002CFB 

5 none 
JANM38510/01003BEA 

6 none 
JANM38510/01003BEB 

31 MOTA 
JANM38510/01003BFA 

32 none 
JANM38510/01003BFB 

MOTA 

33 JANM38510/01003CEA 

none 

34 JANM38510/01003CEB 

none 

35 JANM38510/01003CFA 

none 

36 JANM38510/01003CFB 

none 

37 JANM38510/01101BJA 

NSC 

38 JANM38510/01101BJB 

MOTA NSC 

7 SIC 
JANM38510/01101BKB 

8 MOTA 
JANM38510/01101CJA 

9 NSC 
JANM38510/01101CJB 

10 NSC SIC 

JANM38510/01101CKB 

11 none 
JANM38510/01102BEA 

12 none 
JANM38510/01102BEB 

13 MOTA SIC 

JANM38510/01102BFA 

14 none 
JANM38510/01102BFB 

78 MOTA 
JANM38510/01102CEA 

79 none 
JANM38510/01102CEB 

80 none 
JANM38510/01102CFA 

81 none 
JANM38510/01102CFB 

82 none 
JANM38510/01201 BAA 

83 none 
JANM38510/01201 BAB 

84 MOTA 
JANM38510/01201 BCA 

85 none 
JANM38510/01201BCB 

6 MOTA SIC 

JANM38510/01201 BDA 

7 none 
JANM38510/01201 BDB 

JANM38510/01201 CAA 

9 none 

JANM38510/01201 CAB 

10 none 

JANM38510/01201 CCA 

none 


Maa isfr Miu«igiai 


EE 


;CTigT3iiai 


JANM38510/00701CAB 

FSC 1112 - 14 
JANM38510/00701 CAC 

FSC |112 - 15 
JANM38510/00701 CCA 

NSC 1112 * 16 
JANM38510/00701CCB 

NSC j 112 - 17 
JANM38510/00701 CDA 

NSC 1112 - 18 
JANM38510/00701 CDB 

NSC 1112 - 19 
JANM38510/01001BEA 

none 1119 - 60 
JANM38510/01001BEB 

MOTA NSC 1119 - 61 

SIC I 

JANM38510/01001BFA 

none 1119 - 62 
JANM38510/01001BFB 

MOTA SIC 1119 - 63 

JANM38510/01001CEA 

none 1119 • 64 
JANM38510/01001 CEB 


none 

14 JANM38510/01202BAA 

none 

15 JANM38510/01202BAB 

MOTA 

16 JANM38510/01202BCA 

none 

17 JANM38510/01202BCB 

MOTA 

18 JANM38510/01202CAA 

none 

19 JANM38510/01202CAB 

none 

60 JANM38510/01202CCA 

none 

61 JANM38510/01202CCB 

none 

JANM38510/01203BEA 

62 none 
JANM38510/01203BEB 

63 MOTA SIC 

JANM38510/01203BFA 

64 none 
JANM38510/01203BFB 

65 MOTA SIC 


JANM38510/0120 
119-66 none 

JANM38510/01203CEB 
119-67 none 

JANM38510/01203CFA 
121 - 1 none 

JANM38510/01203CFB 
121 - 2 none 

JANM38510/01204BAA 
121 - 3 none 

JANM38510/01204BAB 
121 - 4 MOTA 

JANM38510/01204BCA 
121 - 5 none 

JANM38510/01204BCB 
121 - 6 MOTA 

JANM38510/01204CAA 
121 - 7 none 

JANM38510/01204CAB 
121 - 8 none 

JANM38510/01204CCA 
121 - S4 nnnp 

JANM38510/01204CCB 
121 - 55 none 

JANM38510/01205BEA 
121 - 56 none 

JANM38510/01205BEB 
121 - 57 MOTA 

JANM38510/01205BFA 
121 - 58 none 

JANM38510/01205BFB 
121 - 59 MOTA 

JANM38510/01205CEA 
121 - 60 none 

JANM38510/01205CEB 
121 - 61 none 

JANM38510/01205CFA 
169 - 66 none 

JANM38510/01205CFB 
169 - 67 none 

JANM38510/01301 BAA 
none 

169 - 68 JANM38510/01301 BAB 
MOTA 

169 - 69 JANM38510/01301 BCA 
none 

169 - 70 JANM38510/01301BCB 
MOTA 

169 - 71 JANM38510/01301 BDA 

none 

170 - 94 JANM38510/01301 BDB 

none 

170 - 95 JANM38510/01301 CAA 
none 

170 - 96 JANM38510/01301 CAB 
none 

170 - 97 JANM38510/01301 CCA 
none 

170 - 98 JANM38510/01301 CCB 
none 

170 - 99 JANM38510/01301 CDA 
none 

170 -100 JANM38510/01301 CDB 
none 

170 -101 JANM38510/01302BAA 
none 

125 - 78 JANM38510/01302BAB 
MOTA 

125 - 79 JANM38510/01302BCA 
none 

125 - 80 JANM38510/01302BCB 
MOTA SIC 
125 - 81 JANM38510/01302BDA 
none 

125 - 82 JANM38510/01302BDB 
none 

125 - 83 JANM38510/01302CAA 
none 

125 - 84 JANM38510/01302CAB 
none 

125 - 85 JANM38510/01302CCA 

none 

126 - 1 JANM38510/01302CCB 

none 

126 - 2 JANM38510/01302CDA 
none 

126 - 3 JANM38510/01302CDB 
none 

126 - 4 JANM38510/01303BEA 
none 

126 - 5 JANM38510/01303BEB 
MOTA NSC 

126 - 6 SIC 

JANM38510/01303BFA 
126 - 7 none 

JANM38510/01303BFB 
126 - 0 AMD MOTA 

SIC 

126 - 9 JANM38510/01303CEA 
none 

126 - 10 JANM38510/01303CEB 
AMD NSC 

126 - 11 JANM38510/01303CFA 
none 

126 - 12 JANM38510/01303CFB 
AMD 

126 - 13 JANM38510/01304BEA 
none 

126 - 14 JANM38510/01304BEB 
MOTA NSC 

126 - 15 SIC 

JANM38510/01304BFA 
126 - 16 none 


1126 

- 17 

1126 

- 18 

1126 

- 19 

1126 

- 20 

1126 

- 21 

1126 

- 22 

1126 

- 23 

1126 

- 24 

1126 

- 25 

1126 

- 26 

1126 

- 27 

1126 

- 28 

1126 

- 29 

1126 

- 30 

1126 

- 31 

1126 

- 32 

1126 

- 33 

1126 

- 34 

1126 

- 35 

1126 

- 36 

1152 

- 48 

1152 

- 49 

i 152 

- 50 

1152 

- 51 

1152 

- 52 

1152 

- 53 

1152 

- 54 

1152 

- 55 

1152 

- 56 

1152 

- 57 

1152 

• 58 

(152 

- 59 

1144 

- 92 

1144 

- 93 

1144 

- 94 

1144 

- 95 

1144 

- 96 

1145 

- 1 

1145 

- 2 

1145 

- 3 

1145 

- 4 

1145 

- 5 

1145 

- 6 

1145 

- 7 

1140 

- 60 

1140 

- 61 

1140 

- 62 

1140 

- 63 

j 140 

- 64 

1140 

- 65 

(140 

- 66 

1140 

- 67 

1145 

- 69 

1145 

- 70 

(145 

- 71 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


























JANM38510/Oi 304BFB 
MOTA SIC 
JANM38510/01304CEA 
none 

JANM38510/01304CEB 
NSC 

JANM38510/01304CFA 
none 

JANM38510/01304CFB 
none 

JANM38510/01305BEA 
none 

JANM38510/01305BEB 
MOTA NSC 
JANM38510/01305BFA 
none 

JANM38510/01305BFB 

MOTA 

JANM38510/01305CEA 

MOTA 

JANM38510/01305CEB 
NSC 

JANM38510/01305CFA 
none 

JANM38510/01305CFB 

none 

JANM38510/01306BEA 
none 

JANM38510/01306BEB 
MOTA NSC 

SIC 

JANM38510/01306BFA 
none 

JANM38510/01306BFB 

AMD MOTA 

SIC 

JANM38510/01306CEA 
none 

JANM38510/01306CEB 
AMD NSC 

JANM38510/01306CFA 
none 

JANM38510/01306CFB 
AMD 

JANM38510/01307BAA 
none 

JANM38510/01307BAB 

MOTA 

JANM38510/01307BCA 
none 

JANM38510/01307BCB 
MOTA 

JANM38510/01307BDA 
none 

JANM38510/01307BDB 
none 

JANM38510/01307CAA 
none 

JANM38510/01307CAB 
none 

JANM38510/01307CCA 

none 

JANM38510/01307CCB 

none 

JANM38510/01307CDA 
none 

JANM38510/01307CDB 

none 

JANM38510/01308BEA 

none 

JANM38510/01308BE8 

MOTA 

JANM38510/01308BFA 

none 

JANM38510/01308BFB 

MOTA 

JANM38510/01308CEA 
none 

JANM38510/01308CEB 
none 

JANM38510/01308CFA 

none 

JANM38510/01308CFB 
none 

JANM38510/01309BEA 

SIC 

JANM38510/01309BE8 
MOTA SIC 
JANM38510/01309BFA 
none 

JANM38510/01309BFB 
MOTA SIC 
JANM38510/01309CEA 
none 

JANM3851Q/01309CEB 

none 

JANM38510/01309CFA 
none 

JANM38510/01309CFB 
none 

JANM38510/01501BEA 
none 

JANM38510/01501BEB 
MOTA SIC 
JANM38510/01501BFA 
none 

JANM38510/01501BFB 
MOTA SIC 
JANM38510/01501CEA 
none 

JANM38510/01501 CEB 
none 

JANM38510/01501CFA 
___ none 


JANM385 

72 none 
JANM38510/01502BAA 

73 none 
JANM38510/01502BAB 

74 MOTA 
JANM38510/01502BCA 

75 none 
JANM38510/01502BCB 

76 MOTA 
JANM38510/01502BDA 

88 none 

JANM38510/01502BDB 

69 none 
JANM38510/01502CAA 

70 none 
JANM38510/01502CAB 

71 none 
JANM38510/01502CCA 

72 none 
JANM38510/01502CCB 

73 none 
JANM38510/01502CDA 

74 none 
JANM38510/01502CDB 

75 none 
JANM38510/01504BEA 

77 none 
JANM38510/01504BEB 

78 MOTA 
JANM38510/01504BFA 

none 

79 JANM38510/01504BFB 

MOTA 

80 JANM38510/01504CEA 

none 

JANM38510/01504CEB 

81 none 
JANM38510/01504CFA 

82 none 
JANM38510/01504CFB 

83 none 
JANM38510/01601 BAA 

84 none 
JANM38510/01601 BAB 

1 MOTA 
JANM38510/01601BCA 

2 NSC 
JANM38510/01601 BOB 

3 FSC MOTA 

NSC 

4 JANM38510/01601BDA 

NSC 

5 JANM38510/01601BDB 

NSC 

6 JANM38510/01601CAA 

none 

7 JANM38510/01601 CAB 

none 

8 JANM38510/01601CCA 

NSC 

9 JANM38510/01601CCB 

FSC NSC 

10 JANM38510/01601CDA 

NSC 

11 JANM38510/01601CDB 

NSC 

12 JANM38510/01602BAA 

none 

11 JANM38510/01602BAB 

MOTA 

12 JANM38510/01602BCA 

none 

13 JANM38510/01602BCB 

FSC MOTA 

14 JANM38510/01602BDA 

none 

15 JANM38510/01602BDB 

SIC 

16 JANM38510/01602CAA 

none 

17 JANM38510/01602CAB 

none 

18 JANM38510/01602CCA 

none 

1 JANM38510/01602CCB 

FSC 

2 JANM38510/01602CDA 

none 

3 JANM38510/01602CDB 

none 

4 JANM38510/017Q1BEA 

none 

5 J AN M38510/01701 BEB 

FSC MOTA 

6 SIC 
JANM38510/01701 BFA 

7 none 
JANM38510/01701 BFB 

8 FSC MOTA 

SIC 

94 JANM38510/01701 CEA 

none 

95 JANM38510/01701 CEB 

FSC 

1 JANM38510/01701CFA 

none 

2 JANM38510/01701CFB 

FSC 

3 JANM38510/01702BEA 

none 

4 JANM38510/01702BEB 

FSC MOTA 

5 SIC 


3. TYPE No. CROSS INDEX 


8510/01702 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


00 

I** 

6 

177 - 

82 

177 - 

83 

177 - 

84 

177 - 

85 

177 - 

86 

177 - 

87 

177 - 

88 

177 - 

89 

177 - 

90 

177 - 

91 

177 - 

92 

177 - 

93 

~vi 

CO 

19 

179 - 

20 

179 - 

21 

179 - 

22 

179 - 

23 

179 - 

24 

179 - 

25 

179 - 

26 

78 - 

36 

78 - 

37 

78 - 

38 

78 - 

39 

78 - 

40 

78 - 

41 

78 - 

42 

78 - 

43 

78 - 

44 

78 - 

45 

78 - 

46 

78 - 

47 

78 - 

48 

78 ■ 

49 

78 - 

50 

78 - 

51 

78 - 

52 

78 - 

53 

78 - 

54 

78 - 

55 

78 - 

56 

| 78 - 

57 

| 78 - 

58 

1 78 - 

59 

| 52 - 

1 

| 52 - 

2 

| 52- 

3 

I 52 ' 

4 

52 - 

5 

52 ■ 

6 

52 - 

7 

52 • 

8 

52 - 

9 

52 - 

10 


6 none | 

JANM38510/01702BFB 

82 FSC MOTA | 

JANM38510/01702CEA 

83 none | 
JANM38510/01702CEB 

84 FSC | 
JANM38510/01702CFA 

85 none | 
JANM38510/01702CFB 

86 FSC | 
JANM38510/01901 BAA 

87 none | 
JANM38510/01901 BAB 

88 MOTA | 
JANM38510/01901 BCA 

89 NSC | 
JANM38510/01901BCB 

90 MOTA NSC I 

SIC 

91 JANM38510/01901BDA 

NSC | 

92 JANM38510/01901 BDB 

NSC SIC | 

93 JANM38510/01901 CAA 
none | 

19 |JANM38510/01901 CAB 
none | 

20 IJANM38510/01901 CCA 
NSC | 

21 IJANM38510/01901 CCB 
NSC | 

22 IJANM38510/01901 CDA 
NSC | 

23 IJANM38510/01901 CDB 
NSC | 

24 JANM38510/02001 BAA 

NSC | 

25 JANM38510/02001BAC 

NSC | 

26 JANM38510/02001 BCA 

NSC | 

36 JANM38510/02001 BCB 

NSC i 

37 JANM38510/02001 BDA 

NSC I 

38 JANM38510/02001 BDB 

NSC | 

39 JANM38510/02001 CAA 

NSC | 

JANM38510/02001CAC 

40 NSC | 
JANM38510/02001 CCA 

NSC | 
IJANM38510/02001 CCB 

NSC | 
IJANM38510/02001 CDA 

NSC | 
IJANM38510/02001 CDB 

NSC i 

j JANM38510/02002BAA 

NSC | 
I JAN M38510/02002BAC 

NSC | 

j JANM38510/02002BCA 

NSC | 

JANM38510/02002BCB 

NSC i 

|JANM38510/02002BDA 

NSC | 

JANM38510/02002BDB 

NSC | 
IJ AN M38510/02002CAA 

NSC | 

IANM38510/02002CAC 

NSC | 

JANM38510/02002CCA 

NSC | 

JANM38510/020Q2CCB 

NSC | 

JANM38510/02002CDA 

NSC | 

JANM38510/02002CDB 

NSC | 

JANM38510/02003BAA 

NSC | 

JANM38510/02003BAC 

NSC | 

JANM38510/02003BCA 

NSC | 

JANM38510/02003BCB 

NSC | 

JANM38510/02003BDA 

NSC | 

JANM38510/02003BDB 

NSC > 

3 IJ ANM38510/02003CAA 
NSC | 

4 IJANM38510/02003CAC 
NSC | 

JANM38510/02003CCA 

NSC | 

JANM38510/02003CCB 

NSC | 

JANM38510/02003CDA 

NSC | 

JANM38510/02003CDB 

NSC | 

JANM38510/02004BAA 

NSC | 

JANM38510/02004BAC 


52 - 

11 

52 - 

12 

52 - 

13 

52 - 

14 

52 - 

15 

52 - 

16 

172 - 

83 

172 - 

84 

172 - 

85 

172 - 

86 

172 - 

87 

172 - 

88 

172 - 

89 

172 - 

90 

172 - 

91 

172 - 

92 

172 - 

93 

172 - 

94 

94 - 

61 

94 - 

62 

94 - 

63 

94 - 

64 

94 - 

65 

94 - 

66 

94 - 

67 

94 - 

68 

94 ■ 

69 

94 • 

70 

94 - 

71 

94 - 

72 

94 - 

73 

94 - 

74 

94 - 

75 

94 - 

76 

94 - 

77 

94 - 

78 

94 - 

79 

! 94 - 

80 

94 - 

81 

| 94 - 

82 

94 - 

83 

94 - 

84 

| 94 - 

85 

| 95 - 

1 

| 95 - 

2 

| 95 - 

3 

| 95 - 

4 

| 95 - 

5 

| 95 - 

6 

| 95 - 

7 

| 95 - 

8 

| 95 - 

9 

| 95 . 

10 

| 85 - 

11 

1 95 - 

12 

1 95 - 

13 


8510/0 

NSC 

JANM38510/02004BCB 
NSC 

JAN M38510/02004BDA 
NSC 

JANM38510/02004B DB 
NSC 

JAN M38510/02004CAA 
NSC 

JANM38510/02004CAC 
NSC 

JANM38510/02004CCA 
NSC 

JANM38510/02004CCB 
NSC 

JANM38510/02004CDA 
NSC 

JAN M38510/02004CDB 
NSC 

JANM38510/02006BCB 

NSC 


95 - 

14 

95 - 

15 

95 - 

16 

95 - 

17 

95 - 

18 

95 - 

19 

95 - 

20 

95 - 

21 

95 - 

22 

95 - 

23 

95 - 

24 

95 - 

25 

49 - 

82 

49 - 

83 

49 - 

84 

49 - 

85 

49 - 

86 

49 - 

87 

49 - 

88 

49 - 

89 

40 - 

75 

49 - 

90 

49 - 

91 

49 - 

92 

40 ■ 

32 

40 - 

33 

40 - 

34 

40 - 

35 

40 - 

36 

40 - 

37 

40 - 

38 

40 - 

39 

40 - 

40 

40 - 

41 

40 - 

42 

40 - 

43 

40 - 

44 

40 - 

45 

40 - 

46 

40 - 

47 

40 ■ 

48 

40 - 

49 

40 ■ 

50 

40 - 

51 

40 - 

52 

40 - 

53 

40 - 

54 

40 - 

55 

40 - 

76 

40 - 

77 

40 - 

78 

40 - 

79 

40 - 

80 

41 - 

1 

41 - 

2 

41 - 

3 

41 - 

4 


NSC 

JANM38510/02104CDA 
NSC 

JANM38510/02104CDB 
NSC 

JANM38510/02105BAA 
NSC 

JANM38510/02105BAC 
NSC 

JANM38510/02105BCA 
NSC 

JANM38510/02105BCB 
NSC 

JANM38510/02105BDA 
NSC 

JANM38510/02105BDB 

NSC 

JANM38510/02105CAA 
NSC 

JANM38510/02105CAC 
NSC 

JANM38510/02105CCA 
NSC 

JANM38510/02105CCB 

NSC 

JANM38510/02105CDA 
NSC 

J ANM38510/02105CDB 
NSC 

|JANM38510/02201 BAA 
none 

|JANM38510/02201 BAB 
MOTA 

JANM38510/02201 BCA 
none 

JANM38510/02201 BCB 
MOTA 

JANM38510/02201 BDA 
none 

JANM38510/02201 BDB 
none 

JANM38510/02201 CAA 
none 

JANM38510/02201 CAB 
none 

JANM38510/02201 CCA 
none 

JANM38510/02201 CCB 
none 

JANM38510/02201 CDA 
none 

JANM38510/02201 CDB 
none 

JANM38510/02202BAA 
none 

JANM38510/02202BAB 
MOTA 

JANM38510/02202BCA 
none 

JANM38510/02202BCB 
MOTA 

j JANM38510/02202BDA 
none 

JANM38510/02202BDB 
none 

JANM38510/02202CAA 
none 

JANM38510/022Q2CAB 
none 

JANM38510/02202CCA 
none 

JANM38510/02202CCB 
none 

JANM38510/02202CDA 
none 

JANM38510/02202CDB 

none 

JANM38510/02203BCA 

JANM38510/02203BCB 
none 

JANM38510/02203BDA 
none 

JANM38510/02203BDB 
none 

JANM38510/02203CCA 
none 

JANM38510/02203CCB 
none 

J ANM38510/02203CDA 
SIC 

JANM38510/02203CDB 
SIC 

JANM38510/02204BEA 
none 

JANM38510/02204BEB 
Til 

JANM38510/02204BFA 
none 

JANM38510/02204BFB 
none 

JANM38510/02204CEA 
none 

JANM38510/02204CEB 
none 

JANM38510/02204CFA 
none 

JANM38510/022Q4CFB 
none 

JANM38510/02205BAA 
none 

JANM38510/02205BAB 
_MOTA 


41 - 

5 

41 - 

6 

41 - 

7 
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46 
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12 

44 - 

13 
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14 

44 - 

15 

44 - 

16 

44 - 

17 

44 - 

18 
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19 

44 - 

20 

44 - 

21 

44 - 

22 

44 - 

23 

44 - 

24 

44 - 

25 

44 - 

26 

44 - 

27 

44 - 

28 

44 - 

29 

44 - 

30 

44 - 

31 

44 - 

32 

44 - 

33 

44 - 

34 

44 - 

35 

52 - 

17 

52 - 

18 

52 - 

19 

52 - 

20 

52 • 

21 

52 - 

22 

52 - 

23 

52 ■ 

24 

44 - 

36 

44 - 

37 

44 - 

38 

44 - 

39 

44 - 

40 

44 - 

41 

44 * 

42 

44 - 

43 

44 - 

44 

44 - 

45 


D.A.T.A. 


A-Regisfered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
















3. TYPE 


CROSS INDEX 




510/02205 

none 

JANM38510/02205BCB 
MOTA 

JANM38510/02205BDA 
none 

JANM38510/02205BDB 
none 

JANM38510/02205CAA 
none 

JANM38510/02205CAB 
none 

JANM38510/02205CCA 
SIC 

JANM38510/02205CCB 
SIC 

JANM38510/02205CDA 

SIC 

JANM38510/02205CDB 
SIC 

JANM38510/02206BAA 
none 

JANM38510/02206BAB 
MOTA 

JANM38510/02206BCA 

SIC 

JANM38510/02206BCB 
MOTA SIC 

JANM38510/02206BDA 

SIC 

JANM38510/02206BDB 

SIC 

JANM38510/02206CAA 
none 

JANM38510/02206CAB 

none 

J ANM38510/02206CC A 
SIC 

JANM38510/02206CCB 

SIC 

JANM38510/02206CDA 
SIC 

JANM38510/02206CDB 
SIC 

JANM38510/02301 BAA 
none 

JANM38510/02301 BAB 

FSC MOTA 

JANM38510/02301BAC 
FSC 

JANM38510/02301BCA 
none 

JANM38510/02301BCB 
FSC MOTA 

Til 

JANM38510/02301BDA 
none 

JANM38510/02301CAA 
none 

JANM38510/02301 CAB 
FSC 

JANM38510/02301CAC 
FSC 

JANM38510/02301 CCA 
none 

JANM38510/02301CCB 
FSC 

JANM38510/02301CDA 
none 

JANM38510/02302BAA 
none 

JANM38510/02302BAB 
MOTA 

JANM38510/02302BCA 

none 

JANM38510/02302BCB 
FSC MOTA 
Til 

JANM38510/02302BDA 
none 

JANM38510/02302BDB 

none 

JANM38510/02302CAA 

none 

JANM38510/02302CAB 

none 

JANM38510/02302CCA 

none 

JANM38510/02302CCB 

FSC 

JANM38510/02302CDA 

none 

JANM38510/02302CDB 

none 

JANM38510/02303BAA 
none 

JANM38510/02303BAB 

MOTA 

JANM38510/02303BCA 
none 

JANM38510/02303BCB 
FSC MOTA 
Til 

JANM38510/02303BDA 
none 

JANM38510/02303BDB 
none 

JANM38510/02303CAA 
none 

JANM38510/02303CAB 
none 

JANM38510/02303CCA 
none 


38510/0230 

46 FSC 
JANM38510/02303CDA 

47 none 
JANM38510/02303CDB 

48 none 
JANM38510/02304BAA 

49 none 
JANM38510/02304BAB 

50 MOTA 
JANM38510/02304BCA 

51 none 
JANM38510/02304BCB 

52 FSC MOTA 

Til 

53 JANM38510/02304BDA 

none 

54 JANM38510/02304BDB 

none 

55 JANM38510/02304CAA 

none 

1 JANM38510/02304CAB 

none 

2 JANM38510/02304CCA 

none 

3 JANM38510/02304CCB 

FSC 

4 JANM38510/02304CDA 

none 

5 JANM38510/02304CDB 

none 

6 JANM38510/02306BAA 

none 

7 JANM38510/02306BAB 

MOTA 

8 JANM38510/02306BCA 

none 

9 JANM38510/02306BCB 

MOTA Til 

10 JANM38510/02306BDA 

none 

11 JANM38510/02306BDB 

none 

12 JANM38510/02306CAA 

none 

34 JANM38510/02306CAB 

none 

35 JANM38510/02306CCA 

none 

36 JANM38510/02306CCB 

none 

37 JANM38510/02306CDA 

none 

38 JANM38510/02306CDB 

none 

JANM38510/02307BAA 

39 none 
JANM38510/02307BAB 

40 MOTA 
JANM38510/02307BCA 

41 none 
JANM38510/02307BCB 

42 FSC MOTA 
JANM38510/02307CAA 

43 none 
JANM38510/02307CAB 

44 none 
JANM38510/02307CCA 

45 none 
JANM38510/02307CCB 

46 FSC 
JANM38510/02501 BCA 

47 NSC 
JANM38510/02501 BCB 

48 NSC 
JANM38510/02501 BDA 

49 NSC 
JANM38510/02501BDB 

NSC 

50 JANM38510/02501 CCA 

NSC 

51 JANM38510/02501 CCB 

NSC 

52 JANM38510/02501 CDA 

NSC 

53 JANM38510/02501CDB 

NSC 

54 JANM38510/02502BCA 

NSC 

55 JANM38510/02502BCB 

NSC 

1 J ANM38510/02502BDA 

NSC 

2 JANM38510/02502BDB 

NSC 

3 JANM38510/02502CCA 

NSC 

4 JANM38510/02502CCB 

NSC 

5 JANM38510/02502CDA 

NSC 

6 JANM38510/02502CDB 

NSC 

JANM38510/02601 BCA 

7 NSC 
JANM38510/02601 BCB 

8 NSC 
JANM38510/02601 BDA 

9 NSC 
JANM38510/02601 BDB 

10 NSC 
JANM38510/02601 CCA 

11 NSC 


38510/02601 

NSC 

JANM38510/02601 CDA 
NSC 

JANM38510/02601 CDB 
NSC 

JANM38510/02701 BCA 
NSC 

JANM38510/02701 BCB 
NSC 

JANM38510/02701 BDA 
NSC 

JANM38510/02701 BDB 
NSC 

JANM38510/02701 CCA 
NSC 

JANM38510/02701CCB 

NSC 

JANM38510/02701 CDA 
NSC 

JANM38510/02701 CDB 
NSC 

JANM38510/03001 BAB 
FSC 

JANM38510/03001 BAC 
FSC 

JANM38510/03001 BCB 
FSC 

JANM38510/03001 CAB 
FSC 

JANM38510/03001 CAC 
FSC 

JANM38510/03001 CCB 
FSC 

JANM38510/03004BAB 
FSC 

JANM38510/03004BAC 
FSC 

JANM38510/03004BCB 
FSC 

JANM38510/03004CAB 
FSC 

J ANM38510/03004CAC 
FSC 

JANM38510/03004CCB 
FSC 

JANM38510/03005BAB 
FSC 

JANM38510/03005BAC 
FSC 

JANM38510/03005BCB 
FSC 

JANM38510/03005CAB 

FSC 

JANM38510/03005CAC 

FSC 

JANM38510/03005CCB 
FSC 

JANM38510/04001 BAA 
none 

JANM38510/04001 BAB 

MOTA 

JANM38510/04001 BCA 
none 

JANM38510/04001 BCB 

MOTA 

JANM38510/04001 BDA 
none 

JANM38510/04001 BDB 
none 

JANM38510/04001 CAA 
none 

JANM38510/04001 CAB 
none 

JANM38510/04001 CCA 
none 

JANM38510/04001 CCB 
none 

JANM38510/04001 CDA 
none 

JANM38510/04001 CDB 
none 

JANM38510/04002BAA 

none 

JANM38510/04002BAB 
MOTA 

JANM38510/04002BCA 
none 

JANM38510/04002BCB 
MOTA 

JANM38510/04002BDA 
none 

JANM38510/04002BDB 
none 

JANM38510/04002CAA 
none 

JANM38510/04002CAB 
none 

JANM38510/04002CCA 
none 

JANM38510/04002CCB 
none 

JANM38510/04002CDA 
none 

JANM38510/04002CDB 
none 

JANM38510/04003BAA 
none 

JANM38510/04003BAB 

MOTA 

JANM38510/04003BCA 

none 

JANM38510/04003BCB 

_ MOTA 


111 - 

25 

111 - 

26 

111 - 

27 

89 - 

91 

89 - 

92 

89 - 

93 

89 - 

94 

89 - 

95 

89 - 

96 
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97 

89 - 

98 

68 - 

47 

68 - 

48 

68 - 

49 

68 - 

50 

68 - 

51 

68 - 

52 

68 - 

53 

68 - 

54 

68 - 

55 

68 - 

56 

68 ■ 

57 

68 - 

58 

68 - 

59 

68 - 

60 

68 - 

61 

68 - 

62 

68 - 

63 

68 - 

64 

85 - 

2 

85 - 

3 

85 - 

4 

85 - 

5 

85 - 

6 

85 - 

7 

85 - 

8 

85 - 

9 

85 - 

10 

85 - 

11 

85 - 

12 

85 - 

13 

85 - 

14 

85 - 

15 

85 - 

16 

85 - 

17 

85 - 

18 

85 ■ 

19 

85 - 

20 

85 - 

21 

85 - 

22 

85 - 

23 

85 - 

24 

85 - 

25 

85 - 

26 

85 ■ 

27 

85 - 

28 

85 - 

29 


MFRS 


JANM38510/04003 

none 

JANM38510/04003BDB 
none 

JANM38510/04003CAA 

none 

JANM38510/04003CAB 
none 

JANM38510/04003CCA 
none 

JANM38510/04003CCB 

none 

JANM38510/04003CDA 
none 

JANM38510/04003CDB 
none 

JANM38510/04004BAA 
none 

JANM38510/04004BAB 

MOTA 

JANM38510/04004BCA 
none 

JANM38510/04004BCB 
MOTA 

JANM38510/04004BDA 

none 

JANM38510/04004BDB 
none 

JANM38510/04004CAA 
none 

JANM38510/04004CAB 
none 

JANM38510/04004CCA 
none 

JANM38510/04004CCB 
none 

JANM38510/04004CDA 
none 

JANM38510/04005BAA 
none 

JANM38510/04005BAB 

MOTA 

JANM38510/04005BCA 
none 

JANM38510/04005BCB 
MOTA 

JANM38510/04005BDA 
none 

JANM38510/04005BDB 
none 

JANM38510/04005CAA 
none 

JANM38510/04005CAB 
none 

JANM38510/04005CCA 
none 

JANM38510/04005CCB 
none 

JANM38510/04005CDA 
none 

JANM38510/04005CDB 
none 

JANM38510/05001 BAA 
NSC 

JANM38510/05001 BAC 
NSC 

JANM38510/05001 BCA 
NSC SSS 

JANM38510/05001 BCB 
NSC RCA 

SSS 


I TYPE NUMBER SEQUENCE 




38510/05003 
NSC RCA 
SSS 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


MOTA NSC I 62 

■ 19 RCA SSS | 

JANM38510/05002BCC 

- 20 SSS | 62 

JANM38510/05002BDA 

- 21 RCA | 62 

JANM38510/05002CAA 

- 22 NSC | 62 

JANM38510/05002CAC 

- 23 NSC | 62 

JANM38510/05002CCA 

- 24 NSC | 62 

JANM38510/05002CCB 

- 25 NSC RCA | 62 

JANM38510/05002CDA 

- 26 RCA | 62 

JANM38510/05003BAA 

■ 27 NSC | 62 

JANM38510/05003BAC 

- 28 NSC | 62 

JANM38510/05003BCA 

- 29 _ NSC SSS I 62 

♦ -Mfrs data sheet available 
in microfilm service 
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29 
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31 

62 - 

32 
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35 

62 - 
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62 - 
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38 
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39 
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40 

62 - 
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42 
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43 
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62 - 
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62 - 

49 

62 - 

50 

62 - 

51 

62 - 

52 

62 - 
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NSC RCA 
SSS 

JANM38510/05101BCC 
SSS 

JANM38510/05101 BDA 
RCA 

JANM38510/05101 CAC 
NSC 

JANM38510/05101 CCA 
NSC 

JANM38510/05101 CCB 
NSC RCA 

JANM38510/05101 CDA 
RCA 

JANM38510/05102BEA 
SSS 

JANM38510/05102BEB 
NSC RCA 


RCA 

JANM38510/05202ADA 
RCA 

JANM38510/05202BAA 
NSC 

JANM38510/05202BAC 
NSC 

JANM38510/05202BCA 
NSC SSS 

JANM38510/05202BCB 
MOTA NSC 
RCA SSS 


NSC RCA 
JANM38510/05202CDA 
RCA 

JANM38510/05203ACA 
RCA 

JANM38510/05203ADA 

RCA 

JANM38510/05203BAA 
NSC 

JANM38510/05203BAC 
NSC 

JANM38510/05203BCA 
NSC SSS 

JANM38510/05203BCB 
NSC RCA 

SSS 













3. TYPE No. 

CROSS INDEX 

IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


TYPE No. MFRSlPa&Line 


TYPE No. MFRS iPa&Line 

iiai —a him fflsi 

,) ANM3851 0/05203CAA 



JANM38510/07008BCB 

JANM38510/07501 BCB 

NSC | 59-22 

RCA 1138 - 48 

FSC 1102 - 48 

FSC 1103 - 46 

SIC |112 - 21 

JANM38510/05203CAC 

JANM38510/05602CEA 

JANM38510/07001BCA 

J ANM38510/07008CAB 

JANM38510/07501 BDA 

NSC ! 59-23 

RCA 1138 - 46 

SIC 1 52-25 

FSC (103 - 47 

none |112 - 22 

JANM38510/05203CCA 

JANM38510/05602CEB 

|102 - 49 

JANM38510/07008CAC 

JANM38510/07501 BDB 

NSC | 59-24 

RCA 1138 - 49 

JANM38510/07001BCB 

FSC 1103 - 48 

SIC 1112 - 23 

JANM38510/05203CCB 

JANM38510/05602CFA 

FSC SIC 1 52-26 

JANM38510/07008CCB 

JANM38510/07501 CCA 

NSC RCA | 59-25 

RCA (138 - 50 

|102 - 50 

FSC 1103 - 49 

none |112 - 24 

JANM38510/05203CDA 

JANM38510/05603AEA 

JANM38510/07001BDA 

JANM38510/07009BEA 

JANM38510/07501 CCB 

RCA | 59-26 

RCA 1131 - 31 

none 1 52-27 

none 1103 - 50 

none |112 - 25 

JANM38510/05204ACA 

J AN M38510/05603AFA 

|102 - 51 

JANM38510/07009BEB 

JANM38510/07501 CDA 

RCA | 59-27 

RCA 1131 - 32 

JANM38510/07001BDB 

FSC SIC 1103 - 51 

none 1112 - 26 

JANM38510/05204ADA 

JANM38510/05603BEA 

SIC 1 52-28 

JANM38510/07009BFA 

JANM38510/07501 CDB 

RCA | 59-28 

RCA 1131 - 33 

1102 - 52 

none 1103 - 52 

none |112 - 27 

JANM38510/05204BAC 

JANM38510/05603BEB 

JANM38510/07001 CAB 

JANM38510/07009BFB 

JANM38510/07801BJB 

NSC | 59-29 

RCA 1131 - 34 

FSC 1102 - 53 

FSC SIC 1103 - 53 

SIC 1169 - 8 

JANM38510/05204BCA 

JANM38510/05603BFA 

JANM38510/07001CAC 

JANM38510/07009CEA 

JANM38510/07801CJB 

NSC RCA 1 59-30 

RCA 1131 - 35 

FSC 1102-54 

none 1103 - 54 

none (169 - 9 

sss 1 

JANM38510/05603CEA 

JANM38510/07001 CCA 

JANM38510/07009CEB 

JANM38510/08001 BAB 

JANM38510/05204BCB 

RCA 1131 - 36 

none | 52-29 

FSC 1103 - 55 

FSC 1 78 - 60 

NSC RCA 1 59-31 

JANM38510/05603CEB 

1102 - 55 

JANM38510/07009CFA 

JANM38510/08001BAC 

SSS | 

RCA 1131 - 37 

JANM38510/07001CCB 

none 1104 - 1 

FSC 1 78 - 61 

JANM38510/05204BCC 

JANM38510/05603CFA 

FSC | 52-30 

JANM38510/07009CFB 

JANM38510/08001 BCA 

SSS | 59-32 

RCA 1131 - 38 

1103 - 1 

FSC 1104 - 2 

none | 78-62 

JANM38510/05204BDA 

JANM38510/05604AEA 

JANM38510/07001CDA 

JANM38510/07010BEA 

JANM38510/08001 BCB 

RCA | 59-33 

RCA 1138 - 33 

none | 52-31 

none 1104 - 3 

SIC | 78-63 

JANM38510/05204CAC 

JANM38510/05604AFA 

1103 - 2 

JANM38510/07010BEB 

JANM38510/08001 BDA 

NSC | 59-34 

RCA 1138 - 34 

JANM38510/07001CDB 

none 1104 - 4 

none 1 78 - 64 

JANM38510/05204CCA 

JANM38510/05604BEA 

none | 52-32 

JANM38510/07010BFA 

JANM38510/08001 BDB 

NSC | 59-35 

SSS 1138 - 35 

1103 - 3 

none 1104 - 5 

SIC 1 78-65 

JANM38510/05204CCB 

JANM38510/05604BEB 

JANM38510/07002BCA 

JANM38510/07010BFB 

JANM38510/08001CAB 

NSC RCA | 59-36 

RCA SSS 1138-36 

none 1103 - 4 

none 1104 - 6 

FSC | 78 - 66 

JANM38510/05204CDA 

JANM38510/05604BEC 

JANM38510/07002BCB 

JANM38510/0701OCEA 

JANM38510/08001 CAC 

RCA | 59-37 

SSS 1138 - 37 

none j103 - 5 

SIC 1104 - 7 

FSC | 78-67 

JANM38510/05302AFA 

JANM38510/05604BFA 

JANM38510/07002BDA 

JANM38510/07010CEB 

JANM38510/08001 CCA 

RCA | 56-88 

RCA 1138 - 38 

none 1103 - 6 

none 1104 - 8 

none | 78 - 68 

JANM38510/05302BEA 

JANM38510/056Q4CEA 

JANM38510/07002BDB 

JANM38510/0701OCFA 

JANM38510/08001 CCB 

SSS | 56-89 

none 1138 - 39 

none 1103 - 7 

none (104 - 9 

none | 78-69 

JANM38510/05302BEB 

JANM38510/05604CEB 

JANM38510/07002CCA 

JANM38510/07010CFB 

J AN M38510/08001 CDA 

NSC RCA | 56-90 

RCA 1138 - 40 

none 1103 - 8 

none J104 - 10 

none | 78-70 

JANM38510/05302BEC 

JANM38510/05604CEC 

JANM38510/07002CCB 

JANM38510/07101 BAB 

JANM38510/08001 CDB 

SSS | 56-91 

none 1138 - 41 

none 1103 - 9 

FSC | 52-33 

none | 78-71 

JANM38510/05302BFA 

JANM38510/05604CFA 

JANM38510/07002CDA 

JANM38510/07101 BCA 

JANM38510/08002BCA 

RCA | 56-92 

RCA 1138 - 42 

none 1103 - 10 

none | 52 - 34 

none | 78-72 

JANM38510/05302CEB 

JANM38510/05605ACA 

JANM38510/07002CDB 

JANM38510/07101 BCB 

JANM38510/08002BCB 

NSC RCA | 56-93 

RCA 1131 - 44 

none 1103 - 11 

FSC | 52-35 

none | 79 - 1 

JANM38510/05302CFA 

JANM38510/05605ADA 

JANM38510/07005BAB 

JANM38510/07101 BDA 

JANM38510/08002BDA 

RCA | 56-94 

RCA 1131 - 45 

FSC 1103 - 12 

SIC | 52-36 

none | 79 - 2 

JANM38510/05303BAA 

JANM38510/05605BCA 

JANM38510/07005BAC 

JANM38510/07101 CAB 

JANM38510/08002BDB 

NSC | 64 -106 

SSS 1131 - 46 

FSC 1103 - 13 

FSC | 52 - 37 

none | 79 - 3 

J ANM38510/05303B AB 

JANM38510/05605BCB 

JANM38510/07005BCA 

JANM38510/07101 CCA 

J AN M38510/08002CCA 

NSC | 64 -107 

RCA SSS (131 - 47 

none 1103 - 14 

none | 52-38 

none | 79 - 4 

JANM38510/05303BAC 

JANM38510/05605BCC 

JANM38510/07005BCB 

JANM38510/07101 CCB 

JANM38510/08002CCB 

NSC | 65 - 1 

SSS 1131 - 48 

FSC SIC 1103 - 15 

FSC | 52-39 

none | 79 - 5 

JANM38510/05303BCA 

JANM38510/05605BDA 

JANM38510/07005BDA 

JANM38510/07101 CDA 

JANM38510/08002CDA 

NSC SSS | 65 - 2 

RCA |131 - 49 

none 1103 - 16 

SIC | 52-40 

none | 79 - 6 

JANM38510/05303BCB 

JANM38510/05605CCA 

JANM38510/07005BDB 

JANM38510/07105BEB 

JANM38510/08002CDB 

NSC SSS | 65 - 3 

none (131 - 50 

SIC 1103 - 17 

AMD FSC | 50 - 58 

none | 79 - 7 

JANM38510/05303BCC 

JANM38510/05605CCB 

JANM38510/07005CAB 

JANM38510/07105BFB 

JANM38510/08003BAB 

SSS | 65 - 4 

RCA 1131 - 51 

FSC 1103 - 18 

AMD | 50-59 

FSC | 79 - 8 

JANM38510/05303CAA 

JANM38510/05605CCC 

JANM38510/07005CAC 

JANM38510/07105CEB 

JANM38510/08003BAC 

NSC | 65 - 5 

none 1131 - 52 

FSC 1103 - 19 

AMD FSC | 50 - 60 

FSC | 79- 9 

JANM38510/05303CAB 

JANM38510/05605CDA 

JANM38510/07005CCA 

JANM38510/07105CFB 

JANM38510/08003BCA 

NSC | 65 - 6 

RCA 1131 - 53 

none 1103 - 20 

AMD | 50-61 

none | 79-10 

JANM38510/05303CAC 

JANM38510/06001 BEA 

JANM38510/07005CCB 

JANM38510/07301 BCA 

JANM38510/08003BCB 

NSC | 65 - 7 

none 1 72 -103 

FSC 1103 - 21 

none | 91-62 

FSC SIC | 79-11 

JANM38510/05303CCA 

JANM38510/06001 BEB 

JANM38510/07005CDA 

JANM38510/07301 BCB 

JANM38510/08003BDA 

NSC | 65 - 8 

MOTA | 72 -104 

none 1103 - 22 

SIC | 91-63 

none | 79-12 

JANM38510/05303CCB 

JANM38510/06001 CEA 

JANM38510/07005CDB 

JANM38510/07301 BDA 

JANM38510/08003BDB 

NSC | 65 - 9 

none | 72 -105 

none |103 - 23 

none | 91 - 64 

SIC | 79-13 

JANM38510/05401BEA 

JANM38510/06001 CEB 

JANM38510/07006BAB 

JANM38510/07301 BDB 

JANM38510/08003CAB 

SSS 1159 - 80 

none | 72-106 

FSC 1103 - 24 

SIC | 91 - 65 

FSC | 79-14 

JANM38510/05401BEB 

JANM38510/06002BEA 

JANM38510/07006BAC 

JANM38510/07301 CCA 

JANM38510/08003CAC 

RCA SSS 1159 - 81 

none | 73-80 

FSC 1103 - 25 

none | 92 - 1 

FSC | 79-15 

JANM38510/05401BEC 

JANM38510/06002BEB 

JANM38510/07006BCA 

JANM38510/07301 CCB 

JANM38510/08003CCA 

SSS 1159 - 82 

MOTA | 73-81 

none |103 - 26 

none | 92 - 2 

none | 79-16 

J ANM38510/05401BFA 

JANM38510/06002CEA 

JANM38510/07006BCB 

JANM38510/07301 CDA 

JANM38510/08003CCB 

RCA 1159 - 83 

none | 73-82 

FSC 1103 - 27 

none | 92 - 3 

FSC 1 79-17 

JANM38510/05401BFC 

JANM38510/06002CEB 

JANM38510/07006BDA 

JANM38510/07301 CDB 

JANM38510/08003CDA 

RCA 1159 - 84 

none 1 73-83 

none |103 - 28 

none | 92 - 4 

none | 79-18 

JANM38510/05401 CEB 

JANM38510/06003BEA 

J ANM38510/07006BDB 

JANM38510/07401 BCA 

JANM38510/08003CDB 

RCA |159 - 85 

none | 73 - 1 

none |103 - 29 

none | 82-28 

none 1 79-19 

JANM38510/05401CFA 

JANM38510/06003BEB 

JANM38510/07006CAB 

JANM38510/07401 BCB 

JANM38510/08201 BEA 

RCA 1159 - 86 

MOTA | 73 - 2 

FSC 1103 - 30 

SIC | 82-29 

none 1166 - 18 

JANM38510/05401CFC 

JANM38510/06003CEA 

JANM38510/07006CAC 

JANM38510/07401 BDA 

JANM38510/08201 BEB 

RCA 1159 - 87 

none | 73 - 3 

FSC 1103 - 31 

none | 82-30 

SIC 1166 - 19 

JANM38510/05601AEA 

JANM38510/06003CEB 

JANM38510/07006CCA 

JANM38510/07401 BDB 

JANM38510/08201 CEA 

RCA 1135 - 48 

none | 73 - 4 

none 1103 - 32 

SIC | 82-31 

none 1166 * 20 

JANM38510/05601AFA 

JANM38510/06004BEA 

JANM38510/07006CCB 

JANM38510/07401 CCA 

JANM38510/08201 CEB 

RCA 1135 - 49 

none | 73-84 

FSC 1103 - 33 

none | 82-32 

none 1166 - 21 

JANM38510/05601 BEA 

JANM38510/06004BEB 

JANM38510/07006CDA 

JANM38510/07401 CCB 

JAN M38510/10901 BCB 

RCA SSS 1135-50 

MOTA | 73-85 

none 1103 • 34 

none | 82-33 

SIC i127 - 44 

JANM38510/05601 BEB 

JANM38510/06004CEA 

JANM38510/07006CDB 

JANM38510/07401 CDA 

JANM38510/10901BGC 

RCA SSS 1135 - 51 

none | 73-86 

none 1103 - 35 

none | 82-34 

SIC [127 - 45 

JANM38510/05601 BEC 

JANM38510/06004CEB 

JANM38510/07007BCA 

JANM38510/07401 CDB 

JANM38510/10901BPB 

SSS 1135 - 52 

none | 73-87 

none 1103 • 36 

none | 82-35 

SIC |122 - 6 

JANM38510/05601 BFA 

JANM38510/06005BEA 

JANM38510/07007BCB 

JANM38510/07402BCA 

JANM38510/10901 CCB 

RCA 1135 - 53 

none | 74-65 

none 1103 - 37 

none | 82-36 

SIC 1127 - 46 

JANM38510/05601CEA 

JANM38510/06005BEB 

JANM38510/07007BDA 

JANM38510/07402BCB 

JANM38510/10901CGC 

none 1135 * 54 

MOTA | 74-66 

none 1103 - 38 

SIC | 82-37 

SIC |127 - 47 

JANM38510/05601 CEB 

JANM38510/06005CEA 

JANM36510/07007BDB 

JANM38510/07402BDA 

JANM38510/10901CPB 

RCA 1135 - 55 

none | 74-67 

none 1103 - 39 

none | 82-38 

SIC 1122 - 7 

JANM38510/05601CEC 

JANM38510/06005CEB 

JANM38510/07007CCA 

JANM38510/07402BDB 

J ANM38510/10902BCB 

none 1135 - 56 

none ! 74-68 

none 1103 - 40 

SIC | 82-39 

SIC |127 - 37 

JANM38510/05601 CFA 

JANM38510/06006BEA 

JANM38510/07007CCB 

JANM38510/07402CCA 

JANM38510/10902CCB 

RCA J135 - 57 

none | 73 - 5 

none 1103 - 41 

none | 82-40 

SIC |127 - 38 

JANM38510/05602AEA 

JANM38510/06006BEB 

JANM38510/07007CDA 

JANM38510/07402CCB 

JANM38510/15001 BEA 

RCA (138 - 43 

MOTA f 73 - 6 

none 1103 - 42 

none | 82-41 

SIC |166 - 67 

JANM38510/05602AFA 

JANM38510/06006CEA 

JANM38510/07007CDB 

JANM38510/07402CDA 

JANM38510/15001 BEB 

RCA 1138 - 44 

none | 73 - 7 

none 1103 - 43 

none | 82-42 

MOTA SIC |166-68 

JANM38510/05602BEA 

JANM38510/06006CEB 

JANM38510/07008BAB 

J ANM38510/07402CDB 

JANM38510/15001 BFA 

RCA 1138 - 45 

none | 73 - 8 

FSC 1103-44 

none | 82 - 43 

SIC j 166 - 69 

JANM38510/05602BEB 

JANM38510/07001 BAB 

JANM38510/07008BAC 

JANM38510/07501 BCA 

JANM38510/15001BFB 

_RCA 1138 - 47 

FSC 1102 - 47 

FSC 1103 - 45 

none ll 12 - 20 

MOTA SIC 1166-70 


♦ -Mfr’s data sheet available 
In microfilm service 


15 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


15 
















TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE. 




8510/15001 

none 

JANM38510/15001 CEB 
none 

JANM38510/15001CFA 
none 

JANM38510/15001CFB 

none 

JANM38510/15202BEA 
none 

JANM38510/15202BEB 

MOTA 

JANM38510/15202BFA 
none 

JANM38510/15202BFB 

MOTA 

JANM38510/15202CEA 

none 

JANM38510/15202CEB 

none 

JANM38510/15202CFA 
none 

JANM38510/15202CFB 
none 

JANM38510/15203BEA 

none 

JANM38510/15203BEB 

MOTA 

JANM38510/15203BFA 
none 

JANM38510/15203BFB 
MOTA 

|JANM38510/15203CEA 
none 

IJANM38510/15203CEB 
none 

JANM38510/15203CFA 
none 

JANM38510/15203CFB 

none 

JANM38510/15206BEA 

none 

JANM38510/15206BEB 
MOTA 

JANM38510/15206BFA 

none 

JANM38510/15206BFB 

MOTA 

| JANM38510/15206CEA 
none 

| JANM38510/15206CEB 
none 

| JANM38510/15206CFA 
none 

| JANM38510/15206CFB 
none 

|JANM38510/15501BCA 

|JANM38510/15501 BOB 
MOTA 
JANM38510/15501 CCA 
SIC 

]jANM38510/15501CCB 
none 

] JANM38510/15502BCA 
none 

1JANM38510/15502BCB 
MOTA 

I JANM38510/15502CCA 
none 

JANM38510/15502CCB 
none 

I JANM38510/15503BCA 
none 

JANM38510/15503BCB 
MOTA 

IJANM38510/15503CCA 
none 

JANM38510/15503CCB 
| none 

| JANM38510/15504BAA 
none 

IJANM38510/15504BAB 

MOTA 

|JANM38510/15504CAA 
none 

|JANM38510/15504CAB 
none 

| JANM38510/16101 BCA 
none 

I JANM38510/16101BCB 
SIC 

JANM38510/16101BDA 
none 

| JANM38510/16101BDB 
SIC 

| JANM38510/16101 CCA 
none 

JANM38510/16101 CCB 
none 

JANM38510/16101CDA 

none 

JANM38510/16101CDB 

none 

JANM38510/17001 BCA 

sss 

JANM38510/17002BCA 
none 

JANM38510/17002BCC 
none 

JANM38510/17003BCA 
none 

JANM38510/17003BCC 
_ none 








8510/1710 

none 

JANM38510/17103BCC 
none 

JANM38510/17103CCA 
none 

JANM38510/17103CCC 
none 

J ANM38510/17202BCA 
none 

J ANM38510/17202BCC 
none 

JANM38510/17202CCA 
none 

JANM38510/17202CCC 
none 

JAN M38510/30001 BAA 
none 

JANM38510/30001 BAB 
Fsc 

JANM38510/30001BAC 
FSC 

JANM38510/30001 BCA 
NSC 

JANM38510/30001BCC 
NSC 

JANM38510/30001BDA 
NSC 

JANM38510/30001 BDB 
MOTA NSC 

SIC Til 

60 I J/* NM38510/30001BDC 

NSC 

61 | JAN M38510/30001CAA 
none 

62 IJANM38510/30001 CAB 
FSC 

63 IJANM38510/30001CAC 
FSC 

64 IJANM38510/30001 CCA 
NSC 

68 IJANM38510/30001CCC 
NSC 

69 IJANM38510/30001CDA 
NSC 

70 IJANM38510/30001CDB 

NSC 

71 JANM38510/30001CDC 
NSC 

72 |JANM38510/30002BAA 
none 

73 JANM38510/30002BAB 

none 

74 JANM38510/30002BAC 

NSC 

75 JANM38510/30002BCA 
none 

20 |JANM38510/30002BCB 
MOTA Til 

21 | JANM38510/30002BCC 
NSC 

22 |JANM38510/30002BDA 
none 

23 |JANM38510/30002BDB 
MOTA 

24 IJANM38510/30002BDC 
NSC 

25 |JANM38510/30002CAB 
none 

26 IJANM38510/30002CAC 
NSC 

27 | JANM38510/30002CCA 
none 

28 IJANM38510/30002CCB 

I none 

29 JANM38510/30002CCC 
NSC 

30 |JANM38510/30002CDA 
none 

31 IJ ANM38510/30002CDC 
NSC 

32 |JANM38510/30005BAA 
none 

33 JANM38510/30005BAB 

FSC 

34 JANM38510/30005BAC 

FSC 

35 JANM38510/30005BCA 

NSC 

2 JANM38510/30005BCB 
FSC MOTA 

NSC SIC 

Til 

4 IJANM38510/30005BCC 
NSC 

5 IJANM38510/30005BDA 
NSC 

6 |JANM38510/30005BDB 

MOTA NSC 

SIC 

JANM38510/30005CAA 
none 

JANM38510/30005CAB 
FSC 

JANM38510/30005CAC 
FSC 

JANM38510/30005CCA 
NSC 

JANM38510/30005CCB 
FSC NSC 
JANM38510/30005CCC 
NSC 

JANM38510/30005CDA 
_NSC 


JANM38510/30005CDB 
NSC 

JANM38510/30006BAA 
NSC 

JANM38510/30006BAB 
NSC 

JANM38510/30006BAC 
NSC 

JANM38510/30006BCA 
none 

JANM38510/30006BCB 
Til 

JANM38510/30006BCC 
NSC 

JANM38510/30006BDA 
none 

JANM38510/30006BDC 
NSC 

JANM38510/30006CAA 
NSC 

JANM38510/30006CAB 
NSC 

JANM38510/30006CAC 
NSC 

JANM38510/30006CCA 
none 

JANM38510/30006CCB 
none 

JANM38510/30006CCC 
NSC 

JANM38510/30006CDA 
none 

JANM38510/30006CDC 
NSC 

JANM38510/30007BAA 
NSC 

JANM38510/30007BAB 
FSC 

JANM38510/30007BAC 

FSC 

JANM38510/30007BCA 

NSC 

JANM38510/30007BCC 

NSC 

JANM38510/30007BDA 
NSC 

JANM38510/30007BDB 
MOTA NSC 
SIC 

JANM38510/30007BDC 
NSC 

JANM38510/30007CAA 

NSC 

J AN M38510/30007CAB 
FSC 

J ANM38510/30007CAC 
FSC 

JANM38510/30007CCA 
NSC 

JANM38510/30007CCC 
NSC 

JANM38510/30007CDA 
NSC 

JANM38510/30007CDB 
NSC 

JANM38510/30007CDC 
NSC 

JANM38510/30008BAA 
NSC 

JANM38510/30008BAB 

NSC 

JANM38510/30008BAC 
NSC 

JANM38510/30008BCA 
NSC 

JANM38510/30008BCB 
NSC Til 

JANM38510/30008BCC 
NSC 

JANM38510/30008BDA 
none 

JANM38510/30008BDC 
NSC 

JANM38510/30008CAA 
NSC 

JANM38510/30008CAB 
NSC 

JANM38510/30008CAC 
NSC 

JANM38510/30008CCA 
NSC 

JANM38510/30008CCB 
NSC 

JANM38510/30008CCC 
NSC 

J ANM38510/30008CDA 
none 

JANM38510/30008CDC 
NSC 

JANM38510/30009BAA 
none 

JANM38510/30009BAB 

FSC 

JANM38510/30009BAC 

FSC 

JANM38510/30009BCA 
NSC 

JANM38510/30009BCB 
FSC MOTA 
NSC 

JANM38510/30009BCC 
NSC 

JANM38510/30009BDA 

_NSC 




iftiasBllgE 


D.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


38510/30009 

18 MOTA NSC | 97 

JANM38510/30009BDC 

19 NSC I 97 
JANM38510/30009CAA 

20 none | 97 
JANM38510/30009CAB 

21 FSC | 97 
JANM38510/30009CAC 

22 FSC | 97 
JANM38510/30009CCA 

23 NSC | 97 

JANM38510/30009CCB 

24 FSC NSC | 97 

JANM38510/30009CCC 

25 NSC | 97 

JANM38510/30009CDA 

26 NSC | 97 

JANM38510/30009CDB 

27 NSC | 97 

JANM38510/30009CDC 

28 NSC | 97 

JANM38510/30101 BCA 

29 none | 41 
JANM38510/30101 BCB 

30 Til | 41 

JANM38510/30101BDA 

31 none | 41 
JANM38510/30101 CCA 

32 none | 41 
JANM38510/30101 CCB 

33 none | 41 
JANM38510/30101 CDA 

34 none | 41 
JANM38510/30102BAA 

35 none | 50 

JANM38510/30102BAB 

36 FSC | 50 

JANM38510/30102BAC 

37 FSC I 50 

JANM38510/30102BCA 

38 none | 50 
JANM38510/30102BCB 

39 FSC MOTA I 50 

SIC Til | 

40 JANM38510/30102BDA 

none | 50 

41 JANM38510/30102BDB 

MOTA SIC | 50 

JANM38510/30102CAA 

42 none | 50 

JANM38510/30102CAB 

43 FSC | 50 

JANM38510/30102CAC 

44 FSC | 50 

JANM38510/30102CCA 

45 none | 50 

JANM38510/30102CCB 

46 FSC | 50 

JANM38510/30102CDA 

47 none | 50 

JANM38510/30103BEA 

48 none | 41 

JANM38510/30103BEB 

49 SIC TII | 41 

JANM38510/30103BFA 

50 none | 41 

JANM38510/30103BFB 

51 SIC | 41 

JANM38510/30103CEA 

52 none | 41 

JANM38510/30103CEB 

53 none | 41 

JANM38510/30103CFA 

54 none | 41 

JANM38510/30104BAB 

55 FSC | 41 

JANM38510/30104BAC 

1 FSC | 41 

JANM38510/30104BCA 

2 none | 41 

JANM38510/30104BCB 

3 FSC SIC I 41 

TII j 

4 JANM38510/30104BDA 

none | 41 

5 JANM38510/30104BDB 

SIC | 41 

6 JANM38510/30104CAB 

FSC | 41 

7 JANM38510/30104CAC 

FSC | 41 

8 JANM38510/30104CCA 

none | 41 

9 JANM38510/30104CCB 

FSC I 41 

10 JANM38510/30104CDA 

none | 41 

11 JANM38510/30105BCA 

none | 41 

12 JANM38510/30105BCB 

TII | 41 

13 JANM38510/30105BDA 

none | 41 

14 JANM38510/30105CCA 

none | 41 

15 JANM38510/30105CCB 

none I 41 

16 JANM38510/30105CDA 

none | 41 

JANM38510/30108BCA 

17 none | 41 

JANM38510/30108BCB 

18 _ SIC TII I 41 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


1 iTil 

Pg&Line 



JANM38510/30108BDA 



97 

19 

none 

1 41 

- 40 



JANM38510/30108BDB 



97 

20 

SIC 

1 41 

■ 41 



JANM38510/30108CCA 



97 

21 

none 

1 41 

- 42 



JANM38510/30108CCB 



97 

22 

none 

1 41 

- 43 



JANM38510/30108CDA 



97 

23 

none 

1 41 

- 44 



JANM38510/30109BEA 



97 

24 

none 

1 41 

- 45 



JANM38510/30109BEB 



97 

25 

FSC MOTA 

SIC TII 

I 4 ' 

- 46 

97 

26 

JANM38510/30109BFA 





none 

1 41 

- 47 

97 

27 

JANM38510/30109BFB 





MOTA SIC 

1 41 

- 48 

97 

28 

JANM38510/30109CEA 





none 

1 41 

- 49 

97 

29 

JANM38510/30109CEB 





FSC 

1 41 

- 50 

41 

8 

JANM38510/30109CFA 





none 

1 41 

- 51 

41 

9 

JANM38510/30110BEA 





none 

1 41 

- 52 

41 

10 

JANM38510/30110BEB 





TII 

1 41 

- 53 

41 

11 

JANM38510/30110BFA 





none 

1 41 

- 54 

41 

12 

JANM38510/30110CEA 





none 

1 41 

- 55 

41 

13 

JANM38510/30110CEB 





none 

1 42 

- 1 

50 

62 

JANM38510/30110CFA 





none 

1 42 

- 2 

50 

63 

JANM38510/30301 BAA 





none 

| 89 

- 99 

50 

64 

JANM38510/30301 BAB 





FSC 

| 89 

-100 

50 

65 

JANM38510/30301BAC 





FSC 

| 90 

- 1 

50 

66 

JANM38510/30301BCA 





NSC SIC 

| 90 

- 2 



JANM38510/30301BCB 



50 

67 

FSC MOTA 

90 

- 3 



NSC SIC 



50 

68 

TII 





JANM38510/30301 BCC 



50 

69 

NSC 

| 90 

- 4 



JANM38510/30301 BDA 



50 

70 

NSC SIC 

| 90 

- 5 



JANM38510/30301 BDB 



50 

71 

MOTA NSC 

1 90 

- 6 



SIC 

1 


50 

72 

JANM38510/30301CAA 





none 

| 90 

- 7 

50 

73 

JANM38510/30301 CAB 





FSC 

| 90 

- 8 

50 

74 

JANM38510/30301 CAC 





FSC 

| 90 

- 9 

41 

14 

JANM38510/30301 CCA 





NSC 

| 90 

- 10 

41 

15 

J ANM38510/30301 CCB 





FSC NSC 

| 90 

- 11 

41 

16 

JANM38510/30301 CCC 





NSC 

| 90 

- 12 

41 

17 

JANM38510/30301 CDA 





NSC 

| 90 

- 13 

41 

18 

JANM38510/30301 CDB 





NSC 

| 90 

- 14 

41 

19 

JANM38510/30302BAA 





none 

| 90 

- 15 

41 

20 

JANM38510/30302BAB 





FSC 

| 90 

- 16 

41 

21 

J ANM38510/30302BAC 





FSC 

| 90 

- 17 

41 

22 

JANM38510/30302BCA 





NSC 

| 90 

- 18 

41 

23 

JANM38510/30302BCB 





FSC MOTA 

1 90 

- 19 

41 

24 

NSC TII 

1 




J ANM38510/30302BCC 





NSC 

| 90 

- 20 

41 

25 

JANM38510/30302BDA 





NSC 

| 90 

- 21 

41 

26 

J ANM38510/30302BDB 





MOTA NSC 

| 90 

- 22 

41 

27 

JANM38510/30302CAA 





none 

| 90 

- 23 

41 

28 

JANM38510/30302CAB 





FSC 

| 90 

- 24 

41 

29 

JANM38510/30302CAC 





FSC 

| 90 

- 25 

41 

30 

JANM38510/30302CCA 





NSC 

| 90 

- 26 

41 

31 

JANM38510/30302CCB 





FSC NSC 

| 90 

- 27 

41 

32 

JANM38510/30302CCC 





NSC 

| 90 

- 28 

41 

33 

JANM38510/30302CDA 





NSC 

| 90 

- 29 

41 

34 

JANM38510/30302CDB 





NSC 

| 90 

- 30 

41 

35 

JANM38510/30303BCA 





NSC 

1114 

- 90 

41 

36 

JANM38510/30303BCB 





NSC TII 

1114 

- 91 

41 

37 

JANM38510/30303BCC 





NSC 

1114 

- 92 

41 

38 

JANM38510/30303BDA 





NSC 

1114 

- 93 

41 

39 
















3. TYPE No. CROSS INDEX 


IBB i iii —'i 11 mm iijg i i h i", im i m — 'i 11 11 '■■ ■ 


JANM38510/30303BDB 
NSC SIC 

JANM38510/30303CCA 
NSC 

JANM38510/30303CCB 
NSC 

JANM38510/30303CCC 
NSC 

JANM38510/30303CDA 
NSC 

JANM38510/30303CDB 
NSC 

JANM38510/30401 BAA 
NSC 

JANM38510/30401 BAB 
none 

JANM38510/30401BAC 
NSC 

JANM38510/30401BCA 
NSC 

JANM38510/30401BCB 
MOTA NSC 
Til 

JANM38510/30401BCC 
NSC 

JANM38510/30401BDA 
NSC 

JANM38510/30401BDB 
MOTA NSC 

JANM38510/30401BDC 
NSC 

JANM38510/30401CAA 
NSC 

JANM38510/30401 CAB 
none 

JANM38510/30401CAC 
NSC 

JANM38510/30401 CCA 
NSC 

JANM38510/30401CCB 
NSC 

JANM38510/30401CCC 
NSC 

JANM38510/30401CDA 
NSC 

JANM38510/30401CDB 
NSC 

JANM38510/30401CDC 
NSC 

JANM38510/30402BAA 
NSC 

JANM38510/30402BAB 
none 

JANM38510/30402BAC 
NSC 

JANM38510/30402BCA 
NSC 

JANM38510/30402BCB 
MOTA NSC 
Til 

JANM38510/30402BCC 
NSC 

JANM38510/30402BDA 
NSC 

JANM38510/30402BDB 
MOTA NSC 

JANM38510/30402BDC 
NSC 

JANM38510/30402CAA 
NSC 

JANM38510/30402CAB 
none 

JANM38510/30402CAC 
NSC 

JANM38510/30402CCA 
NSC 

JANM38510/30402CCB 
NSC 

JANM38510/30402CCC 
NSC 

JANM38510/30402CDA 
NSC 

JANM38510/30402CDB 
NSC 

JANM38510/30402CDC 
NSC 

JANM38510/30501 BAA 
none 

JANM38510/30501 BAB 
FSC 

JANM38510/30501 BAC 
FSC 

JANM38510/30501 BCA 
NSC 

JANM38510/30501 BCB 
FSC MOTA 

NSC SIC 

JANM38510/30501 BCC 
NSC 

JANM38510/30501 BDA 
NSC 

JANM38510/30501 BDB 
MOTA NSC 
SIC 

JANM38510/30501 BDC 
NSC 

JANM38510/30501 CAA 
none 

JANM38510/30501 CAB 
FSC 

JANM38510/30501 CAC 
FSC 

JANM38510/30501 CCA 

_NSC 


ilKMsI 


38510/30501 
FSC NSC 
JANM38510/30501 CCC 
NSC 

JANM38510/30501 CDA 
NSC 

JANM38510/30501 CDB 
NSC 

JANM38510/30501 CDC 
NSC 

JANM38510/30502BAA 
none 

JANM38510/30502BAB 

JANM38510/30502BAC 
NSC 

JANM38510/30502BCA 
NSC 

JANM38510/30502BCB 
MOTA NSC 
SIC 

82 |JANM38510/30502BCC 
NSC 

JANM38510/30502BDA 

83 | NSC 

JANM38510/30502BDB 

84 MOTA NSC 

SIC 

85 JANM38510/30502BDC 

NSC 

86 JANM38510/30502CAA 

none 

87 JANM38510/30502CAB 

none 

88 JANM38510/30502CAC 

NSC 

89 JANM38510/30502CCA 

NSC 

90 JANM38510/30502CCB 

NSC 

91 JANM38510/30502CCC 

NSC 

92 JANM38510/30502CDA 

NSC 

93 JANM38510/30502CDB 

NSC 

1 JANM38510/30502CDC 

NSC 

2 JANM38510/30703BEA 

none 

3 JANM38510/30703BEB 

MOTA SIC 

4 TII 
JANM38510/30703BFA 

5 none 
JANM38510/30703BFB 

6 MOTA SIC 
JANM38510/30703CEA 

7 | none 

JANM38510/30703CEB 

none 

JANM38510/30703CFA 
none 

9 IJANM38510/30801BJB 
none 

10 IJANM38510/30801CJB 
none 

11 | JANM38510/31001 BAA 
none 

12 IJANM38510/31001 BAB 
FSC 

13 JANM38510/31001 BAC 

FSC 

14 JANM38510/31001BCA 

NSC 

15 JANM38510/31001BCB 
FSC MOTA 

16 | NSC TII 

JANM38510/31001 BCC 

17| NSC 

JANM38510/31001 BDA 
18| NSC 

JANM38510/31001 BDB 
19 | MOTA NSC 

JANM38510/31001 BDC 
NSC 

JANM38510/31001 CAA 
none 

JANM38510/31001 CAB 
FSC 

JANM38510/31001 CAC 
FSC 

JANM38510/31001CCA 
NSC 

JANM38510/31001 CCB 
FSC NSC 
JANM38510/31001 CCC 
NSC 

55 JANM38510/31001 CDA 

NSC 

56 JANM38510/31001 CDB 

NSC 

57 JANM38510/31001 CDC 
NSC 

JANM38510/31002BAA 

58 | NSC 

JANM38510/31002BAB 

59 I NSC 

1 JANM38510/31002BAC 

60 | NSC 

JANM38510/31002BCA 

61 | NSC 

JANM38510/31002BCB 

62]_NSC TII 


ib mi 


38510/31002 
I NSC 

JANM38510/31002BDA 
l NSC 

JANM38510/31002BDB 
NSC 

JANM38510/31002BDC 
NSC 

JANM38510/31002CAA 
NSC 

JANM38510/31002CAB 
NSC 

JANM38510/31002CAC 
NSC 

JANM38510/31002CCA 
none 

JANM38510/31002CCB 

none 

J AN M38510/31002CCC 
NSC 

J AN M38510/31002CDA 
NSC 

JANM38510/31002CDB 
NSC 

JANM38510/31002CDC 
NSC 

J AN M38510/31003BAA 
NSC 

JANM38510/31003BAB 
FSC 

J AN M38510/31003BAC 
FSC 

JANM38510/31003BCA 

NSC 

JANM38510/31003BCC 
NSC 

JANM38510/31003BDA 
NSC 

JANM38510/31003BDB 

NSC 

JANM38510/31003BDC 
NSC 

JANM38510/31003CAA 

NSC 

JANM38510/31003CAB 

FSC 

JANM38510/31003CAC 
i FSC 

JANM38510/31003CCA 
i NSC 

JANM38510/31003CCC 

NSC 

JANM38510/31003CDA 
NSC 

l JANM38510/31003CDB 
NSC 

l J AN M38510/31003CDC 
NSC 

I |JANM38510/31004BAA 
none 

| JANM38510/31004BAB 
FSC 

! | JANM38510/31004BAC 
FSC 

! JANM38510/31004BCA 
NSC 

l JANM38510/31004BCC 
NSC 

I JANM38510/31004BDA 
NSC 

i JANM38510/31004BDB 
MOTA NSC 
SIC 

JANM38510/31004BDC 
i NSC 

JANM38510/31004CAA 

none 

JANM38510/31004CAB 
FSC 

l |JANM38510/31004CAC 
FSC 

I |JANM38510/31004CCA 
NSC 

I |JANM38510/31004CCC 
NSC 

|JANM38510/31004CDA 
NSC 

! |JANM38510/31004CDB 
NSC 

I |JANM38510/31004CDC 
NSC 

I |JANM38510/31101BEA 
none 

S |JANM38510/31101BEB 
TII 

> |JANM38510/31101BFA 
none 

r |JANM38510/31101CEA 
none 

> |JANM38510/31101 CEB 
none 

) |JANM38510/31101CFA 
none 

) |JANM38510/31201 BEA 
none 

I |JANM38510/31201BEB 
FSC 

> |JANM38510/31201 BFA 
none 

i IJANM38510/31201BFB 
FSC 

l IJANM38510/31201CEA 
none 


76 - 

36 

76 - 

37 

76 - 

38 

76 - 

39 

76 - 

40 

76 - 

41 

76 - 

42 

76 - 

43 

76 - 

44 

76 - 

45 

76 - 

46 

76 - 

47 

76 - 

48 

76 - 

49 

76 - 

50 

76 - 

51 

76 - 

52 

76 - 

53 

76 - 

54 

76 - 

55 

76 - 

56 

76 - 

57 

76 - 

58 

76 - 

59 

76 - 

60 

76 - 

61 

77 - 

1 

77 - 

2 

77 ■ 

3 

77 - 

4 

77 - 

5 

77 - 

6 

77 - 

7 

77 - 

8 

77 - 

9 

77 - 

10 

77 - 

11 

77 - 

12 

77 - 

13 

77 - 

14 

77 - 

15 

77 - 

16 

77 - 

17 

77 - 

18 

77 - 

19 

166 - 

55 

166 - 

56 

166 - 

57 

166 - 

58 

166 - 

59 

166 - 

60 

161 - 

86 

161 - 

87 

161 - 

88 

162 - 

1 

1162 - 

2 


TYPE No 


510/31201_ 

FSC 

JANM38510/31201 CFA 
none 

JANM38510/31201CFB 
FSC 

JANM38510/31202BEA 
none 

JANM38510/31202BEB 

FSC 

JANM38510/31202BFA 

none 

JANM38510/31202BFB 
FSC 

JANM38510/31202CEA 
none 

JANM38510/31202CEB 
FSC 

JANM38510/31202CFA 
FSC 

JANM38510/31401 BEA 

I none 

JANM38510/31401 BEB 
TII 

JANM38510/31401 BFA 
none 

JANM38510/31401 CEA 
none 

JANM38510/31401 CEB 
none 

JANM38510/31401 CFA 
none 

JANM38510/31402BEB 
TII 

JANM38510/31402CEB 
none 

JANM38510/31403BAA 
none 

JANM38510/31403BAB 
none 

JANM38510/31403BCA 
none 

JANM38510/31403BCB 
TII 

JANM38510/31403CAA 
none 

JANM38510/31403CAB 
none 

JANM38510/31403CCA 
none 

JANM38510/31403CCB 
none 

JANM38510/31501 BCB 
TII 

JANM38510/31501 CCB 
none 

JANM38510/31502BCA 
none 

JANM38510/31502BCB 
TII 

JANM38510/31502BDA 
none 

| JANM38510/31502CCA 
none 

| JANM38510/31502CCB 
none 

JANM38510/31502CDA 
none 

JANM38510/31503BEB 
TII 

JANM38510/31503CEB 
none 

JANM38510/31504BEB 
AMD TII 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




ANM38510/32004 

none 

M40160BP ♦MITJ 

M40161BP ♦MITJ 

M40162BP ♦ MITJ 

M40163BP ♦MITJ 

M40174BP MITJ 

M40175BP MITJ 


M58436-001P 

MITJ 

M58437-001P 

MITJ 

M58478P 

♦ MITJ 

M58479P 

♦ MITJ 

M58482P 

♦ MITJ 

MB74LS00 

FCAJ 

MB74LS00M 

FCAJ 

MB74LS01 

FCAJ 

MB74LS01M 

FCAJ 

MB74LS02 

FCAJ 

MB74LS02M 

FCAJ 

MB74LS03 

FCAJ 

MB74LS03M 

FCAJ 

MB74LS08 

FCAJ 

MB74LS08M 

FCAJ 

MB74LS09 

FCAJ 

MB74LS09M 

FCAJ 

MB74LS10 

FCAJ 

MB74LS10M 

FCAJ 

MB74LS11 

FCAJ 

MB74LS11M 

FCAJ 

MB74LS12 

FCAJ 

MB74LS12M 

FCAJ 

MB74LS15 

FCAJ 

MB74LS15M 

FCAJ 

MB74LS20 

FCAJ 

MB74LS20M 

FCAJ 

MB74LS21 

FCAJ 

MB74LS21M 

FCAJ 

MB74LS22 

FCAJ 

MB74LS22M 

FCAJ 

MB74LS26 

FCAJ 

MB74LS26M 

FCAJ 

MB74LS27 

FCAJ 

MB74LS27M 

FCAJ 

MB74LS28 

FCAJ 

MB74LS28M 

FCAJ 

MB74LS30 

FCAJ 

MB74LS30M 

FCAJ 

MB74LS32 

FCAJ 

MB74LS32M 

FCAJ 

MR74LS33 

FCAJ 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 










































CO 

TYPE 

NO. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



Pa&Line 

TYPE No. 



in 1 ■iT— 

1 iTj 1 d ||il 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line | 

MB74LS33M 

FCAJ 

92 - 

15 

MB416M 


104 - 

55 

inn m — 



91 

MC54F86N(A) 

"♦MOTA 

TT2 

- 38 

T7C74TlTJ^r 

♦MOTA” 


- 86" 

MB74LS37 

FCAJ 

104 - 

38 

MB417 

FCAJ 

92 - 

16 

MB84017BM 

FCAJ 

137 - 

92 

MC54F109J(A) 

♦ MOTA 

47 

- 36 

MC74F10N(A) 

♦ MOTA 

75 

- 87 

MB74LS37M 

FCAJ 

104 - 

39 

MB417M 

FCAJ 

92 - 

17 

MB84019B 

FCAJ 

56 - 

54 

MC54F109N(A) 

♦ MOTA 

47 

- 37 

MC74F11 J(A) 

♦ MOTA 

75 

- 68 

MB74LS38 

FCAJ 

104 - 

40 

MB420 

FCAJ 

52 - 

48 

MB84019BM 

FCAJ 

56 - 

55 

MC54F138J(A) 

♦ MOTA 

118 

- 5 

MC74F11N(A) 

♦ MOTA 

75 

- 69 

MB74LS38M 

FCAJ 

104 - 

41 

MB420M 

FCAJ 

52 - 

49 

MB84020B 

FCAJ 

133 - 

61 

MC54F138N(A) 

♦ MOTA 

118 

- 6 

MC74F20J(A) 

♦ MOTA 

75 

- 88 

MB74LS40 

FCAJ 

104 - 

42 

MB430 

FCAJ 

174 - 

2 

MB84020BM 

FCAJ 

133 - 

62 

MC54F139J(A) 

♦ MOTA 

118 

- 1 

MC74F20N(A) 

♦ MOTA 

75 

- 89 

MB74LS40M 

FCAJ 

104 - 

43 

MB430M 

FCAJ 

174 • 

3 

MB84022B 

FCAJ 

137 * 

104 

MC54F139N(A) 

♦ MOTA 

118 

- 2 

MC74F32J(A) 

♦ MOTA 

75 

- 72 

MB74LS42 

FCAJ 

121 - 

62 

MB431 

FCAJ 

104 - 

56 

MB84022BM 

FCAJ 

137 - 

105 

MC54F175J(A) 

♦ MOTA 

53 

- 71 

MC74F32N(A) 

♦ MOTA 

75 

- 73 

MB74LS42M 

FCAJ 

121 - 

63 

MB431M 

FCAJ 

104 - 

57 

MB84023B 

FCAJ 

63 - 

82 

MC54F175N(A) 

♦ MOTA 

53 

- 72 

MC74F64J(A) 

♦ MOTA 

87 

- 40 

MB74LS51 

FCAJ 

86 - 

8 

MB433 

FCAJ 

104 - 

58 

MB84023BM 

FCAJ 

63 - 

83 

MC54F181 J(A) 

♦ MOTA 

168 

- 94 

MC74F64N(A) 

♦ MOTA 

87 

- 41 

MB74LS51M 

FCAJ 

86 - 

9 

MB433M 

FCAJ 

104 - 

59 

MB84025B 

FCAJ 

60 - 

62 

MC54F181N(A) 

♦ MOTA 

168 

- 95 

MC74F74J(A) 

♦ MOTA 

53 

- 75 

MB74LS54 

FCAJ 

86 - 

10 

MB435 

FCAJ 

104 - 

60 

MB84025BM 

FCAJ 

60 - 

63 

MC54F182J(A) 

♦ MOTA 

170 

- 51 

MC74F74N(A) 

♦ MOTA 

53 

- 76 

MB74LS54M 

FCAJ 

86 - 

11 

MB435M 

FCAJ 

104 - 

61 

MB84027B 

FCAJ 

34 - 

57 

MC54F182N(A) 

♦ MOTA 

170 

- 52 

MC74F86J(A) 

♦ MOTA 

112 

- 39 

MB74LS55 

FCAJ 

86 - 

12 

MB440 

FCAJ 

124 - 

69 

MB84027BM 

FCAJ 

34 - 

58 

MC54F190J(A) 

♦ MOTA 

143 

■ 10 

MC74F86N(A) 

♦ MOTA 

112 

- 40 

MB74LS55M 

FCAJ 

86 - 

13 

MB440M 

FCAJ 

124 - 

70 

MB84028B 

FCAJ 

117 - 

25 

MC54F190N(A) 

♦ MOTA 

143 

- 11 

MC74F109J(A) 

♦ MOTA 

47 

- 38 

MB74LS73A 

FCAJ 

45 - 

16 

MB442 

FCAJ 

116 - 

24 

MB84028BM 

FCAJ 

117 - 

26 

MC54F191 J(A) 

♦ MOTA 

149 

- 50 

MC74F109N(A) 

♦ MOTA 

47 

- 39 

MB74LS73AM 

FCAJ 

45 - 

17 

MB442M 

FCAJ 

116 - 

25 

MB84029B 

FCAJ 

130 - 

79 

MC54F191N(A) 

♦ MOTA 

149 

- 51 

MC74F138J(A) 

♦ MOTA 

113 

- 7 

MB74LS74A 

FCAJ 

52 - 

42 

MB443 

FCAJ 

116 - 

26 

MB84029BM 

FCAJ 

130 - 

80 

MC54F283J(A) 

♦ MOTA 

160 

- 38 

MC74F138N(A) 

♦ MOTA 

118 

- 8 

MB74LS74AM 

FCAJ 

52 - 

43 

MB443M 

FCAJ 

116 - 

27 

MB84040B 

FCAJ 

133 - 

63 

MC54F283N(A) 

♦ MOTA 

160 

- 39 

MC74F139J(A) 

♦ MOTA 

110 

- 3 

MB74LS76A 

FCAJ 

45 - 

18 

MB447 

FCAJ 

172 - 

67 

MB84040BM 

FCAJ 

133 - 

64 

MC54F374J(A) 

♦ MOTA 

53 

- 73 

MC74F139N(A) 

♦ MOTA 

118 

- 4 

MB74LS76AM 

FCAJ 

45 ■ 

19 

MB447M 

FCAJ 

172 - 

68 

MB84060B 

FCAJ 

132 - 

31 

MC54F374N(A) 

♦ MOTA 

53 

- 74 

MC74F175J(A) 

♦ MOTA 

53 

- 77 

MB74LS78 

FCAJ 

45 - 

20 

MB448 

FCAJ 

166 • 

1 

MB84060BM 

FCAJ 

132 - 

32 

MC54F521 J(A) 

♦ MOTA 

165 

- 93 

MC74F175N(A) 

♦ MOTA 

53 

- 78 

MB74LS78AM 

FCAJ 

45 - 

21 

MB448M 

FCAJ 

166 - 

2 

MB84068B 

FCAJ 

63 - 

84 

MC54F521N(A) 

♦ MOTA 

165 

- 94 

MC74F181 J(A) 

♦ MOTA 

168 

- 92 

MB74LS83A 

FCAJ 

161 - 

42 

MB449 

FCAJ 

112 - 

35 

MB84068BM 

FCAJ 

63 - 

85 

MC54F533J(A) 

♦ MOTA 

179 

■ 79 

MC74F181 N(A) 

♦ MOTA 

168 

- 93 

MB74LS83AM 

FCAJ 

161 - 

43 

MB449M 

FCAJ 

112 - 

36 

MB84070B 

FCAJ 

65 - 

40 

MC54F533N(A) 

♦ MOTA 

179 

- 80 

MC74F182J(A) 

♦ MOTA 

170 

- 49 

MB74LS85 

FCAJ 

166 - 

61 

MB450 

FCAJ 

147 - 

87 

MB84070BM 

FCAJ 

65 - 

41 

MC54HC00J#mil 

64 

- 92 

MC74F182N(A) 

♦ MOTA 

170 

- 50 

MB74LS85M 

FCAJ 

166 - 

62 

MB450M 

FCAJ 

147 - 

88 

MB84071B 

FCAJ 

58 - 

2 


♦ MOTA 



MC74F190J(A) 

♦ MOTA 

143 

- 12 

MB74LS86 

FCAJ 

112 - 

29 

MB451 

FCAJ 

142 - 

16 

MB84071BM 

FCAJ 

58 - 

3 

MC54HC02J # mil 

61 

- 57 

MC74F190N(A) 

♦ MOTA 

143 

- 13 

MB74LS86M 

FCAJ 

112 - 

30 

MB451M 

FCAJ 

142 - 

17 

MB84072B 

FCAJ 

58 - 

4 


♦ MOTA 



MC74F191 J(A) 

♦ MOTA 

149 

- 52 

MB74LS107 

FCAJ 

45 - 

22 

MB456 

FCAJ 

147 - 

89 

MB84072BM 

FCAJ 

58 - 

5 

MC54HC03J(A) 

♦ MOTA 

61 

-107 

MC74F191N(A) 

♦ MOTA 

149 

- 53 

MB74LS107A 

FCAJ 

45 - 

23 

MB456M 

FCAJ 

147 - 

90 

MB84073B 

FCAJ 

55 - 

82 

MC54HC08BCAJ(A) 

55 

- 41 

MC74F283J(A) 

♦ MOTA 

160 

- 36 

MB74LS107AM 

FCAJ 

45 ■ 

24 

MB457 

FCAJ 

142 - 

18 

MB84073BM 

FCAJ 

55 - 

83 


♦ MOTA 



MC74F283N(A) 

♦ MOTA 

160 

- 37 

MB74LS107M 

FCAJ 

45 - 

25 

MB457M 

FCAJ 

142 - 

19 

MB84075B 

FCAJ 

58 - 

6 

MC54HC08BCAN(A) 

55 

- 42 

MC74F374J(A) 

♦ MOTA 

53 

- 79 

MB74LS109A 

FCAJ 

45 - 

26 

MB458 

FCAJ 

168 - 

83 

MB84075BM 

FCAJ 

58 - 

7 


♦ MOTA 



MC74F374N(A) 

♦ MOTA 

53 

- 80 

MB74LS109AM 

FCAJ 

45 - 

27 

MB458M 

FCAJ 

168 - 

84 

MB84077B 

FCAJ 

65 - 

95 

MC54HCl0J#mil 

64 

- 93 

MC74F521 J(A) 

♦ MOTA 

165 

- 99 

MB74LS112A 

FCAJ 

45 - 

28 

MB459 

FCAJ 

170 - 

56 

MB84077BM 

FCAJ 

65 - 

96 


♦ MOTA 



MC74F521N(A) 

♦ MOTA 

165 

-100 

MB74LS112AM 

FCAJ 

45 - 

29 

MB459M 

FCAJ 

170 - 

57 

MB84078B 

FCAJ 

60 - 

64 

MC54HC20J(A) 

♦ MOTA 

61 

-108 

MC74F533J(A) 

♦ MOTA 

179 

- 59 

MB74LS113A 

FCAJ 

45 - 

30 

MB601 

FCAJ 

104 - 

62 

MB84078BM 

FCAJ 

60 - 

65 

MC54HC27J(A) 

♦ MOTA 

58 

- 74 

MC74F533N(A) 

♦ MOTA 

179 

- 60 

MB74LS113AM 

FCAJ 

45 - 

31 

MB602 

FCAJ 

104 - 

63 

MB84081B 

FCAJ 

55 - 

84 

MC54HC42J(A) 

♦ MOTA 

117 

- 27 

MC74F2960J(A) 


182 

- 52 

MB74LS114A 

FCAJ 

45 - 

32 

MB603 

FCAJ 

104 - 

64 

MB84081BM 

FCAJ 

55 - 

85 

MC54HC51 J(A) 

♦ MOTA 

57 

- 2 


♦ MOTA 



MB74LS114AM 

FCAJ 

45 - 

33 

MB604 

FCAJ 

104 - 

65 

MB84082B 

FCAJ 

55 - 

86 

MC54HC58J(A) 

♦ MOTA 

56 

- 57 

MC74HC00J#ai 

♦ MOTA 

64 

- 94 

MB74LS122 

FCAJ 

126 - 

37 

MB605 

FCAJ 

104 - 

66 

MB84082BM 

FCAJ 

55 - 

87 

MC54HC73J(A) 

♦ MOTA 

34 

- 89 

MC74HC00N#ai 

♦ MOTA 

64 

- 95 

MB74LS122M 

FCAJ 

126 - 

38 

MB606 

FCAJ 

86 - 

17 

MB84518B 

FCAJ 

130 - 

25 

MC54HC74J(A) 

♦ MOTA 

36 

- 48 

MC74HC02J#ai 

♦ MOTA 

61 

- 59 

MB74LS123 

FCAJ 

126 ■ 

39 

MB607 

FCAJ 

113 - 

94 

MB84518BM 

FCAJ 

130 - 

26 

MC54HC75J(A) 

♦ MOTA 

174 

- 11 

MC74HC02N#ai 

♦ MOTA 

61 

- 60 

MB74LS123M 

FCAJ 

126 - 

40 

MB609 

FCAJ 

45 - 

38 

MB84520B 

FCAJ 

133 - 

34 

MC54HC76J(A) 

♦ MOTA 

34 

- 90 

MC74HC03J(A) 

♦ MOTA 

61 

-109 

MB74LS136 

FCAJ 

112 - 

31 

MB613 

FCAJ 

86 - 

18 

MB84520BM 

FCAJ 

133 - 

35 

MC54HC85J(A) 

♦ MOTA 

165 

- 23 

MC74HC03N(A) 

♦ MOTA 

61 

-110 

MB74LS136M 

FCAJ 

112 - 

32 

MB614 

FCAJ 

79 - 

46 

MB84524B 

FCAJ 

133 - 

36 

MC54HC86J#mil 

65 

- 79 

MC74HC08BCAJ(A) 

55 

- 43 

MB74LS138 

FCAJ 

121 - 

77 

MB618 

FCAJ 

45 - 

39 

MB84524BM 

FCAJ 

133 ■ 

37 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS138M 

FCAJ 

121 ■ 

78 

MB10101 

FCAJ 

73 - 

19 

MC10H016L(A) 

♦ MOTA 

138 - 

91 

MC54HC107J(A) 


34 

- 91 

MC74HC08BCAN(A) 

55 

- 44 

MB74LS139 

FCAJ 

121 - 

39 

MB10101M 

FCAJ 

73 - 

20 

MC10H016P(A) 

♦ MOTA 

138 ■ 

92 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS139M 

FCAJ 

121 - 

40 

MB10102 

FCAJ 

74 - 

6 

MCIOHIOOL(A) 

♦ MOTA 

71 - 

71 

MC54HC109J(A) 


34 

- 86 

MC74HC10J#ai 

♦ MOTA 

64 

- 96 

MB74LS145 

FCAJ 

121 - 

64 

MB10102M 

FCAJ 

74 - 

7 

MCIOHIOOP(A) 

♦ MOTA 

71 - 

72 


♦ MOTA 



MC74HC10N#ai 

♦ MOTA 

55 

- 2 

MB74LS145M 

FCAJ 

120 - 

2 

MB10103 

FCAJ 

72 • 

27 

MC10H101L 

♦ MOTA 

71 - 

24 

MC54HC112J(A) 


34 

- 92 

MC74HC20J(A) 

♦ MOTA 

62 

- 1 

MB74LS155 

FCAJ 

121 - 

41 

MB10103M 

FCAJ 

72 - 

28 

MC10H101P 

♦ MOTA 

71 ■ 

25 


♦ MOTA 



MC74HC20N(A) 

♦ MOTA 

62 

- 2 

MB74LS155M 

FCAJ 

121 - 

42 

MB10104 

FCAJ 

71 - 

07 

MC10H102L 

♦ MOTA 

71 - 

76 

MC54HC138J(A) 


117 

- 54 

MC74HC27J(A) 

♦ MOTA 

58 

■ 75 

MB74LS156 

FCAJ 

121 - 

43 

MB10104M 

FCAJ 

71 - 

08 

MC10H103L(A) 

♦ MOTA 

71 - 

16 


♦ MOTA 



MC74HC27N(A) 

♦ MOTA 

58 

- 76 

MB74LS156M 

FCAJ 

121 - 

44 

MB10105 

FCAJ 

73 - 

21 

MC10H103P(A) 

♦ MOTA 

71 - 

17 

MC54HC139J(A) 


116 

- 81 

MC74HC42J(A) 

♦ MOTA 

117 

- 28 

MB74L.S160A 

FCAJ 

141 - 

38 

MB10105M 

FCAJ 

73 - 

22 

MC10H104L 

♦ MOTA 

70 - 

97 


♦ MOTA 



MC74HC42N(A) 

♦ MOTA 

117 

- 29 

MB74LS160AM 

FCAJ 

141 - 

39 

MB10106 

FCAJ 

74 - 

8 

MC10H104P 

♦ MOTA 

70 - 

98 

MC54HC160J#mil 

136 

- 69 

MC74HC51 J(A) 

♦ MOTA 

57 

- 3 

MB74LS161A 

FCAJ 

141 - 

40 

MB10106M 

FCAJ 

74 - 

9 

MC10H105L 

♦ MOTA 

71 - 

53 


♦ MOTA 



MC74HC51N(A) 

♦ MOTA 

57 

- 4 

MB74LS161AM 

FCAJ 

141 - 

41 

MB10107 

FCAJ 

74 - 

72 

MC10H105P 

♦ MOTA 

71 • 

54 

MC54HC161 J#mil 

135 

- 28 

MC74HC58J(A) 

♦ MOTA 

56 

• 58 

MB74LS162A 

FCAJ 

141 - 

42 

MB10107M 

FCAJ 

74 - 

73 

MC10H106L(A) 

♦ MOTA 

71 - 

73 


♦ MOTA 



MC74HC58N(A) 

♦ MOTA 

56 

- 59 

MB74LS162AM 

FCAJ 

141 - 

43 

MB10109 

FCAJ 

73 - 

23 

MC10H106P(A) 

♦ MOTA 

71 - 

74 

MC54HC162J#mil 

136 

- 70 

MC74HC73J(A) 

♦ MOTA 

34 

- 93 

MB74LS163A 

FCAJ 

146 - 

75 

MB10109M 

FCAJ 

73 - 

24 

MC10H107L 

♦ MOTA 

71 - 

90 


♦ MOTA 



MC74HC73N(A) 

♦ MOTA 

34 

- 94 

MB74LS163AM 

FCAJ 

146 - 

76 

MB10110 

FCAJ 

72 - 

29 

MC10H107P 

♦ MOTA 

71 - 

91 

MC54HC163J#mil 

135 

- 29 

MC74HC74J(A) 

♦ MOTA 

36 

- 54 

MB74LS174 

FCAJ 

52 - 

44 

MB1Q110M 

FCAJ 

72 - 

30 

MC10H109L 

♦ MOTA 

71 - 

55 


♦ MOTA 



MC74HC74N(A) 

♦ MOTA 

36 

- 55 

MB74LS174M 

FCAJ 

52 - 

45 

MB10111 

FCAJ 

74 - 

10 

MC10H109P 

♦ MOTA 

71 - 

56 

MC54HC174J(A) 


36 

- 49 

MC74HC75J(A) 

♦ MOTA 

174 

- 12 

MB74LS175 

FCAJ 

52 - 

46 

MB10111M 

FCAJ 

74 - 

11 

MC10H117L#ai 

♦ MOTA 

183 • 

3 


♦ MOTA 



MC74HC75N(A) 

♦ MOTA 

174 

- 13 

MB74LS175M 

FCAJ 

52 - 

47 

MB10117 

FCAJ 

72 - 

75 

MC10H117P#ai 

♦ MOTA 

183 - 

4 

MC54HC175 J (A) 


36 

- 50 

MC74HC76J(A) 

♦ MOTA 

34 

- 95 

MB74LS181 

FCAJ 

169 - 

56 

MB10117M 

FCAJ 

72 - 

76 

MC10H118L#ai 

♦ MOTA 

183 - 

5 


♦ MOTA 



MC74HC76N(A) 

♦ MOTA 

34 

- 96 

MB74LS181M 

FCAJ 

169 - 

57 

MB10118 

FCAJ 

72 - 

59 

MC10H118P#ai 

♦ MOTA 

183 - 

6 

MC54HC266J # mil 

55 

- 1 

MC74HC85J(A) 

♦ MOTA 

165 

- 24 

MB74LS183 

FCAJ 

160 - 

50 

MB10118M 

FCAJ 

72 - 

60 

MC10H119L#ai 

♦ MOTA 

183 - 

7 


♦ MOTA 



MC74HC85N(A) 

♦ MOTA 

165 

- 25 

MB74LS183M 

FCAJ 

160 - 

51 

MB10119 

FCAJ 

72 - 

61 

MC10H119P#ai 

♦ MOTA 

183 - 

8 

MC54HC273J(A) 


36 

- 51 

MC74HC86J#ai 

MOTA 

65 

- 80 

MB74LS190 

FCAJ 

140 - 

76 

MB10119M 

FCAJ 

72 - 

62 

MC10H121L#ai 

♦ MOTA 

183 - 

9 


♦ MOTA 



MC74HC86N#ai 

MOTA 

65 

- 81 

MB74LS190M 

FCAJ 

140 - 

77 

MB10121 

FCAJ 

72 - 

77 

MCl0H121P#ai 

♦ MOTA 

183 - 

10 

MC54HC280J(A) 


172 

- 3 

MC74HC107J(A) 


34 

- 97 

MB74LS191 

FCAJ 

146 - 

9 

MB10121M 

FCAJ 

72 - 

78 

MC10H131L 

♦ MOTA 

39 - 

37 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS191M 

FCAJ 

146 - 

10 

MB1Q130 

FCAJ 

174 - 

4 

MC10H131P 

♦ MOTA 

39 - 

38 

MC54HC373J # mil 

176 

- 27 

MC74HC107N(A) 


35 

- 1 

MB74LS192 

FCAJ 

151 - 

29 

MB10130M 

FCAJ 

174 - 

5 

MC10H160L(A) 

♦ MOTA 

172 - 

39 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS192M 

FCAJ 

151 - 

30 

MB10131 

FCAJ 

39 - 

75 

MC10H160P(A) 

♦ MOTA 

172 - 

40 

MC54HC374J(A) 


36 

- 52 

MC74HC109J(A) 


34 

- 97 

MB74LS193 

FCAJ 

151 - 

31 

MB10131M 

FCAJ 

39 - 

76 

MC10H166L(A) 

♦ MOTA 

165 - 

67 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS193M 

FCAJ 

151 ■ 

32 

MB10133 

FCAJ 

174 - 

6 

MC10H166P(A) 

♦ MOTA 

165 - 

68 

MC54HC390J(A) 


134 

- 83 

MC74HC109N(A) 


34 

- 88 

MB74LS221 

FCAJ 

126 - 

41 

MB10133M 

FCAJ 

174 - 

7 

MC10H179L(A) 

♦ MOTA 

170 - 

25 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS221M 

FCAJ 

126 - 

42 

MB10135 

FCAJ 

39 ■ 

47 

MC10H179P(A) 

♦ MOTA 

170 - 

26 

MC54HC393J(A) 


134 

- 84 

MC74HC112J(A) 


35 

- 2 

MB74LS266 

FCAJ 

115 - 

12 

MB10135M 

FCAJ 

39 - 

48 

MC10H180L(A) 

♦ MOTA 

160 - 

15 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS266M 

FCAJ 

115 ■ 

13 

MB10136 

FCAJ 

139 - 

20 

MC10H180P(A) 

♦ MOTA 

160 - 

16 

MC54HC533J#mil 

176 

- 28 

MC74HC112N(A) 


35 

- 3 

MB74LS280 

FCAJ 

173 - 

29 

MB10136M 

FCAJ 

139 - 

21 

MC10H181L(A) 

♦ MOTA 

168 - 

19 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS280M 

FCAJ 

173 - 

30 

MB10137 

FCAJ 

139 - 

9 

MC10H181LS 

♦ MOTA 

168 - 

20 

MC54HC534J(A) 


36 

- 53 

MC74HC138J(A) 


117 

- 55 

MB74LS283 

FCAJ 

161 - 

44 

MB10137M 

FCAJ 

139 - 

10 

MC10H181P(A) 

♦ MOTA 

168 - 

21 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS283M 

FCAJ 

161 ■ 

45 

MB10160 

FCAJ 

172 - 

1 

MC10H181PS 

♦ MOTA 

168 - 

22 

MC54HC4002J#mil 

61 

- 58 

MC74HC138N(A) 


117 

- 56 

MB74LS386 

FCAJ 

112 - 

33 

MB10160M 

FCAJ 

172 - 

2 

MC10H189L(A) 

♦ MOTA 

71 - 

96 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB74LS386M 

FCAJ 

112 ■ 

34 

MB10161 

FCAJ 

116 - 

17 

MC10H189P(A) 

♦ MOTA 

71 - 

97 

MC54HC4017J(A) 

130 

-103 

MC74HC139N(A) 


117 

- 51 

MB400 

FCAJ 

104 ■ 

44 

MB10161M 

FCAJ 

116 - 

18 

MCI 0H209L(A) 

MOTA 

71 - 

4 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB400M 

FCAJ 

104 - 

45 

MB10162 

FCAJ 

116 - 

19 

MC10H209P(A) 

♦ MOTA 

71 - 

5 

MC54HC4020J(A) 

134 

- 85 

MC74HC160J#ai 


136 

- 71 

MB401 

FCAJ 

104 - 

46 

MB10162M 

FCAJ 

116 - 

20 

MC54F00J(A) 

♦ MOTA 

75 - 

78 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB401M 

FCAJ 

104 - 

47 

MB10175 

FCAJ 

39 - 

77 

MC54F00N(A) 

♦ MOTA 

75 - 

79 

MC54HC4024J(A) 

134 

- 86 

MC74HC160N#ai 


136 

- 72 

MB402 

FCAJ 

104 ■ 

48 

MB10175M 

FCAJ 

39 - 

78 

MC54F02J(A) 

♦ MOTA 

75 - 

74 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB402M 

FCAJ 

104 - 

49 

MB10179 

FCAJ 

170 - 

1 

MC54F02N(A) 

♦ MOTA 

75 - 

75 

MC54HC4040J(A) 

134 

- 87 

MC74HC161 J#ai 


135 

- 30 

MB403 

FCAJ 

104 ■ 

50 

MB10179M 

FCAJ 

170 - 

2 

MC54F04J(A) 

♦ MOTA 

75 - 

90 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB403M 

FCAJ 

104 - 

51 

MB10180 

FCAJ 

160 - 

21 

MC54F04N 

♦ MOTA 

75 • 

91 

MC54HC4075J#mil 

58 

- 71 

MC74HC161N#ai 


135 

- 31 

MB404 

FCAJ 

104 - 

52 

MB10180M 

FCAJ 

160 - 

22 

MC54F08J 

♦ MOTA 

75 - 

62 


MOTA 




♦ MOTA 



MB404M 

FCAJ 

104 - 

53 

MB10181 

FCAJ 

168 - 

30 

MC54F08N 

♦ MOTA 

75 - 

63 

MC54HC4514J(A) 

116 

- 82 

MC74HC162J#ai 


136 

- 73 

MB405 

FCAJ 

86 - 

14 

MB10181M 

FCAJ 

168 - 

31 

MC54F10J(A) 

♦ MOTA 

75 - 

80 


MOTA 




♦ MOTA 



MB405M 

FCAJ 

86 - 

15 

MB84001B 

FCAJ 

60 - 

58 

MC54F10N(A) 

♦ MOTA 

75 - 

81 

MC54HC4538J(A) 

155 

- 89 

MC74HC162N#ai 


136 

- 74 

MB406 

FCAJ 

113 - 

92 

MB84001BM 

FCAJ 

60 - 

59 

MC54F11J(A) 

♦ MOTA 

75 - 

64 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB406M 

FCAJ 

113 - 

93 

MB84002B 

FCAJ 

60 - 

60 

MC54F11N(A) 

♦ MOTA 

75 - 

65 

MC54HCU04J(A) 


66 

- 13 

MC74 HC163 J # ai 


135 

- 32 

MB407 

FCAJ 

45 ■ 

34 

MB84002BM 

FCAJ 

60 - 

61 

MC54F20J(A) 

♦ MOTA 

75 - 

82 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB407M 

FCAJ 

45 - 

35 

MB84008B 

FCAJ 

159 - 

74 

MC54F20N(A) 

♦ MOTA 

75 - 

83 

MC74F00J(A) 

♦ MOTA 

75 

- 84 

MC74HC163N#ai 


135 

- 33 

MB408 

FCAJ 

160 - 

41 

MB84008BM 

FCAJ 

159 - 

75 

MC54F32J(A) 

♦ MOTA 

75 - 

70 

MC74F00N(A) 

♦ MOTA 

75 

- 85 


♦ MOTA 



MB408M 

FCAJ 

160 - 

42 

MB84011B 

FCAJ 

63 - 

78 

MC54F32N(A) 

♦ MOTA 

75 - 

71 

MC74F02J(A) 

♦ MOTA 

75 

- 76 

MC74HC174J(A) 


36 

- 56 

MB410 

FCAJ 

45 • 

36 

MB8401 IBM 

FCAJ 

63 - 

79 

MC54F64J(A) 

♦ MOTA 

87 - 

38 

MC74F02N(A) 

♦ MOTA 

75 

- 77 


♦ MOTA 



MB410M 

FCAJ 

45 - 

37 

MB84012B 

FCAJ 

63 - 

80 

MC54F64N(A) 

♦ MOTA 

87 - 

39 

MC74F04J 

♦ MOTA 

75 

- 92 

MC74HC174N(A) 


36 

•• 57 

MB411 

FCAJ 

82 - 

44 

MB84012BM 

FCAJ 

63 - 

81 

MC54F74J(A) 

♦ MOTA 

53 - 

69 

MC74F04N 

♦ MOTA 

75 

- 93 


♦ MOTA 



MB411M 

FCAJ 

86 - 

16 

MB84013B 

FCAJ 

35 - 

62 

MC54F74N(A) 

♦ MOTA 

53 - 

70 

MC74F08J(A) 

♦ MOTA 

75 

- 66 

MC74HC175J 

♦ MOTA 

36 

- 58 

MB416 

FCAJ 

104 - 

54 

MB84013BM 

FCAJ 

35 - 

63 

MC54F86J(A) 

♦ MOTA 

112 - 

37 

MC74F08NfAi 

♦ MOTA 

75 

- 67 
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CO 

TYPE No. 

cross inde: 

( II 

i TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



IsfiKWfflSl 



EE 

mm 

BI’LIM 


IsPFfflirei 


Bn 


iTYPE No. 

MFRS 

Pa&Linel 

iBwrasMHagrai 


36 

- 59 

inr«Tnii * "Mi 


69 

- 15 

LAMkiEldHH 


176 

43 


u II | 

182 

- 56 

i i w i ii mm 

wimi* 

74 

- 54 


♦ MOTA 



MC858L,P% 

MOTA 

69 

- 16 

MC1914L 

♦MOTA 

176 

44 

MC8502L 

♦ MOTA 

182 

- 57 

MC10517F 

♦ MOTA 

72 

- 71 

MC74HC266J#ai 


66 

- 11 

MC861L,P% 

MOTA 

69 

- 12 

MC1918F 

♦MOTA 

68 

9 

MC8502P 

MOTA 

182 

- 60 

MCI 0517L 

♦ MOTA 

72 

- 72 


♦ MOTA 



MC862L,P% 

MOTA 

69 

- 13 

MC1918L 

♦MOTA 

68 

10 

MC8503L 

♦ MOTA 

182 

- 12 

MCI 0518F 

♦ MOTA 

72 

- 51 

MC74HC266N#a 


66 

- 12 

MC863L,P% 

MOTA 

69 

- 14 

MC3001L,P% 

MOTA 

81 

27 

MC8503P 

♦ MOTA 

182 

- 21 

MCI 0518L 

♦ MOTA 

72 

- 52 


♦ MOTA 



MC930L 

MOTA 

68 

- 89 

MC3002L,P% 

MOTA 

93 

36 

MC8504P 

♦ MOTA 

182 

- 22 

MCI 0519F 

MOTA 

72 

- 53 

MC74HC273J(A) 


36 

- 60 

MC932L 

MOTA 

68 

- 90 

MC3021L,P% 

MOTA 

113 

8 

MC8506L 

♦ MOTA 

182 

- 13 

MCI 0519L 

MOTA 

72 

- 54 


♦ MOTA 



MC933L 

MOTA 

70 

- 79 

MC3022L,P% 

MOTA 

115 

20 

MC8506P 

♦ MOTA 

182 

- 14 

MCI 0521F 

MOTA 

72 

- 55 

MC74HC273N(A) 


36 

■ 61 

MC938L 

MOTA 

138 

- 70 

MC3025L,P% 

♦ MOTA 

108 

98 

MC10100L 

MOTA 

74 

- 14 

MCI 0521L 

MOTA 

72 

- 56 


♦ MOTA 



MC939L 

MOTA 

138 

- 85 

MC3026L,P% 

♦ MOTA 

81 

32 

MCI 01 OOP 

MOTA 

74 

- 15 

MC10530F 

♦ MOTA 

176 

- 73 

MC74HC280J(A) 


172 

- 4 

MC944L 

MOTA 

68 

- 91 

MC3060L,P% 

MOTA 

54 

49 

MC10101L 

♦ MOTA 

73 

- 29 

MC10530L 

♦ MOTA 

176 

- 74 


♦ MOTA 



MC945L 

MOTA 

38 

-101 

MC3061 L,P% 

MOTA 

47 

54 

MC10101P 

♦ MOTA 

73 

- 30 

MCI 0531F 

♦ MOTA 

39 

- 64 

MC74HC280N(A) 


172 

- 5 

MC946L 

MOTA 

68 

- 92 

MC3062L,P% 

MOTA 

47 

55 

MC10102L 

♦ MOTA 

74 

- 16 

MCI 0531L 

♦ MOTA 

39 

- 65 


♦ MOTA 



MC948L 

MOTA 

38 

-104 

MC3101F 

♦ MOTA 

81 

28 

MC10102P 

♦ MOTA 

74 

- 17 

MC10533F 

♦ MOTA 

176 

- 98 

MC74HC373J#ai 


176 

- 29 

MC949L 

MOTA 

69 

- 1 

MC3101L 

♦ MOTA 

81 

29 

MC10103L 

♦ MOTA 

73 

- 57 

MC10533L 

♦ MOTA 

176 

- 99 


♦ MOTA 



MC950L 

MOTA 

38 

- 77 

MC3102F 

♦ MOTA 

93 

37 

MC10103P 

♦ MOTA 

73 

- 58 

MC10535F 

♦ MOTA 

39 

- 44 

MC74HC373N#ai 


176 

- 30 

MC951L 

MOTA 

122 

-103 

MC3102L 

♦ MOTA 

93 

38 

MC10104L 

♦ MOTA 

71 

-109 

MC10535L 

♦ MOTA 

39 

- 45 


♦ MOTA 



MC952L 

MOTA 

38 

- 5 

MC3121F 

MOTA 

113 

6 

MC10104P 

♦ MOTA 

71 

-110 

MC10538F 

♦ MOTA 

139 

- 38 

MC74HC374J(A) 


36 

- 62 

MC953L 

MOTA 

38 

- 6 

MC3121L 

MOTA 

113 

7 

MC10105L 

♦ MOTA 

73 

- 31 

MC10538L 

♦ MOTA 

139 

- 39 


♦ MOTA 



MC955L 

MOTA 

38 

- 7 

MC3122F 

MOTA 

115 

18 

MC10105P 

♦ MOTA 

73 

- 32 

MC10553F 

♦ MOTA 

176 

-100 

MC74HC374N(A) 


36 

- 63 

MC956L 

MOTA 

38 

- 8 

MC3122L 

MOTA 

115 

19 

MC10106L 

♦ MOTA 

74 

- 18 

MC10553L 

♦ MOTA 

176 

-101 


♦ MOTA 



MC957L 

MOTA 

69 

- 17 

MC3126F 

♦ MOTA 

81 

30 

MC10106P 

♦ MOTA 

74 

- 19 

MC10560F 

♦ MOTA 

172 

- 59 

MC74HC390J(A) 


134 

- 88 

MC958L 

MOTA 

69 

- 18 

MC3126L 

♦ MOTA 

81 

31 

MC10107L 

♦ MOTA 

74 

- 74 

MC10560L 

♦ MOTA 

172 

- 60 


♦ MOTA 



MC961L 

MOTA 

69 

- 2 

MC3160F 

♦ MOTA 

54 

41 

MC10107P 

♦ MOTA 

74 

- 75 

MC10563F 

♦ MOTA 

182 

- 65 

MC74HC390N(A) 


134 

- 89 

MC962L 

♦ MOTA 

69 

- 3 

MC3160L 

♦ MOTA 

54 

42 

MC10109L 

♦ MOTA 

73 

- 33 

MC10563L 

♦ MOTA 

182 

- 66 


♦ MOTA 



MC963L 

♦ MOTA 

69 

- 4 

MC3161F 

♦ MOTA 

47 

49 

MC10109P 

♦ MOTA 

73 

- 34 

MCI 0568F 

♦ MOTA 

176 

-110 

MC74HC393J (A) 


134 

- 90 

MC1422P1 

♦ MOTA 

122 

- 5 

MC3161L 

♦ MOTA 

47 

50 

MC10110L 

♦ MOTA 

72 

- 33 

MC10568L 

♦ MOTA 

177 

- 1 


♦ MOTA 



MC1455G 

♦ MOTA 

127 

- 31 

MC3162F 

♦ MOTA 

47 

51 

MCI 011 OP 

♦ MOTA 

72 

- 34 

MC10570F 

♦ MOTA 

172 

- 51 

MC74HC393N(A) 


134 

- 91 

MC1455P1 

♦ MOTA 

127 

- 32 

MC3162L 

♦ MOTA 

47 

52 

MC10111L 

♦ MOTA 

74 

- 20 

MC10570L 

♦ MOTA 

172 

- 52 


♦ MOTA 



MC1455U 

♦ MOTA 

127 

- 33 

MC3393P 

♦ MOTA 

158 

1 

MC10111P 

♦ MOTA 

74 

- 21 

MC10575F 

♦ MOTA 

177 

- 10 

MC74HC533J # ai 


176 

■ 31 

MC1555G 

♦ MOTA 

127 

- 34 

MC3396P 

♦ MOTA 

156 

6 

MC10113L 

♦ MOTA 

74 

- 58 

MC10575L 

♦ MOTA 

177 

- 11 


♦ MOTA 



MC1555U 

♦ MOTA 

127 

- 35 

MC3456L#1 

♦ MOTA 

154 

102 

MC10113P 

♦ MOTA 

74 

- 59 

MC10578F 

♦ MOTA 

139 

- 18 

MC74HC533N#ai 


176 

- 32 

MC1648F#1 

♦ MOTA 

154 

- 75 

MC3456L#2 

♦ MOTA 

127 

29 



176 

-107 

MC10578L 

♦ MOTA 

139 

- 19 


♦ MOTA 



MC1648F#2 

♦ MOTA 

154 

- 76 

MC3456P#1 

♦ MOTA 

154 

103 

MC10117L 

♦ MOTA 

72 

- 79 

MC10579F 

♦ MOTA 

170 

- 39 

MC74 HC534J (A) 


36 

- 64 

MC1648L,P#1 % 

♦ MOTA 

154 

- 77 

MC3456P#2 

♦ MOTA 

127 

30 

MC10117P 

♦ MOTA 

72 

- 80 

MC10579L 

♦ MOTA 

170 

- 40 


♦ MOTA 



MC1648L,P#2% 

♦ MOTA 

154 

- 78 

MC3482AL 

MOTA 

180 

52 

MC1Q118L 

♦ MOTA 

72 

- 63 

MC10580F 

♦ MOTA 

160 

- 25 

MC74HC534N(A) 


36 

- 65 

MC1648ML,P#1 % 

154 

- 79 

MC3482BL 

MOTA 

180 

24 

MC10118P 

♦ MOTA 

72 

- 64 

MC10580L 

♦ MOTA 

160 

- 26 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MC3556L# 1 

♦ MOTA 

154 

104 

MC10119L 

♦ MOTA 

72 

- 65 

MCI 058 IF 

♦ MOTA 

168 

- 39 

MC74HC4002J#ai 

61 

- 61 

MC1648ML,P#2% 

154 

- 80 

MC3556L#2 

♦ MOTA 

127 

41 

MC10119P 

♦ MOTA 

72 

- 66 

MC10581L 

♦ MOTA 

168 

- 40 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MC4000F 

♦ MOTA 

121 

20 

MC10121L 

♦ MOTA 

72 

- 81 

MC10582F 

♦ MOTA 

168 

- 28 

MC74HC4002N#ai 

61 

■ 62 

MC1654L 

♦ MOTA 

139 

- 26 

MC4000L 

♦ MOTA 

121 

21 

MC10121P 

♦ MOTA 

72 

- 82 

MC10582L 

♦ MOTA 

168 

- 29 


♦ MOTA 



MC1658F 

♦ MOTA 

154 

- 72 

MC4000P 

♦ MOTA 

121 

22 

MC10130L 

♦ MOTA 

176 

- 86 

MC10593F 

♦ MOTA 

182 

- 67 

MC74HC4017J(A) 


130 

-104 

MC1658L 

♦ MOTA 

154 

- 73 

MC4001P#1 

♦ MOTA 

119 

10 

MC10130P 

♦ MOTA 

176 

- 87 

MC10593L 

♦ MOTA 

182 

- 68 


♦ MOTA 



MC1658P 

♦ MOTA 

154 

- 74 

MC4001P#2 

♦ MOTA 

118 

9 

MC10131L 

♦ MOTA 

39 

- 85 

MC10597F 

MOTA 

71 

-104 

IMC74HC4017N(A) 

130 

-105 

MC1660F 

♦ MOTA 

73 

- 25 

MC4002F 

♦ MOTA 

121 

23 

MC10131P 

♦ MOTA 

39 

- 86 

MC10597L 

MOTA 

71 

-105 


♦ MOTA 



MC1660L 

♦ MOTA 

73 

- 26 

MC4002L 

♦ MOTA 

121 

24 

MC10133L 

♦ MOTA 

176 

- 94 

MCI 063 IF 

♦ MOTA 

39 

- 66 

MC74HC4020J(A) 


134 

- 92 

MC1662F 

♦ MOTA 

74 

- 12 

MC4002P 

♦ MOTA 

121 

25 

MC10133P 

♦ MOTA 

176 

- 95 

MCI 0631L 

♦ MOTA 

39 

- 67 


♦ MOTA 



MC1662L 

♦ MOTA 

74 

- 13 

MC4006L,P% 

MOTA 

118 

65 

MC10135L 

♦ MOTA 

39 

- 49 

MCI 0901 Z#ai 

♦ MOTA 

163 

- 1 

MC74HC4020N(A) 

134 

- 93 

MC1664F 

♦ MOTA 

72 

- 31 

MC4007L 

MOTA 

118 

66 

MC10135P 

♦ MOTA 

39 

- 50 

MCI 0905(A) 

♦ MOTA 

182 

- 58 


♦ MOTA 



MC1664L 

♦ MOTA 

72 

- 32 

MC4007P 

MOTA 

118 

67 

MC10136L 

MOTA 

139 

- 43 

MC12009L#1 

♦ MOTA 

157 

- 46 

MC74HC4024J(A) 


134 

- 94 

MC1666F 

♦ MOTA 

39 

- 56 

MC4008L 

♦ MOTA 

172 

69 

MC10136P 

MOTA 

139 

- 44 

MC12009P#1 

♦ MOTA 

157 

- 47 


♦ MOTA 



MC1666L 

♦ MOTA 

39 

- 57 

MC4008P 

♦ MOTA 

172 

70 

MC10137L 

♦ MOTA 

139 

- 31 

MC12011L#1 

♦ MOTA 

157 

- 50 

MC74HC4024N(A) 

134 

- 95 

MC1668F 

♦ MOTA 

39 

- 79 

MC4010L 

♦ MOTA 

172 

63 

MC10137P 

♦ MOTA 

139 

- 32 

MC12011P#1 

♦ MOTA 

157 

- 51 


♦ MOTA 





176 

- 67 

MC4010P 

♦ MOTA 

172 

64 

MC10138L 

♦ MOTA 

139 

- 36 

MC12013L#1 

♦ MOTA 

157 

- 57 

MC74HC4040J(A) 


134 

- 96 

MC1668L 

♦ MOTA 

39 

- 80 

MC4015L 

MOTA 

54 

50 

MC10138P 

♦ MOTA 

139 

- 37 

MC12013P#1 

♦ MOTA 

157 

- 58 


♦ MOTA 





176 

- 68 

MC4015P 

MOTA 

54 

51 

MC10153L 

♦ MOTA 

176 

- 96 

MC12013P#3 

♦ MOTA 

157 

- 59 

MC74HC4040N(A) 

135 

- 1 

MC1670F 

♦ MOTA 

39 

- 81 

MC4021P 

MOTA 

165 

83 

MC10153P 

♦ MOTA 

176 

- 97 

MCI 2014L 

♦ MOTA 

183 

- 35 


♦ MOTA 



MC1670L 

♦ MOTA 

39 

- 82 

MC4022P 

MOTA 

165 

84 

MC10160L 

♦ MOTA 

172 

- 57 

MC12015P(A) 

♦ MOTA 

183 

- 89 

MC74HC4075J#ai 

61 

- 63 

MC1672F 

♦ MOTA 

74 

- 56 

MC4023L,P% 

MOTA 

152 

62 

MC10160P 

♦ MOTA 

172 

- 58 

MC12016P(A) 

♦ MOTA 

183 

- 90 


MOTA 



MC1672L 

♦ MOTA 

74 

- 57 

MC4024L,P% 

♦ MOTA 

154 

95 

MC10163L 

MOTA 

182 

- 61 

MC12017P(Aj 

♦ MOTA 

183 

- 91 

MC74HC4075N#ai 

58 

- 72 

MC1674F 

♦ MOTA 

74 

- 80 

MC4026L 

MOTA 

160 

52 

MC10163P 

MOTA 

182 

- 62 

MC12018P(A) 

♦ MOTA 

183 

- 92 


MOTA 



MC1674L 

♦ MOTA 

74 

- 81 

MC4026P 

MOTA 

160 

53 

MC10166L 

♦ MOTA 

165 

- 80 

MC12019P(A) 

♦ MOTA 

183 

- 93 

MC74HC4514J(A) 


116 

- 83 

MC1678L 

♦ MOTA 

139 

- 40 

MC4028F 

♦ MOTA 

160 

54 

MC10166P 

♦ MOTA 

165 

- 81 

MC12022P(A) 

♦ MOTA 

183 

- 94 


MOTA 



MC1688F 

♦ MOTA 

73 

- 27 

MC4028L 

♦ MOTA 

160 

55 

MC10168L 

♦ MOTA 

176 

-108 

MC12023P(A) 

♦ MOTA 

183 

- 95 

MC74HC4514N(A) 

116 

- 84 

MC1688L 

♦ MOTA 

73 

- 28 

MC4028P 

♦ MOTA 

160 

56 

MC10168P 

♦ MOTA 

176 

-109 

MC12060L 

MOTA 

155 

- 1 


MOTA 



MC1690F 

MOTA 

39 

- 83 

MC4030L 

♦ MOTA 

160 

57 

MC10170L 

♦ MOTA 

172 

- 49 

MCI 2060P 

MOTA 

155 

- 2 

MC74HC4538J(A) 


155 

- 90 

MC1690L 

MOTA 

39 

- 84 

MC4030P 

♦ MOTA 

160 

58 

MC10170P • 

♦ MOTA 

172 

- 50 

MCI 2061L 

MOTA 

155 

- 5 


♦ MOTA 



MC1697P 

♦ MOTA 

183 

-104 

MC4032F 

♦ MOTA 

118 

10 

MC10175L 

♦ MOTA 

177 

- 8 

MCI 2061P 

MOTA 

155 

- 6 

MC74HC4538N(A) 

155 

- 91 

MC1699F 

♦ MOTA 

139 

- 27 

MC4032L 

♦ MOTA 

118 

11 

MC10175P 

♦ MOTA 

177 

- 9 

MCI 2071P 

♦ MOTA 

156 

- 3 


♦ MOTA 



MC1699L 

♦ MOTA 

139 

- 28 

MC4032P 

♦ MOTA 

118 

12 

MC10178L 

♦ MOTA 

139 

- 16 

MC12090L(A) 

♦ MOTA 

183 

- 96 

MC74HCU04J 

♦ MOTA 

66 

- 14 

MC1800L,P% 

♦ MOTA 

69 

- 19 

MC4035L 

♦ MOTA 

179 

15 

MC10178P 

♦ MOTA 

139 

- 17 

MC12090P(A) 

♦ MOTA 

183 

- 97 

MC74HCU04N(A) 


66 

- 15 

MC1801L,P% 

♦ MOTA 

67 

- 36 

MC4035P 

♦ MOTA 

179 

16 

MC10179L 

♦ MOTA 

170 

- 37 

MC12509L#1 

♦ MOTA 

157 

- 48 


♦ MOTA 



MC1802L,P% 

♦ MOTA 

69 

- 20 

MC4037L 

MOTA 

178 

72 

MC10179P 

♦MOTA 

170 

- 38 

MC12509P#1 

♦ MOTA 

157 

- 49 

MC660L,P% 

♦ MOTA 

69 

- 90 

MC1803L,P% 

♦ MOTA 

69 

- 21 

MC4037P 

MOTA 

178 

73 

MC10180L 

♦ MOTA 

160 

- 23 

MC12511L#1 

♦ MOTA 

157 

- 52 

MC661 L,P% 

♦ MOTA 

69 

- 91 

MC1804L,P% 

♦ MOTA 

69 

- 22 

MC4038P 

MOTA 

118 

68 

MC10180P 

♦ MOTA 

160 

- 24 

MC12513L#1 

♦ MOTA 

157 

- 60 

MC662L,P% 

♦ MOTA 

69 

- 92 

MC1805L,P% 

♦ MOTA 

69 

- 23 

MC4040P 

MOTA 

119 

9 

MC10181L 

♦ MOTA 

168 

- 37 

MC12513P#2 

♦ MOTA 

157 

- 61 

MC663L,P% 

♦ MOTA 

37 

-106 

MC1806L,P% 

♦ MOTA 

66 

- 72 

MC4042L,P% 

MOTA 

183 

85 

MC10181P 

♦ MOTA 

168 

- 38 

MC12560L 

MOTA 

155 

- 3 

MC664L,P% 

♦ MOTA 

38 

- 73 

MC1807L,P% 

♦ MOTA 

66 

- 73 

MC4044F 

♦ MOTA 

54 

75 

MC10182L 

♦ MOTA 

168 

- 26 

MCI 2561L 

MOTA 

155 

- 7 

MC667L,P% 

MOTA 

122 

-100 

MC1808L,P% 

♦ MOTA 

66 

-107 

MC4044L 

♦ MOTA 

54 

76 

MC10182P 

♦ MOTA 

168 

- 27 

MC14000UBAL 

♦ MOTA 

61 

- 88 

MC668L,P% 

MOTA 

69 

- 93 

MC1809L,P% 

♦ MOTA 

66 

-108 

MC4044P 

♦ MOTA 

54 

77 

MC10183L 

♦ MOTA 

163 

- 14 

MC14000UBCL 

♦ MOTA 

61 

- 89 

MC669L,P% 

MOTA 

70 

- 95 

MC1810L,P% 

♦ MOTA 

67 

- 45 

MC4048P 

♦ MOTA 

118 

69 

MC10193L 

MOTA 

182 

- 63 

MC14000UBCP 

♦ MOTA 

61 

- 90 

MC670L,P% 

MOTA 

69 

- 94 

MCI 811 L,P% 

♦ MOTA 

67 

- 46 

MC4050L 

MOTA 

142 

67 

MC10193P 

MOTA 

182 

- 64 

MCI 4001BAL 

♦ MOTA 

61 

- 22 

MC671L,P% 

MOTA 

69 

- 95 

MC1812L,P% 

♦ MOTA 

70 

- 65 

MC4050P 

MOTA 

142 

68 

MC10197L 

MOTA 

72 

- 1 

MCI 4001BCL 

♦ MOTA 

61 

- 23 

MC672L,P% 

MOTA 

69 

- 96 

MC1813L 

♦ MOTA 

176 

- 39 

MC4300F#mil 

♦ MOTA 

121 

26 

MC10197P 

MOTA 

72 

- 2 

MCI 4001BCP 

♦ MOTA 

61 

- 24 

MC673L,P% 

MOTA 

66 

- 88 

MC1813P 

♦ MOTA 

176 

- 40 

MC4300L#mil 

♦ MOTA 

121 

27 

MC10198L 

♦ MOTA 

123 

- 14 

MCI 4001UBAL 

♦ MOTA 

61 

- 34 

MC674L,P% 

MOTA 

66 

- 89 

MC1814L 

♦ MOTA 

176 

- 41 

MC4306F 

MOTA 

118 

70 

MC10198P 

♦ MOTA 

123 

- 15 

MCI 4001UBCL 

♦ MOTA 

61 

- 35 

MC675L,P% 

MOTA 

183 

- 34 

MC1814P 

♦ MOTA 

176 

- 42 

MC4306L 

MOTA 

118 

71 

MC10210L 

♦ MOTA 

72 

- 35 

MCI 4001UBCP 

♦ MOTA 

61 

- 36 

MC676L 

MOTA 

117 

- 63 

MC1818L,P% 

♦ MOTA 

68 

- 11 

MC4307L 

MOTA 

118 

72 

MCI 021 OP 

♦ MOTA 

72 

- 36 

MC14002BAL 

♦ MOTA 

61 

- 25 

MC676P 

MOTA 

117 

- 64 

MC1900F 

♦ MOTA 

69 

- 24 

MC4308F 

♦ MOTA 

172 

71 

MCI 0211L 

♦ MOTA 

74 

- 22 

MC14002BCL 

♦ MOTA 

61 

- 26 

MC682L 

MOTA 

179 

- 29 

MCI 900L 

♦ MOTA 

69 

- 25 

MC4308L 

♦ MOTA 

172 

72 

MCI 021 IP 

♦ MOTA 

74 

- 23 

MC14002BCP 

♦ MOTA 

61 

- 27 

MC682P 

MOTA 

179 

- 30 

MCI 901F 

♦ MOTA 

69 

- 26 

MC4310F 

♦ MOTA 

172 

65 

MCI 0212L 

♦ MOTA 

73 

- 35 

MC14002UBAL 

♦ MOTA 

61 

- 37 

MC683L,P% 

MOTA 

70 

- 69 

MCI 901L 

♦ MOTA 

69 

- 27 

MC4310L 

♦ MOTA 

172 

66 

MCI 0212P 

♦ MOTA 

73 

- 36 

MC14002UBCL 

♦ MOTA 

61 

- 38 

MC684L 

MOTA 

138 

- 82 

MC1902F 

♦ MOTA 

69 

- 28 

MC4324F 

♦ MOTA 

154 

105 

MCI 0231L 

♦ MOTA 

39 

- 87 

MC14002UBCP 

♦ MOTA 

61 

- 39 

MC684P 

MOTA 

138 

- 83 

MC1902L 

♦ MOTA 

69 

- 29 

MC4324L 

♦ MOTA 

154 

96 

MCI 0231P 

♦ MOTA 

39 

- 88 

MC14008BAL 

♦ MOTA 

159 

- 76 

MC685L 

MOTA 

138 

- 75 

MC1903F 

♦ MOTA 

69 

- 30 

MC4326F 

MOTA 

160 

59 

MC10287L 

♦ MOTA 

163 

- 13 

MC14008BCL 

♦ MOTA 

159 

- 77 

MC685P 

MOTA 

138 

- 76 

MC1903L 

♦ MOTA 

69 

- 31 

MC4326L 

MOTA 

160 

60 

MC10500F 

MOTA 

73 

- 88 

MC14008BCP 

♦ MOTA 

159 

- 78 

MC688L 

MOTA 

37 

-107 

MC1904F 

♦ MOTA 

69 

- 32 

MC4328F 

♦ MOTA 

160 

61 

MC10500L 

MOTA 

73 

- 89 

MCI 4011 BAL 

♦ MOTA 

36 

- 9 

MC688P 

MOTA 

37 

-108 

MC1904L 

♦ MOTA 

69 

- 33 

MC4328L 

♦ MOTA 

160 

62 

MCI 0501F 

♦MOTA 

73 

- 9 



64 

- 48 

MC830L,P% 

MOTA 

69 

- 7 

MC1905F 

♦ MOTA 

69 

- 34 

MC4330F 

♦ MOTA 

160 

63 

MCI 0501L 

♦MOTA 

73 

- 10 

MCI 4011 BCL 

♦ MOTA 

64 

- 49 

MC832L,P% 

MOTA 

69 

- 8 

MC1905L 

♦ MOTA 

69 

- 35 

MC4330L 

♦ MOTA 

160 

64 

MC10502F 

♦ MOTA 

73 

- 90 

MCI 4011 BCP 

♦ MOTA 

64 

- 50 

MC833L,P% 

MOTA 

70 

- 78 

MC1906F 

♦ MOTA 

66 

- 68 

MC4332F#mil 

♦ MOTA 

118 

13 

MCI 0502L 

♦ MOTA 

73 

- 91 

MCI 4011 UBAL 

♦ MOTA 

64 

- 75 

MC838L,P% 

MOTA 

138 

- 69 

MC1906L 

♦ MOTA 

66 

- 69 

MC4332L#mil 

♦ MOTA 

118 

14 

MC10503F 

♦ MOTA 

73 

- 55 

MC14011UBCL 

♦ MOTA 

64 

- 76 

MC839L,P% 

MOTA 

138 

- 84 

MC1907F 

♦ MOTA 

66 

- 70 

MC4335F 

♦ MOTA 

179 

17 

MC10503L 

♦ MOTA 

73 

- 56 

MCI 4011 UBCP 

♦ MOTA 

64 

- 77 

MC844L,P% 

MOTA 

69 

- 9 

MC1907L 

♦ MOTA 

66 

- 71 

MC4335L 

♦ MOTA 

179 

18 

MCI 0504F 

♦ MOTA 

71 

-102 

MC14012BAL 

♦ MOTA 

64 

- 51 

MC845L,P% 

MOTA 

38 

-102 

MC1908F 

♦ MOTA 

66 

-103 

MC4337F 

MOTA 

178 

74 

MC10504L 

♦ MOTA 

71 

-103 

MC14012BCL 

♦ MOTA 

64 

- 52 

MC846L,P% 

MOTA 

69 

- 10 

MC1908L 

♦ MOTA 

66 

-104 

MC4344F#mil 

♦ MOTA 

54 

73 

MC10505F 

♦MOTA 

73 

- 11 

MC14012BCP 

♦ MOTA 

64 

- 53 

MC848L,P% 

MOTA 

38 

-103 

MC1909F 

♦ MOTA 

66 

-105 

MC4344L#mil 

♦ MOTA 

54 

74 

MC10505L 

♦MOTA 

73 

- 12 

MC14012UBCL 

♦ MOTA 

64 

- 78 

MC849L,P% 

MOTA 

69 

- 11 

MC1909L 

♦ MOTA 

66 

-106 

MC6875AL 

♦ MOTA 

154 

7 

MC10506F 

♦ MOTA 

73 

- 92 

MC14012UBCP 

♦ MOTA 

64 

- 79 

MC850L,P% 

MOTA 

38 

- 78 

MC1910F 

♦ MOTA 

67 

- 41 

MC6875L 

♦ MOTA 

154 

8 

MCI 0506L 

♦ MOTA 

73 

- 93 

MC14013BAL 

♦ MOTA 

35 

- 90 

MC851 L,P% 

MOTA 

122 

-105 

MC1910L 

♦ MOTA 

67 

- 42 

MC6882AL 

♦ MOTA 

180 

53 

MCI 0507F 

MOTA 

74 

- 69 

MC14013BCL 

♦ MOTA 

35 

- 91 

MC852L,P% 

♦ MOTA 

38 

- 13 

MCI 91 IF 

♦ MOTA 

67 

- 43 

MC6882BL 

♦ MOTA 

180 

25 

MC10507L 

MOTA 

74 

- 70 

MC14013BCP 

♦ MOTA 

35 

- 92 

MC853L,P% 

♦ MOTA 

38 

- 14 

MC1911L 

♦ MOTA 

67 

- 44 

MC8500L 

♦ MOTA 

182 

53 

MC10509F 

♦MOTA 

73 

- 13 

MC14017BAL 

♦ MOTA 

156 

- 66 

MC855L,P% 

♦ MOTA 

38 

- 15 

MC1912F 

♦ MOTA 

70 

- 63 

MC8500P 

♦ MOTA 

182 

54 

MC10509L 

♦MOTA 

73 

- 14 

MC.14017BCL 

♦ MOTA 

156 

- 64 

MC85bL.P% 

♦ MOTA 

38 

- 16 

MC1912L 

♦ MOTA 

70 

- 64 

MC8501L 

♦ MOTA 

182 

55 

MCI 0513F 

♦MOTA 

74 

• 53 

MC14017BCP 

♦ MOTA 

156 

- 65 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

■AldSKl 

is mum 

TYPE No. 


[gaga 

TYPE No. 


S!E 




isPreWiTJ 

tmi 1 Mi'l IM 


Pq&Line 

MC14&T5BSI; 


T3fT 

- 6 

MC14418P 

wimta 

vm 

-67 

MC145028P#ai 

mimm 

ilia 

- 1 

MM4320D 


182 

- 38 


■ltjllil 

56 - 64 

MC14018BCL 

♦ MOTA 

138 

• 7 

MC14419L 

♦ MOTA 

184 

- 94 

MC145100AL 

♦ MOTA 

176 

- 36 

MM4601AD 

♦ NSC 

93 

- 61 


♦OKIJ 

56 - 65 

MC14018BCP 

♦ MOTA 

138 

- 8 

MC14419P 

♦ MOTA 

184 

- 95 

MC145100CL 

♦ MOTA 

176 

- 37 

MM4602AD 

NSC 

59 

- 41 

MSM512RS 

♦OKU 

56 - 66 

MC14020BAL 

♦ MOTA 

134 

- 3 

MC14490EFL 

♦ MOTA 

183 

- 70 

MC145100CP 

♦ MOTA 

176 

- 38 

MM4602AF 

NSC 

59 

- 42 


♦OKU 

56 - 67 

MC14020BCL 

♦ MOTA 

134 

- 4 

MC14490EVL 

♦ MOTA 

183 

- 71 

MCA 

MLC 

183 

- 17 

MM4611AD 

♦ NSC 

62 

- 68 

MSM514RS 

♦OKU 

56 - 68 

MC14020BCP 

♦ MOTA 

134 

- 5 

MC14490FL 

♦ MOTA 

183 

- 72 

MCB 

MLC 

183 

- 18 

MM4611AF 

♦ NSC 

62 

- 69 


♦OKIJ 

36 - 75 

MC14022BAL 

♦ MOTA 

137 

- 76 

MC14490FP 

♦ MOTA 

183 

- 73 

MCC 

MLC 

183 

- 19 

MM4612AD 

♦ NSC 

62 

- 70 

MSM530RS 

♦OKU 

36 - 76 

MC14022BCL 

♦ MOTA 

137 

- 77 

MC14490VL 

♦ MOTA 

183 

- 74 

MCD 

MLC 

183 

- 20 

MM4612AF 

♦ NSC 

62 

- 71 


♦ OKU 

35 - 12 

MC14022BCP 

♦ MOTA 

137 

- 78 

MC14490VP 

♦ MOTA 

183 

- 75 

MM54C00D 

♦ NSC 

62 

- 12 

MM4613AD 

NSC 

37 

- 2 

MSM531RS 

♦ OKU 

35 - 43 

MC14023BAL 

♦ MOTA 

64 

- 54 

MCI 4501UBAL 

♦ MOTA 

57 

- 53 

MM54C02D 

♦ NSC 

58 

- 82 

MM4613AF 

NSC 

37 

- 3 


♦OKU 

136 - 83 

MC14023BCL 

♦ MOTA 

64 

- 55 

MCI 4501UBCL 

♦ MOTA 

57 

- 54 

MM54C08D 

♦ NSC 

55 

- 48 

MM4617AD 

NSC 

135 

- 74 

MSM551RS 

♦OKU 

136 - 84 

MCI 4023BCP 

♦ MOTA 

64 

- 56 

MCI 4501UBCP 

♦ MOTA 

57 

- 55 

MM54C10D 

♦ NSC 

62 

- 13 

MM4617AF 

NSC 

135 

- 75 

MSM552RS 

♦ OKU 

136 - 76 

MC14023UBAL 

♦ MOTA 

64 

- 80 

MC14506BAL 

♦ MOTA 

65 

- 82 

MM54C20D 

♦ NSC 

62 

- 14 

MM4619AD 

NSC 

56 

- 95 

MSM564RS 

♦OKIJ 

117 - 34 

MC14023UBCL 

♦ MOTA 

64 

■ 81 

MC14506BCL 

♦ MOTA 

65 

- 83 

MM54C30D 

♦ NSC 

62 

- 15 

MM4619AF 

NSC 

56 

- % 

MSM580RS 

♦OKU 

159 - 13 

MC14023UBCP 

♦ MOTA 

64 

- 82 

MC14506BCP 

♦ MOTA 

65 

- 84 

MM54C32D 

♦ NSC 

57 

- 73 

MM4620AD 

NSC 

132 

- 3 


♦OKU 

64 -103 

MC14024BAL 

♦ MOTA 

133 

-106 

MC14508BAL 

♦ MOTA 

174 

- 56 

MM54C42D 

♦ NSC 

117 

- 32 

MM4620AF 

NSC 

132 

- 4 

MSM581RS 

♦ OKU 

64 -104 

MC14024BCL 

♦ MOTA 

133 

-107 

MC14508BCL 

♦ MOTA 

174 

- 57 

MM54C48D 

♦ NSC 

117 

- 40 

MM4622AD 

NSC 

135 

- 76 

MSM582RS 

♦OKU 

165 - 61 

MC14024BCP 

♦ MOTA 

133 

-108 

MC14508BCP 

♦ MOTA 

174 

- 58 

MM54C73D 

♦ NSC 

35 

- 5 

MM4622AF 

NSC 

135 

- 77 


♦OKU 

59 - 53 

MC14025BAL 

♦ MOTA 

61 

- 28 

MC14510BAL 

♦ MOTA 

130 

- 97 

MM54C74D 

♦ NSC 

36 

- 71 

MM4623AD 

♦ NSC 

62 

- 72 

MSM4001RS 

♦ OKU 

58 - 90 

MC14025BCL 

♦ MOTA 

61 

- 29 

MC14510BCL 

♦ MOTA 

130 

- 98 

MM54C76D 

♦ NSC 

35 

- 6 

MM4623AF 

♦ NSC 

62 

- 73 


♦ OKU 

59 - 54 

MC14025BCP 

♦ MOTA 

61 

- 30 

MC14510BCP 

♦ MOTA 

130 

- 99 

MM54C83D 

♦ NSC 

159 

- 63 

MM4624AD 

NSC 

132 

- 74 

MSM4002RS 

♦OKU 

58 - 91 

MC14025UBAL 

♦ MOTA 

61 

- 40 

MC14516BAL 

♦ MOTA 

135 

- 39 

MM54C85D 

♦ NSC 

165 

- 21 

MM4624AF 

NSC 

132 

- 75 

MSM4007RS 

♦OKU 

66 - 25 

MC14025UBCL 

♦ MOTA 

61 

- 41 

MC14516BCL 

♦ MOTA 

135 

- 40 

MM54C86D 

♦ NSC 

64 

-101 

MM4625AD 

NSC 

59 

- 43 


♦OKU 

159 - 95 

MC14025UBCP 

♦ MOTA 

61 

- 42 

MC14516BCP 

♦ MOTA 

135 

- 41 

MM54C90D 

♦ NSC 

135 

- 68 

MM4625AF 

NSC 

59 

- 44 

MSM4008RS 

♦OKU 

160 - 6 

MC14027BAL 

♦ MOTA 

34 

- 77 

MC14518BAL 

♦ MOTA 

130 

- 27 

MM54C93D 

♦ NSC 

131 

- 55 

MM4627AD 

NSC 

35 

- 27 

MSM4011 

♦OKU 

63 - 7 

MC14027BCL 

♦ MOTA 

34 

- 78 

MC14518BCL 

♦ MOTA 

130 

- 28 

MM54C107D 

♦ NSC 

35 

- 7 

MM4627AF 

NSC 

35 

- 28 

MSM401 IRS 

♦OKU 

62 - 25 

MC14027BCP 

♦ MOTA 

34 

- 79 

MC14518BCP 

♦ MOTA 

130 

- 29 

MM54C160D 

♦ NSC 

135 

- 80 

MM4630AD 

NSC 

65 

- 11 


♦OKU 

63 - 8 

MC14028BCL 

♦ MOTA 

117 

- 30 

MC14520BAL 

♦ MOTA 

133 

- 44 

MM54C161D 

♦ NSC 

131 

- 91 

MM4630AF 

NSC 

65 

- 12 

MSM4012RS 

♦OKU 

62 - 26 

MC14028BCP 

♦ MOTA 

117 

- 31 

MC14520BCL 

♦ MOTA 

133 

- 45 

MM54C162D 

♦ NSC 

135 

- 81 

MM5015 

♦ NSC 

182 

- 10 


♦OKU 

37 - 13 

MC14029BAL 

♦ MOTA 

130 

- 83 

MC14520BCP 

♦ MOTA 

133 

- 46 

MM54C163D 

♦ NSC 

131 

- 92 

MM5307AAD 

♦ NSC 

157 

- 95 

MSM4013RS 

♦OKIJ 

37 - 28 

MC14029BCL 

♦ MOTA 

130 

- 84 

MCI 4521 BAL 

♦ MOTA 

156 

- 81 

MM54C173D 

♦ NSC 

37 

- 14 

MM5307AAN 

♦ NSC 

157 

- 96 


♦OKU 

137 - 32 

MC14029BCP 

♦ MOTA 

130 

- 85 

MCI 4521 BCL 

♦ MOTA 

156 

- 82 

MM54C174D 

♦ NSC 

37 

- 15 

MM5320D 

NSC 

182 

- 39 

MSM4017RS 

♦OKIJ 

136 - 68 

MC14032BAL 

♦ MOTA 

159 

- 5 

MC14521BCP 

♦ MOTA 

156 

- 83 

MM54C175D 

♦ NSC 

37 

- 16 

MM5320N 

NSC 

182 

- 40 

11^ 

♦OKU 

56 - 98 

MC14032BCL 

♦ MOTA 

159 

- 7 

MC14522BAL 

♦ MOTA 

129 

- 80 

MM54C192D 

♦ NSC 

135 

- 84 

MM5369N 

♦ NSC 

156 

- 28 

MSM4019RS 

♦OKU 

56 - 69 

MC14032BCP 

♦ MOTA 

159 

- 8 

MC14522BCL 

♦ MOTA 

129 

- 69 

MM54C193D 

♦ NSC 

132 

- 24 

MM5554N 

NSC 

157 

-100 


♦OKIJ 

133 - 65 

MC14038BAL 

♦ MOTA 

159 

- 6 

MC14522BCP 

♦ MOTA 

129 

- 70 

MM54C221D 

♦ NSC 

122 

- 35 

MM5555N 

NSC 

157 

-102 

MSM4020RS 

♦OKU 

132 - 26 

MC14038BCL 

♦ MOTA 

159 

- 9 

MC14526BAL 

♦ MOTA 

132 

- 23 

MM54C915D 

NSC 

117 

- 52 

MM5556N 

NSC 

157 

-101 

MSM4022RS 

♦OKU 

129 - 28 

MC14038BCP 

♦ MOTA 

159 

- 10 

MC14526BCL 

♦ MOTA 

131 

- 89 

MM54C922N 

♦ NSC 

184 

- 40 

MM5601 AN 

♦ NSC 

93 

- 62 


♦OKU 

63 - 9 

MC14040BAL 

♦ MOTA 

134 

- 6 

MC14526BCP 

♦ MOTA 

131 

- 90 

MM54C923N 

♦ NSC 

184 

- 41 

MM5602AN 

NSC 

59 

- 45 

MSM4023RS 

♦ OKU 

62 - 27 

MC14040BCL 

♦ MOTA 

134 

- 7 

MC14527BAL 

♦ MOTA 

156 

- 33 

MM54HC00J(A) 

♦ NSC 

61 

- 92 

MM5611AN 

♦ NSC 

62 

- 74 

MSM4024RS 

♦OKU 

135 - 27 

MC14040BCP 

♦ MOTA 

134 

- 8 

MC14527BCL 

♦ MOTA 

156 

- 31 

MM54HC10J(A) 

♦ NSC 

61 

- 93 

MM5612AN 

♦ NSC 

62 

- 75 


♦OKU 

59 - 55 

MC14042BAL 

♦ MOTA 

174 

-102 

MC14527BCP 

♦ MOTA 

156 

- 32 

MM54HC20J(A) 

♦ NSC 

61 

- 94 

MM5613AN 

NSC 

37 

- 4 

MSM4025RS 

♦OKU 

58 - 92 

MC14042BCL 

♦ MOTA 

174 

-103 

MC14528BAL 

♦ MOTA 

122 

• 27 

MM54HC30J(Ai 

♦ NSC 

61 

- 95 

MM5617AN 

NSC 

135 

- 78 


OKU 

35 - 32 

MC14042BCP 

♦ MOTA 

174 

-104 

MC14528BCL 

♦ MOTA 

122 

- 28 

MM54HC133J(A) 

61 

- 96 

MM5619AN 

NSC 

56 

- 97 

MSM4027RS 

♦OKU 

35 - 44 

MC14043BAL 

♦ MOTA 

174 

-105 

MC14528BCP 

♦ MOTA 

122 

- 29 


♦ NSC 



MM5620AN 

NSC 

132 

- 5 

MSM4028 

OKU 

117-35 

MC14043BCL 

♦ MOTA 

174 

-106 

MC14530BAL 

♦ MOTA 

183 

- 11 

MM74C00N 

♦ NSC 

62 

- 16 

MM5622AN 

NSC 

135 

- 79 

MSM4028RS 

♦OKU 

117 - 36 

MC14043BCP 

♦ MOTA 

174 

-107 

MC14530BCL 

♦ MOTA 

183 

■ 12 

MM74C02N 

♦ NSC 

58 

- 83 

MM5623AN 

♦ NSC 

62 

- 76 

MSM4029RS 

♦OKU 

135 - 34 

MC14044BAL 

♦ MOTA 

174 

-108 

MC14530BCP 

♦ MOTA 

183 

- 13 

MM74C06N 

♦ NSC 

55 

- 49 

MM5624AN 

NSC 

132 

- 76 


♦ OKIJ 

65 - 16 

MC14044BCL 

♦ MOTA 

174 

-109 

MC14531BAL 

♦ MOTA 

172 

- 26 

MM74C10N 

♦ NSC 

62 

- 17 

MM5625AN 

NSC 

59 

- 46 

MSM4030RS 

♦OKU 

64 -105 

MC14044BCP 

♦ MOTA 

175 

- 1 

MCI 4531 BCL 

♦ MOTA 

172 

- 28 

MM74C20N 

♦ NSC 

62 

- 18 

MM5627AN 

NSC 

35 

- 29 


OKU 

133 - 66 

MC14068BAL 

♦ MOTA 

64 

- 57 

MC14531BCP 

♦ MOTA 

172 

- 29 

MM74C30N 

♦ NSC 

62 

- 19 

MM5630AN 

NSC 

65 

- 13 

MSM4040RS 

♦OKU 

132 - 27 

MC14068BCL 

♦ MOTA 

64 

- 58 

MC14534BAL 

♦ MOTA 

135 

- 86 

MM74C32N 

♦ NSC 

57 

- 74 

MN3003 

MATJ 

123 

- 32 

MSM4042 

♦OKU 

175 - 51 

MC14068BCP 

♦ MOTA 

64 

- 59 

MC14534BCL 

♦ MOTA 

135 

- 87 

MM74C42N 

♦ NSC 

117 

- 33 

MN3004 

MATJ 

123 

- 33 

MSM4042RS 

♦OKU 

174 - 8 

MC14069UBAP#mil 

66 

- 60 

MC14534BCP 

♦ MOTA 

135 

- 88 

MM74C48N 

♦ NSC 

117 

- 41 

MN3005 

MATJ 

123 

- 34 


♦OKU 

175 - 44 


MOTA 



MC14536BAL 

♦ MOTA 

122 

- 58 

MM74C73N 

♦ NSC 

35 

- 8 

MN3006 

MATJ 

123 

- 35 

MSM4043RS 

♦OKU 

174 - 9 

MC14069UBCL 

MOTA 

66 

- 61 

MC14536BCL 

♦ MOTA 

122 

- 59 

MM74C74N 

♦ NSC 

36 

- 72 

MN3007 

MATJ 

123 

- 36 


♦OKU 

175 - 45 

MC14069UBCP 

MOTA 

66 

- 62 

MC14536BCP 

♦ MOTA 

122 

- 60 

MM74C76N 

♦ NSC 

35 

- 9 

MN3008 

MATJ 

123 

- 37 

MSM4044RS 

♦OKU 

174 - 10 

MC14070BAL 

♦ MOTA 

65 

- 70 

MC14538BAL 

♦ MOTA 

122 

- 30 

MM74C83N 

♦ NSC 

159 

- 64 

MN3009 

MATJ 

123 

- 38 


♦ OKU 

63 - 10 

MC14070BCL 

♦ MOTA 

65 

- 71 

MC14538BCL 

♦ MOTA 

122 

- 31 

MM74C85N 

♦ NSC 

165 

- 22 

MN3010 

MATJ 

123 

- 39 

MSM4068RS 

♦OKIJ 

62 - 28 

MC14070BCP 

♦ MOTA 

65 

- 72 

MC14538BCP 

♦ MOTA 

122 

- 32 

MM74C86N 

♦ NSC 

64 

-102 

MN3011 

♦ MATJ 

123 

- 31 

MSM4069RS 

♦OKU 

66 - 28 

MCI 4071BAL 

♦ MOTA 

58 

- 59 

MCI 4541 BAL 

♦ MOTA 

122 

- 61 

MM74C90N 

♦ NSC 

135 

- 69 

MN3012 

MATJ 

123 

- 40 


♦OKU 

57 - 84 

MCI 4071BCL 

♦ MOTA 

58 

- 60 

MCI 4541 BCL 

♦ MOTA 

122 

- 62 

MM74C93N 

♦ NSC 

131 

- 56 

MN3101 

♦ MATJ 

182 

- 41 

MSM4071RS 

♦OKU 

57 - 78 

MCI 4071 BCP 

♦ MOTA 

58 

- 61 

MCI 4541 BCP 

♦ MOTA 

122 

- 63 

MM74C107N 

♦ NSC 

35 

- 10 

MN3102 

MATJ 

182 

- 42 


♦OKU 

57 - 85 

MC14072BAL 

♦ MOTA 

58 

- 62 

MC14553BAL 

♦ MOTA 

130 

- 15 

MM74C160N 

♦ NSC 

135 

- 82 

MN3105 

MATJ 

182 

- 43 

MSM4072RS 

♦OKU 

57 - 79 

MC14072BCL 

♦ MOTA 

58 

- 63 

MC14553BCL 

♦ MOTA 

130 

- 16 

MM74C161N 

♦ NSC 

132 

- 1 

MN3204 

MATJ 

123 

- 18 


♦OKIJ 

57 - 83 

MC14072BCP 

♦ MOTA 

58 

- 64 

MC14553BCP 

♦ MOTA 

130 

- 17 

MM74C162N 

♦ NSC 

135 

- 83 

MN3206 

MATJ 

123 

- 19 


♦OKIJ 

59 - 56 

MC14073BAL 

♦ MOTA 

56 

- 37 

MC14554BAL 

♦ MOTA 

163 

- 8 

MM74C163N 

♦ NSC 

132 

• 2 

MN3207# 

MATJ 

123 

- 20 

MSM4078RS 

♦OKU 

58 - 93 

MC14073BCL. 

♦ MOTA 

56 

- 38 

MC14554BCL 

♦ MOTA 

163 

- 9 

MM74C173N 

♦ NSC 

37 

- 17 

MN3209 

MATJ 

123 

- 21 

KEl&ElgkM'v 

♦ OKU 

55 - 57 

MCI 4073BCP 

♦ MOTA 

56 

- 39 

MC14554BCP 

♦ MOTA 

163 

- 10 

MM74C174N 

♦ NSC 

37 

- 18 

MN3210 

MATJ 

123 

- 22 

MSM4081RS 

♦ OKU 

55 - 50 

MC14075BAL 

♦ MOTA 

58 

- 65 

MC14560BAL 

♦ MOTA 

159 

- 88 

MM74C175N 

♦ NSC 

37 

- 19 

MN3307 

MATJ 

123 

- 17 


♦OKU 

55 - 58 

MC14075BCL 

♦ MOTA 

58 

- 66 

MC14560BCL 

♦ MOTA 

160 

- 1 

MM74C192N 

♦ NSC 

135 

- 85 

MN6053 

MATJ 

154 

- 37 

MSM4082RS 

♦ OKU 

55 - 51 

MC14075BCP 

♦ MOTA 

58 

- 67 

MC14560BCP 

♦ MOTA 

160 

- 2 

MM74C193N 

♦ NSC 

132 

- 25 

MN6054 

MATJ 

154 

- 38 


♦ OKU 

57 - 9 

MC14077BAL 

♦ MOTA 

66 

- 8 

MC14566BAL 

♦ MOTA 

182 

- 35 

MM74C221N 

♦ NSC 

122 

- 36 

MN6056 

MATJ 

154 

- 39 

MSM4085RS 

♦ OKU 

57 - 5 

MC14077BCL 

♦ MOTA 

66 

- 9 

MC14566BCL 

♦ MOTA 

182 

- 36 

MM74C373N 

NSC 

175 

- 56 

MN6057 

MATJ 

154 

- 40 


♦ OKU 

57 - 10 

MC14077BCP 

♦ MOTA 

66 

- 10 

MC14566BCP 

♦ MOTA 

182 

- 37 

MM74C915N 

NSC 

117 

- 53 

MN6058 

MATJ 

154 

- 41 

MSM4086RS 

♦OKU 

57 - 6 

MC14078BAL 

♦ MOTA 

61 

- 31 

MC14569BAL 

♦ MOTA 

156 

- 11 

MM74C922N 

♦ NSC 

184 

- 42 

MN6059 

MATJ 

154 

- 42 

MSM4508RS 

♦ OKU 

175 - 52 

MC14078BCL 

♦ MOTA 

61 

- 32 

MC14569BCL 

♦ MOTA 

156 

- 12 

MM74C923N 

♦ NSC 

184 

- 43 

MN6061A 

MATJ 

183 

- 76 

MSM4510RS 

♦OKU 

129 - 50 

MC14078BCP 

♦ MOTA 

61 

- 33 

MC14569BCP 

♦ MOTA 

156 

- 13 

MM74HC00J(A) 

NSC 

61 

- 97 

MN6062 

MATJ 

183 

- 77 

MSM4514RS 

♦ OKIJ 

117 - 49 

MCI 4081 BAL 

♦ MOTA 

56 

- 31 

MC14572UBAL 

♦ MOTA 

183 

- 14 

MM74HC00N 

NSC 

61 

- 98 

MN6076L 

MATJ 

185 

- 15 

MSM4515RS 

♦ OKU 

117-50 

MCI 4081 BCL 

♦ MOTA 

56 

- 32 

MC14572UBCL 

♦ MOTA 

183 

- 15 

MM74HC10J 

NSC 

61 

- 99 

MN6091 

MATJ 

154 

- 43 

MSM4516RS 

♦OKU 

131 - 54 

MCI 4081 BCP 

♦ MOTA 

56 

- 33 

MC14572UBCP 

♦ MOTA 

183 

- 16 

MM74HC10N(A) 

♦ NSC 

61 

-100 

MN6092 

MATJ 

154 

- 44 


♦ OKU 

130 - 30 

MCI 4082BAL 

♦ MOTA 

56 

- 34 

MCI 4581 BAL 

♦ MOTA 

168 

- 9 

MM74HC20J 

NSC 

61 

-101 

MN6092A 

MATJ 

154 

- 45 

MSM4518RS 

♦OKU 

129 - 81 

MC14082BCL 

♦ MOTA 

56 

- 35 

MCI 4581 BCL 

♦ MOTA 

168 

- 10 

MM74HC20N(A 

NSC 

61 

-102 

MN6093 

MATJ 

154 

- 46 

MSM4520 

OKU 

133 - 47 

MC14082BCP 

♦ MOTA 

56 

- 36 

MCI 4581 BCP 

♦ MOTA 

168 

- 11 

MM74HC30J 

NSC 

61 

-103 

MN6221 

MATJ 

182 

- 44 

MSM4520RS 

♦ OKU 

132 - 28 

MCI 4099BAL 

♦ MOTA 

176 

- 1 

MC14582BAL 

♦ MOTA 

170 

- 22 

MM74HC30N(A 

♦ NSC 

61 

-104 

MN6250 

MATJ 

154 

- 47 

MSM4555RS 

♦ OKU 

116 - 85 

MC14099BCL 

♦ MOTA 

176 

- 2 

MC14582BCL 

♦ MOTA 

170 

- 23 

MM74HC133J 

NSC 

61 

-105 

MN6251 

MATJ 

154 

- 48 

MSM4556RS 

OKU 

116-86 

MCI 4099BCP 

♦ MOTA 

176 

- 3 

MC14582BCP 

♦ MOTA 

170 

- 24 

MM74HC133N(A) NSC 

61 

-106 

MPY008AJ5C 

♦ TRW 

164 

- 2 

MSM4585RS 

♦OKU 

165 - 62 

MC14160BAL 

♦ MOTA 

136 

- 21 

MC14585BAL 

♦ MOTA 

165 

- 53 

MM74PC00J 

♦ NSC 

75 

- 20 

MPY008AJ5F 

♦TRW 

164 

- 3 

MSM5500RS 

♦OKU 

135 - 58 

MC14160BCL 

♦ MOTA 

136 

- 22 

MC14585BCL 

♦ MOTA 

165 

- 55 

MM74PC00JI 

♦ NSC 

75 

- 21 

MPY008HUJ5C 

♦TRW 

163 

-107 

MSM5501RS 

♦ OKU 

135 - 89 

MC14160BCP 

♦ MOTA 

136 

- 23 

MC14585BCP 

♦ MOTA 

165 

- 56 

MM74PC00N 

♦ NSC 

75 

- 22 

MPY008HUJ5C1 

♦TRW 

163 

-108 

MSM5502RS 

♦ OKU 

135 - 70 

MCI 4161 BAL 

♦ MOTA 

133 

- 38 

MC14597BAL 

♦ MOTA 

176 

- 20 

MM74PC00N! 

♦ NSC 

75 

- 23 

MPY8HUJ(A) 

♦TRW 

163 

-109 


OKU 

129 - 51 

MCI 4161 BCL 

♦ MOTA 

133 

- 39 

MC14597BCL 

♦ MOTA 

176 

- 21 

MM74PC02J 

♦ NSC 

75 

- 16 

MPY012AF2C 

TRW 

164 

- 7 

MSM5503RS 

♦OKU 

135 - 71 

MCI 4161 BCP 

♦ MOTA 

133 

- 40 

MC14597BCP 

♦ MOTA 

176 

- 22 

MM74PC02JI 

♦ NSC 

75 

- 17 

MPY012AJ2C 

♦TRW 

164 

- 8 


OKIJ 

131 - 57 

MC14162BAL 

♦ MOTA 

136 

- 24 

MC14598BAL 

♦ MOTA 

176 

- 23 

MM74PC02N 

♦ NSC 

75 

- 18 

MPY012AJ2F 

♦TRW 

164 

- 9 

MSM5504RS 

OKU 

131 - 58 

MC14162BCL 

♦ MOTA 

136 

- 25 

MC14598BCL 

♦ MOTA 

176 

- 24 

MM74PC02NI 

♦ NSC 

75 

- 19 

MPY016AF2C 

TRW 

164 

- 14 


♦OKU 

129 - 52 

MC14162BCP 

♦ MOTA 

136 

- 26 

MC14598BCP 

♦ MOTA 

176 

- 25 

MM74PC04J 

♦ NSC 

75 

- 24 

MPY016AJ2C 

♦TRW 

164 

- 15 

MSM5505RS 

♦OKU 

135 - 72 

MC14163BAL 

♦ MOTA 

133 

- 41 

MC14599BAL 

♦ MOTA 

176 

- 4 

MM74PC04JI 

♦ NSC 

75 

- 25 

MPY016AJ2F 

♦TRW 

164 

- 16 

MSM5506RS 

♦ OKU 

163 - 12 

MC14163BCL 

♦ MOTA 

133 

- 42 

MC14599BCL 

♦ MOTA 

176 

- 5 

MM74PC04N 

♦ NSC 

75 

- 26 

MPY016K(A) 

♦TRW 

163 

- 93 


♦OKU 

131 - 59 

MC14163BCP 

♦ MOTA 

133 

- 43 

MCI 4599BCP 

♦ MOTA 

176 

- 6 

MM74PC04NI 

♦ NSC 

75 

- 27 

MPY112K(A) 

♦TRW 

163 

- 91 

MSM5507RS 

♦OKU 

131 - 60 

MC14408L 

♦ MOTA 

183 

- 66 

MC142100AL 

♦ MOTA 

176 

- 33 

MM74PC08J 

♦ NSC 

75 

- 8 

MPY112KJ4C(A) 

TRW 

163 

- 92 


♦ OKU 

131 - 61 

MC14408P 

♦ MOTA 

183 

- 67 

MC142100CL 

♦ MOTA 

176 

- 34 

MM74PC08JI 

♦ NSC 

75 

■ 9 

MSM500 

♦OKIJ 

62 

- 20 

MSM5508RS 

♦ OKU 

131 - 62 

MC14409L 

♦ MOTA 

183 

- 68 

MG142100CP 

♦ MOTA 

176 

- 35 

MM74PC08N 

♦ NSC 

75 

- 10 

MSM501RS 

♦OKU 

62 

- 21 

MSM5511RS 

♦OKU 

129 - 38 

MC14409P 

♦ MOTA 

183 

- 69 

MCI 45000 

♦ MOTA 

184 

- 29 

MM74PC08NI 

♦ NSC 

75 

- 11 

MSM502 

OKU 

62 

- 22 

MSM5512RS 

♦OKIJ 

129 - 53 

MCI 4411L 

♦ MOTA 

182 

- 33 

MCI 45001 

♦ MOTA 

184 

- 30 

MM74PC32J 

♦ NSC 

75 

- 12 

MSM503RS 

♦OKU 

62 

- 23 

MSM5521RS 

♦OKU 

136 - 77 

MCI 441 IP 

♦ MOTA 

182 

- 34 

MC145026L 

♦ MOTA 

184 

- 96 

MM74PC32JI 

♦ NSC 

75 

- 13 

MSM504RS 

♦OKU 

62 

- 24 

MSM5522RS 

♦OKU 

136 - 78 

MC14415EFL 

♦ MOTA 

122 

- 43 

MC145026L#ai 

♦ MOTA 

184 

- 97 

MM74PC32N 

♦ NSC 

75 

- 14 

MSM505 

OKU 

58 

- 84 

MSM5530RS 

♦OKU 

130 - 95 

MC14415EVL 

♦ MOTA 

122 

- 40 

MC145026P 

♦ MOTA 

184 

- 98 

MM74PC32NI 

♦ NSC 

75 

- 15 

MSM505RS 

♦ OKIJ 

58 

- 85 

MSM5531RS 

♦OKU 

138 - 55 

MC14415FL 

♦ MOTA 

122 

- 44 

MC145026P#ai 

♦ MOTA 

184 

- 99 

MM480 

♦ NSC 

93 

- 65 

MSM506 

OKU 

58 

- 86 

MSM5532RS 

♦OKU 

132 - 29 

MC14415FP 

♦ MOTA 

122 

- 45 

MC145027L 

♦ MOTA 

184 

-100 

MM481 

♦ NSC 

113 

- 36 

MSM506RS 

♦ OKU 

58 

- 87 


♦OKU 

129 - 54 

MC14415VL 

♦ MOTA 

122 

- 41 

MC145027L#ai 

♦ MOTA 

184 

-101 

MM483 

NSC 

40 

- 9 

MSM507 

OKU 

58 

- 88 

MSM5535RS 

♦OKU 

130 - 94 

MC14415VP 

♦ MOTA 

122 

- 42 

MC145027P 

♦ MOTA 

184 

-102 

MM 580 

♦ NSC 

93 

- 66 

MSM507RS 

♦OKU 

58 

- 89 


♦OKU 

138 - 53 

MC14416L 

♦ MOTA 

122 

- 64 

MC145027P#ai 

♦ MOTA 

184 

-103 

MM581 

♦ NSC 

113 

- 37 

MSM508RS 

♦OKIJ 

66 

- 26 

MSM5536RS 

♦OKU 

138 - 54 

MCI 4416P 

♦ MOTA 

122 

- 65 

MCI 45028L 

♦ MOTA 

184 

•104 

MM583 

NSC 

40 

- 10 

MSM509RS 

♦ OKU 

66 

- 27 


♦OKU 

131 - 63 

MCI 4418L 

♦ MOTA 

122 

- 66 

MCI 45028L#ai 

♦ MOTA 

184 

-105 

MM4015 

♦ NSC 

182 

- 9 

MSM510 

♦OKU 

56 

- 63 


♦OKU 

131 - 64 
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MSM5562A 

♦OKU 

131 

7 

MSM5562RS 

♦OKU 

131 

8 

MSM5563 

♦OKU 

131 

9 

MSM5563A 

♦OKU 

131 

10 

MSM5563RS 

♦OKU 

131 

11 

MSM5564 

♦OKU 

131 

12 

MSM5564A 

♦OKU 

131 

13 

MSM5564RS 

♦OKU 

131 

14 

MSM5570 

OKU 

131 

15 

MSM5570A 

OKU 

131 

16 

MSM5571 

OKU 

131 

17 

MSM5571A 

OKU 

131 

18 

MSM5572 

OKU 

131 

19 

MSM5572A 

OKU 

131 

20 

MSM5573 

OKU 

131 

21 

MSM5573A 

OKU 

131 

22 

MSM5574 

OKU 

131 

23 

MSM5574A 

OKU 

131 

24 

MSM5576 

♦OKU 

131 

25 

MSM5576A 

♦OKU 

131 

26 

MSM5576RS 

♦OKU 

131 

27 

MSM5577 

♦OKU 

131 

28 

MSM5577A 

♦OKU 

131 

29 

MSM5577RS 

♦OKU 

131 

30 

MSM5953RS 

OKU 

130 

78 

MSM40192 

♦OKU 

129 

103 

MSM40192RS 

♦ OKU 

135 

73 

MSM40193 

♦OKU 

132 

77 

MSM40193RS 

♦OKU 

131 

65 

MT32008C 

♦ DDC 

184 

73 

MT32008D 

♦ DDC 

184 

74 

MT32008F 

♦ DDC 

184 

75 

N8H16A 

MULB 

PHIN 

110 

95 

N8H16F 

MULB 

PHIN 

110 

96 

N8H16J 

MULB 

PHIN 

110 

97 

N8H20Q 

MULB 

PHIN 

47 

56 

N8H21A 

MULB 

PHIN 

47 

57 

N8H21F 

MULB 

PHIN 

47 

58 

N8H21Q 

MULB 

PHIN 

47 

59 

N8H22B 

MULB 

PHIN 

47 

60 

N8H22E 

MULB 

PHIN 

47 

61 

N8H70A 

MULB 

PHIN 

110 

98 

N8H70J 

MULB 

PHIN 

110 

99 

N8H80A 

MULB 

PHIN 

110 

100 

N8H80J 

MULB 

PHIN 

110 

101 

N8T01B 

MULB 

PHIN 

118 

23 

N8T01E 

MULB 

PHIN 

118 

24 

N8T20F 

MULB 

126 

43 

PHIN 

VALG 



N8T20N 

MULB 

126 

44 

PHIN 

SIC 

VALG 



N8T22A 

MULB 

PHIN 

126 

- 61 

N8T22F 

MULB 

125 

- 27 

PHIN 

VALG 



N8T22N 

MULB 

125 

- 28 

PHIN 

SIC 

VALG 



N8T95F 

♦ VALG 

79 

47 

N8T95N 

♦VALG 

79 

48 

N8T96F 

♦VALG 

104 

67 

N8T96N 

♦VALG 

104 

68 

N8T97F 

♦ VALG 

79 

49 

N8T97N 

♦VALG 

79 

50 

N8T98F 

♦VALG 

104 

69 

N8T98N 

♦VALG 

104 

70 

N8T3404F 

♦ MULB 

179 

32 


TYPE No. 


N74F00 

N74F00N 

N74F02F 

N74F02N 

N74F04F 


N74F10F 

N74F10N 

N74F11F 

N74F11N 

N74F20F 


TYPE No. CROSS INDEX 


N74F74F 

N74F74N 


N74F280AN 

N74F373F 


♦SIC 

N8T3404N 

♦ SIC 

N8TS805F 

♦ RTCF 
N8TS805N 

♦ RTCF 

N8TS806F 

♦ RTCF 
N8TS806N 

♦ RTCF 

N8TS807F 

♦ RTCF 
N8TS807N 

♦ RTCF 

N8TS808F 

♦ RTCF 
N8TS808N 

♦ RTCF 

N8TS809F 

♦ RTCF 
N8TS809N 

♦ RTCF 


N74F534F 

N74F534N 

N74H00A 

N74H00F 

PHIN 

N74H00N 

PHIN 

N74H01F 

PHIN 

N74H01N 

PHIN 

N74H08F 

PHIN 

N74H08N 

PHIN 

N74H10F 

PHIN 

N74H10N 

PHIN 

N74H11F 

PHIN 

N74H11N 

PHIN 

N74H20F 

PHIN 

N74H20N 

PHIN 

N74H21F 

PHIN 

N74H21N 

PHIN 

N74H22F 

PHIN 

N74H22N 

PHIN 

N74H30F 

PHIN 

N74H30N 

PHIN 

N74H30W 

N74H50F 

PHIN 

N74H50N 

PHIN 

N74H51F 

PHIN 

N74H51N 

PHIN 

N74H52F 

PHIN 

N74H52N 

PHIN 

N74H53F 

PHIN 

N74H53N 

PHIN 

N74H54F 

PHIN 


■ Ml 1 il M Ulil ■H3 1 ■i'I — 

MFRS 

— 

W 

- 71 

NTCRS4N- 

MULB 

♦VALG 



PHIN 

VALG 

♦SIC 

104 

- 72 

N74H55F 

MULB 

♦SIC 

92 

- 18 

PHIN 

VALG 

♦SIC 

92 

- 19 

N74H55N 

MULB 

♦SIC 

115 

- 42 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H60F 

MULB 

♦SIC 

115 

- 43 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H60N 

MULB 

♦SIC 

79 

- 51 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H61F 

MULB 

♦VALG 

104 

- 73 

PHIN 

VALG 

♦VALG 

104 

- 74 

N74H61N 

MULB 

♦ VALG 

79 

- 52 

PHIN 

VALG 

♦VALG 

79 

- 53 

N74H62F 

MULB 

♦ SIC 

104 

- 75 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H62N 

MULB 

♦SIC 

104 

- 76 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H71F 

MULB 

♦ SIC 

88 

- 12 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H71N 

MULB 

♦ SIC 

82 

- 63 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H72F 

MULB 

♦ SIC 

82 

- 64 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H72N 

MULB 

♦VALG 

53 

- 85 

PHIN 

VALG 

♦ SIC 

53 

- 86 

N74H73F 

MULB 

♦VALG 



PHIN 

VALG 

♦SIC 

112 

- 41 

N74H73N 

MULB 

♦VALG 



PHIN 

VALG 

♦ SIC 

112 

- 42 

N74H74F 

MULB 

♦VALG 



PHIN 

VALG 

♦ SIC 

47 

- 40 

N74H74N 

MULB 

♦ VALG 



PHIN 

VALG 

♦SIC 

47 

- 41 

N74H76F 

MULB 

♦ VALG 



PHIN 

VALG 

♦ SIC 

172 

- 95 

N74H76N 

MULB 

♦ SIC 

179 

- 71 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H101F 

MULB 

♦ SIC 

179 

- 72 

PHIN 

VALG 

♦ VALG 



N74H101N 

MULB 

♦ SIC 

53 

- 87 

PHIN 

VALG 

♦VALG 



N74H102F 

MULB 

♦ SIC 

53 

- 88 

PHIN 

VALG 

♦ VALG 



N74H102N 

MULB 

♦ SIC 

165 

- 95 

PHIN 

VALG 

♦ VALG 



N74H103F 

MULB 

♦ SIC 

165 

- 96 

PHIN 

VALG 

♦ VALG 



N74H103N 

MULB 

♦ SIC 

179 

- 48 

PHIN 

VALG 

♦ VALG 



N74H106F 

MULB 

♦ SIC 

179 

■ 49 

PHIN 

VALG 

♦ VALG 



N74H106N 

MULB 

♦ SIC 

53 

- 89 

PHIN 

VALG 

♦SIC 

53 

- 90 

N74H108F 

MULB 

♦ VALG 



PHIN 

VALG 

PHIN 

104 

- 77 

N74H108N 

MULB 

MULB 

104 

- 78 

PHIN 

VALG 

VALG 



N74LS00D 

SIC 

MULB 

104 

- 79 

N74LS00N 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

♦SIC 

MULB 

104 

- 80 

VALG 

VALG 



N74LS01F 

♦ MULB 

MULB 

104 

- 81 

PHIN 

VALG 

VALG 



N74LS01N 

♦ MULB 

MULB 

79 

- 54 

PHIN 

♦SIC 

VALG 



VALG 

MULB 

79 

- 55 

N74LS02D 

SIC 

VALG 



N74LS02N 

♦ MULB 

MULB 

104 

- 82 

PHIN 

♦SIC 

VALG 




VALG 

MULB 

104 

- 83 

N74LS03F 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

MULB 

79 

- 56 

N74LS03N 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

MULB 

79 

- 57 

N74LS04F 

♦SIC 

VALG 




♦VALG 

MULB 

104 

- 84 

N74LS04N 

♦SIC 

VALG 




♦VALG 

MULB 

104 

- 85 

N74LS05F 

♦SIC 

VALG 




♦VALG 

MULB 

79 

- 58 

N74LS05N 

♦ SIC 

VALG 




♦VALG 

MULB 

79 

- 59 

N74LS08D 

SIC 

VALG 



N74LS08N 

♦ MULB 

MULB 

104 

- 86 

PHIN 
♦ SIC 

RTCF 

VALG 



VALG 

MULB 

104 

- 87 

N74LS09F 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

MULB 

104 

• 88 

N74LS09N 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

MULB 

104 

- 89 

N74LS10D 

SIC 

VALG 



N74LS10N 

♦ MULB 

MULB 

104 

- 90 

PHIN 

♦ SIC 

PHIN 



VALG 

MULB 

113 

• 95 

N74LS11D 

SIC 

VALG 



N74LS11N 

♦ MULB 

MULB 

113 

- 96 

PHIN 

♦SIC 

RTCF 

VALG 



VALG 

MULB 

86 

- 19 

N74LS12F 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

MULB 

86 

- 20 

N74LS12N 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

MULB 

113 

- 97 

N74LS15F 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

MULB 

113 

- 98 

N74LS15N 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

MULB 

113 

- 99 

N74LS20D 

SIC 

VALG 



N74LS20N 

♦ MULB 

MULB 

113 

-100 

PHIN 

♦SIC 

RTCF 

VALG 



VALG 

MULB 

86 

- 21 

N74LS21D 

SIC 

VALG 



N74LS21N 
contnext col. 

♦ MULB 


N74LS22F 

PHIN 

N74LS22N 

PHIN 

N74LS26D 

N74LS26N 

PHIN 
I SIC 

N74LS27F 
| PHIN 

|N74LS27N 

PHIN 
♦SIC 

N74LS30D 

N74LS30N 

PHIN 
♦SIC 
IN74LS32D 
N74LS32N 

PHIN 
♦SIC 
IN74LS42D 
|N74LS42N 

PHIN 

IN74LS51D 
|N74LS51N 

PHIN 

I ♦SIC 
N74LS54D 
N74LS54N 

PHIN 
♦ SIC 

N74LS55F 

PHIN 

N74LS55N 

PHIN 

N74LS73F 

PHIN 




N74LS73N 

PHIN 
I ♦SIC 
N74LS74AF 
PHIN 

|N74LS74AN 
RTCF 


N74LS75F 

PHIN 


[N74LS75N 

PHIN 
♦ SIC 
IN74LS76F 

PHIN 




|N74LS76N 

PHIN 
♦SIC 
N74LS78F 

PHIN 

N74LS78N 

PHIN 

N74LS83AF 
PHIN 

I N74LS83AN 
PHIN 
♦SIC 

I N74LS83F 

N74LS85F 

PHIN 

I N74LS85N 

PHIN 
♦ SIC 
IN74LS86F 

PHIN 




N74LS86N 
I PHIN 

♦ SIC 

|N74LS90F 

PHIN 


N74LS90N 

PHIN 

♦SIC 

N74LS92F 

PHIN 


D.A.T.A. 
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IN74LS92N 

PHIN 
♦SIC 

|N74LS93F 

PHIN 

IN74LS93N 

PHIN 
♦SIC 
|N74LS107F 
PHIN 

I N74LS107N 
PHIN 
♦SIC 
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II 

i TYPE NUMBER SEQUENCE 


ITYPE No. 

MFRS 

PHIN 




‘ M0EB" 
VALG 

♦SIC 



N74LS109AN 

MULB 

VALG 



PHIN 

♦SIC 

MULB 

105 

- 3 


VALG 

VALG 



N74LS109F 

♦SIC 

MULB 

105 

■ 4 

N74LS109N 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

SIC 

105 

5 

♦ SIC 

VALG 

♦ MULB 

105 

6 

N74LS112F 

♦ MULB 

RTCF 



PHIN 

RTCF 

VALG 




VALG 

♦ MULB 

92 

22 

N74LS112N 

♦ MULB 

RTCF 



PHIN 

RTCF 

VALG 



♦ SIC 

VALG 

♦ MULB 

92 

23 

N74LS113F 

♦ MULB 

RTCF 



PHIN 

RTCF 

VALG 




VALG 

SIC 

105 

7 

N74LS113N 

♦ MULB 

♦ MULB 

105 

8 

PHIN 

RTCF 

RTCF 



♦SIC 

VALG 

VALG 



N74LS114F 

MULB 

SIC 

88 

13 

PHIN 

VALG 

♦ MULB 

88 

14 

N74LS114N 

MULB 

RTCF 



PHIN 

VALG 

VALG 



N74LS123AF 

MULB 

SIC 

120 

3 

PHIN 

VALG 

♦ MULB 

120 

4 

N74LS123AN 

MULB 

SIC 



PHIN 

VALG 

VALG 



N74LS136F 

♦ MULB 

SIC 

86 

24 

PHIN 

RTCF 

♦ MULB 

86 

25 


VALG 

RTCF 



N74LS136N 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

SIC 

86 

26 

♦SIC 

VALG 

♦ MULB 

86 

27 

N74LS138F 

♦ MULB 

RTCF 



N74LS138N 

♦ MULB 

VALG 



N74LS156N 

♦ MULB 

MULB 

86 

28 

N74LS156W 

♦ MULB 

VALG 



N74LS160AF 

MULB 

MULB 

86 

29 

PHIN 

RTCF 

VALG 




VALG 

♦ MULB 

45 

58 

N74LS160AN 

♦ MULB 

RTCF 



PHIN 

RTCF 

VALG 



♦SIC 

VALG 

♦ MULB 

45 

59 

N74LS161AD 

SIC 

RTCF 



N74LS161 AN 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

♦ MULB 

52 

52 

♦SIC 

VALG 

RTCF 



N74LS162AF 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

PHIN 

52 

53 


VALG 

♦ SIC 



N74LS162AN 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

♦ MULB 

177 

50 

♦SIC 

VALG 

RTCF 



N74LS163AD 

SIC 

VALG 



N74LS163AN 

♦ MULB 

♦ MULB 

177 

51 

PHIN 

RTCF 

RTCF 



♦ SIC 

VALG 

VALG 



N74LS168AF 

♦ MULB 

♦ MULB 

45 

60 

PHIN 

RTCF 

RTCF 




VALG 

VALG 



N74LS168AN 

♦ MULB 

♦ MULB 

45 

61 

PHIN 

RTCF 

RTCF 



♦SIC 

VALG 

VALG 



N74LS169AF 

♦ MULB 

MULB 

45 

62 

PHIN 

RTCF 

VALG 




VALG 

MULB 

45 

63 

N74LS169AN 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

♦ MULB 

161 

46 

♦SIC 

VALG 

RTCF 



N74LS173F 

♦ MULB 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 

♦ MULB 

161 

47 

N74LS173N 

♦ MULB 

RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 

VALG 



N74LS174F 

PHIN 

MULB 

161 

48 

♦SIC 

♦VALG 

PHIN 



N74LS174N 

♦ SIC 

♦ MULB 

166 

63 


♦VALG 

RTCF 



N74LS175F 

♦ SIC 

VALG 




♦ VALG 

♦ MULB 

166 

64 

N74LS175N 

♦ SIC 

RTCF 




♦VALG 

VALG 



N74LS181F 

♦ MULB 

♦ MULB 

112 

43 

PHIN 

RTCF 

RTCF 




VALG 

VALG 



N74LS181N 

♦ MULB 

♦ MULB 

112 

44 

PHIN 

RTCF 

RTCF 



♦SIC 

VALG 

VALG 



N74LS190F 

MULB 

♦ MULB 

140 

43 

PHIN 

VALG 

RTCF 



N74LS190N 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

♦ MULB 

140 

44 

N74LS191D 

SIC 

RTCF 



N74LS191N 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

♦ MULB 

153 

19 

♦SIC 

VALG 

RTCF 



N74LS192F 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

♦ MULB 

153 

20 


VALG 

RTCF 



N74LS192N 

♦ MULB 

VALG 



PHIN 

RTCF 

♦MULB 

145 

53 

♦ SIC 

VALG 

RTCF 



N74LS193D 

SIC 

VALG 



N74LS193N 

♦ MULB 

♦ MULB 

145 

54 

PHIN 

RTCF 

RTCF 



♦ SIC 

VALG 

VALG 



N74LS196F 

MULB 

♦MULB 

45 

64 

PHIN 

VALG 

RTCF 



N74LS196N 

MULB 

VALG 



PHIN 

VALG 

♦ MULB 

45 

65 

N74LS197D 

SIC 

RTCF 



N74LS197N 

♦ MULB 

VALG 


: 

( ont.next Daae 


















CO 

TYPE No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

IsfiKWBEl 

TYPE No. 

MFRS iPa&Line 






miMm 

ni i ■ i 

rngm 

Pa&Line i 

N74E5T57R- 



N74LS569F 

MULB 

T5<rr 

71 

N74S134N 


105 - 23 

1 £ E 


74 - 36 

N7426N 


105 

- 38 

(cont.) 

PHIN 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

♦SIC 



PHIN 


PHIN 

RTCF 



RTCF 

♦SIC 


♦SIC 

VALG 




VALG 


N1005A 

MULB 

74 - 37 

♦SIC 

VALG 




VALG 


N74LS569N 

♦ MULB 

150 - 

72 

N74S134W 

MULB 

105 - 24 


PHIN 


N7427F 

♦ MULB 

92 

- 36 

N74LS221F 

MULB 

126 - 64 

PHIN 

RTCF 




PHIN 


N1006A 

MULB 

74 - 38 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



N74S135F 

♦ MULB 

113 - 40 


PHIN 



VALG 



N74LS221N 

MULB 

126 * 65 

N74S00D 

SIC 

105 - 

9 

PHIN 

VALG 


N1010A 

MULB 

74 - 39 

N7427N 

♦ MULB 

92 

- 37 

PHIN 

VALG 


N74S00N 

♦ MULB 

105 - 

10 

N74S135N 

♦ MULB 

113 - 41 


PHIN 


PHIN 

RTCF 



N74LS256F 

♦ MULB 

179 - 7 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

♦ SIC 


N1011A 

MULB 

74 - 40 

♦SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 




VALG 



PHIN 


N7430F 

♦ MULB 

105 

- 39 

♦ SIC 

VALG 


N74S02D 

SIC 

92 - 

26 

N74S138F 

♦ MULB 

121 - 81 

N1012A 

MULB 

74 - 47 

PHIN 

RTCF 



N74LS256N 

♦ MULB 

179 - 8 

N74S02N 

♦ MULB 

92 - 

27 

N74S138N 

♦ MULB 

121 - 82 


PHIN 



VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74S168F 

♦ MULB 

144 - 9 

N1013A 

MULB 

39 - 39 

N7430N 

♦ MULB 

105 

- 40 

♦ SIC 

VALG 


♦SIC 

VALG 




♦ SIC 



PHIN 


PHIN 

RTCF 



N74LS259F 

♦ MULB 

180 -104 

N74S03F 

♦ MULB 

105 - 

11 

N74S168N 

♦ MULB 

148 - 85 

N1014A 

MULB 

39 - 52 

♦ SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 




♦SIC 



PHIN 


N7432F 

♦ MULB 

88 

- 17 

♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



N74S169F 

♦ MULB 

144 - 10 

N1015A 

MULB 

39 - 53 

PHIN 

RTCF 



N74LS259N 

♦ MULB 

180 -105 

N74S03N 

♦ MULB 

105 - 

12 


♦ SIC 



PHIN 



VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74S169N 

♦ MULB 

148 - 86 

N1016A 

MULB 

39 - 54 

N7432N 

♦ MULB 

88 

- 18 

♦ SIC 

VALG 



VALG 




♦ SIC 



PHIN 


PHIN 

RTCF 



N74LS260D 

SIC 

92 - 24 

N74S04F 

♦ SIC 

115 - 

48 

N74S174F 

♦ SIC 

54 - 2 

N1024A 

MULB 

74 - 41 

♦ SIC 

VALG 



N74LS260N 

♦ MULB 

92 - 25 


♦ VALG 




♦VALG 



PHIN 


N7442F 

♦ MULB 

120 

- 7 

PHIN 

RTCF 


N74S04N 

♦ SIC 

115 - 

49 

N74S174N 

♦ SIC 

54 - 3 

N1025A 

MULB 

182 - 79 

PHIN 

RTCF 



♦ SIC 

VALG 



♦ VALG 




♦ VALG 



PHIN 



VALG 



N74LS261F 

MULB 

163 - 25 

N74S05F 

♦ SIC 

115 - 

50 

N74S175F 

♦ SIC 

54 - 4 

N1027A 

MULB 

39 - 40 

N7442N 

♦ MULB 

120 

- 8 

PHIN 

VALG 



♦ VALG 




♦VALG 



PHIN 


PHIN 

RTCF 



N74LS261N 

MULB 

163 - 26 

N74S05N 

♦ SIC 

115 - 

51 

N74S175N 

♦SIC 

54 - 5 

N1033A 

MULB 

39 - 55 

♦SIC 

VALG 



PHIN 

VALG 



♦ VALG 




♦ VALG 



PHIN 


N7443F 

MULB 

121 

- 9 

N74LS266F 

♦ MULB 

115 - 14 

N74S08F 

♦ MULB 

79 - 

70 

N74S181F 

♦ MULB 

169 - 10 

N7400F 

♦ MULB 

105 - 25 

PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N7443N 

MULB 

120 

- 9 


VALG 


♦SIC 

VALG 




VALG 



VALG 


PHIN 

VALG 



N74LS266N 

♦ MULB 

115 - 15 

N74S08N 

♦ MULB 

79 - 

71 

N74S181N 

♦ MULB 

169-11 

N7400N 

♦ MULB 

105 - 26 

N7444F 

MULB 

121 

- 65 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



♦ SIC 

VALG 


♦SIC 

VALG 



♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 


N7444N 

MULB 

121 

- 66 

N74LS273D 

SIC 

54 - 36 

N74S09F 

MULB 

79 - 

72 

N74S181W 

MULB 

168 -105 

N7401F 

MULB 

105 - 27 

PHIN 

VALG 



N74LS273N 

♦ MULB 

53 - 97 

PHIN 

VALG 



PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


N7450F 

MULB 

113 

-108 

PHIN 

RTCF 


N74S09N 

MULB 

79 - 

73 

N74S182F 

♦ MULB 

170 - 62 

N7401N 

MULB 

105 - 28 

PHIN 

RTCF 



SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 



N74LS279F 

MULB 

177 - 26 

N74S10D 

SIC 

105 - 

13 

N74S182N 

♦ MULB 

170 - 63 

N7402F 

MULB 

92 - 30 

N7450N 

MULB 

113 

-109 

PHIN 

VALG 


N74S10N 

♦ MULB 

105 - 

14 

PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS279N 

MULB 

177 - 27 

PHIN 

RTCF 




VALG 



VALG 



VALG 



PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



N74S196F 

MULB 

143 - 22 

N7402N 

♦ MULB 

92 - 31 

N7451F 

♦ MULB 

86 

- 32 

N74LS283D 

SIC 

160 - 40 

N74S11D 

SIC 

79 - 

74 


PHIN 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS283N 

♦ MULB 

161 - 49 

N74S11N 

♦ MULB 

79 - 

75 

N74S197F 

MULB 

149 - 59 

♦SIC 

VALG 



VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 




PHIN 


N7403F 

♦ MULB 

105 - 29 

N7451N 

♦ MULB 

86 

- 33 

♦ SIC 

VALG 


♦SIC 

VALG 



N74S260D 

SIC 

92 - 28 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS290D 

SIC 

140 - 41 

N74S15F 

MULB 

80 - 

1 

N74S260N 

♦ MULB 

92 - 29 


VALG 


♦ SIC 

VALG 



N74LS290N 

♦ MULB 

140 - 42 

PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 


N7403N 

♦ MULB 

105 - 30 

N7453F 

MULB 

113 

-110 

PHIN 

RTCF 


N74S15N 

MULB 

80 - 

2 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



♦ SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 



N74S273F 

♦ MULB 

54 - 6 

♦SIC 

VALG 


N7453N 

MULB 

114 

- 1 

N74LS293D 

SIC 

145 - 55 

N74S20D 

SIC 

105 - 

15 

PHIN 

♦ RTCF 


N7404F 

♦ SIC 

115 - 52 

PHIN 

VALG 



N74LS293N 

♦ MULB 

145 - 56 

N74S20N 

♦ MULB 

105 - 

16 


♦ VALG 



♦VALG 


N7454F 

MULB 

86 

- 34 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦ SIC 



N74S273N 

♦ MULB 

54 - 7 

N7404N 

♦ SIC 

115 - 53 

PHIN 

VALG 



♦ SIC 

VALG 



VALG 



PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


N7454N 

MULB 

86 

- 35 

N74LS363F 

♦ MULB 

180 - 59 

N74S22F 

MULB 

105 - 

17 

SIC 

♦ VALG 


N7405F 

♦SIC 

115 - 54 

PHIN 

VALG 



PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 



N74S280F 

♦ MULB 

173 - 2 


♦VALG 


N7460F 

MULB 

114 

- 2 


VALG 


N74S22N 

MULB 

105 - 

18 

PHIN 

VALG 


N7405N 

♦SIC 

115 - 55 

PHIN 

VALG 



N74LS363N 

♦ MULB 

180 - 60 

PHIN 

VALG 



N74S280N 

♦ MULB 

173 - 3 


♦ VALG 


N7460N 

MULB 

114 

- 3 

PHIN 

♦ RTCF 


N74S32D 

SIC 

88 - 

15 

PHIN 

♦ SIC 


N7406N 

RTCF 

115 - 56 

PHIN 

VALG 



♦ SIC 

VALG 


N74S32N 

♦ MULB 

88 - 

16 


VALG 



♦VALG 


N7470F 

MULB 

45 

- 80 

N74LS364F 

♦ MULB 

53 - 98 

PHIN 

RTCF 



N74S373F 

♦ MULB 

179 - 75 

N7408F 

♦ MULB 

80 - 3 

PHIN 

VALG 



PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 




♦ SIC 1 


PHIN 

RTCF 


N7470N 

MULB 

45 

- 81 


♦VALG 


N74S51D 

SIC 

86 - 

30 

N74S373N 

♦ MULB 

179 - 76 


VALG 


PHIN 

VALG 



N74LS364N 

♦ MULB 

53 - 99 

N74S51N 

♦ MULB 

86 - 

31 

N74S374D 

SIC 

54 - 40 

N7408N 

♦ MULB 

80 - 4 

N7472F 

MULB 

45 

- 82 

PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74S374N 

♦ MULB 

54 - 8 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 




SIC 


♦ SIC 

VALG 


N7472N 

MULB 

45 

- 93 

N74LS373D 

SIC 

181 - 6 

N74S64F 

♦ MULB 

82 - 

45 

N74S534F 

♦ MULB 

54 - 9 

N7409F 

MULB 

80 - 5 

PHIN 

VALG 



N74LS373N 

♦ MULB 

181 - 7 

PHIN 

RTCF 



♦ RTCF 

♦ VALG 


PHIN 

VALG 


N7473F 

♦ MULB 

45 

- 84 

PHIN 

RTCF 



VALG 



N74S534N 

♦ MULB 

54 - 10 

N7409N 

MULB 

80 - 6 

PHIN 

RTCF 



♦ SIC 

VALG 


N74S64N 

♦ MULB 

82 - 

46 

♦ RTCF 

SIC 


PHIN 

VALG 



VALG 



N74LS374D 

SIC 

54 - 37 

PHIN 

RTCF 




♦ VALG 


N7410F 

♦ MULB 

105 - 31 

N7473N 

♦ MULB 

45 

- 85 

N74LS374N 

♦ MULB 

53 -100 

♦ SIC 

VALG 



N82S41F 

MULB 

113 - 20 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

SIC 


N74S65F 

MULB 

82 - 

47 

PHIN 

VALG 



VALG 


♦ SIC 

VALG 




♦ VALG 


PHIN 

VALG 



N82S41N 

MULB 

113 - 21 

N7410N 

♦ MULB 

105 - 32 

N7474F 

♦ MULB 

52 

- 55 

N74LS375F 

♦ MULB 

177 - 52 

N74S65N 

MULB 

82 - 

48 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



N82S42F 

MULB 

114-86 

♦SIC 

VALG 



VALG 




VALG 


N74S74D 

SIC 

54 - 

39 

PHIN 

VALG 


N7411F 

♦ MULB 

80 - 7 

N7474N 

♦ MULB 

52 

- 56 

N74LS375N 

♦ MULB 

177 - 53 

N74S74N 

♦ MULB 

52 - 

54 

N82S42N 

MULB 

114 - 87 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

SIC 



VALG 


♦ SIC 

VALG 



♦SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 




VALG 


N7411N 

♦ MULB 

80 - 8 

N7475F 

♦ MULB 

177 

- 68 

N74LS377D 

SIC 

54 - 38 

N74S85D 

SIC 

166 - 

5 

N82S50F 

MULB 

118 - 16 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS377N 

♦ MULB 

53 -101 

N74S85N 

♦ MULB 

166 - 

6 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



VALG 



PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



N82S50N 

MULB 

118 - 17 

N7412F 

MULB 

105 - 33 

N7475N 

♦ MULB 

177 

- 69 

SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 



PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS378F 

♦ SIC 

53 -102 

N74S86D 

SIC 

112 - 

49 


VALG 


N7412N 

MULB 

105 - 34 

♦SIC 

VALG 




♦ VALG 


N74S86N 

♦ MULB 

112 - 

50 

N82S52F 

MULB 

120 - 5 

PHIN 

VALG 


N7476F 

♦ MULB 

45 

- 86 

N74LS378N 

♦ SIC 

54 - 1 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 


N7416F 

♦ VALG 

115 - 57 

PHIN 

RTCF 




♦ VALG 


♦SIC 

VALG 



N82S52N 

MULB 

120 - 6 

N7416N 

♦ VALG 

115 - 58 


VALG 



N74LS386F 

MULB 

112-47 

N74S86W 

MULB 

113 - 

39 

PHIN 

VALG 


N7420F 

♦ MULB 

105 - 35 

N7476N 

♦ MULB 

45 

- 87 


PHIN 



PHIN 



N82S62A 

AMD 

173 - 14 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS386N 

MULB 

112-48 

N74S112D 

SIC 

47 - 

48 

N82S62F 

AMD 

173 - 24 


VALG 


♦ SIC 

VALG 




PHIN 


N74S112N 

♦ MULB 

45 - 

75 

MULB 

PHIN 


N7420N 

♦ MULB 

105 - 36 

N7480F 

MULB 

160 

- 68 

N74LS390D 

SIC 

140 - 78 

PHIN 

RTCF 




VALG 


PHIN 

RTCF 1 


PHIN 

VALG 



N74LS390N 

♦ MULB 

140 - 79 

♦ SIC 

VALG 



N82S62N 

MULB 

173 - 25 

♦SIC 

VALG 


N7480N 

MULB 

160 

- 69 

PHIN 

RTCF 


N74S113F 

♦ MULB 

45 - 

76 

PHIN 

SIC 


N7421F 

♦ MULB 

80 - 9 

PHIN 

VALG 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 




VALG 


PHIN 

RTCF 


N7483F 

♦ MULB 

162 

- 22 

N74LS393D 

SIC 

146 - 77 


VALG 



N82S82F 

MULB 

168 - 48 


VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS393N 

♦ MULB 

146 - 78 

N74S113N 

♦ MULB 

45 - 

77 

PHIN 

VALG 


N7421N 

♦ MULB 

80 - 10 


VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N82S82N 

MULB 

168 - 49 

PHIN 

RTCF 


N7483N 

♦ MULB 

162 

- 23 

♦SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



PHIN 

♦ SIC 


♦ SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS490F 

♦ MULB 

141 - 48 

N74S114F 

MULB 

45 - 

78 


VALG 


N7423F 

MULB 

92 - 32 

♦SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



N82S83F 

MULB 

162 - 13 

PHIN 

VALG 


N7485F 

♦ MULB 

166 

- 26 


VALG 


N74S114N 

MULB 

45 - 

79 

PHIN 

VALG 


N7423N 

MULB 

92 - 33 

PHIN 

RTCF 



N74LS490N 

♦ MULB 

141 - 49 

PHIN 

VALG 



N82S83N 

MULB 

162 - 14 

PHIN 

VALG 



VALG 



PHIN 

RTCF 


N74S133F 

♦ MULB 

105 • 

19 

PHIN 

♦ SIC 


N7425F 

♦ MULB 

92 - 34 

N7485N 

♦ MULB 

166 

- 27 

♦SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 




VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS568AN 

♦SIC 

142 - 69 

N74S133N 

♦ MULB 

105 - 

20 

N82S90F 

MULB 

142 - 86 


VALG 


♦SIC 

VALG 



N74LS568F 

♦ MULB 

144 - 2 

PHIN 

♦ SIC 



PHIN 

VALG 


N7425N 

♦ MULB 

92 - 35 

N7486F 

♦ MULB 

112 

- 51 

PHIN 

RTCF 



VALG 



N82S90N 

MULB 

142 - 87 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦SIC 

VALG 


N74S133W 

MULB 

105 - 

21 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



VALG 



N74LS568N 

♦ MULB 

144 - 3 


PHIN 



N82S91F 

MULB 

149 • 4 

N7426F 

♦ MULB 

105 - 37 

N7486N 

♦ MULB 

112 

- 52 

PHIN 

RTCF 


N74S134F 

♦ MULB 

105 ■ 

22 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 



N82S91N 

MULB 

149 - 5 


VALG 


♦SIC 

VALG 










PHIN 

VALG 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 


MFRS 

liCMma 



M 







N7490F 

♦ MU LB 

140 - 13 

N8292F 

MULB 

139 

- 94 

N8825F 

wm 1111=1 

47 

- 68 

N74116F 


IKH4I 

NE543K 

Kl!15=l 

184 - 1 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 




PHIN 



PHIN 

VALG 



PHIN 



VALG 


N8292N 

MULB 

139 

- 95 

N8825J 

MULB 

47 

- 69 

N74116N 

♦ MULB 

178 - 78 

NE553BA 

MULB 

124 - 87 

N7490N 

♦ MULB 

140 - 14 

PHIN 

VALG 




PHIN 



PHIN 

♦ SIC 



PHIN 


PHIN 

RTCF 


N8292Q 

MULB 

140 

- 17 

N8826A 

MULB 

47 

- 70 


VALG 


NE553F 

MULB 

124 - 88 

♦SIC 

VALG 



PHIN 




PHIN 



N74121F 

♦ MULB 

126 - 66 


PHIN 


N7492F 

♦ MULB 

153 - 15 

N8293F 

MULB 

144 

- 85 

N8826F 

MULB 

47 

- 71 

PHIN 

VALG 


NE554BA 

MULB 

124 - 91 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 




PHIN 



N74121N 

♦ MULB 

126 - 67 


PHIN 



VALG 


N8293N 

MULB 

144 

- 86 

N8826J 

MULB 

47 

- 72 

PHIN 

♦ SIC 


NE554F 

MULB 

124 - 92 

N7492N 

♦ MULB 

153 - 16 

PHIN 

VALG 




PHIN 




VALG 



PHIN 


PHIN 

RTCF 


N8293Q 

MULB 

145 

- 12 

N8827A 

MULB 

47 

- 73 

N74121W 

MULB 

126 - 68 

NE555D 

♦SIC 

128 - 27 

♦SIC 

VALG 



PHIN 




PHIN 




PHIN 


NE555F 

♦SIC 

128 - 60 

N7493F 

♦ MULB 

145 - 8 

N8415A 

MULB 

67 

-107 

N8827F 

MULB 

47 

- 74 

N74122F 

MULB 

126 - 69 


VALG 


PHIN 

RTCF 



PHIN 




PHIN 



PHIN 

VALG 


NE555FE 

RTCF 

128 - 61 


VALG 


N8415F 

MULB 

67 

-108 

N8827J 

MULB 

47 

- 75 

N74122N 

MULB 

126 - 70 

♦SIC 

VALG 


N7493N 

♦ MULB 

145 - 9 


PHIN 




PHIN 



PHIN 

VALG 


NE555H 

VALG 

128 - 62 

PHIN 

RTCF 


N8415J 

MULB 

67 

-109 

N8828A 

MULB 

54 

- 52 

N74123F 

♦ MULB 

126 - 71 

NE555JG 

♦Til 

128 - 28 

♦ SIC 

VALG 



PHIN 




PHIN 



PHIN 

VALG 


NE555L 

♦Til 

128 - 29 

N8162A 

MULB 

127 - 19 

N8416A 

MULB 

69 

- 36 

N8828F 

MULB 

54 

- 53 

N74123N 

♦ MULB 

126 - 72 

NE555N 

RTCF 

128 - 63 


PHIN 



PHIN 




PHIN 



PHIN 

♦ SIC 


SIC 

VALG 


N8162F 

MULB 

127 - 20 

N8416F 

MULB 

69 

- 37 

N8828J 

MULB 

54 

- 54 


VALG 


NE555P 

♦Til 

128 - 30 


PHIN 



PHIN 




PHIN 



N74156F 

♦ MULB 

118 - 75 

NE555T 

AMD 

128 - 64 

N8162J 

MULB 

127 - 21 

N8416J 

MULB 

69 

- 38 

N8829A 

MULB 

47 

- 76 

N74156N 

♦ MULB 

118 - 76 

MULB 

PHIN 



PHIN 



PHIN 




PHIN 



N74160F 

♦ MULB 

141 - 50 

NE555V 

AMD 

128 - 65 

N8241F 

MULB 

113 - 9 

N8417A 

MULB 

67 

-110 

N8829F 

MULB 

47 

- 77 

PHIN 

VALG 


FSC 

MULB 


PHIN 

VALG 



PHIN 




PHIN 



N74160N 

♦ MULB 

141 - 51 


PHIN 


N8241N 

MULB 

113 - 10 

N8417F 

MULB 

68 

- 1 

N8829J 

MULB 

47 

- 78 

PHIN 

♦ SIC 


NE556-1F 

SIC 

128 - 38 

PHIN 

VALG 



PHIN 




PHIN 




VALG 


NE556-1N 

SIC 

128 - 39 

N8241Q 

MULB 

113 - 11 

N8417J 

MULB 

68 

- 2 

N8840A 

MULB 

113 

- 12 

N74161F 

♦ MULB 

146 - 82 

NE556A 

FSC 

128 - 8 


PHIN 



PHIN 




PHIN 



PHIN 

VALG 


MULB 

PHIN 


N8242F 

MULB 

114-83 

N8424A 

MULB 

38 

- 89 

N8840F 

MULB 

113 

- 13 

N74161N 

♦ MULB 

146 - 83 

NE556D 

♦ SIC 

128 - 40 

j PHIN 

VALG 



PHIN 




PHIN 



PHIN 

♦ SIC 


NE556F 

♦ SIC 

128 - 72 

N8242N 

MULB 

114 - 84 

N8424F 

MULB 

38 

- 90 

N8840J 

MULB 

113 

- 14 


VALG 



♦VALG 


PHIN 

SIC 



PHIN 




PHIN 



N74162F 

MULB 

141 - 52 

NE556J 

Til 

128 - 31 


VALG 


N8424.J 

MULB 

38 

- 91 

N8848A 

MULB 

87 

- 25 

PHIN 

VALG 


NE556N 

♦ SIC 

128 - 32 

N8242Q 

MULB 

93 - 40 


PHIN 




PHIN 



N74162N 

MULB 

141 - 53 

Til 

♦VALG 



PHIN 


N8425A 

MULB 

38 

- 92 

N8848F 

MULB 

87 

- 26 

PHIN 

VALG 


NE558F 

SIC 

128 - 2 

N8243F 

MULB 

183 -105 


PHIN 




PHIN 



N74163F 

♦ MULB 

146 - 84 

NE558N 

SIC 

128 - 3 

PHIN 

VALG 


N8425F 

MULB 

38 

- 93 

N8848J 

MULB 

87 

- 27 

PHIN 

VALG 


NE5044D 

♦VALG 

184 - 76 

N8243N 

MULB 

183 -106 


PHIN 




PHIN 



N74163N 

♦ MULB 

146 - 85 

NE5044N 

♦VALG 

184 - 77 

PHIN 

VALG 


N8425J 

MULB 

38 

- 94 

N8855A 

MULB 

110 

-102 

PHIN 

♦ SIC 


NE5045D 

♦ VALG 

116 - 1 

N8250F 

MULB 

118 - 18 


PHIN 




PHIN 




VALG 


NE5045N 

♦VALG 

116 - 2 

PHIN 

VALG 


N8440A 

MULB 

113 

- 22 

N8855F 

MULB 

110 

-103 

N74173F 

♦ MULB 

54 - 11 

NE5046N 

♦VALG 

116 - 3 

N8250N 

MULB 

118 - 19 


PHIN 




PHIN 



♦ SIC 

♦ VALG 


NS8000A 

♦ SSE 

183 - 24 

PHIN 

VALG 


N8440F 

MULB 

113 

- 23 

N8855J 

MULB 

110 

-104 

N74173N 

♦ MULB 

54 - 12 

OM802#1 

MULB 

122 - 1 

N8251F 

MULB 

120 - 10 


PHIN 




PHIN 



♦ SIC 

♦ VALG 


OM802#2 

MULB 

154 - 1 

PHIN 

VALG 


N8440J 

MULB 

113 

- 24 

N8870A 

MULB 

109 

- 3 

N74174F 

♦ SIC 

54 - 13 

P3205 

ITL 

118 - 77 

N8251N 

MULB 

120-11 


PHIN 




PHIN 




♦VALG 


P3404 

ITL 

179 - 35 

PHIN 

VALG 


N8455A 

MULB 

111 

- 5 

N8870F 

MULB 

109 

- 4 

N74174N 

♦ SIC 

54 - 14 

PC1912B 

♦WDC 

156 - 1 

N8252F 

MULB 

120 - 12 


PHIN 




PHIN 




♦ VALG 


PC1912F 

♦WDC 

156 - 2 

PHIN 

VALG 


N8455F 

MULB 

111 

- 6 

N8870J 

MULB 

109 

- 5 

N74175F 

♦ SIC 

54 - 15 

RDD104 

♦ LSC 

156 - 14 

N8252N 

MULB 

120 - 13 


PHIN 




PHIN 




♦ VALG 


RED5/6 

♦ LSC 

156 - 61 

PHIN 

VALG 


N8455J 

MULB 

111 

- 7 

N8875A 

MULB 

93 

- 43 

N74175N 

♦ SIC 

54 - 16 

RED50/60 

♦ LSC 

156 - 69 

N8260F 

MULB 

168 - 44 


PHIN 




PHIN 




♦VALG 


RED100/120 

♦ LSC 

156 - 70 


PHIN 


N8470A 

MULB 

109 

- 96 

N8875F 

MULB 

93 

- 44 

N74180F 

♦ MULB 

173 - 48 

RED300/360 

♦ LSC 

156 - 72 

N8260N 

MULB 

168 - 45 


PHIN 




PHIN 



PHIN 

VALG 


RED3000/3600 

♦ LSC 

156 - 74 


PHIN 


N8470F 

MULB 

109 

- 97 

N8875J 

MULB 

93 

- 45 

N74180N 

♦ MULB 

173 - 49 

RF30CJ 

♦ RTN 

49 - 96 

N8260Q 

MULB 

168 - 46 


PHIN 




PHIN 



PHIN 

♦ SIC 


RF30CK 

♦ RTN 

49 - 97 


PHIN 


N8470J 

MULB 

109 

- 98 

N8880A 

MULB 

109 

- 6 


VALG 


RF30DC 

♦ RTN 

49 - 98 

N8261F 

MULB 

182 - 80 


PHIN 




PHIN 



N74181F 

♦ MULB 

169 - 35 

RF31CJ 

♦ RTN 

50 - 1 


PHIN 


N8471A 

MULB 

93 

- 69 

N8880F 

MULB 

109 

- 7 

PHIN 

VALG 


RF31CK 

♦ RTN 

50 - 2 

N8261Q 

MULB 

182 - 81 


PHIN 




PHIN 



N74181N 

♦ MULB 

169 - 36 

RF31DC 

♦ RTN 

50 - 3 


PHIN 


N8471J 

MULB 

93 

- 70 

N8880J 

MULB 

109 

- 8 

PHIN 

♦ SIC 


RF32CJ 

♦ RTN 

48 - 5 

N8262F 

MULB 

173 - 35 


PHIN 




PHIN 




VALG 


RF32CK 

♦ RTN 

48 - 6 

PHIN 

VALG 


N8480A 

MULB 

109 

- 99 

N8881F 

MULB 

109 

- 9 

N74182F 

MULB 

170 - 83 

RF32DC 

♦ RTN 

48 - 7 

N8262N 

MULB 

173 - 36 


PHIN 




PHIN 



PHIN 

VALG 


RF33CJ 

♦ RTN 

48 - 8 

PHIN 

♦SIC 


N8480F 

MULB 

109 

-100 

N8881J 

MULB 

93 

- 82 

N74182N 

MULB 

170 - 84 

RF33CK 

♦ RTN 

48 - 9 


VALG 



PHIN 




PHIN 



PHIN 

VALG 


RF33DC 

♦ RTN 

48 - 10 

N8268F 

MULB 

160 - 65 

N8480J 

MULB 

109 

-101 

N8881N 

SIC 

93 

- 83 

N74190F 

♦ MULB 

143 - 96 

RF50CJ 

♦ RTN 

48 - 11 


PHIN 



PHIN 



N8885F 

MULB 

93 

- 46 

PHIN 

VALG 


RF50CK 

♦ RTN 

48 - 12 

N8268W 

MULB 

160 - 66 

N8481A 

MULB 

93 

- 71 


PHIN 



N74190N 

♦ MULB 

143 - 97 

RF50DC 

♦ RTN 

48 - 13 


PHIN 



PHIN 



N8885J 

MULB 

93 

- 47 

PHIN 

♦SIC 


RF51CJ 

♦ RTN 

48 - 14 

N8269F 

MULB 

166 - 53 

N8481F 

MULB 

93 

- 72 


PHIN 




VALG 


RF51CK 

♦ RTN 

48 - 15 


PHIN 



PHIN 



N9308F 

MULB 

179 

- 5 

N74190W 

MULB 

141 - 54 

RF51DC 

♦ RTN 

48 - 16 

N8269W 

MULB 

166 - 54 

N8481J 

MULB 

93 

- 73 

PHIN 

VALG 




PHIN 


RF52CJ 

♦ RTN 

48 - 17 


PHIN 



PHIN 



N9308N 

MULB 

179 

- 6 

N74191F 

♦ MULB 

150 - 57 

RF52CK 

♦ RTN 

48 - 18 

N8280F 

MULB 

140 - 15 

N8731A 

MULB 

66 

- 63 

PHIN 

VALG 



PHIN 

VALG 


RF52DC 

♦ RTN 

48 - 19 

PHIN 

VALG 



PHIN 



N9314F 

MULB 

178 

- 56 

N74191N 

♦ MULB 

150 - 58 

RF53CJ 

♦ RTN 

48 - 20 

N8280N 

MULB 

140 - 16 

N8731F 

MULB 

66 

- 64 

PHIN 

VALG 



PHIN 

♦ SIC 


RF53CK 

♦ RTN 

48 - 21 

PHIN 

VALG 



PHIN 



N9314N 

MULB 

178 

- 57 


VALG 


RF53DC 

♦ RTN 

48 - 22 

N8280Q 

MULB 

151 - 33 

N8731J 

MULB 

66 

• 65 

PHIN 

VALG 



N74191W 

MULB 

147 - 1 

RF60CJ 

♦ RTN 

48 - 23 


PHIN 



PHIN 



N9324F 

MULB 

166 

- 84 


PHIN 


RF60CK 

♦ RTN 

48 - 24 

N8281F 

MULB 

145 - 10 

N8806A 

MULB 

113 

- 60 

PHIN 

VALG 



N74192F 

♦ MULB 

152 - 32 

RF60DC 

♦ RTN 

48 - 25 

PHIN 

VALG 



PHIN 



N9324N 

MULB 

166 

- 85 

PHIN 

VALG 


RF61CJ 

♦ RTN 

48 - 26 

N8281N 

MULB 

145-11 

N8806F 

MULB 

113 

- 61 

PHIN 

SIC 



N74192N 

♦ MULB 

152 - 33 

RF61CK 

♦ RTN 

48 - 27 

PHIN 

VALG 



PHIN 




VALG 



PHIN 

RTCF 


RF61DC 

♦ RTN 

48 - 28 

N8281Q 

MULB 

146 - 79 

N8806J 

MULB 

113 

- 62 

N9334F 

MULB 

180 

- 71 

♦ SIC 

VALG 


RF62CJ 

♦ RTN 

48 - 29 


PHIN 



PHIN 



PHIN 

VALG 



N74193F 

♦ MULB 

150 - 73 

RF62CK 

♦ RTN 

48 - 30 

N8284A 

AMD 

153 - 6 

N8808A 

MULB 

108 

-108 

N9334N 

MULB 

180 

- 72 

PHIN 

RTCF 


RF62DC 

♦ RTN 

48 - 31 

N8284F 

AMD 

153 - 7 


PHIN 



PHIN 

♦ SIC 




VALG 


RF63CJ 

♦ RTN 

48 - 32 

MULB 

PHIN 


N8808J 

MULB 

108 

-109 


VALG 



N74193N 

♦ MULB 

150 - 74 

RF63CK 

♦ RTN 

48 - 33 

N8284Q 

MULB 

144 - 72 


PHIN 



N9401N 

PHIN 

182 

- 70 

PHIN 

RTCF 


RF63DC 

♦ RTN 

48 - 34 


PHIN 


N8815A 

MULB 

93 

- 41 

N9602B 

MULB 

124 

-101 

♦ SIC 

VALG 


RF100CJ 

♦ RTN 

48 - 35 

N8285A 

AMD 

142 - 22 


PHIN 




PHIN 



N74221F 

♦ MULB 

126 - 73 

RF100CK 

♦ RTN 

48 - 36 

N8285F 

AMD 

142 - 23 

N8815N 

MULB 

93 

- 42 

N9602F 

MULB 

124 

-102 

PHIN 

RTCF 


RFIOODC 

♦ RTN 

48 - 37 

MULB 

PHIN 


PHIN 

SIC 




PHIN 




VALG 


RF101CJ 

♦ RTN 

48 - 38 

N8285Q 

MULB 

139 - 85 

N8816A 

MULB 

108 

-110 

N9602W 

MULB 

124 

-103 

N74221N 

♦ MULB 

126 - 74 

RF101CK 

♦ RTN 

48 - 39 


PHIN 



PHIN 




PHIN 



PHIN 

RTCF 


RF101DC 

♦ RTN 

48 - 40 

N8288F 

MULB 

146 - 80 

N8816F 

MULB 

109 

- 1 

N74100F 

MULB 

178 

- 75 

♦ SIC 

VALG 


RF102CJ 

♦ RTN 

48 - 41 


PHIN 



PHIN 



PHIN 

VALG 



N74279F 

♦ MULB 

177 - 28 

RF102CK 

♦ RTN 

48 - 42 

N8288Q 

MULB 

146 - 81 

N8816J 

MULB 

109 

- 2 

N74100N 

MULB 

178 

- 76 

PHIN 

RTCF 


RF102DC 

♦ RTN 

48 - 43 


PHIN 



PHIN 



PHIN 

VALG 




VALG 


RF103CJ 

♦ RTN 

48 - 44 

N8290F 

MULB 

141 - 1 

N8821J 

MULB 

47 

- 62 

N74107F 

♦ MULB 

45 

- 88 

N74279N 

♦ MULB 

177 - 29 

RF103CK 

♦ RTN 

48 - 45 

PHIN 

VALG 



PHIN 



PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 


RF103DC 

♦ RTN 

48 - 46 

N8290N 

MULB 

141 - 2 

N8822A 

MULB 

47 

- 63 

N74107N 

♦ MULB 

45 

- 89 

♦ SIC 

VALG 


RF110CJ 

♦ RTN 

48 - 47 

PHIN 

VALG 



PHIN 



PHIN 

♦ SIC 



NC5050 

NIT 

57 - 58 

RF110CK 

♦ RTN 

48 - 48 

N8290Q 

MULB 

143 - 6 

N8822F 

MULB 

47 

- 64 


VALG 



NC5100 

NIT 

57 - 59 

RF110DC 

♦ RTN 

48 - 49 


PHIN 



PHIN 



N74109F 

♦ MULB 

45 

- 90 

NC5150 

NIT 

57 - 60 

RF111CJ 

♦ RTN 

48 - 50 

N8291F 

MULB 

146 - 11 

N8822J 

MULB 

47 

- 65 

PHIN 

VALG 



NC5200 

NIT 

57 - 61 

RF111CK 

♦ RTN 

48 - 51 

PHIN 

VALG 



PHIN 



N74109N 

♦ MULB 

45 

- 91 

NC5350 

NIT 

57 - 62 

RF111DC 

♦ RTN 

48 - 52 

N8291N 

MULB 

146 - 12 

N8824B 

MULB 

47 

- 66 

PHIN 

♦ SIC 



NC5500 

NIT 

57 - 63 

RF112CJ 

♦ RTN 

48 - 53 

PHIN 

VALG 



PHIN 




VALG 



NC5600 

NIT 

57 - 64 

RF112CK 

♦ RTN 

48 - 54 

N8291Q 

MULB 

149 - 42 

N8825A 

MULB 

47 

- 67 

N74109W 

MULB 

45 

- 92 

NC7106 

♦ NIT 

129 - 16 

RF112DC 

♦ RTN 

48 - 55 


PHIN 



PHIN 




PHIN 



NC7107 

♦ NIT 

129 - 17 

RF113CJ 

♦ RTN 

48 - 56 
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3. TYPE 


Na 


CROSS INDEX 


TYPE No. 




TYPE No. 

—~| | T1 

BEM 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


Pq&Line 

TYPE No. 


IdflflWIiEl 

RF113CK """ 



^57 

RG71CK 

♦RTN 

88 

66 

RG1B3CK 

RTN 

81 

56 

RG291CK 


114 - 71 

S54F20W 

mmmm 

105 

46 

RF113DC 

♦ RTN 

48 

■ 58 

RG71DC 

♦RTN 

88 

67 

RG183DC 

RTN 

81 

57 

RG291DC 

RTN 

114-72 


♦VALG 



RF120CJ 

♦ RTN 

48 

- 59 

RG72CJ 

♦ RTN 

88 

68 

RG200CJ 

♦RTN 

109 

36 

RG292CJ 

RTN 

114-73 

S54F32F 

♦ SIC 

88 

19 

RF120CK 

♦ RTN 

48 

- 60 

RG72CK 

♦ RTN 

88 

69 

RG200CK 

♦ RTN 

109 

37 

RG292CK 

RTN 

114-74 


♦VALG 



RF120DC 

♦ RTN 

48 

- 61 

RG72DC 

♦ RTN 

88 

70 

RG200DC 

♦RTN 

109 

38 

RG292DC 

RTN 

114 - 75 

S54F32W 

♦ SIC 

88 

20 

RF121CJ 

♦ RTN 

48 

- 62 

RG73CJ 

♦ RTN 

88 

71 

RG201CJ 

♦ RTN 

109 

39 

RG293CJ 

RTN 

114-76 


♦VALG 



RF121CK 

♦ RTN 

48 

- 63 

RG73CK 

♦ RTN 

88 

72 

RG201CK 

♦ RTN 

109 

40 

RG293CK 

RTN 

114 - 77 

S54F64F 

♦SIC 

82 

65 

RF121DC 

♦ RTN 

48 

- 64 

RG73DC 

♦ RTN 

88 

73 

RG201DC 

♦ RTN 

109 

41 

RG293DC 

RTN 

114-78 


♦VALG 



RF122CJ 

♦ RTN 

48 

■ 65 

RG80CJ 

RTN 

81 

34 

RG202CJ 

♦ RTN 

109 

24 

RG300CJ 

♦ RTN 

89 - 44 

S54F64W 

♦ SIC 

82 

66 

RF122CK 

♦ RTN 

48 

- 66 

RG80CK 

RTN 

81 

35 

RG202CK 

♦ RTN 

109 

25 

RG300CK 

♦ RTN 

89 - 45 


♦ VALG 



RF122DC 

♦ RTN 

48 

- 67 

RG80DC 

RTN 

81 

36 

RG202DC 

♦ RTN 

109 

26 

RG300DC 

♦ RTN 

89 - 46 

S54F74F 

♦ SIC 

36 

5 

RF123CJ 

♦ RTN 

48 

- 68 

RG81CJ 

RTN 

81 

37 

RG203CJ 

♦ RTN 

109 

27 

RG301CJ 

♦ RTN 

89 - 47 


♦ VALG 



RF123CK 

♦ RTN 

48 

- 69 

RG81CK 

RTN 

81 

38 

RG203CK 

♦ RTN 

109 

28 

RG301CK 

♦ RTN 

89 - 48 

S54F74W 

♦ SIC 

54 

19 

RF123DC 

♦ RTN 

48 

- 70 

RG81DC 

RTN 

81 

39 

RG203DC 

♦ RTN 

109 

29 

RG301DC 

♦ RTN 

89 - 49 


♦VALG 



RF130CJ 

♦ RTN 

48 

- 71 

RG82CJ 

RTN 

81 

40 

RG210CJ 

♦ RTN 

88 

98 

RG302CJ 

♦ RTN 

89 - 50 

S54F86F 

♦ SIC 

112 

53 

RF130CK 

♦ RTN 

48 

- 72 

RG82CK 

RTN 

81 

41 

RG210CK 

♦ RTN 

88 

99 

RG302CK 

♦ RTN 

89 - 51 
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VALG 



S54LS26W 

MULB 

97 - 45 

S54LS107F 

♦ MULB 

42 - 9 

S54LS192W 

♦ MULB 

152 

- 35 

S54LS393F 

♦ MULB 

147 - 2 

S54H72W 

MULB 

45 

96 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦SIC 


PHIN 

♦SIC 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 




VALG 



VALG 



VALG 



♦SIC 

VALG 


S54H73F 

MULB 

45 

97 

S54LS27F 

MULB 

90 - 33 

S54LS107W 

♦ MULB 

42 - 10 

S54LS193F 

♦ MULB 

150 

- 77 

S54LS393W 

♦ MULB 

147 - 3 

PHIN 

VALG 



PHIN 

VALG 


PHIN 

♦SIC 


PHIN 

♦SIC 



PHIN 

RTCF 


S54H73W 

MULB 

45 

98 

S54LS27W 

MULB 

90 - 34 


VALG 



VALG 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 

VALG 


S54LS109F 

♦ MULB 

42 • 11 

S54LS193W 

♦ MULB 

150 

- 78 

S54LS490F 

♦ MULB 

141 - 59 

S54H74F 

MULB 

52 

57 

S54LS30F 

♦ MULB 

97 - 46 

PHIN 

♦SIC 


PHIN 

♦SIC 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 



VALG 



VALG 



♦SIC 

VALG 


S54H74W 

MULB 

52 

58 

♦SIC 

VALG 


S54LS109W 

♦ MULB 

42 - 12 

S54LS196F 

MULB 

142 

- 24 

S54LS490W 

MULB 

141 - 60 

PHIN 

VALG 



S54LS30W 

♦ MULB 

97 - 47 

PHIN 

♦SIC 


PHIN 

SIC 



PHIN 

RTCF 


S54H76F 

MULB 

46 

1 

PHIN 

RTCF 



VALG 



VALG 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS112F 

♦ MULB 

42 - 13 

S54LS196W 

MULB 

142 

- 25 

S54LS568AF 

♦ SIC 

142 - 70 

S54H76W 

MULB 

46 

2 

S54LS32F 

♦ MULB 

87 • 68 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



S54LS568F 

MULB 

144 - 6 

PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 



VALG 



PHIN 

♦ SIC 


S54H101F 

MULB 

46 

3 

♦SIC 

VALG 


S54LS112W 

♦ MULB 

42 - 14 

S54LS197F 

♦ MULB 

147 

- 93 


VALG 


PHIN 

VALG 



S54LS32W 

♦ MULB 

87 - 69 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦SIC 



S54LS569AF 

♦ SIC 

148 - 70 

S54H101W 

MULB 

46 

4 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 



VALG 



S54LS569F 

♦ MULB 

150 - 79 

PHIN 

VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS113F 

♦ MULB 

42 - 15 

S54LS197W 

♦ MULB 

147 

- 94 

PHIN 

♦SIC 


S54H102F 

MULB 

46 

5 

S54LS42F 

♦ MULB 

120 - 14 

PHIN 

♦SIC 


PHIN 

♦SIC 




VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 



VALG 



VALG 



S54S00F 

♦ MULB 

105 - 59 

S54H102W 

MULB 

46 

6 

SIC 

VALG 


S54LS113W 

♦ MULB 

42 - 16 

S54LS221F 

MULB 

127 

- 3 

PHIN 

♦SIC 


PHIN 

VALG 



S54LS42W 

♦ MULB 

120 - 15 

PHIN 

♦SIC 


PHIN 

SIC 




VALG 


S54H103F 

MULB 

46 

7 

PHIN 

RTCF 



VALG 



VALG 



S54S00W 

MULB 

105 - 60 

PHIN 

VALG 



SIC 

VALG 


S54LS114F 

MULB 

42 - 17 

S54LS221W 

MULB 

127 

• 4 

PHIN 

♦SIC 


S54H103W 

MULB 

46 

8 

S54LS51F 

♦ MULB 

83 - 24 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 




VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 


S54LS114W 

MULB 

42 - 18 


VALG 



S54S02F 

♦ MULB 

92 - 40 

S54H106F 

MULB 

46 

9 

♦SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


S54LS256F 

♦ MULB 

179 

- 9 

PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

VALG 



S54LS51W 

♦ MULB 

83 - 25 

S54LS123AF 

MULB 

127 - 1 

PHIN 

♦SIC 




VALG 


S54H106W 

MULB 

46 

10 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



VALG 



S54S02W 

♦ MULB 

92 - 41 

PHIN 

VALG 



♦SIC 

VALG 



VALG 


S54LS256W 

♦ MULB 

179 

- 10 

PHIN 

♦SIC 


S54H108F 

MULB 

46 

11 

S54LS54F 

MULB 

83 - 26 

S54LS123AW 

MULB 

127 - 2 

PHIN 

♦SIC 




VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



VALG 



S54S03F 

MULB 

105 - 61 

S54H108W 

MULB 

46 

12 


VALG 



VALG 


S54LS259F 

♦ MULB 

180 

-106 


PHIN 



PHIN 



S54LS54W 

MULB 

83 - 27 

S54LS136F 

♦ MULB 

111 - 48 

PHIN 

♦SIC 



S54S03W 

MULB 

105 - 62 

S54LS00F 

♦ MULB 

97 

30 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦ SIC 



VALG 



PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 




VALG 



VALG 


S54LS259W 

♦ MULB 

180 

-107 

S54S04F 

♦SIC 

115 - 61 

♦SIC 

VALG 



S54LS55F 

MULB 

83 - 28 

S54LS136W 

♦ MULB 

111 - 49 

PHIN 

♦ SIC 



S54S04W 

♦ SIC 

115 - 62 

S54LS00W 

♦ MULB 

97 

31 

PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 



VALG 



S54S08F 

♦ MULB 

80 - 21 

PHIN 

RTCF 



S54LS55W 

MULB 

83 - 29 


VALG 


S54LS260F 

♦ MULB 

90 

- 35 

PHIN 

♦ SIC 


♦ SIC 

VALG 



PHIN 

VALG 


S54LS138F 

♦ MULB 

121 - 83 

PHIN 

♦ SIC 




VALG 


S54LS01F 

MULB 

97 

32 

S54LS73F 

♦ MULB 

42 - 3 

S54LS138W 

♦ MULB 

121 - 84 


VALG 



S54S08W 

♦ MULB 

80 - 22 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


S54LS156F 

♦ MULB 

118-78 

S54LS260W 

♦ MULB 

90 

- 36 

PHIN 

♦SIC 



VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS156W 

♦ MULB 

118-79 

PHIN 

♦ SIC 




VALG 


S54LS01W 

MULB 

97 

33 

S54LS73W 

♦ MULB 

42 - 4 

S54LS160AF 

♦ MULB 

141 - 55 


VALG 



S54S09F 

MULB 

80 - 23 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦SIC 


S54LS261F 

MULB 

163 

- 27 

PHIN 

♦SIC 



VALG 



♦SIC 

VALG 



VALG 


PHIN 

VALG 




VALG 


S54LS02F 

♦ MULB 

90 

31 

S54LS74AF 

♦ SIC 

53 - 35 

S54LS160AW 

♦ MULB 

141 - 56 

S54LS261W 

MULB 

163 

- 28 

S54S09W 

MULB 

80 - 24 

PHIN 

RTCF 



S54LS74AW 

♦ SIC 

53 - 36 

PHIN 

♦SIC 


PHIN 

VALG 



PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



S54LS74F 

MULB 

50 - 75 


VALG 


S54LS266F 

♦ MULB 

114 

-100 

S54S10F 

♦ MULB 

105 ■ 63 

S54LS02W 

♦ MULB 

90 

32 

PHIN 

RTCF 


S54LS161AF 

♦ MULB 

148 - 66 

PHIN 

♦ SIC 



PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

RTCF 



SIC 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 



VALG 




VALG 


♦ SIC 

VALG 



S54LS74W 

MULB 

50 ■ 76 


VALG 


S54LS266W 

♦ MULB 

115 

- 1 

S54S10W 

♦ MULB 

105 - 64 

S54LS03F 

MULB 

97 

34 

PHIN 

RTCF 


S54LS161 AW 

♦ MULB 

148 - 67 

PHIN 

♦SIC 



PHIN 

♦SIC 


PHIN 

RTCF 



SIC 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 



VALG 




VALG 



VALG 



S54LS75F 

♦ MULB 

177 - 54 


VALG 


S54LS273F 

♦ MULB 

53 

- 43 

S54S11F 

♦ MULB 

80 - 25 

S54LS03W 

MULB 

97 

35 

PHIN 

RTCF 


S54LS162AF 

♦ MULB 

141 - 57 

♦ RTCF 

SIC 



PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 



VALG 




VALG 



VALG 



S54LS75W 

♦ MULB 

177 - 55 


VALG 


S54LS279F 

MULB 

177 

- 30 

S54S11W 

♦ MULB 

80 - 26 

S54LS04F 

♦SIC 

115 

28 

PHIN 

RTCF 


S54LS162AW 

♦ MULB 

141 - 58 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

SIC 


S54LS04W 

♦ SIC 

115 

29 

♦SIC 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 


SIC 

VALG 




VALG 


S54LS08F 

♦ MULB 

77 

20 

S54LS76F 

♦ MULB 

42 ■ 5 


VALG 


S54LS279W 

MULB 

177 

- 31 

S54S15F 

MULB 

80 - 27 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


S54LS163AF 

♦ MULB 

148 - 68 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 


♦SIC 

VALG 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 


SIC 

VALG 



S54S15W 

MULB 

80 - 28 

S54LS08W 

♦ MULB 

77 

21 

S54LS76W 

♦ MULB 

42 - 6 


VALG 


S54LS283F 

♦ MULB 

161 

- 54 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


S54LS163AW 

♦ MULB 

148 - 69 

PHIN 

RTCF 



S54S20F 

♦ MULB 

105 - 65 

♦ SIC 

VALG 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

♦SIC 


♦ SIC 

VALG 



PHIN 

♦SIC 


S54LS09F 

MULB 

77 

22 

S54LS77W 

MULB 

177 - 46 


VALG 


S54LS283W 

♦ MULB 

161 

- 55 


VALG 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

SIC 


S54LS168AF 

MULB 

144 - 4 

PHIN 

RTCF 



S54S20W 

♦ MULB 

105 - 66 


VALG 




VALG 


PHIN 

♦ SIC 


♦ SIC 

VALG 



PHIN 

♦SIC 


S54LS09W 

MULB 

77 

23 

S54LS78F 

MULB 

42 - 7 


VALG 


S54LS290F 

♦ MULB 

142 

- 26 


VALG 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 


S54LS168AW 

♦ MULB 

144 - 5 

PHIN 

RTCF 



S54S22F 

MULB 

105 - 67 


VALG 



S54LS78W 

MULB 

42 - 8 

PHIN 

♦SIC 


♦ SIC 

VALG 



PHIN 

VALG 


S54LS10F 

♦ MULB 

97 

36 

PHIN 

VALG 



VALG 


S54LS290W 

♦ MULB 

142 

- 27 

S54S22W 

MULB 

105 - 68 

PHIN 

RTCF 



S54LS83AF 

♦ MULB 

161 - 50 

S54LS169AF 

MULB 

150 - 75 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦ SIC 


♦SIC 

VALG 



S54S32F 

MULB 

88 - 21 

S54LS10W 

♦ MULB 

97 

37 

♦SIC 

VALG 



VALG 


S54LS293F 

♦ MULB 

145 

- 59 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



S54LS83AW 

♦ MULB 

161 - 51 

S54LS169AW 

♦ MULB 

150 - 76 

PHIN 

RTCF 



S54S32W 

MULB 

88 - 22 

♦SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦ SIC 


♦ SIC 

VALG 



PHIN 

VALG 


S54LS1IF 

MULB 

77 

24 

♦SIC 

VALG 



VALG 


S54LS293W 

♦ MULB 

145 

- 60 

S54S51F 

♦ MULB 

82 - 49 

PHIN 

RTCF 



S54LS83F 

MULB 

161 - 52 

S54LS173F 

♦ MULB 

53 - 37 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

♦SIC 



VALG 



PHIN 

SIC 



♦SIC 


♦ SIC 

VALG 




VALG 


S54LS11W 

MULB 

77 

25 

S54LS83W 

MULB 

161 - 53 

S54LS173W 

♦ MULB 

53 - 38 

S54LS363F 

♦ MULB 

180 

• 61 

S54S51W 

♦ MULB 

82 - 50 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

SIC 



♦ SIC 


PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

♦SIC 



VALG 



S54LS85F 

♦ MULB 

166 - 65 

S54LS174F 

♦ SIC 

53 - 39 

♦ SIC 

VALG 




VALG 


S54LS12F 

MULB 

97 

38 

PHIN 

RTCF 


S54LS174W 

♦ SIC 

53 - 40 

S54LS364F 

♦ MULB 

53 

- 44 

S54S64F 

MULB 

86 - 41 

PHIN 

VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS175F 

♦SIC 

53 - 41 

♦ RTCF 

SIC 



PHIN 

VALG 


S54LS12W 

MULB 

97 

39 

S54LS85W 

♦ MULB 

166 • 66 

S54LS175W 

♦SIC 

53 - 42 


♦VALG 



S54S64W 

MULB 

86 - 42 

PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 


S54LS181F 

♦ MULB 

169 - 37 

S54LS373F 

♦ MULB 

181 

■ 8 

PHIN 

VALG 


S54LS15F 

MULB 

77 

26 

♦SIC 

VALG 


PHIN 

♦SIC 


PHIN 

RTCF 



S54S65F 

MULB 

86 - 43 

PHIN 

VALG 



S54LS86F 

♦ MULB 

111 - 46 


VALG 


♦ SIC 

VALG 



PHIN 

VALG 


S54LS15W 

MULB 

77 

27 

PHIN 

RTCF 


S54LS181N 

MULB 

169 - 38 

S54LS374F 

♦ MULB 

53 

- 45 

S54S65W 

MULB 

86 - 44 

PHIN 

VALG 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

SIC 



SIC 



PHIN 

VALG 


S54LS20F 

♦ MULB 

97 

40 

S54LS86W 

♦ MULB 

111 - 47 

S54LS181Q 

MULB 

169 - 39 

S54LS375F 

♦ MULB 

177 

- 56 

S54S74F 

♦ MULB 

52 - 59 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



PHIN 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

♦ SIC 


♦SIC 

VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS181W 

♦ MULB 

169 - 40 

♦ SIC 

VALG 




VALG 


S54LS20W 

♦ MULB 

97 

41 

S54LS90F 

♦ MULB 

140 - 45 

PHIN 

♦ SIC 


S54LS375W 

♦ MULB 

177 

- 57 

S54S74W 

♦ MULB 

52 - 60 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



VALG 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

♦ SIC 


♦ SIC 

VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS190F 

MULB 

143 - 98 

♦ SIC 

VALG 




VALG 


S54LS21F 

MULB 

77 

28 

S54LS90W 

♦ MULB 

140 - 46 

PHIN 

♦SIC 


S54LS377F 

♦ MULB 

53 

- 46 

S54S85F 

♦ MULB 

166 - 7 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



VALG 


♦ RTCF 

SIC 



PHIN 

RTCF 



VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS190W 

MULB 

143 - 99 


♦VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS21W 

MULB 

77 

29 

S54LS92F 

♦ MULB 

153 - 21 

PHIN 

♦SIC 


S54LS378F 

♦SIC 

53 

- 47 

S54S85W 

♦ MULB 

166 - 8 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



VALG 


S54LS378W 

♦SIC 

53 

- 48 

PHIN 

RTCF 



VALG 



♦SIC 

VALG 


S54LS191F 

MULB 

150 - 59 

S54L.S386F 

MULB 

111 

- 50 

♦SIC 

VALG 


S54LS22F 

MULB 

97 

42 

S54LS92W 

♦MULB 

153 - 22 

PHIN 

♦ SIC 



PHIN 



S54S86F 

♦ MULB 

112 • 55 

PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 



VALG 


S54LS386W 

MULB 

111 

- 51 

PHIN 

♦SIC 


S54LS22W 

MULB 

97 

43 

♦SIC 

VALG 


S54LS191W 

♦ MULB 

150 - 60 


PHIN 




VALG 


PHIN 

VALG 



S54LS93F 

♦ MULB 

145 - 57 

PHIN 

♦SIC 


S54LS390F 

MULB 

141 

- 3 

S54S86W 

♦ MULB 

112 - 56 

S54LS26F 

MULB 

97 

- 44 

PHIN 

RTCF 



VALG 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

♦ SIC 


cont.next col. 




♦SIC 

VALG 






VALG 




VALG 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■UIIIHBIHAUiii 


S54S112W 

PHIN 


♦ SIC 
VALG 

♦ MULB 46 

♦ SIC 
VALG 


S54S113F 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S113W 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S114F 

MULB 

PHIN 

VALG 

S54S114W 

MULB 

PHIN 

VALG 

S54S133F 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S133W 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S134F 

MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S134W 

MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S135F 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S135W 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S138F 

♦ MULB 

S54S138W 

♦ MULB 

S54S140A 

MULB 

PHIN 

S54S168F 

♦ MULB 

♦ SIC 

S54S169F 

♦ MULB 

♦ SIC 

S54S174F 

♦ SIC 

S54S174W 

♦ SIC 

S54S181F 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S181N 

MULB 

PHIN 

SIC 

S54S181W 

MULB 

PHIN 

S54S182F 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S182W 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S260F 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S260W 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S280F 

♦ MULB 

PHIN 

♦SIC 

VALG 

S54S280W 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S54S373F 

♦ MULB 
SIC 

S54S374F 

♦ MULB 
SIC 

S54S534F 

♦ MULB 

♦ RTCF 

SIC 

S82S62A 

MULB 

S82S62F 

AMD 

MULB 

S82S82F 

MULB 

S82S82N 

MULB 

PHIN 

S82S83B 

MULB 

S82S83F 

MULB 

S89 

♦ SIEG 

S360B110 

SIEG 

S360B1IOC 

SIEG 

S2600 

♦AMI 

S2601 

♦AMI 

S2602 

♦ AMI 

S2603 

♦ AMI 

S5400F 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S5400W 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S5401F 

MULB 

PHIN 

VALG 

S5401W 

MULB 

PHIN 

VALG 

S5402F 

MULB 

PHIN 

VALG 

S5402W 

MULB 

PHIN 

VALG 

S5403F 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S5403W 

♦ MULB 

PHIN 

♦ SIC 
VALG 

S5404F 

♦ SIC 

S5404W 

♦ SIC 

S5408F 

MULB 

PHIN 

VALG 


13 S5408W 

PHIN 

S5409F 

i - 14 PHIN 

S5409W 

PHIN 

i - 15 S5410F 

PHIN 

S5410W 

i - 16 PHIN 

S5411F 

PHIN 

i - 17 

S5411W 

i - 18 PHIN 

- 69 S5412F 

PHIN 

S5412W 

- 70 PHIN 

S5420F 

PHIN 
• 71 

S5420W 

PHIN 

- 72 

S5421F 

PHIN 

- 42 S5421W 

PHIN 

S5423F 

- 43 PHIN 

S5423W 

■ 85 PHIN 

- 73 S5425F 

PHIN 

- 11 

S5425W 

- 87 PHIN 

I ■ 23 S5426F 

I - 24 PHIN 

■ 12 

S5427F 

PHIN 

-106 S5427W 

PHIN 

-107 S5430F 

PHIN 

- 64 S5430W 

PHIN 

S5432F 

- 65 PHIN 

S5432W 

! - 42 PHIN 

S5442F 

! - 43 PHIN 


S5443F 

I - 5 PHIN 

S5443W 

i - 70 PHIN 

I - 25 S5444F 

PHIN 

I - 26 S5444W 

PHIN 

! - 15 S5445F 
I - 16 

S5445W 

I - 50 

! - 51 S5450F 

PHIN 

! - 15 S5450W 
! - 16 PHIN 

- 62 S5451F 

i - 48 PHIN 

I - 49 S5451W 

- 2 PHIN 

- 3 S5453F 

- 4 PHIN 

- 5 S5453W 

- 74 PHIN 

S5454F 

PHIN 

; - 75 S5454W 

PHIN 

S5460F 

, - 76 PHIN 

S5460W 

, - 77 PHIN 

S5470F 

) . 44 PHIN 

S5470W 

> - 45 PHIN 

S5472F 

, - 78 PHIN 

S5472W 

PHIN 

i - 79 S5473F 

PHIN 

i - 63 S5473W 
i - 64 PHIN 

) - 29 


■JiiasiaiiraiiTiTa 




■fliasKfiraunra 


■:?i—CUM 

S5474F 


52 - 61 

S8291F 

M 1 ■ 

146 

13 

VALG 



PHIN 

♦SIC 


PHIN 

VALG 



MULB 

80 

31 


VALG 


S8291W 

MULB 

146 

14 

VALG 



S5474W 

♦ MULB 

52 - 62 

PHIN 

VALG 



MULB 

80 

32 

PHIN 

♦ SIC 


S8292F 

MULB 

139 

96 

VALG 




VALG 


PHIN 

VALG 



MULB 

105 

80 

S5475F 

♦ MULB 

177 - 70 

S8292W 

MULB 

139 

97 

VALG 



PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

VALG 



MULB 

105 

81 


VALG 


S8293F 

MULB 

144 

87 

VALG 



S5475W 

♦ MULB 

177 - 71 

PHIN 

VALG 



♦ MULB 

80 

33 

PHIN 

♦ SIC 


S8293W 

MULB 

144 

88 

♦ SIC 




VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 



S5476F 

♦ MULB 

46 - 25 

S8415A 

MULB 

68 

3 

♦ MULB 

80 

34 

PHIN 

♦ SIC 



PHIN 



♦SIC 




VALG 


S8415F 

MULB 

68 

4 

VALG 



S5476W 

♦ MULB 

46 - 26 


PHIN 



MULB 

105 

82 

PHIN 

♦ SIC 


S8415J 

PHIN 

68 

5 

VALG 




VALG 


S8416A 

MULB 

69 

39 

MULB 

105 

83 

S5477W 

MULB 

177 - 58 


PHIN 



VALG 



PHIN 

♦SIC 


S8416F 

MULB 

69 

40 

♦ MULB 

105 

84 

S5480F 

MULB 

160 - 70 


PHIN 



♦SIC 



PHIN 

VALG 


S8416J 

MULB 

69 

41 

VALG 



S5480W 

MULB 

160 - 71 


PHIN 



♦ MULB 

105 

85 

PHIN 

VALG 


S8417A 

MULB 

68 

6 

♦ SIC 



S5483F 

♦ MULB 

162 - 17 


PHIN 



VALG 



PHIN 

♦ SIC 


S8417F 

MULB 

68 

7 

MULB 

80 

35 


VALG 



PHIN 



VALG 



S5483W 

♦ MULB 

162 - 18 

S8417J 

MULB 

68 

8 

MULB 

80 

36 

PHIN 

♦ SIC 



PHIN 



VALG 




VALG 


S8424A 

MULB 

38 

95 

MULB 

92 

46 

S5485F 

♦ MULB 

166 - 28 


PHIN 



SIC 



PHIN 

RTCF 


S8424F 

MULB 

38 

96 


MULB 92 - 47 S5485W 
SIC PHIN 

VALG ♦SIC 

♦ MULB 92 - 48 S5486F 

♦ SIC PHIN 

VALG 

♦ MULB 92 - 49 S5486W 

♦ SIC PHIN 

VALG 

♦ MULB 105 - 86 S5490F 

♦ SIC PHIN 

VALG S5490W 

MULB 92 - 50 PHIN 

VALG S5492F 

MULB 92 - 51 PHIN 

VALG S5492W 

MULB 105 - 87 PHIN 

VALG S5493F 

MULB 105 - 88 PHIN 

VALG ! 

♦ MULB 88 - 23 S5493W 

♦ SIC PHIN 

VALG 

♦ MULB 88 - 24 S8162A 

♦ SIC 

VALG S8162F 

♦ MULB 120 - 16 

♦ SIC S8162J 

VALG 

♦ MULB 120 - 17 S8241F 


d.a: 


♦ SIC PHIN 

VALG S8241W 

MULB 121 10 PHIN 

♦ SIC S8242A 

VALG S8242F 

MULB 121 - 11 PHIN 

♦ SIC S8242W 

VALG PHIN 

MULB 121 - 67 S8243F 
VALG PHIN 

MULB 121 - 68 S8243Q 
VALG PHIN 

MULB 120 - 18 S8250A 
PHIN S8250F 

MULB 120 - 19 PHIN 

PHIN S8250W 

MULB 114 - 17 PHIN 

VALG S8251F 

MULB 114 - 18 
VALG S8251W 

MULB 86 - 45 
VALG S8252F 

MULB 86 - 46 
VALG S8252W 

MULB 114 - 19 
VALG S8260F 

MULB 114-20 
VALG S8262F 

MULB 86 - 47 
VALG 

MULB 86 - 48 S8262W 
VALG I 

MULB 114 - 21 
VALG S8280F 

MULB 114-22 I 

VALG 

MULB 46-19 S8280W 
VALG I 

MULB 46 - 20 
VALG S8281F 

MULB 46-21 I 

VALG 

MULB 46 - 22 S8281W 
VALG I 

♦ MULB 46 - 23 

♦ SIC S8284F 

VALG S8285F 

♦ MULB 46 - 24 S8290F 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


S8280F 

22 PHIN 

19 S8280W 

PHIN 

20 

S8281F 

21 PHIN 


VALG 

♦ MULB 166 
RTCF 
VALG 

♦ MULB 88 

♦ SIC 
VALG 

♦ MULB 88 

♦ SIC 
VALG 
MULB 140 
VALG 
MULB 140 
VALG 
MULB 153 
VALG 
MULB 153 
VALG 

♦ MULB 145 

♦ SIC 
VALG 

♦ MULB 145 

♦ SIC 
VALG 
MULB 127 
PHIN 

MULB 127 
PHIN 

MULB 127 
PHIN 

MULB 113 
VALG 
MULB 113 
VALG 
PHIN 93 
MULB 89 
VALG 
MULB 114 
VALG 
MULB 184 
VALG 
MULB 184 
VALG 
SIC 118 
MULB 118 

S m'u C LB 1,8 
SIC 

MULB 120 
PHIN 

MULB 120 
PHIN 

MULB 120 
PHIN 

MULB 120 
PHIN 

MULB 168 
PHIN 

MULB 173 

SIC 

VALG 

MULB 173 

SIC 

VALG 

MULB 140 

SIC 

VALG 

MULB 140 

SIC 

VALG 

MULB 145 

SIC 

VALG 

MULB 145 

SIC 

VALG 

AMD 153 

AMD 142 

MULB 141 

VALG 

MULB 141 

VALG 


29 S8424J 

S8425A 

25 

S8425F 

26 S8425J 
S8440A 

18 

S8440F 

19 

S8440J 

17 

S8455A 

18 

S8455F 

13 

S8455J 

14 S8470A 
S8470F 

22 

S8470J 

23 

S8471A 

24 

S8471J 

15 

S8480A 

16 

S8480F 

48 

76 S8480J 
85 S8481A 

2 S8481F 

3 S8481J 

20 S8731A 

21 

S8731F 

22 

S8731J 

20 

S8806A 

21 

S8806F 

22 

S8806J 

23 

S8808A 

47 

S8808J 

37 

S8815A 

38 S8815J 
S8816A 

20 

S8816F 
21 S8816J 

S8821J 

15 

S8822A 

16 S8822F 
S8822J 

8 

28 S8824B 

5 

S8825A 

6 


MULB 38 - 97 

PHIN S8848A 

MULB 38 - 98 

PHIN S8848F 

MULB 38 - 99 

PHIN S8848J 

MULB 38 -100 

PHIN S8855A 

MULB 113 - 25 

PHIN S8855F 

MULB 113 - 26 

PHIN S8855J 

MULB 113-27 

PHIN S8870A 

MULB 111 - 8 

PHIN S8870F 

MULB 111 - 9 

PHIN S8870J 

MULB 111 - 10 

PHIN S8875A 

MULB 109 -102 

PHIN S8875F 

MULB 109 -103 

PHIN S8875J 

MULB 109 -104 

PHIN S8880A 

MULB 93 - 74 

PHIN S8880F 

MULB 93 - 75 

PHIN S8880J 

MULB 109 -105 

PHIN S8881A 

MULB 109 -106 

PHIN S8881F 

MULB 109 -107 

PHIN S8881J 

MULB 93 - 76 

PHIN S8885A 

MULB 93 - 77 

PHIN S8885F 

MULB 93 - 78 

PHIN S8885J 

MULB 70 - 80 

PHIN S9308F 

MULB 70 - 81 PHIN 

PHIN S9308Q 

MULB 70 - 82 PHIN 

PHIN S9314F 

MULB 113-63 PHIN 

PHIN 

MULB 113-64 S9314W 
PHIN PHIN 

MULB 113-65 
PHIN S9324F 

MULB 109 - 10 PHIN 

PHIN 

MULB 109-11 
PHIN 

MULB 93 - 49 
PHIN 

MULB 93 - 50 
PHIN 

MULB 109-12 SIC 

PHIN S9401F 

MULB 109 - 13 S9602B 
PHIN 

MULB 109 - 14 S9602F 
PHIN PHIN 

MULB 47 - 85 S9602W 
PHIN PHIN 

MULB 47 - 86 S54100F 
PHIN PHIN 

MULB 47 - 87 S54100Q 
PHIN 

MULB 47 - 88 S54100W 
PHIN 

MULB 47 - 89 S54107F 
PHIN PHIN 

MULB 47 - 90 S54107W 


> Pq&Line 


47-91 


♦ •Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
















3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

K 

TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


HiMShNj 


TYPE No. 

raFRS - 

iJONlUiSl 





BEjHJusi 



MFRS 


S54109F 

■MU5=1 

46 

- 29 

S54192R 

~ MULB 


SCL4077B 




THEF 

105 

- 99 


TRET" 

86 - 


PHIN 

♦SIC 




PHIN 


SCL4078B 

♦SSS 

59 - 73 

SFC400LSEM 

THEF 

105 

-100 

Fivi'Hw 

THEF 

86 - 

57 


VALG 



S54192W 

MULB 

150 - 81 

SCL4081B 

♦SSS 

55 - 65 

SFC400PM 

THEF 

105 

-101 


THEF 

86 - 

58 

S54109W 

♦ MULB 

46 

* 30 

PHIN 

VALG 


SCL4082B 

♦SSS 

55 - 66 

SFC400SE 

THEF 

105 

-102 

SFC453HPM 

THEF 

86 - 

59 

PHIN 

♦SIC 



S54193E 

MULB 

147 - 10 

SCL4085B 

♦SSS 

56 - 52 

SFC400SJM 

THEF 

105 

-103 

SFC453PM 

THEF 

106 - 

52 


VALG 




PHIN 


SCL4086B 

♦SSS 

56 - 53 

SFC400SKM 

THEF 

105 

-104 

SFC454E 

THEF 

86 - 

60 

S54116F 

♦ MULB 

178 

■ 84 

S54193F 

♦ MULB 

152 - 36 

SCL4093BC 

♦SSS 

64 - 60 

SFC401AE 

THEF 

105 

-105 

SFC454EM 

THEF 

86 - 

61 

PHIN 

♦SIC 



PHIN 

RTCF 


SCL4093BD 

♦SSS 

64 - 61 

SFC401E 

THEF 

105 

-106 

SFC454ET 

THEF 

86 - 

62 


VALG 



♦ SIC 

VALG 


SCL4093BE 

♦SSS 

64 - 62 

SFC401EM 

THEF 

105 

-107 

SFC454HE 

THEF 

86 - 

63 

S54116W 

♦ MULB 

178 

- 85 

S54193R 

MULB 

147 - 11 

SCL4093BF 

♦SSS 

64 - 63 

SFC401ET 

THEF 

105 

-108 

SFC454HEM 

THEF 

86 - 

64 

PHIN 

♦ SIC 




PHIN 


SCL4093BH 

♦SSS 

64 - 64 

SFC401HE 

THEF 

105 

-109 

SFC454HPM 

THEF 

86 - 

65 


VALG 



S54193W 

♦ MULB 

152 - 37 

SCL4099B 

♦SSS 

176 - 8 

SFC401HEM 

THEF 

105 

-110 

SFC454LE 

THEF 

83 - 

32 

S54121F 

♦ MULB 

127 

- 5 

PHIN 

RTCF 


SCL4160B 

♦SSS 

136 - 27 

SFC401HJM 

THEF 

106 

- 1 

SFC454LEM 

THEF 

83 - 

33 

PHIN 

♦ SIC 



♦ SIC 

VALG 


SCL4161B 

♦SSS 

133 - 52 

SFC401HKM 

THEF 

106 

- 2 

SFC454PM 

THEF 

86 - 

66 


VALG 



S54221F 

♦ MULB 

127 - 13 

SCL4162B 

♦SSS 

136 - 28 

SFC401HPM 

THEF 

106 

- 3 


THEF 

114 - 

23 

S54121Q 

MULB 

127 

- 6 

PHIN 

♦ SIC 


SCL4163B 

♦SSS 

133 - 53 

SFC401JM 

THEF 

106 

- 4 

SFC460EM 

THEF 

114 - 

24 

S54121W 

♦ MULB 

127 

- 7 


VALG 


SCL4174B 

♦SSS 

36 - 13 

SFC401KM 

THEF 

106 

- 5 


THEF 

114 - 

25 

PHIN 

♦ SIC 



S54221W 

♦ MULB 

127 - 14 

SCL4192B 

♦SSS 

130 - 50 

SFC401LSE 

THEF 

106 

- 6 

SFC460PM 

THEF 

114 - 

26 


VALG 



PHIN 

♦SIC 


SCL4193B 

♦SSS 

133 - 82 

SFC401LSEM 

THEF 

106 

- 7 

SFC472E 

THEF 

49 - 

68 

S54122F 

MULB 

127 

- 8 


VALG 


SCL4402B 

♦SSS 

60 - 1 

SFC401PM 

THEF 

106 

- 8 

SFC472EM 

THEF 

49 - 

69 

PHIN 

♦ SIC 



S54279F 

♦ MULB 

177 ■ 32 

SCL4404B 

♦SSS 

132 - 95 

SFC402E 

THEF 

92 

- 52 

SFC472ET 

THEF 

49 - 

70 


VALG 



PHIN 

♦ SIC 


SCL4412B 

♦SSS 

63 - 30 

SFC402EM 

THEF 

92 

- 53 

SFC472HE 

THEF 

37 - 

30 

S54122Q 

MULB 

127 

- 9 


VALG 


SGL4428B 

♦SSS 

116 - 38 

SFC402ET 

THEF 

92 

- 54 

SFC472HPM 

THEF 

37 - 

31 

S54122W 

MULB 

127 

■ 10 

S54279W 

♦ MULB 

177 - 33 

SCL4445B 

♦SSS 

156 - 77 

SFC402EV 

THEF 

92 

- 55 


THEF 

42 - 

19 

PHIN 

♦ SIC 



PHIN 

♦SIC 


SCL4449UB 

♦SSS 

66 - 47 

SFC402P 

THEF 

92 

- 56 

SFC472LEM 

THEF 

42 - 

20 


VALG 




VALG 


SCL4508B 

♦SSS 

175 - 25 

SFC402PM 

THEF 

92 

- 57 

SFC472PM 

THEF 

37 - 

32 

S54123E 

MULB 

126 

- 47 

SA556-1F 

SIC 

128 - 41 

SCL4510B 

♦SSS 

130 - 13 

SFC403E 

THEF 

106 

- 9 


THEF 

49 - 

71 


PHIN 



SA556-1N 

SIC 

128 - 42 

SCL4514B 

♦SSS 

116 - 87 

SFC403EM 

THEF 

106 

- 10 

SFC473EM 

THEF 

46 - 

31 

S54123F 

♦ MULB 

127 

- 11 

SA556N 

RTCF 

128 - 73 

SCL4515B 

♦SSS 

116 - 88 

SFC403ET 

THEF 

106 

- 11 

SFC473ET 

THEF 

46 - 

32 

PHIN 

RTCF 



SIC 

♦VALG 


SCL4516B 

♦SSS 

132 - 94 

SFC403EV 

THEF 

106 

- 12 

SFC473LE 

THEF 

42 - 

21 

♦SIC 

VALG 



SA558F 

RTCF 

123 - 44 

■III M 

♦SSS 

129 -104 

SFC403LE 

THEF 

94 

- 28 

SFC473LEM 

THEF 

42 - 

22 

S54123W 

♦ MULB 

127 

- 12 

SIC 

VALG 


SCL4520B 

♦SSS 

132 - 78 

SFC403LEM 

THEF 

94 

- 29 

SFC473PM 

THEF 

37 - 

33 

PHIN 

RTCF 



SA558N 

RTCF 

123 - 45 

SCL4522B 

♦SSS 

129 -105 

SFC408E 

THEF 

80 

- 37 


THEF 

52 - 

63 

♦ SIC 

VALG 



SIC 

VALG 


SCL4526B 

♦SSS 

132 - 79 

SFC408EM 

THEF 

80 

- 38 

SFC474EM 

THEF 

52 - 

64 

S54145E 

MULB 

120 

* 24 


♦SIC 

157 - 12 

SCL4527B 

♦SSS 

156 - 40 

SFC408ET 

THEF 

80 

- 39 

SFC474ET 

THEF 

52 - 

65 


PHIN 



SA1534 

♦ SIC 

157 - 13 

SCL4528B 

♦SSS 

122 - 9 

SFC408EV 

THEF 

80 

- 40 

SFC474EV 

THEF 

52 - 

66 

S54145F 

MULB 

120 

- 25 

SAA1059(A) 

♦ PHIN 

156 ■ 7 

SCL4531B 

♦SSS 

172 - 27 

SFC408P 

THEF 

80 

- 41 

SFC474HE 

THEF 

52 - 

67 

PHIN 

SIC 



SAA5040 

PHIN 

183 - 78 

SCL4555B 

♦SSS 

116 - 89 

SFC408PM 

THEF 

80 

- 42 

SFC474HEM 

THEF 

52 - 

68 

S54145R 

MULB 

120 

- 26 

SAA5040A 

PHIN 

183 - 79 


♦SSS 

116 - 90 

SFC409E 

THEF 

80 

- 43 

SFC474HPM 

THEF 

52 - 

69 


PHIN 



SAA5040B 

PHIN 

183 - 80 

SCL4581B 

♦SSS 

168 - 8 

SFC409EM 

THEF 

80 

- 44 


THEF 

50 - 

77 

S54145W 

MULB 

120 

- 27 


PHIN 

183 - 81 

SCL4582B 

♦SSS 

170 - 18 

SFC409ET 

THEF 

80 

- 45 

SFC474LEM 

THEF 

50 - 

78 

PHIN 

SIC 



SAA5042 

PHIN 

183 - 82 

SCL4584BC 

♦SSS 

66 - 55 

SFC409EV 

THEF 

80 

- 46 

SFC474PM 

THEF 

52 - 

70 

S54160F 

♦ MULB 

141 

- 61 

SAA5043 

PHIN 

183 ■ 83 

SCL4584BD 

♦SSS 

66 - 56 

SFC409P 

THEF 

80 

- 47 

SFC475E 

THEF 

177 - 

72 

PHIN 

RTCF 



SABI 018A 

♦ RTCF 

157 - 2 

SCL4584BE 

♦SSS 

66 - 57 

SFC409PM 

THEF 

80 

- 48 

SFC475EM 

THEF 

177 - 

73 

♦SIC 

VALG 



SAB1018P 

♦ RTCF 

157 - 3 

SCL4584BF 

♦SSS 

66 - 58 

SFC410E 

THEF 

106 

- 13 

SFC475ET 

THEF 

177 - 

74 

S54160W 

♦ MULB 

141 

- 62 


♦VALG 

157 - 93 

SCL4584BH 

♦SSS 

66 - 59 

SFC410EM 

THEF 

106 

- 14 

SFC475JM 

THEF 

177 - 

75 

PHIN 

RTCF 




♦VALG 

157 - 91 

SCL4585B 

♦SSS 

165 - 54 

SFC410ET 

THEF 

106 

- 15 

SFC475KM 

THEF 

177 - 

76 

♦SIC 

VALG 




♦ VALG 

157 - 75 

SDA2101 

♦SIEG 

157 - 40 

SFC410HE 

THEF 

106 

- 16 

SFC476E 

THEF 

46 - 

33 

S54161E 

MULB 

139 

- 14 

SAB1078AD 

♦ PHIN 

157 - 6 

SDA4041 

♦SIEG 

157 - 92 

SFC410HEM 

THEF 

106 

- 17 

SFC476EM 

THEF 

46 - 

34 


PHIN 



SAB1078AP 

♦ PHIN 

157 - 7 

SE553BA 

MULB 

124 - 89 

SFC410HP 

THEF 

106 

- 18 


THEF 

46 - 

35 

S54161F 

♦ MULB 

147 

- 4 

SAB1078D 

♦ PHIN 

157 - 4 


PHIN 


SFC410HPM 

THEF 

106 

- 19 

SFC483ALSE 

THEF 

162 - 

24 

PHIN 

RTCF 



SAB1078P 

♦ PHIN 

157 - 5 

SE553F 

MULB 

124 - 90 

SFC410LE 

THEF 

97 

- 53 

SFC483ALSEM 

THEF 

162 - 

25 

♦SIC 

VALG 



SABI 164(A) 

♦ PHIN 

156 - 9 


PHIN 


SFC410LEM 

THEF 

97 

- 54 

■1 

THEF 

162 - 

26 

S54161R 

MULB 

139 

- 15 

SABI 256(A) 

♦ PHIN 

156 - 10 

SE554BA 

MULB 

124 - 93 

SFC410LPM 

THEF 

97 

- 55 

SFC483EM 

THEF 

162 - 

27 


PHIN 



SABI 801D 

♦ PHIN 

39 - 17 


PHIN 


SFC410PM 

THEF 

106 

- 20 


THEF 

162 - 

28 

S54161W 

♦ MULB 

147 

- 5 


♦ RTCF 


SE554F 

MULB 

124 - 94 

SFC411HE 

THEF 

80 

- 49 

SFC483JM 

THEF 

162 - 

29 

PHIN 

RTCF 



SAB8282C 

♦SIEG 

177 - 13 


PHIN 


SFC411HEM 

THEF 

80 

- 50 

SFC483KM 

THEF 

162 - 

30 

♦ SIC 

VALG 



SAB8282P 

♦SIEG 

177 - 14 

SE555CF 

♦SIC 

128 - 66 

SFC411HP 

THEF 

80 

- 51 

SFC485E 

THEF 

166 - 

30 

S54162E 

MULB 

147 

- 6 

SAB8283C 

♦SIEG 

177 - 15 


VALG 


SFC411HPM 

THEF 

80 

- 52 

SFC485EM 

THEF 

166 - 

31 


PHIN 



SAB8283P 

♦SIEG 

177 • 16 

SE555CFE 

RTCF 

128 - 67 

SFC420E 

THEF 

106 

- 21 


THEF 

166 - 

32 

S54162F 

MULB 

141 

- 63 

SAF1034E 

♦ PHIN 

157 - 76 

♦SIC 

VALG 


SFC420EM 

THEF 

106 

- 22 

SFC485JM 

THEF 

166 - 

33 

PHIN 

VALG 




RTCF 


SE555CH 

♦SIC 

128 - 68 

SFC420ET 

THEF 

106 

- 23 

SFC485KM 

THEF 

166 - 

34 

S54162R 

MULB 

147 

- 7 

SAF1534E 

♦ PHIN 

157 - 77 


VALG 


SFC420HE 

THEF 

106 

- 24 


THEF 

112 - 

64 


PHIN 




RTCF 


SE555CN 

RTCF 

128 - 69 

SFC420HEM 

THEF 

106 

- 25 

SFC486EM 

THEF 

112 - 

65 

S54162W 

MULB 

141 

- 64 

SAJ110 

♦ PHIN 

158 • 21 

♦SIC 

VALG 


SFC420HPM 

THEF 

106 

- 26 

SFC486ET 

THEF 

112 - 

66 

PHIN 

VALG 




♦ VALG 


SE555F 

♦SIC 

128 - 56 

SFC420LE 

THEF 

97 

- 56 

SFC486PM 

THEF 

112 - 

67 

S54163E 

MULB 

151 

- 34 

SAJI 41 

♦SIEG 

156 - 73 


VALG 


SFC420LEM 

THEF 

97 

- 57 

SFC490E 

THEF 

140 - 

49 


PHIN 



SAJ250A 

PHIN 

154 - 5 

SE555FE 

RTCF 

128 - 57 

SFC420PM 

THEF 

106 

- 27 

SFC490EM 

THEF 

140 - 

50 

S54163F 

♦ MULB 

147 

- 8 

SAJ250B 

PHIN 

154 - 6 

♦SIC 

VALG 


SFC421HE 

THEF 

80 

- 53 


THEF 

140 - 

51 

PHIN 

RTCF 



SAK140 

♦ MULB 

183 - 36 

SE555H 

♦SIC 

128 - 58 

SFC421HEM 

THEF 

80 

- 54 

SFC490PM 

THEF 

140 - 

52 

♦ SIC 

VALG 




PHIN 



VALG 


SFC426E 

THEF 

106 

- 28 

111 11 

THEF 

150 - 

16 

S54163R 

MULB 

151 

- 35 

SBP9708CJ 

Til 

163 - 74 

SE555JG 

♦Til 

128 - 49 

SFC426EM 

THEF 

106 

- 29 

SFC492EM 

THEF 

150 - 

17 


PHIN 



SBP9708CN 

Til 

163 - 75 

SE555L 

♦Til 

128 - 50 

SFC426ET 

THEF 

106 

- 30 


THEF 

150 - 

18 

S54163W 

♦ MULB 

147 

- 9 

SBP9708EJ 

Til 

163 - 76 

SE555N 

RTCF 

128 - 59 

SFC430E 

THEF 

106 

- 31 

SFC492PM 

THEF 

150 - 

19 

PHIN 

RTCF 



SBP9708MJ 

Til 

163 - 77 

♦SIC 

VALG 


SFC430EM 

THEF 

106 

- 32 

SFC493E 

THEF 

150 - 

20 

♦ SIC 

VALG 



SCL4000B 

♦ SSS 

61 - 78 

SE555P 

♦Til 

128 - 51 

SFC430ET 

THEF 

106 

- 33 

SFC493EM 

THEF 

150 - 

21 

S54174F 

♦ SIC 

54 

- 27 

SCL4001B 

♦ SSS 

59 • 69 

SE555T 

AMD 

128 - 70 

SFC430HE 

THEF 

106 

- 34 

SFC493ET 

THEF 

150 - 

22 

S54174W 

♦SIC 

54 

■ 28 

SCL4001UB 

♦SSS 

59 - 70 

MULB 

PHIN 


SFC430HEM 

THEF 

106 

- 35 

SFC493LE 

THEF 

149 - 

93 

S54175F 

♦SIC 

54 

- 29 

SCL4002B 

♦SSS 

59 - 71 

SE555V 

MULB 

128 - 71 

SFC430HPM 

THEF 

106 

- 36 

SFC493LEM 

THEF 

149 - 

94 

S54175W 

♦SIC 

54 

- 30 

SCL4008B 

♦SSS 

159 - 50 


PHIN 


SFC430LE 

THEF 

106 

- 37 

SFC493PM 

THEF 

150 - 

23 

S54180F 

♦ MULB 

173 

- 50 

SCL4011B 

♦SSS 

63 - 25 

SE556-1CF 

♦SIC 

128 - 43 

SFC430LEM 

THEF 

97 

- 58 


THEF 

70 - 

36 

PHIN 

RTCF 



SCL4011UB 

♦SSS 

63 ■ 26 

SE556-1CN 

♦SIC 

128 - 44 

SFC430PM 

THEF 

106 

- 38 


THEF 

70 - 

37 

♦ SIC 

VALG 



SCL4012B 

♦ SSS 

63 - 27 

SE556-1F 

♦SIC 

128 - 45 

SFC437E 

THEF 

106 

- 39 


THEF 

70 - 

89 

S54180W 

♦ MULB 

173 

- 51 

SCL4013B 

♦SSS 

37 - 24 

SE556-1N 

♦SIC 

128 - 46 

SFC437EM 

THEF 

106 

- 40 


THEF 

70 - 

38 

PHIN 

RTCF 



SCL4017B 

♦ SSS 

137 - 79 

SE556A 

MULB 

128 - 11 

SFC437ET 

THEF 

106 

- 41 

SFC945E 

THEF 

38 - 

79 

♦ SIC 

VALG 



SCL4018B 

♦ SSS 

136 - 75 


PHIN 


SFC438E 

THEF 

106 

- 42 


THEF 

70 - 

39 

S54181F 

♦ MULB 

169 

- 41 

SCL4019BC 

♦SSS 

56 - 48 

SE556CA 

MULB 

128 - 12 

SFC438EM 

THEF 

106 

- 43 


THEF 

38 - 

80 

PHIN 

RTCF 



SCL4019BD 

♦ SSS 

56 - 49 


PHIN 


SFC438ET 

THEF 

106 

- 44 


THEF 

122 - 

96 

♦SIC 

VALG 



SCL4019BE 

♦SSS 

56 - 84 

SE556CN 

RTCF 

128 - 74 

SFC440E 

THEF 

106 

- 45 


THEF 

70 - 

40 

S54181N 

MULB 

169 

- 42 

SCL4019BF 

♦ SSS 

56 - 50 

♦SIC 

♦VALG 


SFC440EM 

THEF 

106 

- 46 

SFC4107E 

THEF 

46 - 

36 

PHIN 

♦SIC 



SCL4019BH 

♦SSS 

56 - 51 

SE556F 

RTCF 

128 - 54 

SFC440ET 

THEF 

106 

- 47 

SFC4107EM 

THEF 

46 - 

37 

S54181Q 

MULB 

169 

- 43 

SCL4020B 

♦ SSS 

133 - 48 

♦SIC 

♦VALG 


SFC440HE 

THEF 

106 

- 48 

SFC4107ET 

THEF 

46 - 

38 


PHIN 



SCL4022B 

♦ SSS 

137 - 39 

SE556J 

♦Til 

128 - 33 

SFC440HEM 

THEF 

106 

- 49 


THEF 

127 - 

73 

S54182F 

MULB 

170 

- 85 

SCL4023B 

♦ SSS 

63 - 28 

SE556N 

RTCF 

128 - 55 

SFC440HPM 

THEF 

106 

- 50 

SFC4121EM 

THEF 

127 - 

74 

PHIN 

VALG 



SCL4024B 

♦ SSS 

133 ■ 49 

♦SIC 

VALG 


SFC440PM 

THEF 

106 

- 51 


THEF 

127 - 

75 

S54182W 

MULB 

170 

- 86 

SCL4025B 

♦SSS 

59 - 72 

SE558F 

RTCF 

123 - 46 

SFC442E 

THEF 

120 

- 28 

SFC4121PM 

THEF 

127 - 

76 

PHIN 

VALG 



SCL4027B 

♦SSS 

35 - 40 

SIC 

VALG 


SFC442EM 

THEF 

120 

- 29 

SFC4122E 

THEF 

124 - 

51 

S5419QF 

♦ MULB 

141 

- 7 

SCL4028B 

♦SSS 

117 - 37 

SE558N 

RTCF 

123 - 47 

SFC442ET 

THEF 

120 

- 30 

SFC4122EM 

THEF 

124 - 

52 

PHIN 

♦SIC 



SCL4029B 

♦SSS 

138 - 26 

SIC 

VALG 


SFC450E 

THEF 

112 

- 57 

SFC4122ET 

THEF 

124 - 

53 


VALG 



SCL4030B 

♦SSS 

65 - 19 


THEF 

105 - 89 

SFC450EM 

THEF 

86 

- 49 

SFC4122PM 

THEF 

124 - 

54 

S54190W 

♦ MULB 

141 

- 8 

SCL4040B 

♦SSS 

133 - 50 


THEF 

105 - 90 

SFC450ET 

THEF 

112 

- 58 


THEF 

124 - 

64 

PHIN 

♦SIC 



SCL4042B 

♦SSS 

175 - 14 


THEF 

105 - 91 

SFC450HE 

THEF 

112 

- 59 

SFC4123EM 

THEF 

124 - 

65 


VALG 



SCL4043B 

♦SSS 

175 - 49 

SFC400HE 

THEF 

105 - 92 

SFC450HPM 

THEF 

112 

- 60 

SFC4123ET 

THEF 

124 - 

66 

S54191F 

♦ MULB 

143 

-100 

SCL4044B 

♦SSS 

175 - 50 


THEF 

105 - 93 

SFC450PM 

THEF 

112 

- 61 

SFC4141E 

THEF 

120 - 

31 

PHIN 

♦SIC 



SCL4047B 

♦SSS 

154 - 68 


THEF 

105 - 94 

SFC451E 

THEF 

112 

- 62 

SFC4154E 

THEF 

120 - 

80 


VALG 



SCL4060B 

♦SSS 

133 - 51 


THEF 

105 - 95 

SFC451EM 

THEF 

86 

- 50 


THEF 

120 - 

81 

S54191W 

♦ MULB 

143 

-101 

SCL4068B 

♦SSS 

63 - 29 


THEF 

105 - 96 

SFC451ET 

THEF 

86 

- 51 


THEF 

120 - 

82 

PHIN 

♦SIC 



SCL4069UB 

♦SSS 

66 - 46 


THEF 

105 - 97 

SFC451HE 

THEF 

86 

- 52 

SFC4155E 

THEF 

118 - 

80 


VALG 



SCL4070B 

♦SSS 

65 - 20 


THEF 

105 • 98 

SFC451HEM 

THEF 

86 

- 53 

SFC4155EM 

THEF 

118 - 

81 

S54192E 

MULB 

151 

- 36 

SCL4071B 

♦SSS 

57 - 90 


THEF 

97 - 48 

SFC451HPM 

THEF 

86 

- 54 

SFC4155ET 

THEF 

118 - 

82 


PHIN 



SCL4072B 

♦ SSS 

57 - 91 


THEF 

97 - 49 

SFC451LE 

THEF 

83 

- 30 

SFC4156E 

THEF 

118 - 

83 

S54192F 

MULB 

150 

- 80 

SCL4073B 

♦SSS 

55 - 64 


THEF 

97 - 50 

SFC451 LEM 

THEF 

83 

- 31 

SFC4156EM 

THEF 

118 - 

84 

PHIN 

VALG 



SCL4075B 

♦SSS 

57 - 92 


THEF 

97 - 51 

SFC451PM 

THEF 

112 

- 63 


THEF 

118 - 

85 





SCL4076B 

♦ SSS 

37 - 23 


THEF 

97 - 52 

SFC453E 

THEF 

86 

- 55 

SFC4180E 

THEF 

172 - 

77 


27 D.A.T.A. 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

k si M J RHH A1 d slH 

m 

ki'i 1 BiV M 

MFRS 



■m*i 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

SFC4186EM " 

THEF - 

172 - 

78 

SN54ALS32J#mil 

88 


27 

SN54H01W 

♦Til 

mm 

81 

1 III 113 I'l 1 M 

■]*[•! J.l 

90 

39 

SN54LS109AW 

♦Til 

42 

32 

SFC4180ET 

THEF 

172 - 

79 

Til 




SN54H10J 

♦Til 

106 

82 


Til 



SN54LS112AJ 

♦ MOTA 

42 

33 

SFC4180JM 

THEF 

172 - 

80 

SN54ALS33J#mil 

92 


64 

SN54H10W 

♦Til 

106 

83 

SN54LS02W 

Til 

90 

40 


♦ Til 



SFC4180KM 

THEF 

172 - 

81 

Til 




SN54H11J 

♦Til 

80 

70 

SN54LS03J 

♦ MOTA 

97 

71 

SN54LS112AW 

♦ Til 

42 

34 

SFC4180PM 

THEF 

172 - 

82 

SN54ALS37J Til 

106 


71 

SN54H11W 

♦Til 

80 

71 


♦Til 



SN54LS113AJ 

♦ MOTA 

42 

35 

SFC4181E 

THEF 

169 - 

44 

SN54ALS38J Til 

106 


72 

SN54H15J 

Til 

80 

72 

SN54LS03W 

♦ Til 

97 

72 


♦ Til 



SFC4181EM 

THEF 

169 - 

45 

SN54ALS74J ♦Til 

53 


1 

SN54H15W 

Til 

80 

73 

SN54LS08J 

♦ MOTA 

77 

30 

SN54LS113AW 

♦ Til 

42 

36 

SFC4181ET 

THEF 

169 - 

46 

SN54ALS74J#mil 

54 


66 

SN54H20J 

♦Til 

106 

84 


♦Til 



SN54LS114AJ 

♦ MOTA 

42 

37 

SFC4181JM 

THEF 

169 - 

47 

♦ MOTA 




SN54H20W 

♦ Til 

106 

85 

SN54LS08W 

♦Til 

77 

31 


♦Til 



SFC4181KM 

THEF 

169 - 

48 

SN54ALS74N ♦MOTA 

54 


31 

SN54H21J 

♦Til 

80 

74 

SN54LS09J 

♦ MOTA 

77 

32 

SN54LS114AW 

♦ Til 

42 

38 

SFC4182E 

THEF 

170 - 

87 

SN54ALS74W ♦Til 

53 


2 

SN54H21W 

♦ Til 

80 

75 


♦ Til 



SN54LS122J 

♦ MOTA 

126 

51 

SFC4182EM 

THEF 

170 - 

88 

SN54ALS109J#mil 

49 


31 

SN54H22J 

♦Til 

106 

86 

SN54LS09W 

♦ Til 

77 

33 


♦Til 



SFC4182ET 

THEF 

170 - 

89 

♦ MOTA Til 




SN54H22W 

Til 

106 

87 

SN54LS10J 

♦ MOTA 

97 

73 

SN54LS122W 

♦Til 

126 

52 

SFC4192E 

THEF 

142 - 

42 

SN54ALS112J#mil 

34 


7 

SN54H30J 

♦ Til 

106 

88 


♦Til 



SN54LS123J 

♦ MOTA 

126 

53 

SFC4192EM 

THEF 

142 - 

43 

♦ Til 




SN54H30W 

♦Til 

106 

89 

SN54LS10W 

♦Til 

97 

74 


♦ Til 



SFC4192ET 

THEF 

142 - 

44 

SN54ALS113J#mil 

34 


8 

SN54H40J 

♦Til 

106 

90 

SN54LS11J 

♦ MOTA 

77 

34 

SN54LS123W 

♦ Til 

126 

54 

SFC4193E 

THEF 

148 - 

21 

♦ Til 




SN54H40W 

♦ Til 

106 

91 


♦Til 



SN54LS124J 

♦ Til 

155 

50 

SFC4193EM 

THEF 

148 - 

22 

SN54ALS114J#mil 

34 


9 

SN54H50J 

♦ Til 

86 

67 

SN54LS11W 

♦Til 

77 

35 

SN54LS124W 

♦Til 

155 

51 

SFC4193ET 

THEF 

148 - 

23 

♦ Til 




SN54H50W 

♦ Til 

86 

68 

SN54LS12J 

♦ MOTA 

97 

75 

SN54LS133J 

♦ MOTA 

98 

10 

SFC4283LSE 

THEF 

161 - 

56 

SN54ALS133J#mil 

106 


73 

SN54H51J 

♦Til 

86 

69 


♦Til 



SN54LS136J 

♦ MOTA 

111 

57 

SFC4283LSEM 

THEF 

161 - 

57 

Til 




SN54H51W 

Til 

86 

70 

SN54LS12W 

♦ Tl! 

97 

76 


Til 



SFF5002K 

THEF 

157 - 

97 

SN54ALS160J ♦MOTA 

144 


46 

SN54H52J 

♦ Til 

82 

51 

SN54LS15J 

♦ MOTA 

77 

36 

SN54LS136W 

Til 

111 

58 

SFF5002KT 

THEF 

157 - 

98 

SN54ALS160N ♦MOTA 

144 


47 

SN54H52W 

♦Til 

82 

52 


♦ Til 



SN54LS138J 

AMD 

121 

87 

SFF5100E 

THEF 

184 - 

31 

SN54ALS161J ♦MOTA 

144 


48 

SN54H53J 

♦Til 

86 

71 

SN54LS15W 

♦Til 

77 

37 


Til 



SFF5100K 

THEF 

184 - 

32 

SN54ALS161N ♦MOTA 

144 


49 

SN54H53W 

♦ Til 

86 

72 

SN54LS18J#mil Til 

108 

99 

SN54LS138W 

AMD 

121 

88 

SFF5201 

THEF 

182 - 

45 

SN54ALS162J ♦MOTA 

144 


50 

SN54H54J 

♦Til 

86 

73 

SN54LSl8W#mil Til 

108 

100 


Til 



SFF24000AEV 

THEF 

60 - 

18 

SN54ALS162N ♦MOTA 

144 


51 

SN54H54W 

Til 

86 

74 

SN54LSl9J#mil Til 

115 

74 

SN54LS139J 

AMD 

121 

45 

SFF24000AKM 

THEF 

60 - 

19 

SN54ALS163J ♦MOTA 

144 


52 

SN54H55J 

♦ Til 

86 

75 

SN54LSl9W#mil Til 

115 

75 


Til 



SFF24001AEV 

THEF 

60 - 

20 

SN54ALS163N ♦MOTA 

144 


53 

SN54H55W 

♦Til 

86 

76 

SN54LS20J 

♦ MOTA 

97 

77 

SN54LS139W 

AMD 

121 

46 

SFF24001AKM 

THEF 

60 - 

21 

SN54ALS190J ♦MOTA 

144 


34 

SN54H60J 

♦Til 

114 

27 


Til 




Til 



SFF24002AEV 

THEF 

60 - 

22 

SN54ALS190N ♦MOTA 

144 


35 

SN54H60W 

♦Til 

114 

28 

SN54LS20W 

Til 

97 

78 

SN54LS160AJ 

♦ MOTA 

142 

45 

SFF24002AKM 

THEF 

60 - 

23 

SN54ALS191J ♦MOTA 

144 


36 

SN54H61J 

♦Til 

114 

29 

SN54LS21J 

♦ MOTA 

77 

38 


Til 



SFF24008AEV 

THEF 

159 - 

96 

SN54ALS191N ♦MOTA 

144 


37 

SN54H61W 

♦Til 

114 

30 


♦Til 



SN54LS160AW 

Til 

142 

46 

SFF24008AKM 

THEF 

159 - 

97 

SN54ALS192J ♦MOTA 

144 


38 

SN54H62J 

♦ Til 

114 

31 

SN54LS21W 

♦Til 

77 

39 

SN54LS160J 

AMD 

141 

65 

SFF24011 AEV 

THEF 

63 ■ 

46 

SN54ALS192N ♦MOTA 

144 


39 

SN54H62W 

♦Til 

114 

32 

SN54LS22J 

♦ MOTA 

97 

79 

SN54LS160W 

AMD 

141 

66 

SFF24011AKM 

THEF 

63 - 

47 

SN54ALS193J ♦MOTA 

147 


12 

SN54H71J 

♦Til 

46 

39 


♦ Til 



SN54LS161AJ 

♦ MOTA 

148 

24 

SFF24H2AEV 

THEF 

63 ■ 

48 

SN54ALS193N ♦MOTA 

147 


13 

SN54H71W 

♦ Til 

46 

40 

SN54LS22W 

♦ Til 

97 

80 


Til 



SFF24012AKM 

THEF 

63 - 

49 

SN54ALS273J # mil 

39 


92 

SN54H72J 

♦Til 

46 

41 

SN54LS24J#mil Til 

108 

101 

SN54LS161AW 

Til 

148 

25 

SFF24013AEV 

THEF 

37 - 

26 

♦ MOTA 




SN54H72W 

♦Til 

46 

42 

SN54LS24W#mil Til 

108 

102 

SN54LS161J 

AMD 

147 

14 

SFF24013AKM 

THEF 

37 - 

27 

SN54ALS377J#mil 

54 


67 

SN54H73J 

♦Til 

46 

43 

SN54LS26J 

♦ MOTA 

97 

81 

SN54LS161W 

AMD 

147 

15 

SFF24017AEV 

THEF 

135 - 

90 

♦ MOTA 




SN54H73W 

Til 

46 

44 


Til 



SN54LS162AJ 

♦ MOTA 

142 

47 

SFF24017AKM 

THEF 

135 - 

91 

SN54ALS573J#mil 

179 


92 

SN54H74J 

♦Til 

53 

3 

SN54LS26W 

Til 

98 

1 


Til 



SFF24018AEV 

THEF 

138 - 

51 

♦ Til 




SN54H74W 

Til 

53 

4 

SN54LS27J 

♦ MOTA 

90 

41 

SN 54 LSI 62 AW 

Til 

142 

48 

SFF24018AKM 

THEF 

138 - 

52 

SN54ALS574J#mil 

34 


23 

SN54H76J 

♦Til 

46 

45 


♦Til 



SN54LS162J 

AMD 

141 

67 

SFF24023AEV 

THEF 

63 - 

50 

♦ Til 




SN54H76W 

Til 

46 

46 

SN54LS27W 

♦ Til 

90 

42 

SN54LS162W 

AMD 

141 

68 

SFF24023AKM 

THEF 

63 ■ 

51 

SN54ALS576J#mil 

34 


24 

SN54H78J 

♦Til 

46 

47 

SN54LS28J 

Til 

90 

43 

SN54LS163AJ 

♦ MOTA 

148 

26 

SFF24024AEV 

THEF 

139 ■ 

55 

♦ Til 




SN54H78W 

Tli 

46 

48 

SN54LS28W 

Til 

90 

44 


Til 



SFF24024AKM 

THEF 

133 - 

11 

SN54ALS580J#mil 

180 


18 

SN54H87J 

♦Til 

182 

82 

SN54LS30J 

♦ MOTA 

98 

2 

SN54LS163AW 

Til 

148 

27 

SFF24025AEV 

THEF 

60 - 

24 

Til 




SN54H87W 

Til 

182 

83 


♦Til 



SN54LS163J 

AMD 

147 

16 

SFF24025AKM 

THEF 

60 ■ 

25 

S N 54 A L.S696J # mi 1 

152 


8 

SN54H101J 

♦Til 

46 

49 

SN54LS30W 

♦ Til 

98 

3 

SN54LS163W 

AMD 

147 

17 

SFF24027AEV 

THEF 

35 - 

41 

♦ MOTA 




SN54H101W 

Til 

46 

50 

SN54LS32J 

♦ MOTA 

87 

70 

SN54LS168J 

♦ MOTA 

141 

69 

SFF24027AKM 

THEF 

35 - 

42 

SN54ALS697J#mi! 

149 


87 

SN54H102J 

♦Til 

46 

51 


♦ Til 



SN54LS169J 

♦ MOTA 

147 

18 

SFF24029AEV 

THEF 

135 - 

36 

♦ MOTA 




SN54H102W 

Til 

46 

52 

SN54LS32W 

♦ Til 

87 

71 

SN54LS173AJ 

Til 

50 

17 

SFF24029AKM 

THEF 

135 - 

37 

SN54ALS698J#mil 

152 


9 

SN54H103J 

♦Til 

46 

53 

SN54LS33J 

♦ MOTA 

90 

45 

SN54LS173AW 

Til 

50 

18 

SFF24030AEV 

THEF 

65 - 

31 

♦ MOTA 




SN54HI03W 

Til 

46 

54 


Til 



SN54LS181J 

AMD 

169 

58 

SFF24030AKM 

THEF 

65 - 

32 

SN54ALS699J#mil 

149 


88 

SN54H106J 

♦ Til 

46 

55 

SN54LS33W 

Til 

90 

46 

♦ MOTA 

♦Til 



SN54ALS00J# 

♦ MOTA 

106 - 

53 

♦ MOTA 




SN54H106W 

Til 

46 

56 

SN54LS37J 

Til 

98 

4 

SN54LS181W 

AMD 

169 

59 

SN54ALS00J#mil 

106 - 

54 

SN54ALS873JT #mil 

178 


42 

SN54H108J 

♦ Til 

46 

57 

SN54LS37W 

Til 

98 

5 


♦Til 




Til 



Til 




SN54H108W 

Til 

46 

58 

SN54LS38J 

Til 

98 

6 

SN54LS182J 

♦ MOTA 

170 

78 

SN54ALS00N 

♦ MOTA 

106 - 

55 

SN54ALS874JT #mil 

34 


25 

SN54H183J 

♦Til 

160 

43 

SN54LS38W 

Til 

98 

7 

SN54LS183J 

Til 

160 

87 

i SN54ALS01J # mil 

106 - 

56 

Til 




SN54H183W 

Til 

160 

44 

SN54LS40J 

♦ Til 

98 

8 

SN54LS183W 

Til 

160 

88 


Til 



SN54ALS876JT#mil 

34 


26 

SN54L00J 

Til 

97 

59 

SN54LS40W 

♦ Til 

98 

9 

SN54LS190J 

AMD 

141 

70 

SN54ALS02J# 

♦ MOTA 

92 - 

58 

Til 




SN54L00W 

Til 

97 

60 

SN54LS42J 

♦ MOTA 

120 

33 

♦ MOTA 

Til 



1 SN54ALS02 J # mil 

89 ■ 

80 

SN54ALS880JT#mil 

178 


53 

SN54L01W 

Til 

94 

30 


♦ Til 



SN54LS190W 

AMD 

141 

71 


Til 



Til 




SN54L02J 

Til 

90 

37 

SN54LS42W 

♦ Til 

120 

34 


Til 



SN54ALS02N 

♦ MOTA 

92 - 

59 

SN54 ALS1000J # mil 

106 


74 

SN54L02W 

Til 

90 

38 

SN54LS51J 

♦ MOTA 

83 

40 

SN54LS191J 

AMD 

147 

19 

SN54ALS03J# 

♦ MOTA 

106 - 

57 

Til 




SN54L03J 

Til 

94 

31 


♦ Til 



♦ MOTA 

Til 



ISN54ALS03J # mil 

106 - 

58 

SN54 ALS 1002J # mil 

92 


65 

SN54L10J 

♦Til 

97 

61 

SN54LS51W 

♦Til 

83 

41 

SN54LS191W 

AMD 

147 

20 


Til 



Til 




SN54L10W 

Til 

97 

62 

SN54LS54J 

♦ MOTA 

83 

42 


Til 



SN54ALS03N 

♦ MOTA 

106 - 

59 

SN54ALSl003J#mil 

106 


75 

SN54L20J 

Til 

97 

63 


♦ Til 



SN54LS192J 

AMD 

142 

29 

1 SN54ALS04 J # mil 

115 - 

65 

Til 




SN54L20W 

Til 

97 

64 

SN54LS54W 

♦ Til 

83 

43 

♦ MOTA 

Til 




♦ Til 



SN54ALS1020J#mil 

106 


76 

SN54L30J 

♦Til 

97 

65 

SN54LS55J 

♦ MOTA 

83 

44 

SN54LS192W 

AMD 

142 

49 

SN54ALS05J# 

♦ MOTA 

115 - 

66 

Til 




SN54L30W 

Til 

97 

66 


♦ Til 




Til 



ISN54ALS05J#mil 

115 - 

67 

SN54AS181 AJT#mil 

168 

■108 

SN54L42J 

Til 

120 

32 

SN54LS55W 

♦ Til 

83 

45 

SN54LS193J 

AMD 

147 

95 


Til 



♦Til 




SN54L.51 J 

♦Til 

83 

34 

SN54LS73AJ 

♦ MOTA 

42 

23 

♦ MOTA 

Til 



SN54ALS05N 

♦ MOTA 

115 - 

68 

SN54AS800J ♦Til 

87 


42 

SN54L51W 

Til 

83 

35 


♦Til 



SN54LS193W 

AMD 

147 

96 

SN54ALS08J# 

♦ MOTA 

80 - 

55 

SN54AS802J ♦Til 

87 


45 

SN54L54J 

♦Til 

83 

36 

SN54LS73AW 

♦ Til 

42 

24 


Til 



1 SN54ALS08J # mil 

80 - 

56 

SN54AS804J ♦Til 

106 


77 

SN54L54W 

Til 

83 

37 

SN54LS74AJ 

♦ MOTA 

50 

81 

SN54LS196J 

♦ MOTA 

142 

92 


Til 



SN54AS808J ♦Til 

80 


69 

SN54L55J 

♦Til 

83 

38 


Til 




Til 



SN54ALS08N 

♦ MOTA 

80 - 

57 

SN54AS832J ♦Til 

88 


28 

SN54L55W 

Til 

83 

39 

SN54LS74AW 

Til 

51 

1 

SN54LS196W 

Til 

142 

93 

SN54ALS09J 

♦ Til 

80 - 

58 

SN54AS867FC#mil 

183 


37 

SN54L71J 

♦Til 

49 

93 

SN54LS75J 

♦ MOTA 

177 

59 

SN54LS197J 

♦ MOTA 

149 

33 

SN54ALS09J# 

♦ MOTA 

80 - 

59 

♦ Til 




SN54L71W 

Til 

49 

94 


♦ Til 




Til 



SN54ALS09N 

♦ MOTA 

80 - 

60 

SN54AS867JT ♦Til 

149 


68 

SN54L72J 

♦Til 

49 

48 

SN54LS75W 

♦ Til 

177 

60 

SN54LS197W 

Til 

147 

97 

SN54ALS10J# 

♦ MOTA 

106 - 

60 

SN54AS867JT#mil 

149 


69 

SN54L72W 

Til 

49 

49 

SN54LS76AJ 

♦ MOTA 

42 

25 

SN54LS221J 

♦ MOTA 

127 

70 

|SN54ALS10J#mil 

106 - 

61 

♦ Til 

183 


38 

SN54L73J 

♦Til 

49 

50 


Til 




Til 




Til 



SN54AS869FC#mil 

183 


39 

SN54L73W 

Til 

49 

51 

SN54LS76AW 

Til 

42 

26 

SN54LS221W 

Til 

127 

27 

SN54ALS10N 

♦ MOTA 

106 - 

62 

♦ Til 




SN54L74J 

♦Til 

50 

79 

SN54LS77J 

♦ MOTA 

177 

40 

SN54LS240J 

MMI 

117 

100 

SN54ALS11 J# 

♦ MOTA 

80 - 

61 

SN54AS869JT ♦Til 

149 


70 

SN54L74W 

Til 

50 

80 

SN54LS77W 

♦ Til 

177 

41 

SN54LS241J 

MMI 

117 

101 

ISN54ALS11 J#mil 

80 - 

62 

SN54AS869JT#mil 

149 


71 

SN54L75J 

♦Til 

178 

7 

SN54LS78AJ 

♦ MOTA 

42 

27 

SN54LS256J 

♦ MOTA 

178 

86 


♦ Til 



Til 

183 


40 

SN54L77W 

Til 

178 

9 


Til 



SN54LS259J 

♦ MOTA 

180 

8 

SN54ALS1IN 

♦ MOTA 

80 - 

63 

SN54AS873 ♦Til 

178 


24 

SN54L78J 

♦Til 

49 

52 

SN54LS78AW 

Til 

42 

28 


Til 



SN54ALS12J 

♦ MOTA 

106 - 

63 

SN54AS873JT # mil 

174 


1 

SN54L78W 

Til 

49 

53 

SN54LS83AJ 

♦ MOTA 

161 

53 

SN54LS259W 

Til 

180 

9 

SN54ALS12N 

♦ MOTA 

106 - 

64 

♦ Til 




SN54L85J 

♦Til 

166 

83 


♦ Til 



SN54LS260J 

♦ MOTA 

90 

47 

SN54ALS15J 

Til 

80 - 

64 

SN54AS874JT ♦Til 

178 


25 

SN54L86J 

♦Til 

111 

52 

SN54LS83AW 

♦ Til 

161 

59 

SN54LS261J 

Til 

163 

29 

SN54ALS15J# 

♦ MOTA 

80 - 

65 

SN54AS876JT#mil 

54 


32 

SN54L86W 

Til 

111 

53 

SN54LS85J 

♦ MOTA 

166 

44 

SN54LS261W 

Til 

163 

30 

SN54ALS15N 

♦ MOTA 

80 - 

66 

♦Til 




SN54L86W# 

Til 

111 

54 


♦ Til 



SN54LS266J 

♦ MOTA 

115 

2 

SN54ALS20J# 

♦ MOTA 

106 ■ 

65 

SN54AS880 ♦Til 

178 


26 

SN54L90J 

Til 

143 

48 

SN54LS85W 

♦Til 

166 

45 


Til 



1 SN54ALS20J # mii 

106 • 

66 

SN54AS880JT#mil 

178 


27 

SN54L90W 

Til 

143 

49 

SN54LS86J 

♦ MOTA 

111 

55 

SN54LS266W 

Til 

115 

3 


Til 



♦Til 




SN54L93J 

♦ Til 

149 

95 


♦ Til 



SN54LS275J 

Til 

182 

84 

SN54ALS20N 

♦ MOTA 

106 - 

67 

SN54AS881 AJT#mil 

169 


1 

SN54L93W 

Til 

150 

1 

SN54LS86W 

♦ Til 

111 

56 

SN54LS279J 

♦ MOTA 

177 

34 

SN54ALS21J# 

♦ MOTA 

80 - 

67 

♦ Tli 




SN54L121J 

♦Til 

124 

43 

SN54LS90J 

♦ MOTA 

143 

50 


♦Til 



ISN54ALS21 J#mi! 

80 - 

68 

SN54AS882JT (A) 

171 


2 

SN54L121W 

♦Til 

124 

44 


♦Til 



SN54LS279W 

♦ Til 

177 

35 


♦ Til 



♦Til 




SN54L122J 

Til 

126 

48 

SN54LS90W 

♦Til 

143 

51 

SN54LS280J 

♦ Til 

173 

31 

SN54ALS22J# 

♦ MOTA 

106 - 

68 

SN54AS882NT (A) 

171 


3 

SN54L122W 

Til 

126 

49 

SN54LS92J 

♦ MOTA 

153 

33 

SN54LS280W 

♦Til 

173 

32 

1 SN54ALS22J # mil 

106 - 

69 

♦Til 




SN54L123J 

Til 

126 

50 


♦ Til 



SN54LS283J 

♦ MOTA 

161 

60 


♦Til 



SN54AS885FC # mil 

166 

-103 

SN54L154J 

Til 

120 

83 

SN54LS92W 

♦ Til 

153 

34 


Til 



SN54ALS27J 

♦ MOTA 

92 - 

60 

♦Til 




SN54L192J 

Til 

139 

98 

SN54LS93J 

♦ MOTA 

150 

2 

SN54LS283W 

Til 

161 

61 

SN54ALS27J#mil 

92 - 

61 

SN54AS885JT#mil 

166 

-104 

SN54L193J 

Til 

144 

89 


♦Til 



SN54LS290J 

♦ MOTA 

143 

64 


♦ Til 



♦ Til 




SN54LS00J 

♦ MOTA 

97 

67 

SN54LS93W 

♦Til 

150 

3 


♦ Til 



SN54ALS27N 

♦ MOTA 

92 - 

62 

SN54AS894JT#mii 

184 

- 

4 


Til 



SN54LS107AJ 

♦ MOTA 

42 

29 

SN54LS290W 

♦ Til 

143 

65 

SN54ALS28J 

Til 

92 ■ 

63 

♦Til 




SN54LS00W 

Til 

97 

68 


♦Til 



SN54LS292J # mil 

157 

103 

1 SN54 ALS30J # mil 

106 - 

70 

SN54H00J ♦Til 

106 


78 

SN54LS01J 

♦ MOTA 

97 

69 

SN54LS107AW 

♦Til 

42 

30 


Til 




Til 



SN54H00W ♦Til 

106 


79 


♦Til 



SN54LS109AJ 

♦ MOTA 

42 

31 

SN54LS292W#mil 

157 - 

104 





SN54H01J ♦Tli 

106 


80 

SN54LS01W 

♦Til 

97 - 

■ 70 


♦Til 




Til 


_ 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

X 

i TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

iSMftiSl 



|y»74lfiTa 

OflaEM 







■ 'III! 


SN54LS293J 

♦faOTA 

150 - 26 


Til 

150 - 37 

SN54S374J# 

■uni 

^1 - 3 

SN74ALS377J#ai 

ilDil 

SN74H61J 

rm 

TT4 rgr 


♦Til 


SN54LS692J 

Til 

143 - 79 

SN54S381F20 

♦MMI 

168 - 80 


♦ MOTA 


SN74H61N 

♦Til 

114 - 36 

SN54LS293W 

♦Til 

150 - 27 

SN54LS693J 

Til 

150 - 38 

SN54S381J 

♦ MMI 

168 - 68 

SN74ALS377N#ai 

54 - 72 

SN74H62J 

♦Til 

114 - 37 

SN54LS294J#mil 


157 -105 

SN54LS696J 

Til 

143 - 80 

SN54S381J20 

♦ MMI 

168 - 81 


♦ MOTA 


SN74H62N 

♦Til 

114 - 38 


Til 


SN54LS697J 

Til 

150 - 39 

SN 54S508TD24 

♦MMI 

164 - 4 

SN74ALS573J 

♦Til 

179 - 77 

SN74H71J 

♦Til 

46 - 65 

SN54LS294W#mif 

157 -106 

SN54LS698J 

Til 

143 - 81 

SN54S516T24 

♦ MMI 

163 -104 

SN74ALS573N 

♦Til 

179 - 78 

SN74H71N 

♦Til 

46 - 66 


Til 


SN54LS699J 

Til 

150 - 40 

SN54S533J 

MMI 

179 -100 

SN74ALS574J 

♦Til 

34 - 27 

SN74H72J 

♦Til 

46 - 67 

SN54LS320J 

♦Til 

155 - 8 

SN54S00J 

♦Til 

106 - 92 

SN54S534J 

MMI 

50 - 22 

SN74ALS574N 

♦Til 

34 - 28 

SN74H72N 

♦Til 

46 - 68 

SN54LS320W 

♦Til 

155 - 9 

SN54S00W 

♦Til 

106 - 93 

SN54S557F42 

♦ MMI 

163 - 99 

SN74ALS576J 

♦Til 

34 - 29 

SN74H73J 

♦Til 

46 - 69 

SN54LS321J 

♦Til 

155 - 10 

SN54S02J 

Til 

92 - 66 

SN54S557J40 

♦MMI 

163 -105 

SN74ALS576N 

♦Til 

34 - 30 

SN74H73N 

♦Til 

46 - 70 

SN54LS321W 

♦Til 

155 ■ 11 


Til 

92 - 67 

SN54S558F42 

♦MMI 

163 -100 

SN74ALS580J 

Til 

179 -101 

SN74H74J 

♦Til 

53 - 13 

SN54LS324J 

♦Til 

155 - 24 

SN54S03J 

♦Til 

106 - 94 

SN54S558J40 

♦ MMI 

163 -101 

SN74ALS580N 

Til 

180 - 1 

SN74H74N 

♦Til 

53 - 14 

SN54LS324W 

♦Til 

155 - 25 

SN54S03W 

♦Til 

106 - 95 

SN74ALS00J 

Til 

107 - 9 

SN74ALS696J #ai 

152 - 10 

SN74H76J 

♦Til 

46 - 71 

SN54LS325J 

♦Til 

155 - 18 

SN54S08J 

♦Til 

80 - 76 

SN74ALSOOJ# 

♦MOTA 

107 - 10 


♦ MOTA 


SN74H76N 

♦Til 

46 - 72 

SN54LS325W 

♦Til 

155 - 19 

SN54S08W 

♦Til 

80 - 77 

SN74ALSOON 

Til 

107 - 11 

SN74ALS696N # ai 

149 - 89 

SN74H78J 

♦Til 

46 - 73 

SN54LS326J 

♦Til 

155 - 20 

SN54S09J 

♦Til 

80 - 78 

SN74ALS00N# 

♦MOTA 

107 - 12 


♦ MOTA 


SN74H78N 

♦Til 

46 - 74 

SN54LS326W 

♦Til 

155 - 21 

SN54S09W 

♦Til 

80 - 79 

SN74ALS01J 

Til 

107 - 13 

SN74ALS697J#ai 

152 - 11 

SN74H87J 

♦Til 

182 - 86 

SN54LS327J 

♦Til 

155 - 22 

SN54S10J 

♦Til 

106 - 96 

SN74ALS01N 

Til 

107 - 14 


♦ MOTA 


SN74H87N 

♦Til 

182 - 87 

SN54LS327W 

♦Til 

155 - 23 

SN54S10W 

♦Til 

106 - 97 

SN74ALS02J 

Til 

92 - 70 

SN74ALS697N#ai 

149 - 90 

SN74H101J 

♦Til 

46 - 75 

SN54LS373J 

MMI 

180 - 93 

SN54S11J 

♦Til 

80 - 80 

SN74ALS02J# 

♦MOTA 

92 - 71 


♦ MOTA 


SN74H101N 

♦Til 

46 - 76 

♦ MOTA 

Til 


SN54S11W 

♦Til 

80 - 81 

SN74ALS02N 

Til 

92 - 72 

SN74ALS698J#ai 

152 - 12 

SN74H102J 

♦Til 

46 - 77 

SN54LS374J 

MMI 

180 - 44 

SN54S15J 

♦Til 

80 - 82 

SN74ALS02N# 

♦MOTA 

92 - 73 


♦MOTA 


SN74H102N 

♦Til 

46 - 78 

SN54LS374J# 

Til 

51 - 2 

SN54S15W 

♦Til 

80 - 83 

SN74ALS03J 

Til 

107 - 15 

SN74ALS698N#ai 

152 - 13 

SN74H103J 

♦Til 

46 - 79 

SN54LS375J 

♦ MOTA 

177 - 61 

SN54S20J 

♦ Til 

106 - 98 

SN74ALS03J# 

♦ MOTA 

107 - 16 


♦ MOTA 


SN74H103N 

♦Til 

46 - 80 


Til 


SN54S20W 

♦Til 

106 - 99 

SN74ALS03N 

Til 

107 - 17 

SN74ALS699J#ai 

149 - 91 

SN74H106J 

♦Til 

46 - 81 

SN54LS375W 

Til 

177 - 62 


♦Til 

106 -100 

SN74ALS03N# 

♦ MOTA 

107 - 18 


♦ MOTA 


SN74H106N 

♦Til 

46 • 82 

SN54LS381J 

AMD 

168 - 64 

SN54S22W 

♦Til 

106 -101 

SN74ALS05J 

Til 

115 - 69 

SN74ALS699N#ai 

149 - 92 

SN74H108J 

♦Til 

46 - 83 


Til 


SN54S30J 

Til 

106 -102 

SN74ALS05J# 

♦ MOTA 

115 - 70 


♦ MOTA 


SN74H108N 

♦Til 

46 - 84 

SN54LS381W 

AMD 

168 . 65 

SN54S30W 

Til 

106 -103 

SN74ALS05N 

Til 

115 - 71 

SN74ALS873JT 

Til 

178 - 40 

SN74H183J 

♦Til 

160 - 45 

SN54LS382J 

Til 

168 - 70 

SN54S32J 

♦Til 

88 - 29 

SN74ALS05N# 

♦ MOTA 

115 - 72 

SN74ALS873NT 

Til 

178 - 41 

SN74H183N 

♦Til 

160 - 46 

SN54LS384J 

Til 

163 - 79 

SN54S32W 

♦Til 

88 - 30 

SN74ALS08J 

Til 

80 - 84 

SN74ALS874JT 

Til 

34 - 31 

SN74L77W 

♦Til 

178 - 8 

SN54LS384W 

Til 

163 - 80 


Til 

106 -104 

SN74ALS08J# 

♦MOTA 

80 - 85 

SN74ALS874NT 

Til 

34 - 32 

SN74LS00J 

♦ MOTA 

107 - 62 

SN54LS385J 

♦ MOTA 

162 - 45 

SN54S37W 

Til 

106 -105 

SN74ALS08N 

Til 

80 - 86 

SN74ALS876JT 

Til 

34 - 33 


Til 



Til 


SN54S38J 

Til 

106 -106 

SN74ALS08N# 

♦ MOTA 

80 - 87 

SN74ALS876NT 

Til 

34 - 34 

SN74LS00N 

♦ MOTA 

107 - 63 

SN54LS386J 

♦ MOTA 

111 - 59 

SN54S38W 

Til 

106 -107 

SN74ALS09J 

♦ MOTA 

80 - 88 

SN74ALS880JT 

Til 

178 - 49 


Til 



♦Til 



♦ Til 

107 - 1 


♦Til 


SN74ALS880NT 

Til 

178 - 50 

SN74LS01J 

♦ MOTA 

107 - 64 

SN54LS386W 

♦Til 

111 - 60 

SN54S40W 

♦Til 

107 - 2 

SN74ALS09N 

♦ MOTA 

80 - 89 

SN74ALS1000J 

Til 

107 - 41 


Til 


SN54L.S390J 

♦ MOTA 

141 - 9 

SN54S51J 

Til 

86 - 77 


♦Til 


SN74ALS1000N 

Til 

107 - 42 

SN74LS01N 

♦ MOTA 

107 - 65 


Til 


SN54S51W 

Til 

86 - 78 

SN74ALS10J 

Til 

107 - 19 

SN74ALS1002J 

Til 

92 - 80 


♦Til 


SN54LS390W 

Til 

141 - 10 

SN54S64J 

♦Til 

86 - 79 

SN74ALS10J# 

♦MOTA 

107 - 20 

SN74ALS1002N 

Til 

92 - 81 

SN74LS02J 

♦ MOTA 

92 - 82 

SN54LS393J 

♦ MOTA 

146 - 15 

SN54S64W 

♦ Til 

86 - 80 

SN74ALS10N 

Til 

107 - 21 

SN74ALS1003J 

Til 

107 - 43 


Til 



Til 


SN54S65J 

♦Til 

86 - 81 

SN74ALS10N# 

♦ MOTA 

107 - 22 

SN74ALS1020J 

Til 

107 - 44 

SN74LS02N 

♦ MOTA 

92 - 83 

SN54LS393W 

Til 

146 - 16 

SN54S65W 

♦ Til 

86 - 82 

SN74ALS11J 

♦Til 

80 - 90 

SN74ALS1020N 

Til 

107 - 45 


Til 


SN54LS422J 

♦Til 

155 - 69 

SN54S74J 

♦ Til 

53 - 5 

SN74ALS11J# 

♦ MOTA 

80 - 91 

SN74AS800J 

♦Til 

87 - 43 

SN74LS03J 

♦ MOTA 

107 - 66 

SN54LS422W 

♦Til 

155 - 70 

SN54S74W 

♦ Til 

53 - 6 

SN74ALS11N 

♦Til 

80 - 92 

SN74AS800N 

♦Til 

87 - 44 


♦Til 


SN54LS423J 

♦Til 

155 - 71 

SN54S85J 

Til 

166 - 9 

SN74ALS11N# 

♦ MOTA 

80 - 93 

SN74AS802J 

♦Til 

87 - 46 

SN74LS03N 

♦ MOTA 

107 - 67 

SN54LS423W 

♦Til 

155 - 72 

SN54S85W 

Til 

166 - 10 

SN74ALS12J 

♦ MOTA 

107 - 23 

SN74AS802N 

♦Til 

87 - 47 


♦Til 


SN54LS461JS 

♦ MMI 

144 - 28 

SN54S86J 

♦Til 

112 - 68 

SN74ALS12N 

♦ MOTA 

107 - 24 

SN74AS804J 

♦Til 

107 - 46 

SN74LS08J 

♦MOTA 

80 -108 

SN54LS490J 

♦ MOTA 

141 - 11 

MIME**™ 

♦Til 

112 - 69 

SN74ALS15J 

♦ MOTA 

80 - 94 

SN74AS804N 

♦Til 

107 - 47 


♦Til 



Til 


SN54S112J 

♦Til 

46 - 59 


Til 


SN74AS808J 

♦Til 

80 -100 

SN74LS08N 

♦MOTA 

80 -109 

SN54LS490W 

Til 

141 - 12 

SN54S112W 

♦Til 

46 - 60 

SN74ALS15N 

♦ MOTA 

80 - 95 

SN74AS808N 

♦Til 

80 -101 


♦Til 


SN54LS491JS 

♦ MMI 

144 ■ 31 

SN54S113J 

♦Til 

46 - 61 


Til 


SN74AS832J 

♦Til 

88 - 32 

SN74LS09J 

♦MOTA 

80 -110 

SN54LS533J 

MMI 

180 - 19 

SN54S113W 

♦Til 

46 - 62 

SN74ALS20J 

Til 

107 - 25 

SN74AS832N 

♦Til 

88 - 33 


♦Til 


SN54LS534J 

MMI 

50 ■ 21 

SN54S114J 

♦Til 

46 - 63 

SN74ALS20J# 

♦ MOTA 

107 - 26 

SN74AS867FN 

♦Til 

183 - 41 

SN74LS09N 

♦MOTA 

81 - 1 

SN54LS568J 

♦ MOTA 

141 - 72 

SN54S114W 

♦Til 

46 - 64 

SN74ALS20N 

Til 

107 - 27 

SN74AS867JT 

♦Til 

149 - 72 


♦Til 


SN54LS569J 

♦ MOTA 

147 - 21 

SN54S124J 

♦Til 

155 - 54 

SN74ALS20N# 

♦ MOTA 

107 - 28 

SN74AS867NT 

♦Til 

149 - 73 

SN74LS10J 

♦ MOTA 

107 - 68 

SN54LS590J#mil 


146 ■ 17 

SN54S124 W 

♦Til 

155 - 55 

SN74ALS21J 

♦Til 

80 - 96 



183 - 42 


♦Til 



Til 


SN54S133J 

♦ Til 

107 - 3 

SN74ALS21J# 

♦ MOTA 

80 - 97 

SN74AS869FN 

♦Til 

183 - 43 

SN74LS10N 

♦ MOTA 

107 - 69 

SN54LS590W#mil 

146 ■ 18 

SN54S133W 

♦Til 

107 - 4 

SN74ALS21N 

♦Til 

80 - 98 

SN74AS869JT 

♦Til 

149 - 74 


♦Til 



Til 


SN54S134J 

♦Til 

107 - 5 

SN74ALS21N# 

♦ MOTA 

80 - 99 

SN74AS869NT 

♦Til 

149 - 75 

SN74LS11J 

♦MOTA 

81 - 2 

SN54LS591J#mil 


146 - 19 

SN54S134W 

♦ Til 

107 - 6 

SN74ALS22J 

♦Til 

107 - 29 



183 - 44 


♦Til 



Til 


SN54S135J 

♦Til 

113 - 44 

SN74ALS22J# 

♦ MOTA 

107 - 30 

SN74AS873 

♦Til 

178 - 28 

SN74LS11N 

♦MOTA 

81 - 3 

SN54LS591W#mil 

146 - 20 

SN54S135W 

♦Til 

113 - 45 

SN74ALS22N 

♦Til 

107 - 31 

SN74AS873JT 

♦Til 

178 - 29 


♦Til 



Til 


SN54S138J 

AMD 

121 - 89 

SN74ALS22N# 

♦ MOTA 

107 - 32 

SN74AS873NT 

♦Til 

178 - 30 

SN74LS12J 

♦ MOTA 

107 - 70 

SN54LS592J#mil 


146 - 21 


♦Til 


SN74ALS27J 

♦ MOTA 

92 - 74 

SN74AS874JT 

♦Til 

178 - 31 


♦Til 



Til 


SN54S138W 

AMD 

121 - 90 


Til 


SN74AS874NT 

♦Til 

178 - 32 

SN74LS12N 

♦ MOTA 

107 - 71 

SN54LS592W # mil 

146 - 22 


♦Til 


SN74ALS27N 

♦ MOTA 

92 - 75 

SN74AS876JT 

♦Til 

54 - 33 


♦Til 



Til 


SN54S139J 

AMD 

121 - 47 


♦Til 


SN74AS876NT 

♦Til ! 

54 - 34 

SN74LS15J 

♦ MOTA 

81 - 4 

SN54LS593J#mil 


146 - 23 


♦Til 


SN74ALS28J 

Til 

92 - 76 

SN74AS880 

♦Til 

178 - 33 


♦Til 



Til 


SN54S139W 

AMD 

121 - 48 

SN74ALS28N 

Til 

92 - 77 

SN74AS880JT 

♦Til 

178 - 34 

SN74LS15N 

♦ MOTA 

81 - 5 

SN54LS604J 

♦Til 

180 - 10 


♦Til 


SN74ALS30J 

♦Til 

107 - 33 

SN74AS880NT 

♦Til 

178 - 35 


♦Til 


SN54LS605J 

♦Til 

179 - 38 

SN54S140J 

♦Til 

107 - 7 

SN74ALS30N 

♦Til 

107 - 34 

SN74AS881ANT 

♦Til 

168 - 96 

SN74LS18J 

Til 

108 -103 

SN54LS606J 

♦Til 

180-11 

SN54S140W 

♦Til 

107 - 8 

SN74ALS32J 

Til 

88 - 31 

SN74AS882JT (A) 

170 -102 

SN74LS18N 

Til 

108 -104 

SN54LS607J 

♦Til 

179 - 39 

SN54S160J 

AMD 

143 - 23 

SN74ALS33J 

Til 

92 - 78 


♦ Til 


SN74LS19J 

Til 

115 - 76 

SN54LS624J 

♦Til 

155 - 26 

SN54S160W 

AMD 

143 - 24 

SN74ALS33N 

Til 

92 - 79 

SN74AS882NT (A) 

171 - 1 

SN74LS19N 

Til 

115 - 77 

SN54LS624W 

♦Til 

155 - 27 

SN54S161J 

AMD 

149 - 60 

SN74ALS37J 

Til 

107 - 35 


♦Til 


SN74LS20J 

♦ MOTA 

107 - 72 

SN54LS625J 

♦Til 

155 - 28 

SN54S161W 

AMD 

149 - 61 

SN74ALS37N 

Til 

107 - 36 

SN74AS885JT 

♦Til 

166 -101 


Til 


SN54LS625W 

♦Til 

155 - 29 

SN54S162J 

♦Til 

142 - 84 

SN74ALS38J 

Til 

107 - 37 

SN74AS885NT 

♦Til 

166 -102 

SN74LS20N 

♦ MOTA 

107 - 73 

SN54LS626J 

♦Til 

155 - 30 

SN54S162W 

♦Til 

142 - 85 

SN74ALS38N 

Til 

107 - 38 

SN74AS894JT 

♦Til 

184 - 5 


Til 


SN54LS626W 

♦Til 

155 - 31 

SN54S163J 

♦Til 

148 - 88 

SN74ALS74J 

♦Til 

53 - 11 

SN74AS894NT 

♦Til 

184 - 6 

SN74LS21J 

♦ MOTA 

81 - 6 

SN54LS627J 

♦Til 

155 - 32 

SN54S163W 

♦Til 

148 - 89 

SN74ALS74J# 

♦ MOTA 

54 - 68 

SN74H00J 

♦Til 

107 - 48 


♦Til 


SN54LS627W 

♦Til 

155 - 33 

SN54S168J 

♦Til 

144 - 12 

SN74ALS74N 

♦Til 

53 - 12 

SN74H00N 

♦Til 

107 - 49 

SN74LS21N 

♦ MOTA 

81 - 7 

SN54LS628J 

♦Til 

155 - 34 

SN54S168W 

♦Til 

144 - 13 

SN74ALS74N# 

♦ MOTA 

54 - 69 

SN74H01J 

♦Til 

107 - 50 


♦Til 


SN54LS628W 

♦Til 

155 - 35 

SN54S169J 

♦Til 

150 - 86 

SN74ALS109J 

♦ MOTA 

49 - 32 

SN74H01N 

♦Til 

107 - 51 

SN74LS22J 

♦ MOTA 

107 - 74 

SN54LS629J 

♦Til 

155 - 36 

SN54S169W 

♦Til 

150 - 87 


Til 


SN74H10J 

♦Til 

107 - 52 


♦Til 


SN54LS629W 

♦Til 

155 - 37 

SN54S174J 

AMD 

53 - 7 

SN74ALS109N 

Til 

49 - 33 

SN74H10N 

♦Til 

107 - 53 

SN74LS22N 

♦ MOTA 

107 - 75 

SN54LS630J 

♦Til 

182 - 46 

SN54S174W 

AMD 

53 - 8 

SN74ALS112J 

♦Til 

34 - 10 

SN74H11J 

♦Til 

80 -102 


♦Til 


SN54LS631J 

♦ Til 

182 - 47 

SN54S175J 

AMD 

53 - 9 

SN74ALS112N 

♦Til 

34 - 11 

SN74H11N 

♦ Til 

80 -103 

SN74LS24J 

Til 

108 -105 

SN54LS668J 

Til 

141 - 73 

SN54S175W 

AMD 

53 - 10 

SN74ALS113J 

♦Til 

34 - 12 

SN74H15J 

Til 

80 -104 

SN74LS24N 

Til 

108 -106 

SN54LS668J#mil 


152 - 1 

SN54S181J 

AMD 

169 - 13 

SN74ALS113N 

♦Til 

34 - 13 

SN74H15N 

Til 

80 -105 

SN74LS26J 

♦ MOTA 

107 - 76 


♦ MOTA 



♦Til 


SN74ALS114J 

♦Til 

34 - 14 

SN74H20J 

♦Til 

107 - 54 


Til 


SN54LS668W 

Til 

141 - 74 

SN54S181W 

AMD 

169 - 14 

SN74ALS114N 

♦Til 

34 - 15 

SN74H20N 

♦Til 

107 - 55 

SN74LS26N 

MOTA 

107 - 77 

SN54LS669J 

Til 

147 - 22 


♦Til 


SN74ALS133J 

Til 

107 - 39 

SN74H21J 

♦Til 

80 -106 


Til 


SN54LS669J#mil 


149 - 84 

SN54S182F16 

♦ MMI 

170 - 53 

SN74ALS133N 

Til 

107 - 40 

SN74H21N 

♦Til 

80 -107 

SN74LS27J 

♦ MOTA 

92 - 84 


♦ MOTA 


SN54S182J 

♦ MMI 

170 - 66 

SN74ALS160J 

♦ MOTA 

144 - 54 

SN74H22J 

♦Til 

107 - 56 


♦Til 


SN54LS669W 

Til 

147 - 23 


♦Til 


SN74ALS160N 

♦ MOTA 

144 - 55 

SN74H22N 

♦Til 

107 - 57 

SN74LS27N 

♦ MOTA 

92 - 85 

SN54LS681J 

Til 

168 - 85 

SN54S182J16 

♦ MMI 

170 - 54 

SN74ALS161J 

♦ MOTA 

144 - 56 

SN74H30J 

♦Til 

107 - 58 


♦Til 


SN54LS682J#mil 


165 - 4 

SN54S182W 

♦Til 

170 - 67 

SN74ALS161N 

♦ MOTA 

144 - 57 

SN74H30N 

♦Til 

107 - 59 

SN74LS28J 

Til 

92 - 86 

MOTA 

Til 


SN54S196J 

♦Til 

143 - 25 

SN74ALS162J 

♦ MOTA 

144 - 58 

SN74H40J 

♦Til 

107 - 60 

SN74LS28N 

Til 

92 - 87 

SN54LS683J # mil 


165 - 14 

SN54S196W 

♦Til 

143 - 26 

SN74ALS162N 

♦ MOTA 

144 - 59 

SN74H40N 

♦Til 

107 - 61 

SN74LS30J 

♦ MOTA 

107 - 78 


Til 


SN54S197J 

♦Til 

149 - 62 

SN74ALS163J 

♦ MOTA 

144 - 60 

SN74H50J 

♦Til 

86 - 83 


♦Til 


SN54LS684J#mil 


165 - 5 

SN54S197W 

♦Til 

149 - 63 

SN74ALS163N 

♦ MOTA 

144 - 61 

SN74H50N 

♦Til 

86 - 84 

SN74LS30N 

♦ MOTA 

107 - 79 


Til 


SN54S240J 

MMI 

117 -102 

SN74ALS190J 

♦ MOTA 

144 - 40 

SN74H51J 

♦Til 

86 - 85 


♦Til 


SN54LS685J#mil 


165 - 15 

SN54S241J 

MMI 

117 -103 

SN74ALS190N 

♦MOTA 

144 - 41 

SN74H51N 

♦Til 

86 - 86 

SN74LS32J 

♦ MOTA 

88 - 34 


Til 


SN54S244J 

MMI 

117 -104 

SN74ALS191J 

♦ MOTA 

144 - 42 

SN74H52J 

♦Til 

82 - 53 


♦Til 


[SN54LS686JT #mil 

166 -105 


Til 

92 - 68 

SN74ALS191N 

♦ MOTA 

144 - 43 

SN74H52N 

♦Til 

82 - 54 

SN74LS32N 

♦ MOTA 

88 - 35 

... 

Til 



Til 

92 - 69 

SN74ALS192J 

♦ MOTA 

144 - 44 

SN74H53J 

♦Til 

86 - 87 


♦Til 


ISN54LS687JT #mil 

166 -108 


♦Til 

182 - 85 

SN74ALS192N 

♦ MOTA 

144 - 45 

SN74H53N 

♦Til 

86 - 88 

SN74LS33J 

♦MOTA 

92 • 88 


Til 


SN54S280J 

Til 

173 - 6 

SN74ALS193J 

♦ MOTA 

147 - 24 

SN74H54J 

♦Til 

86 - 89 


Til 


SN54LS688J#mil 


165 - 1 

SN54S280W 

Til 

173 - 7 

SN74ALS193N 

♦ MOTA 

147 - 25 

SN74H54N 

♦Til 

86 - 90 

SN74LS33N 

MOTA 

92 • 89 


Til 


SN54S283J 

♦Til 

161 - 28 

SN74ALS273J#ai 

39 - 93 

SN74H55J 

♦Til 

86 - 91 


Til 


SN54LS689J#mil 


165 - 11 

SN54S373J 

MMI 

179 - 87 


♦ MOTA 


SN74H55N 

♦Til 

86 • 92 

SN74LS37J 

Til 

107 - 80 


Til 



♦Til 


SN74ALS273N#ai 

54 - 70 

SN74H60J 

♦Til 

114 - 33 

SN74LS37N 

Til 

107 - 81 

|SN54LS690J 

Til 

143 - 78 

SN54S374J 

MMI 

180 - 45 


♦MOTA 


SN74H60N 

♦Til 

114 - 34 

SN74LS38J 

Til 

107 - 82 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


ITYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

laPBTOM 

TYPE No. 

MFRS 


1 li'HH 1 1 li'— 

Til 

107 

83 


AMD 

121 

50 

SN74LS320N 

Tm 

155 

13 

SN74LS685N 

moTa 


- 20 

SN74S181J 

AMT 

169 

15 

SN'74LS40J 

♦Til 

107 

84 


Til 



SN74LS321J 

♦Til 

155 

14 


TII 




♦TII 



SN74LS40N 

♦Til 

107 

85 

SN74LS160AJ 

♦ MOTA 

142 

50 

SN74LS321N 

♦Til 

155 

15 

SN74LS686JT 

TII 

166 

-106 

SN74S181N 

AMD 

169 

16 

SN74LS42J 

♦ MOTA 

120 

35 


Til 



SN74LS373J 

MMI 

180 

94 

SN74LS686NT 

TII 

166 

-107 


♦TII 




♦Til 



SN74LS160AN 

♦ MOTA 

142 

51 

♦ MOTA 

Til 



SN74LS687J 

MOTA 

165 

- 9 

SN74S182J 

♦ MMI 

170 

68 

SN74LS42N 

♦ MOTA 

120 

36 


Til 



SN74LS373N 

♦ MOTA 

180 

95 

SN74LS687JT 

TII 

166 

-109 


♦TII 




♦Til 



SN74LS160J 

AMD 

141 

75 


Til 



SN74LS687N 

MOTA 

165 

- 10 

SN74S182J16 

♦ MMI 

170 

55 

SN74LS47J 

Til 

120 

94 

SN74LS160N 

AMD 

141 

76 

SN74LS374J 

MMI 

180 

46 

SN74LS687NT 

TII 

166 

-110 

SN74S182N 

♦TII 

170 

69 

SN74LS47N 

Til 

120 

95 

SN74LS161AJ 

♦ MOTA 

148 

28 

SN74LS374J# 

Til 

53 

15 

SN74LS688J 

TII 

165 

- 2 

SN74S196J 

♦TII 

143 

29 

SN74LS48J 

Til 

120 

96 


Til 



SN74LS374N 

Til 

53 

16 

SN74LS688N 

TII 

165 

- 3 

SN74S196N 

♦TII 

143 

30 

SN74LS48N 

Til 

120 

97 

SN74LS161 AN 

♦ MOTA 

148 

29 

SN74LS375J 

♦ MOTA 

177 

65 

SN74LS689J 

TII 

165 

- 12 

SN74S197J 

♦TII 

149 

66 

SN74LS49J 

Til 

120 

98 


Til 




Til 



SN74LS689N 

TII 

165 

- 13 

SN74S197N 

♦TII 

149 

67 

SN74LS49N 

Til 

120 

99 

SN74LS161J 

AMD 

147 

26 

SN74LS375N 

♦ MOTA 

177 

66 

SN74LS690J 

TII 

143 

- 82 

SN74S240J 

MMI 

117 

108 

SN74LS51J 

♦ MOTA 

86 

93 

SN74LS161N 

AMD 

147 

27 


Til 



SN74LS690N 

TII 

143 

- 83 

SN74S240N 

♦TH 

109 

22 


♦Til 



SN74LS162AJ 

♦ MOTA 

142 

52 

SN74LS381AJ 

Til 

168 

41 

SN74LS691J 

TII 

150 

- 41 

SN74S241J 

MMI 

117 

109 

SN74LS51N 

♦ MOTA 

86 

94 


Til 



SN74LS381 AN 

Til 

168 

42 

SN74LS691N 

TII 

150 

- 42 

SN74S241N 

♦TII 

109 

23 


♦Til 



SN74LS162AN 

♦ MOTA 

142 

53 

SN74LS381J 

AMD 

168 

66 

SN74LS692J 

TII 

143 

- 84 

SN74S244J 

MMI 

117 

110 

SN74LS54J 

♦ MOTA 

86 

95 


Til 



SN74LS381N 

AMD 

168 

67 

SN74LS692N 

TII 

143 

- 85 

SN74S260J 

TII 

92 

94 


♦Til 



SN74LS162J 

AMD 

141 

77 

SN74LS382J 

Til 

168 

71 

SN74LS693J 

TII 

150 

- 43 

SN74S260N 

TII 

92 

95 

SN74LS54N 

♦ MOTA 

86 

96 

SN74LS162N 

AMD 

141 

78 

SN74LS382N 

Til 

168 

72 

SN74LS693N 

TII 

150 

- 44 

SN74S274J 

♦ TII 

163 

56 


♦Til 



SN74LS163AJ 

♦ MOTA 

148 

30 

SN74LS384J 

Til 

163 

81 

SN74LS696J 

TII 

143 

- 86 

SN74S274N 

♦ TII 

163 

57 

SN74LS55J 

♦ MOTA 

86 

97 


Til 



SN74LS384N 

Til 

163 

82 

SN74LS696N 

TII 

143 

- 87 

SN74S275J 

♦TII 

182 

90 


♦Til 



SN74LS163AN 

♦ MOTA 

148 

31 

SN74LS385J 

♦ MOTA 

162 

46 

SN74LS697J 

TII 

150 

- 45 

SN74S275N 

♦ TII 

182 

91 

SN74LS55N 

♦ MOTA 

86 

98 


Til 




Til 



SN74LS697N 

TII 

150 

- 46 

SN74S280J 

TII 

173 

8 


♦Til 



SN74LS163J 

AMD 

147 

28 

SN74LS385N 

♦ MOTA 

162 

47 

SN74LS698J 

TII 

143 

- 88 

SN74S280N 

TII 

173 

9 

SN74LS73AJ 

♦ MOTA 

46 

85 

SN74LS163N 

AMD 

147 

29 


Til 



SN74LS698N 

TII 

143 

- 89 

SN74S283J 

♦TII 

161 

29 


♦Til 



SN74LS168J 

♦ MOTA 

141 

79 

SN74LS386J 

♦ MOTA 

112 

74 

SN74LS699J 

TII 

150 

- 47 

SN74S283N 

TII 

161 

30 

SN74LS73AN 

♦ MOTA 

46 

86 

SN74LS168N 

♦ MOTA 

141 

80 


♦Til 



SN74LS699N 

TII 

150 

- 48 

SN74S373J 

MMI 

180 

2 


♦Til 



SN74LS169AJ 

Til 

150 

84 

SN74LS386N 

♦ MOTA 

112 

75 

SN74LS716J 

MOTA 

152 

- 4 


♦TII 



SN74LS74AJ 

♦ MOTA 

51 

4 

SN74LS169AN 

Til 

150 

85 


♦Til 



SN74LS716N 

MOTA 

152 

- 5 

SN74S373N 

♦TII 

180 

3 


Til 



SN74LS169J 

♦ MOTA 

147 

30 

SN74LS390J 

♦ MOTA 

141 

13 

SN74LS718J 

MOTA 

152 

- 6 

SN74S374J 

MMI 

180 

47 

SN74LS74AN 

♦ MOTA 

51 

5 

SN74LS169N 

♦ MOTA 

147 

31 


Til 



SN74LS718N 

MOTA 

152 

- 7 

SN74S374J# 

TII 

53 

23 


Til 



SN74LS173AJ 

♦ Til 

50 

19 

SN74LS390N 

♦ MOTA 

141 

14 

SN74S00J 

♦TII 

107 

- 88 

SN74S381J 

♦ MMI 

168 

69 

SN74LS75J 

♦ MOTA 

177 

63 

SN74LS173AN 

Til 

50 

20 


Til 



SN74S00N 

♦TII 

107 

- 89 

SN74S381J20 

♦ MMI 

168 

82 


♦Til 



SN74LS181J 

AMD 

169 

60 

SN74LS393J 

♦ MOTA 

146 

24 

SN74S02J 

TII 

92 

- 92 

SN74S381N 

♦TII 

168 

79 

SN74LS75N 

♦ MOTA 

177 

64 

♦ MOTA 

♦ Til 




Til 



SN74S02N 

TII 

92 

- 93 

SN74S412J 

TII 

180 

22 


♦Til 



SN74LS181N 

AMD 

169 

61 

SN74LS393N 

♦ MOTA 

146 

25 

SN74S03J 

♦TII 

107 

- 90 

SN74S412N 

TII 

180 

23 

SN74LS76AJ 

♦ MOTA 

46 

87 

♦ MOTA 

Til 




Til 



SN74S03N 

♦TH 

107 

- 91 

SN74S508TD24 

♦ MMI 

164 

5 


Til 



SN74LS182J 

♦ MOTA 

170 

79 

SN74LS422J 

♦ Til 

155 

73 

SN74S08J 

♦TII 

81 

- 8 

SN74S516T24 

♦ MMI 

163 

106 

SN74LS76AN 

♦ MOTA 

46 

88 

SN74LS182N 

♦ MOTA 

170 

80 

SN74LS422N 

♦ Til 

155 

74 

SN74S08N 

♦TII 

81 

- 9 

SN74S531J 

♦ MMI 

179 

88 


Til 



SN74LS183J 

Til 

160 

48 

SN74LS423J 

♦ Til 

155 

75 

SN74S09J 

♦TH 

81 

- 10 

SN74S531N 

♦ MMI 

179 

89 

SN74LS77J 

♦ MOTA 

177 

42 

SN74LS183N 

Til 

160 

49 

SN74LS423N 

♦ Til 

155 

76 

SN74S09N 

♦TII 

81 

- 11 

SN74S532J 

♦ MMI 

50 

23 

SN74LS77N 

♦ MOTA 

177 

43 

SN74LS190J 

AMD 

141 

81 

SN74LS424J 

Til 

155 

16 

SN74S10J 

♦TII 

107 

- 92 

SN74S532N 

♦ MMI 

50 

24 

SN74LS78AJ 

♦ MOTA 

46 

89 

♦ MOTA 

Til 



SN74LS424N 

Til 

155 

17 

SN74S10N 

♦TII 

107 

- 93 

SN74S533J 

MMI 

180 

4 


Til 



SN74LS190N 

AMD 

141 

82 

SN74LS461JS 

♦ MMI 

144 

29 

SN74S11J 

♦TII 

81 

- 12 

SN74S533N 

MMI 

180 

5 

SN74LS78AN 

♦ MOTA 

46 

90 

♦ MOTA 

Til 



SN74LS461NS 

♦ MMI 

144 

30 

SN74S11N 

♦TH 

81 

- 13 

SN74S534J 

MMI 

50 

25 


Til 



SN74LS191J 

AMD 

147 

32 

SN74LS490J 

♦ MOTA 

141 

15 

SN74S15J 

♦TH 

81 

- 14 

SN74S534N 

MMI 

50 

26 

SN74LS83AJ 

♦ MOTA 

161 

62 

♦ MOTA 

Til 




Til 



SN74S15N 

♦TII 

81 

- 15 

SN74S535J 

♦ MMI 

180 

6 


♦Til 



SN74LS191N 

AMD 

147 

33 

SN74LS490N 

♦ MOTA 

141 

16 

SN74S20J 

♦TII 

107 

- 94 

SN74S535N 

♦ MMI 

180 

7 

SN74LS83AN 

♦ MOTA 

161 

63 

♦ MOTA 

Til 




Til 



SN74S20N 

♦TII 

107 

- 95 

SN74S536J 

♦ MMI 

50 

27 


♦Til 



SN74LS192J 

AMD 

142 

30 

SN74LS491JS 

♦ MMI 

144 

32 

SN74S22J 

♦TII 

107 

- 96 

SN74S536N 

♦ MMI 

50 

28 

SN74LS85J 

♦ MOTA 

166 

46 

♦ MOTA 

Til 



SN74LS491NS 

♦ MMI 

144 

33 

SN74S22N 

♦TII 

107 

- 97 

SN74S557J40 

♦ MMI 

163 

102 


♦Til 



SN74LS192N 

AMD 

142 

31 

SN74LS533J 

MMI 

180 

20 

SN74S30J 

TII 

107 

- 98 

SN74S558J40 

♦ MMI 

163 

103 

SN74LS85N 

♦ MOTA 

166 

47 

♦ MOTA 

Til 



SN74LS533N 

MMI 

180 

21 

SN74S30N 

TII 

107 

- 99 

SN5400J 

♦TII 

108 

2 


♦Til 



SN74LS193J 

AMD 

147 

98 

SN74LS534J 

MMI 

50 

8 

SN74S32J 

♦TII 

88 

- 36 

SN5400W 

TII 

108 

3 

SN74LS86J 

♦ MOTA 

112 

70 

♦ MOTA 

Til 



SN74LS534N 

MMI 

50 

9 

SN74S32N 

♦TII 

88 

- 37 

SN5401J 

♦TII 

108 

4 


♦Til 



SN74LS193N 

AMD 

147 

99 

SN74LS568J 

♦ MOTA 

141 

83 

SN74S37J 

TII 

107 

-100 

SN5401W 

TII 

108 

5 

SN74LS86N 

♦ MOTA 

112 

71 

♦ MOTA 

Til 



SN74LS568N 

♦ MOTA 

141 

84 

SN74S37N 

TII 

107 

-101 

SN5402J 

♦TII 

92 

96 


♦Til 



SN74L.S196J 

♦ MOTA 

142 

94 

SN74LS569J 

♦ MOTA 

147 

34 

SN74S38J 

TII 

107 

-102 

SN5402W 

♦TII 

92 

97 

SN74LS90J 

♦ MOTA 

143 

52 


Til 



SN74LS569N 

♦ MOTA 

147 

35 

SN74S38N 

TII 

107 

-103 

SN5403J 

♦TII 

108 

6 


♦Til 



SN74LS196N 

♦ MOTA 

142 

95 

SN74LS590J 

Til 

146 

26 

SN74S40J 

TII 

107 

-104 

SN5403W 

TII 

108 

7 

SN74LS90N 

♦ MOTA 

143 

53 


Til 



SN74LS590N 

Til 

146 

27 

SN74S40N 

TII 

107 

-105 

SN5408J 

♦TII 

110 

75 


♦Til 



SN74LS197J 

♦ MOTA 

149 

34 

SN74LS591J 

Til 

47 

34 

SN74S51J 

Til 

86 

- 99 

SN5408W 

TII 

110 

76 

SN74LS92J 

♦ MOTA 

153 

35 


Til 





146 

28 

SN74S51N 

TII 

86 

-100 

SN5409J 

♦TII 

110 

77 


♦Til 



SN74LS197N 

♦ MOTA 

149 

35 

SN74LS591N 

Til 

47 

35 

SN74S64J 

♦TII 

86 

-101 

SN5409W 

TII 

110 

78 

SN74LS92N 

♦ MOTA 

153 

36 


Til 





146 

29 

SN74S64N 

♦TII 

86 

-102 

SN5410J 

♦TII 

108 

8 


♦Til 



SN74LS221J 

♦ MOTA 

127 

71 

SN74LS592J 

Til 

146 

30 

SN74S65J 

♦TII 

86 

-103 

SN5410W 

♦TII 

108 

9 

SN74LS93J 

♦ MOTA 

150 

4 


Til 



SN74LS592N 

TH 

146 

31 

SN74S65N 

♦TII 

86 

-104 

SN5412J 

TII 

108 

10 


♦Til 



SN74LS221N 

♦ MOTA 

127 

72 

SN74LS593J 

Til 

146 

32 

SN74S74J 

♦TII 

53 

- 17 

SN5412W 

TII 

108 

11 

SN74LS93N 

♦ MOTA 

150 

5 


Til 



SN74LS593N 

Til 

146 

33 

SN74S74N 

♦TII 

53 

- 18 

SN5420J 

♦TII 

110 

79 


♦Til 



SN74LS240J 

MMI 

117 

105 

SN74LS604J 

♦Til 

180 

14 

SN74S85J 

TII 

166 

- 11 

SN5420W 

♦TII 

110 

80 

SN74LS107AJ 

♦ MOTA 

46 

91 

SN74LS241J 

MMI 

117 

106 

SN74LS604N 

♦ TH 

180 

15 

SN74S85N 

TII 

166 

- 12 

SN5422J 

♦TII 

108 

12 


♦Til 



SN74LS244J 

MM! 

117 

107 

SN74LS605J 

♦Til 

179 

40 

SN74S86J 

♦TII 

112 

- 76 

SN5422W 

♦TII 

108 

13 

SN74LS107AN 

♦ MOTA 

46 

92 

SN74LS256J 

♦ MOTA 

178 

87 

SN74LS605N 

♦TH 

179 

41 

SN74S86N 

♦TII 

112 

- 77 

SN5423J 

♦TII 

92 

98 


♦Til 



SN74LS256N 

♦ MOTA 

178 

88 

SN74LS606J 

♦Til 

180 

16 

SN74S112J 

♦TII 

46 

-101 

SN5423W 

♦TII 

92 

99 

SN74LS109AJ 

♦ MOTA 

46 

93 

SN74LS259J 

♦ MOTA 

180 

12 

SN74LS606N 

♦Til 

180 

17 

SN74S112N 

♦TII 

46 

-102 

SN5425J 

♦TH 

92 

100 


♦Til 




Til 



SN74LS607J 

♦Til 

179 

42 

SN74S113J 

♦TII 

46 

-103 

SN5425W 

♦TII 

92 

101 

SN74LS109AN 

♦ MOTA 

46 

94 

SN74LS259N 

♦ MOTA 

180 

13 

SN74LS607N 

♦ Til 

179 

43 

SN74S113N 

♦TII 

46 

-104 

SN5426J 

♦TII 

108 

14 


♦Til 




Til 



SN74LS624J 

♦ Til 

155 

38 

SN74S114J 

♦TII 

46 

-105 

SN5426W 

TII 

108 

15 

SN74LS112AJ 

♦ MOTA 

46 

95 

SN74LS260J 

♦ MOTA 

92 

90 

SN74LS624N 

♦Til 

155 

39 

SN74S114N 

♦TII 

46 

-106 

SN5427J 

♦TII 

92 

102 


♦Til 



SN74LS260N 

♦ MOTA 

92 

91 

SN74LS625J 

♦ Til 

155 

40 

SN74S124J 

♦TII 

155 

- 56 

SN5427W 

♦TII 

92 

103 

SN74LS112AN 

♦ MOTA 

46 

96 

SN74LS261J 

Til 

163 

31 

SN74LS625N 

♦Til 

155 

41 

SN74S124N 

♦TII 

155 

- 57 

SN5428J 

♦TII 

92 

104 


♦Til 



SN74LS261N 

Til 

163 

32 

SN74LS626J 

♦Til 

155 

42 

SN74S133J 

♦TII 

107 

-106 

SN5428W 

♦TII 

92 

105 

SN74LS113AJ 

♦ MOTA 

46 

97 

SN74LS266J 

♦ MOTA 

115 

16 

SN74LS626N 

♦TH 

155 

43 

SN74S133N 

♦TII 

107 

-107 

SN5430J 

♦TII 

108 

16 


♦Til 




Til 



SN74LS627J 

♦Til 

155 

44 

SN74S134J 

♦TII 

107 

-108 

SN5430W 

TII 

108 

17 

SN74LS113AN 

♦ MOTA 

46 

98 

SN74LS266N 

♦ MOTA 

115 

17 

SN74LS627N 

♦ Til 

155 

45 

SN74S134N 

♦TII 

107 

-109 

SN5432J 

TII 

88 

38 


♦Til 




Til 



SN74LS628J 

♦ Til 

155 

46 

SN74S135J 

♦TII 

113 

- 46 

SN5432W 

TII 

88 

39 

SN74LS114AJ 

♦ MOTA 

46 

99 

SN74LS275J 

Til 

182 

88 

SN74LS628N 

♦Til 

155 

47 

SN74S135N 

♦TII 

113 

- 47 

SN5433J 

♦TII 

93 

1 


♦Til 



SN74LS275N 

Til 

182 

89 

SN74LS629J 

♦Til 

155 

48 

SN74S138J 

AMD 

121 

- 93 

SN5433W 

♦TII 

93 

2 

SN74LS114AN 

♦ MOTA 

46 -100 

SN74LS279J 

♦ MOTA 

177 

36 

SN74LS629N 

♦TII 

155 

49 


♦TII 



SN5437J 

TII 

108 

18 


♦Til 




♦Til 



SN74LS630J 

♦ Til 

182 

48 

SN74S138N 

AMD 

121 

- 94 

SN5437W 

TII 

108 

19 

SN74LS122J 

♦ MOTA 

126 

55 

SN74LS279N 

♦ MOTA 

177 

37 

SN74LS630N 

♦ Til 

182 

49 


♦TII 



SN5438J 

TII 

108 

20 


♦Til 




♦Til 



SN74LS631J 

♦ TII 

182 

50 

SN74S139J 

AMD 

121 

- 51 

SN5438W 

TII 

108 

21 

SN74LS122N 

♦ MOTA 

126 

56 

SN74LS280J 

MOTA 

173 

33 

SN74LS631N 

♦ Til 

182 

51 


♦TII 



SN5440J 

♦TII 

108 

22 


♦Til 




♦Til 



SN74LS668J 

TII 

141 

85 

SN74S139N 

AMD 

121 

- 52 

SN5440W 

♦TII 

108 

23 

SN74LS123J 

♦ MOTA 

126 

57 

SN74LS280N 

MOTA 

173 

34 

SN74LS668J# 

♦ MOTA 

152 

2 


♦TII 



SN5442AJ 

♦TII 

120 

37 


♦Til 




♦ Til 



SN74LS668N 

TII 

141 

86 

SN74S140J 

♦TH 

107 

-110 

SN5442AW 

♦TII 

120 

38 

SN74LS123N 

♦ MOTA 

126 

58 

SN74LS283J 

♦ MOTA 

161 

64 

SN74LS668N# 

♦ MOTA 

152 

3 

SN74S140N 

♦TII 

108 

- 1 

SN5443AJ 

♦TII 

121 

12 


♦Til 




Til 



SN74LS669J 

TII 

147 

36 

SN74S160J 

AMD 

143 

- 27 

SN5443AW 

♦TII 

121 

13 

SN74LS124J 

♦Til 

155 

52 

SN74LS283N 

♦ MOTA 

161 

65 

SN74LS669J# 

♦ MOTA 

149 

85 

SN74S160N 

AMD 

143 

- 28 

SN5444AJ 

♦TII 

121 

69 

SN74LS124N 

♦Til 

155 

53 


Til 



SN74LS669N 

TII 

147 

37 

SN74S161J 

AMD 

149 

- 64 

SN5444AW 

♦TII 

121 

70 

SN74LS133J 

♦ MOTA 

107 

86 

SN74LS290J 

♦ MOTA 

143 

66 

SN74LS669N# 

♦ MOTA 

149 

86 

SN74S161N 

AMD 

149 

- 65 

SN5445J 

♦TII 

120 

39 

SN74LS133N 

♦ MOTA 

107 

87 


♦ Til 



SN74LS681J 

TII 

168 

86 

SN74S162J 

♦TII 

141 

- 87 

SN5445W 

♦TII 

120 

40 

SN74LS136J 

♦ MOTA 

112 

72 

SN74LS290N 

♦ MOTA 

143 

67 

SN74LS681N 

TII 

168 

87 

SN74S162N 

♦TII 

141 

- 88 

SN5450J 

♦TII 

86 

105 


Til 




♦Til 



SN74LS682J 

TII 

165 

6 

SN74S163J 

♦TII 

147 

- 38 

SN5450W 

♦TII 

87 

1 

SN74LS136N 

♦ MOTA 

112 

73 

SN74LS292J 

Til 

157 

107 

SN74LS682N 

TII 

165 

16 

SN74S163N 

♦TII 

147 

- 39 

SN5451J 

♦TII 

87 

2 


Til 



SN74LS292N 

Til 

157 

108 

SN74LS683J 

MOTA 

165 

17 

SN74S168J 

♦TII 

144 

- 14 

SN5451W 

♦TII 

87 

3 

SN74LS138J 

AMD 

121 

91 

SN74LS293J 

♦ MOTA 

150 

28 


TII 



SN74S168N 

♦TII 

144 

- 15 

SN5453J 

♦TII 

87 

4 


Til 




Til 



SN74LS683N 

MOTA 

165 

18 

SN74S169J 

♦TII 

150 

- 88 

SN5453W 

♦TII 

87 

5 

SN74LS138N 

AMD 

121 

92 

SN74LS293N 

♦ MOTA 

150 

29 


TII 



SN74S169N 

♦TII 

150 

• 89 

SN5454J 

♦TII 

87 

6 


Til 




Til 



SN74LS684J 

TII 

165 

7 

SN74S174J 

AMD 

53 

- 19 

SN5454W 

♦TII 

87 

7 

SN74LS139J 

AMD 

121 

49 

SN74LS294J 

Til 

157 

109 

SN74LS684N 

TII 

165 

8 

SN74S174N 

AMD 

53 

- 20 

SN5460J 

♦TII 

114 

39 


Til 



SN74LS294N 

Til 

157 

110 

SN74LS685J 

MOTA 

165 

19 

SN74S175J 

AMD 

53 

- 21 

SN5460W 

♦TII 

114 

40 





SN74LS320J 

♦Til 

155 

12 


TII 



SN74S175N 

AMD 

53 

- 22 

SN5470J 

♦TII 

49 

72 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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SN7422J 

SN7422N 

SN7423J 

SN7423N 

SN7425J 

SN7425N 

SN7426J 

SN7426N 

SN7427J 

SN7427N 

SN7428J 

SN7428N 

SN7430J 

SN7430N 

SN7432J 

SN7432N 

SN7433J 

SN7433N 

SN7437J 

SN7437N 

SN7438J 

SN7438N 

SN7440J 

SN7440N 

SN7442AJ 

SN7442AN 

SN7443AJ 

SN7443AN 

SN7444AJ 

SN7444AN 

SN7445J 

SN7445N 

SN7447J 

SN7447N 

SN7450J 

SN7450N 

SN7451 

SN7451J 

SN7451N 

SN7453 

SN7453J 

SN7453N 

SN7454 

SN7454J 

SN7454N 

SN7460J 

SN7460N 

SN7470J 

SN7470N 

SN7472J 

SN7472N 

SN7473J 

SN7473N 

SN7474J 

SN7474N 

SN7475J 

SN7475N 

SN7476J 

SN7476N 

SN7480J 

SN7480N 

SN7482J 

SN7482N 

SN7483AJ 

SN7483AN 

SN7485J 


49 

- 74 

49 

- 75 

46 

-107 

46 

-108 

177 

- 77 

177 

- 78 

46 

-109 

46 

-110 

177 

- 79 

160 

- 72 

160 

- 73 

160 

- 90 

160 

- 91 

161 

- 66 


166 


35 

166 


36 

112 


78 

112 


79 

143 


54 

143 


55 

141 


17 

153 


37 

153 


38 


108 

■ 24 

108 ■ 

■ 25 

108 

• 26 

108 

■ 27 


108 


28 

108 


29 

110 


81 

110 


82 

110 


83 

110 


84 

108 


30 

108 


31 

108 


32 

108 


33 

108 


34 

110 


85 

110 


86 

108 


35 

108 


36 


108 


37 

108 


38 


itg lyjijpl masj gw 


748 
SN7486J 
SN7486N 
SN7490AJ 
SN7490AN 
SN7492AJ 
SN7492AN 
SN7493AJ 
SN7493AN 
SN7497J 
SN7497N 
SN10130J 
SN10130N 
SN10132J 
SN10132N 
SN10133J 
SN10133N 
SN10134J 
SN10134N 
SN10160J 
SN10160N 
SN10175J 
SN10175N 
SN10179AJ 
SN10179AN 
SN15830 
SN15830N 
SN15831 
SN15831N 
SN15832 
SN15832N 
SN 15833 
SN15833N 
SN15844 
SN15844N 
SN15845 
SN15845N 
SN 15846 
SN15846N 
SN15848 
SN15848N 
SN15849F.R 
SN15849J 
SN15849N 
SN 15850 
SN15850N 
SN15851 
SN15851N 
SN15861F.R 
SN15861J 
SN15861N 
SN15862 
SN15862N 
SN15863F.R 
SN15863J 
SN15863N 
SN15930 
SN15930N 
SN15931 
SN15931N 
SN15932 
SN15932N 
SN15933 
SN15933N 
SN15944 
SN15944N 
SN15945 
SN15945N 
SN 15946 
SN15946N 
SN 15948 
SN15948N 
SN15949F.R 
SN15949J 
SN15949N 
SN15950 
SN15950N 
SN 15951 
SN15951N 
SN15961F.R 
SN15961J 
SN15961N 
SN15962 
SN15962N 
SN15963F.R 
SN15963J 
SN15963N 
SN17909L 
SN17910L 
SN17911L 
SN17921L 
SN29000J 
SN29000N 
SN29001J 
SN29001N 
SN29002J 
SN29002N 
SN29003J 
SN29003N 
SN29004J 
SN29004N 
SN29005J 
SN29005N 
SN29007J 
SN29007N 
SN29008J 
SN29008N 
SN29009J 
SN29009N 
SN29012J 
SN29012N 
SN29024J 
SN29024N 
SN29301J 


TYPE No. CROSS 


MFRS Pa&Line TYPE No. 


INDEX 


MFRS 


93 


10 

93 


11 

93 


12 

108 


39 

108 


40 

88 


40 

88 


41 

93 


13 


108 


41 

108 


42 

108 


43 

108 


44 

108 


45 

108 


46 

120 


41 

120 


42 


120 • 

43 

120 ■ 

44 

120 • 

84 

120 ■ 

■ 85 

87 - 8 
87 - 9 


87 

10 

87 

11 

87 

12 

87 

13 

87 

14 

87 

15 

87 

16 

87 

17 

87 

18 

114 

41 

114 

42 

49 

76 

49 

77 

49 

78 

49 

79 


53 ■ 

■ 24 

53 • 

■ 25 

177 • 

• 80 

177 - 

■ 81 


160 • 

■ 75 

160 ■ 

■ 92 

160 • 

• 93 


112 

■ 80 

112 

. 81 

143 

• 56 

143 

■ 57 

153 

• 39 

153 

■ 40 


158 

■ 15 

176 

75 

176 

76 

176 

69 

176 

70 

176 

78 

176 

79 

176 

71 

176 

72 

172 

61 

172 

62 


170 


31 

170 


32 

70 


41 

70 


42 

38 


17 

38 


18 

70 


43 

69 

-102 

70 


90 

70 


91 

70 


49 

70 


50 

38 


19 

38 


20 

70 


44 

70 


45 

38 


21 

38 


22 

68 


65 

68 


66 

68 


67 

38 


87 

38 


88 

122 

-101 

122 

-102 

68 


68 

68 


69 

68 


70 

70 


46 

70 


47 

68 


71 

68 


72 

68 


73 

70 


33 

68 


74 



SN29310J 
SN29310N 
SN29316J 
SN29316N 
SN29601J 
SN29601N 
SN39301J 
SN39310J 
SN39316J 
SN54100J 
SN54100W 
SN54107J 
SN54109J 
SN54109W 
SN54110J 
SN54110W 
SN54111J 
SN54111W 
SN54116J 
SN54116W 
SN54121J 
SN54121W 
SN54122J 
SN54122W 
SN54123J 


SN54128J 

SN54128W 

SN54136J 

SN54136W 

SN54145J 

SN54145W 

SN54154J 


SN54155J 

SN54155W 

SN54156J 

SN54156W 

SN54160J 


38 


54 

70 

. 

35 

68 

. 

77 


SN54167J 

SN54167W 

SN54176J 

SN54176W 

SN54177J 

SN54177W 

SN54180J 

SN54180W 

SN54181J 


SN54190J 
SN54190W 
SN54191J 
SN54191W 
SN54192J 


SN54196J 

SN54196W 

SN54197J 

SN54197W 

SN54221J 


SN54259J 

SN54259W 

SN54265J 

SN54265W 

SN54276J 

SN54279J 

SN54279W 

SN54283J 

SN54283W 

SN54284J 

SN54284W 

SN54285J 

SN54285W 

SN54290J 

SN54290W 

SN54293J 

SN54293W 

SN54376J 

SN54376W 


AMD 124 ■ 
♦Til 

AMD 124 
♦Til 


AMD 120 ■ 
Til 

AMD 120 ■ 
Til 


AMD 141 
♦Til 

AMD 141 
♦Til 

AMD 147 
♦Til 

AMD 147 
♦Til 

AMD 141 
♦Til 

AMD 141 
♦Til 

AMD 147 
♦Til 

AMD 147 
♦Til 

Til 158 
Til 158 
Til 152 
Til 152 
Til 150 
Til 150 

♦ Til 173 
Til 173 
AMD 169 
Til 

AMD 169 
Til 

AMD 170 
Til 

AMD 170 
Til 

♦ Til 141 

♦ Til 141 
♦Til 147 
♦Til 147 

AMD 142 

♦ Til 

AMD 142 
Til 

AMD 148 
♦Til 

AMD 148 
♦Til 


AMD 127 
Til 

AMD 127 
Til 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




MFRS 


2JHg| 

gam 

♦Til 

142 - 


♦Til 

148 - 


♦Til 

148 - 


♦Til 

143 - 


♦Til 

143 - 


Til 

47 - 


♦Til 

178 - 

•jcl 

♦Til 

178 - 


Til 

49 - 


Til 

49 - 

|u| 

Til 

49 - 


Til 

49 - 

Jfjf 

♦ Til 

47 - 

14 

♦Til 

47 - 

15 

♦Til 

47 - 

16 

♦ Til 

47 - 

17 

♦Til 

47 - 

18 

♦Til 

47 - 

19 

Til 

47 - 

20 

Til 

47 - 

21 

Til 

178 - 

95 

Til 

178 - 

96 

♦ Til 

127 - 

60 

♦ Til 

127 - 

61 

♦Til 

124 - 

75 

♦ Til 

124 - 

76 

AMD 

124 - 

77 

♦ Til 



AMD 

124 - 

78 

♦Til 



♦ Til 

93 - 

17 

♦ Til 

93 - 

18 

Til 

112 - 

84 

Til 

112 - 

85 

Til 

120 - 

50 

Til 

120 - 

51 


AMD 

141 ■ 

- 98 

►Til 



AMD 

147 ■ 

• 48 

►Til 



AMD 

147 ■ 

• 49 


wWa 





























































































































UtSz&mmmwsM 


TYPE No. CROSS INDEX 





r&i 



PHIN 




T54LS09D2 

SP680A 

PHIN 

67 

-106 

T54LS10D2 

SP1648 

♦ PLSB 

154 


71 

T54LS11D2 

SP1658 

♦ PLSB 

154 


70 

T54LS15D2 

SP1660 

♦ PLSB 

71 


37 

T54LS20D2 

SP1670 

♦ PLSB 

39 


7 

T54LS21D2 

SP3280A 

MULB 

151 


38 

T54LS22D2 


PHIN 




T54LS26D2 

SP3281A 

MULB 

151 


39 

T54LS27D2 


PHIN 




T54LS30D2 

SP8600A 

♦PLSB 

157 


71 

T54LS32D2 

SP8600B 

♦ PLSB 

157 


72 

T54LS51D2 

SP8601A 

♦ PLSB 

157 


69 

T54LS54D2 

SP8601B 

♦ PLSB 

157 


70 

T54LS55D2 

SP8602A 

♦ PLSB 

157 


65 

T54LS74D2 

SP8602B 

♦ PLSB 

157 


66 

T54LS83D2 

SP8604A 

♦ PLSB 

157 


63 

T54LS86D2 


SP8604B 

SP8605A 

SP8605B 

SP8606A 

SP8606B 

SP8607A 

SP8607B 

SP8610A 

SP8610B 

SP8611A 

SP8611B 

SP8612BDC 

SP8612BDG 

SP8617BDC 

SP8617BDG 

SP8617MDC 

SP8617MDG 

SP8619BDC 

SP8619BDG 

SP8619MDC 

SP8619MDG 

SP8620A 

SP8620B 

SP8629 

SP8630A 

SP8630B 

SP8634B 

SP8635B 

SP8637B 

SP8643A 

SP8647ADG 

SP8647ADP 

SP8647BDG 

SP8647BDP 

SP8650A 

SP8650B 

SP8655A 

SP8655B 

SP8657A 

SP8657B 

SP8658 

SP8659A 

SP8659B 

SP8660 

SP8660A 

SP8660B 

SP8665B 

SP8668B 

SP8670A 

SP8670B 

SP8675B 

SP8678B 

SP8680A 

SP8680B 

SP8685A 

SP8685B 

SP8690A 

SP8690B 

SP8691A 

SP8691B 

SP8695A 

SP8695B 

SP8720A 

SP8720B 

SP8735B 

SP8740A 

SP8740B 

SP8741A 

SP8741B 

SP8743A 

SP8743B 

SP8755A 

SP8755B 

SP8775 

SP8785A 

SP8785B 

SP8786A 

SP8786B 

SP8790A 

SP8790B 

SP8792 

SP8792A 

SP8793 

SP8793A 

SP8794A 

SP8794B 

SP8901 

SP8906 

SP9131 

SQX02 

SYC66016(A) 

SYC66016A(A) 

SYC66016B(A) 

T54LS00D2 

T54LS02D2 

T54LS03D2 


T54LS109D2 

T54LS112D2 

T54LS113D2 

TJ54LS114D2 

T54LS136D2 

T54LS283D2 

T74LSOOB1 

T74LS00D1 

T74LS02B1 

T74LS02D1 

T74LS03B1 

T74LS03D1 

T74LS08B1 

T74LS08D1 

T74LS09B1 

T74LS09D1 

T74LS10B1 

T74LS10D1 

T74LS11B1 

T74LS11D1 

T74LS15B1 

T74LS15D1 

T74LS20B1 

T74LS20D1 

T74LS21B1 

T74LS21D1 

T74LS22B1 

T74LS22D1 

T74LS26B1 

T74LS26D1 

T74LS27D1 

T74LS30B1 

T74LS30D1 

T74LS32B1 

T74LS32D1 

T74LS51B1 

T74LS51D1 

T74LS54B1 

T74LS54D1 

T74LS55B1 

T74LS55D1 

T74LS74B1 

T74LS74D1 

T74LS83B1 

T74LS83D1 

T74LS86B1 

T74LS86D1 

T74LS109B1 

T74LS109D1 

T74LS112B1 

T74LS112D1 

T74LS113B1 

T74LS113D1 

T74LS114B1 

T74LS114D1 

T74LS136B1 

T74LS136D1 

T74LS283B1 

T74LS283D1 

TA6179W 

TC40H000P 

TC40H002P 

TC40H004P 

TC40H008P 

TC40H010P 

TC40H01IP 

TC40H020P 

TC40H021P 

TC40H027P 

TC40H032P 

TC40H042P 

TC40H051P 

TC40H074P 

TC40H076AP 

TC40H076P 

TC40H107AP 

TC40H107P 

TC40H138P 

TC40H139P 

TC40H155P 

TC40H160P 

TC40H161P 

TC40H162P 

TC40H163P 

TC40H175P 

TC40H192P 

TC40H193P 

TC40H259P 

TC40H373P 

TC40H374P 

TC40H375P 

TC40H386P 

TC40H390P 

TC40H393P 

TC4000BP 

TC4001BP 


D.A.T.A. 


i m k , aaHaaaaaia i 


TC4002BP 

TC4008BP 

TC401IBP 

TC4011UBP 

TC4012BP 

TC4013BP 

TC4017BP 

TC4018BP 

TC4020BP 

TC4022BP 

TC4023BP 

TC4024BP 

TC4025BP 

TC4027BP 

TC4028BP 

TC4029BP 

TC4030BP 

TC4032BP 

TC4038BP 

TC4040BP 

TC4042BP 

TC4043BP 

TC4044BP 

TC4047BP 

TC4063BP 

TC4068BP 

TC4071BP 

TC4072BP 

TC4073BP 

TC4075BP 

TC4077BP 

TC4078BP 

TC4081BP 

TC4082BP 

TC4085BP 

TC4086BP 

TC4099BP 

TC4501BP 

TC4508BP 

TC4510BP 

TC4516BP 

TC4518BP 

TC4520BP 

TC4521BP 

TC4522BP 

TC4526BP 

TC4527BP 

TC4528BP 

TC4530BP 

TC4531BP 

TC4538BP 

TC4560BP 

TC4572BP 

TC4585BP 

TC5001P 

TC5018P 

TC5026P 

TC5027P 

TC5032P 

TC5036P 

TC5037P 

TC5043P 

TC5048P 

TC5051P 

TC5052P 

TC5053P 

TC5054P 

TC5070P 

TC5071P 

TC5072P 

TC7400BP 

TC7476BP 

TC9122P 

TC40102BP 

TC40103BP 

TC40160BP 

TC40161BP 

TC40162BP 

TC40163BP 

TC40174BP 

TC40175BP 

TC40192BP 

TC40193BP 

TDA0555D 

TDB0555 

TDB0555B 

TDB0555CM 

TDB0555DP8 

TDB0556A 

TDB0556DP 

TDB2608DP#ai 

TDC0555 

TDC0555CM # mil 

TDC0556DP#mil 

TDC1003J2C 

TDC1003J 

TDC1004J9C 

TDC1004J9F 

TDC1008J4C 

TDC1008J4F 

TDC1009J1C 

TDC1009J1F 

TDC1010J1C 

TDC1010J1F 

TDC1022C1C 

TDC1022J1C 

TDC1023J7C 

TDC1023J7F 

TDC1043(A) 

TDE2608DP#ai 

TU30 

UA555HC_ 


^-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




TOSJ 61 
TOSJ 61 
TOSJ 159 
TOSJ 64 
TOSJ 64 
TOSJ 64 
TOSJ 36 
TOSJ 136 
TOSJ 136 
TOSJ 131 
TOSJ 136 
TOSJ 64 
TOSJ 131 
TOSJ 61 
TOSJ 34 
TOSJ 117 
TOSJ 130 
TOSJ 65 
TOSJ 159 
TOSJ 159 
TOSJ 131 
TOSJ 175 
TOSJ 175 
TOSJ 175 
TOSJ 154 
TOSJ 165 
TOSJ 64 
TOSJ 58 
TOSJ 58 
TOSJ 56 
TOSJ 58 
TOSJ 75 
TOSJ 61 
TOSJ 56 
TOSJ 56 
TOSJ 57 
TOSJ 57 
TOSJ 176 
TOSJ 75 
TOSJ 175 
TOSJ 130 
TOSJ 135 
TOSJ 129 
TOSJ 132 
TOSJ 156 
TOSJ 130 
TOSJ 132 
TOSJ 156 
TOSJ 122 
TOSJ 183 
TOSJ 172 
TOSJ 122 
TOSJ 159 
TOSJ 183 
TOSJ 165 
TOSJ 129 
TOSJ 131 
TOSJ 129 
TOSJ 131 
TOSJ 130 
TOSJ 156 
TOSJ 129 

♦ TOSJ 123 
TOSJ 156 
TOSJ 129 
TOSJ 129 
TOSJ 129 
TOSJ 129 

♦ TOSJ 129 

♦TOSJ 129 

♦ TOSJ 129 
TOSJ 64 
TOSJ 34 

♦ TOSJ 130 
TOSJ 139 
TOSJ 139 
TOSJ 129 
TOSJ 132 
TOSJ 129 
TOSJ 132 
TOSJ 36 
TOSJ 36 
TOSJ 129 
TOSJ 133 

♦ PHIN 127 

♦ VALG 

♦ SIEG 128 

♦ SIEG 128 
THEF 127 
THEF 127 

♦ SIEG 128 
THEF 127 
THEF 124 

♦ SIEG 128 
THEF 127 
THEF 127 

♦TRW 164 

♦TRW 164 

♦ TRW 182 

♦ TRW 182 

♦ TRW 163 

♦ TRW 164 

♦ TRW 164 

♦ TRW 164 

♦TRW 164 

♦TRW 164 

♦ TRW 169 

♦ TRW 169 

♦ TRW 182 

♦ TRW 182 

♦TRW 164 

THEF 124 

♦VALG 123 

♦ FSC 128 


TYPE No. 


44 

45 
79 

83 

84 

85 UA.i'i'4UUJ 

10 UA2240CN 

93 UA2240DC 
90 UA2240DM 

77 UA2240MJ 

94 UA2240PC 

86 UPC617C 

78 UPC1555C 

46 

84 VVUDDCJ 
39 WD2143L01 
82 WD2143M01 

78 WTL1010#ai 

11 WTLl016#ai 

12 XR320P#1 

79 XR320P#2 
48 XR555CM 
26 XR555CN 


40 
70 

7 
47 

41 

42 XR2200 

51 XR2240CN#1 

52 XR2240CN#2 
26 XR2240CP#1 

6 XR2240CP#2 

32 XR2240M#1 
96 XR2240M#2 

38 XR2240N#1 
82 XR2240N#2 
30 XR2240P#1 
79 XR2240P#2 

1 XR2242CN#1 
81 XR2242CN#2 
30 XR2242CP#1 
34 XR2242CP#2 

21 XR2242M#1 
30 XR2242M#2 

33 XR2243CN#ai 
98 XR2243CP#ai 

22 XR2271CN 
60 XR2271CP 

40 XR2272CN 

43 XR2272CP 
47 XR2556CN#1 

39 XR2556CN#2 
39 XR2556CP#1 

75 XR2556CP#2 

41 XR2556M#1 
16 XR2556M#2 

76 XR6118P 

42 XR6128P 

43 XRL555CN 

44 XRL555CP 

45 XRL555M 

55 XRL556CN 

56 XRL556CP 

57 XRL556M 

88 Z80ACTCCE#1 
85 Z80ACTCCE#2 

72 Z80ACTCCM#1 

53 Z80ACTCCM#2 

54 Z80ACTCCS#1 

73 Z80ACTCCS#2 

8 Z80ACTCPS#2 

74 Z80CTCCE#1 

9 Z80CTCCE#2 

11 Z80CTCCM#1 

12 Z80CTCCM#2 
67 Z80CTCCS#1 
12 Z80CTCCS#2 
36 Z80CTCPS#1 

Z80CTCPS#2 


♦ EXR 183 

♦ EXR 183 

♦ EXR 183 

ZIL 139 

ZIL 123 

ZIL 139 

ZIL 123 

ZIL 139 

ZIL 123 

ZIL 123 


ZIL 123 

ZIL 139 


♦FERB 66 
♦FERB 66 
♦FERB 66 
♦FERB 66 
♦FERB 37 
♦FERB 37 
♦FERB 37 
♦FERB 37 
♦FERB 67 
♦FERB 67 
FERB 67 
FERB 67 
♦FERB 67 
♦FERB 67 
♦FERB 67 
♦FERB 67 
♦FERB 66 
♦FERB 66 
♦FERB 67 
♦FERB 67 
♦FERB 67 
♦FERB 67 
♦FERB 37 
♦FERB 37 
♦FERB 67 
♦FERB 67 
FERB 37 
FEFIB 37 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




128 

♦ FSC 128 

♦ FSC 128 

♦ FSC 128 

♦ FSC 128 

♦Til 127 
♦Til 127 

♦ FSC 127 

♦ FSC 127 

♦Til 127 

♦ FSC 127 

NECJ 128 
NECJ 128 

♦WDC 123 
♦WDC 123 
♦WDC 154 
♦WDC 154 
WET 163 
WET 163 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 128 

♦ EXR 128 

♦ EXR 128 

♦ EXR 128 

♦ EXR 128 

♦ EXR 128 

♦ EXR 128 

♦ EXR 183 

♦ EXR 183 

♦ EXR 183 

♦ EXR 183 

♦ EXR 183 

♦ EXR 183 

♦ EXR 183 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 127 

♦EXR 127 

♦ EXR 184 

♦ EXR 184 

♦EXR 184 

♦ EXR 184 

♦ EXR 127 

♦ EXR 154 

♦EXR 127 

♦ EXR 154 

♦EXR 127 

♦ EXR 154 

♦ EXR 184 

♦ EXR 184 

♦ EXR 128 


89 

90 

91 

92 

4 

5 

42 

43 
9 

10 
78 
15 
28 

91 

6 

34 

35 

52 

36 

37 

53 

45 ZNlUlUt 

46 ZN1010F 

47 ZN1034E 

48 ZN1034P#1 

49 ZN1034P#2 

50 ZN1034T#1 
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3. TYPE 

No. CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. MFRS 

Pg&yne- 

TYPE No. MFRS 


TYPE No. MFRS 

IsflMIliM 

TYPE No. MFRS 


ZN7412J FERB 

ZN7420E ♦FERB 

ZN7420F ♦FERB 

ZN7425E FERB 

ZN7425J FERB 

ZN7427E FERB 

ZN7427J FERB 

ZN7428E FERB 

ZN7428J FERB 

ZN7430E ♦FERB 

ZN7430F ♦FERB 

ZN7432E FERB 

ZN7432J FERB 

ZN7437E FERB 

ZN7437J FERB 

ZN7438E FERB 

ZN7438J FERB 

ZN7440E ♦FERB 

ZN7440F ♦FERB 

ZN7442E FERB 

ZN7442J FERB 

ZN7450E ♦FERB 

ZN7450F ♦FERB 

ZN7451E ♦FERB 

ZN7451F ♦FERB 

ZN7453E ♦FERB 

ZN7453F ♦FERB 

ZN7454E ♦FERB 

ZN7454F ♦FERB 

ZN7460E ♦FERB 

ZN7460F ♦FERB 

ZN7470E ♦FERB 

ZN7470F ♦FERB 

ZN7472E ♦FERB 

ZN7472F ♦FERB 

ZN7473E ♦FERB 

ZN7473F ♦FERB 

ZN7474E ♦FERB 

ZN7474F ♦FERB 

ZN7475E ♦FERB 

ZN7476E ♦FERB 

ZN7486E FERB 

ZN7486J FERB 

ZN7490E ♦FERB 

ZN7490F ♦FERB 

ZN7492AE ♦FERB 

ZN7492AJ ♦FERB 

ZN7492E ♦FERB 

ZN7492F ♦FERB 

ZN7493AE FERB 

ZN7493AJ FERB 

ZN7493E ♦FERB 

ZN7493F FERB 

ZN54107E FERB 

ZN54107F FERB 

ZN54121E FERB 

ZN54121J FERB 

ZN54122E FERB 

ZN54122J FERB 

ZN54123E FERB 

ZN54123J FERB 

ZN54154E FERB 

ZN54154J FERB 

ZN54155E FERB 

ZN54155J FERB 

ZN54161E FERB 

ZN54161J FERB 

ZN54163E FERB 

ZN54163J FERB 

ZN54191E FERB 

ZN54191J FERB 

ZN54192E FERB 

ZN54192J FERB 

ZN54193E FERB 

ZN54193J FERB 

ZN54197E FERB 

ZN54197J FERB 

ZN74107E ♦FERB 

ZN74107F ♦FERB 

ZN74121E FERB 

ZN74121J FERB 

ZN74122E FERB 

ZN74122J FERB 

ZN74123E FERB 

ZN74123J FERB 

ZN74154E FERB 

ZN74154J FERB 

ZN74155E FERB 

ZN74155J FERB 

ZN74161E FERB 

ZN74161J FERB 

ZN74163E FERB 

ZN74163J FERB 

ZN74191E FERB 

ZN74191J FERB 

ZN74192E FERB 

ZN74192J FERB 

ZN74193E FERB 

ZN74193J FERB 

ZN74197E FERB 

ZN74197J FERB 

ZNPCM1CE ♦FERB 

ZSD51A ♦FERB 

ZSD81A FERB 

ZSF51B ♦FERB 

ZSF51CT FERB 

ZSF81B FERB 

ZSF81CT FERB 

ZSS51A ♦FERB 

ZSS51B ♦FERB 

ZSS53A ♦FERB 

ZSS53B ♦FERB 

ZSS55A ♦FERB 

ZSS55B ♦FERB 

108 - 72 
110 - 52 
110 - 53 
93 - 28 
93 - 29 
93 - 30 
93 - 31 
93 - 32 
93 - 33 
110 - 54 
110 - 55 
88 - 46 
88 - 47 
108 - 73 
108 - 74 
108 - 75 
108 - 76 
110 - 56 
110 - 57 
120 - 56 
120 - 57 
113 - 32 
113 - 33 
113 - 34 

113 - 35 
82 - 59 
82 - 60 
82 • 61 
82 - 62 

114 - 81 
114-82 

49 - 19 
49 - 20 
49 - 21 
49 - 22 
49 - 23 
49 - 24 
54 - 61 
54 - 62 
54 - 63 
49 - 25 
113 - 4 
113 - 5 
140 - 53 
140 - 54 
153 - 43 
153 - 44 
152 - 60 
152 - 61 
150 - 12 
150 - 13 
145 - 61 
145 - 62 
49 - 26 
49 - 27 
127 - 62 
127 - 63 
124 - 79 
124 - 80 
124 - 81 
124 - 82 

118 - 94 

119 - 1 

119 - 2 
119 - 3 
147 - 52 
147 - 53 
147 - 54 
147 - 55 
147 - 56 

147 - 57 
142 - 58 
142 - 59 

148 - 39 
148 - 40 
142 -106 
142 -107 

49 - 28 
49 - 29 
127 - 64 
127 - 65 
124 - 83 
124 - 84 
124 - 85 
124 - 86 
119 - 4 
119 - 5 
119 - 6 
119 - 7 
147 - 58 
147 - 59 
147 - 60 
147 - 61 
147 - 62 

147 - 63 
142 - 60 

142 - 61 

148 - 41 
148 - 42 

143 - 1 

143 - 2 
184 - 78 

70 - 87 
67 - 31 
37 - 50 
37 - 51 
37 - 52 
37 - 53 
67 - 65 
67 - 66 
67 - 67 
67 - 68 
67 - 69 
67 - 70 

ZSS56B ♦FERB 
ZSS57B ♦FERB 
ZSS59A FERB 
ZSS59B FERB 
ZSS81A ♦FERB 
ZSS81B ♦FERB 
ZSS83A ♦FERB 
ZSS83B ♦FERB 
ZSS85A ♦FERB 
ZSS85B ♦FERB 
ZSS86B ♦FERB 
ZSS87B ♦FERB 
ZSS89A FERB 
ZSS89B FERB 
ZST51A ♦FERB 
ZST52A ♦FERB 
ZST52B ♦FERB 
ZST53A ♦FERB 
ZST53B ♦FERB 
ZST54A ♦FERB 
ZST81A ♦FERB 
ZST82A ♦FERB 
ZST82B ♦FERB 
ZST83A ♦FERB 
ZST83B ♦FERB 
ZST84A ♦FERB 

§7 - 71 
67 - 72 
67 - 32 
67 - 33 
67 - 73 
67 - 74 
67 - 75 
67 - 76 
67 - 77 
67 - 78 
67 - 79 
67 - 80 
67 - 34 
67 - 35 
67 - 81 
67 - 82 
67 - 83 
67 - 84 
67 - 85 
67 - 86 
67 - 87 
67 - 88 
67 - 89 
67 - 90 
67 - 91 
67 - 92 
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4. BINARY/FLIP-FLOPS 


IN ORDER OF:(1 )TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 
(4|LOGICO'(5ITYPE NO. 
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0 

7 

2 


DL14m 

46# 

ZN348 


DTL 

2 

.20 


4.0 


7 

6 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

5 

C 

1 


TO 88 

47# 

ZN348E 


DTL 

2 

.20 


4.0 


7 

6 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

0 

7 

1 


DU 4m 

„48#_ 

ZN394E 


DTL 

2 

,20 


4.0 



8 

0.0 

4.5 

15n 



19m 

1.0 

0 

[7 

2 


DLl4m 

49# 

ZN397E 


DTL 

2 

.20 


4.0 



8 

0.0 

4.5 

15n 



19m 

1.0 

0 

7 

2 


DL14m 

50# 

ZSF51B 


DTL 

2 

.20 


4.0 


4 

6 

0.0 

5.0 

50n 



19m 


5 

C 

1 


CN2 

.. 51 # 

ZSF51CT 


DTL 

2 

.20 


4.0 



8 

0.0 

4.5 

9.0n 



19m 

1.0 

[5 

c 



T05 

52# 

ZSF81B 


DTL 

2 

.20 


4.0 


4 

6 

0.0 

5.0 

50n 



19m 


0 

h 7 

i 


CN2 

53# 

ZSF81CT 


DTL 

2 

.20 


4.0 



8 

0.0 

4.5 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 



T05 

54# 

9093DM 


DTL 

2 

1.7 

♦ 

1.4 


4 

10 

0.0 , 

5.0 

75n 



140m . 

1.0 t 

,6 

C 

2 

B08-123 

DL14av 

55# 

9093FM 


DTL 

2 

1.7 

* 

1.4 


4 

10 

00 1 

5.0 

75n 



140m 

1.0 t 

5 

c 

2 

B08-123 

FP28g 

56# 

9099DM 


DTL 

2 

1.7 

* 

1.4 


4 

10 

0.0 

5.0 

75n 



140m 

1.0 t 

5 

c 

2 

B08-124 

DL14av 

57#_ 

9099FM 


DTL 

2 

1.7 

* 

1.4 


4 

10 

0.0 

5.0 

75n 



140m 

1.0 JL 

5 

c 

2 

B08-124 

FP28g_ 

58# 

9093BC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 

90n 



150m 

1.0 t 

0 

7 

----- 

308-123 

[DL14y “ 

59# 

9093DC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 

90n 



150m 

1.0 f 

0 

l7 

2 

B08-123 

DL14av 

_60#_ 

9093FC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 

90n 



150m 

1.0 t . 

0- 

j 7 

2 

B08-123 

FP28q 

61# 

9094BC 


DTL 

2 

1.8 

* 

iT2 


4 

10 

0.0 

5.0 

80n 



175m 

1.0 t 

!o 

7 

2 

B02-20Q 

DL14y 

62# 

9094DC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 

80n 



175m 

1.0 t 

0 

7 

2 

B02-200 

DU4av 

63# _ 

9094DM 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

jo 

0.0 

5.0 

80n 



162m 


.5 _ 

[C_ 

2 

B02-200 

DL14av 

64# 

9094FC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

Jo 

0.0 

5.0 

80n 



175m 

1.0 t 1 

0 

17 

2 

B02-200 

FP28q 

65# 

9094FM 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 

80n 



162m 

1.0 t 

5 

|C 

2 

B02-200 

FP28g 

_66# 

9097BC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

[0.0 

5.0 

80n 



162m 

[1.0 j__ 

0 

7 _ 

2 

B02-200a 

DL14y 

67# 

9097DC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 ” 

80n 



162m 

1.0 t A 

[ 0 

7 

2 

B02-200a 

DL14av 

68# 

9097DM 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 

80n 



162m 

1.0 t 

5 

c 

2 

B02-200a 

DL14av 

—69# 

9097FC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


L 4 __ 

Jo 

00 

5.0 

80n 



162m 

1.0 t 

0 

7 

2 

B02-200a 

FP28q 

70# 

9097FM 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


' 4 

To 

0.0 

5.0 ' 

80n 



162m 

1.0 t 

5 

C 

2 

B02-200a 

FP28g 

71# 

9099BC 


DTL 

2 

1.8 

♦ 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 

90n 



140m 

1.0 t 

1° 

7 

2 

BOS-124 

DL14y 

72 #_ 

9099DC 


DTL 

2 

1.8 

* 

1.2 


4 

10 

0.0 

5.0 

90n 



140m 

1.0 t 

0 

[7 

2 

B08-124 

DL14av 

73# 

9099FC 


DTL 

2 

1.8 

♦ 

12 


4 

10 

0.0 

5.0 

90n 



140m 

1.0 t 

0 

7 

2 

B08-124 

FP28q 

74 

SN158093F 


DTL 

2 

1.9 

<0 

1.1 

7.0M$ 

4 

12 

0 

8 

75n 



80m 


10 

'7 

2 

B02-91a 

T084 

75 

SN158093J 


DTL 

2 

LL9 

♦ 

1.1 

7.0MS 

4 

12 

0 

8 

75n 



80m 


0 

7 

2 

54-73w 

T0116 

76 

SN158093N 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

12 

0 

8 

75n 



80m 


0 ' 

17'” 

2 

74-73N 

DL14m 

77 

SN158093R 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

12 

0 

8 

75n 



80m 


0 

7 

2 

54-73W 

T084 

78 

SN158094F 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0MS 

4 

111 

0.0 

8.0 

70n 



87m 


0 

7 

2 

B02-91a 

T084 

79 

SN158094J 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

11 

0.0 

8.0 

70n 



r 87m 


0 

7 

2 

74-73N 

T0116' 

80 

SN158094N 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

11 

0.0 

8.0 

70n 



87 m 


0 

7 

2 

74-73N 

DLl4m 

81 

SN158094R 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0MS 

4 

11 

0.0 

8.0 

70n 

L _ 


87m 


Ip 

[7 

2 

54-73W 

T084 

82 

SN158097F 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0MS 

5 

r 11 

0.0 

8.0 

70n 



87m 


0 

7 

2 

B02-92a 

T084 

83 

SN158097J 


DTL 

2 

19 

* 

1.1 

7,0M$ 

5 

11 

0.0 

8.0 

70n 



87m 


0 

7 

2 

B02-92a 

T0116 

84 

SN158097N 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0MS 

5 

11 

0.0 

8.0 

70n 



87m 


0 

7 

2 

B02-92a 

DL14m 

85 

SN158097R 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

5 

11 

0.0 

8.0 

70n 



87m 


0. 

'7 

2 

B02-92a 

T084 

86 

SN158099F 


DTL 

2 

1.9 

* 

1,1 

7.0M$ 

5 

12 

0 

8 

75n 



80m 


p 

7 

2 

B02-92a 

T084 

87 

SN158099J 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0MS 

5 

12 

0 

8 

75n 



80rn 


!o 

7 

2 

B02-92a 

T0116 

88 

^SNI58099N 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.QM$ 

5 

12 

~ 0 

8' 

75n 



80m 


0 

7 

2 

B02-92a 

DL14m 

89 

SN158099R 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

5 

12 

0 

8 

75n 



80m 


p 

7 

2 

B02-92a 

T084 

90 

SN159093F 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M§_ 

4 

10 

0 

8 

75n 



70m 


5 

C 

2 

54-73 

7084 

91 

SN159093J 


DTL 

2 

1.9' 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

10 

b 

8 

75n 



70m 


5~ 

iC 

2 

74-73N 

T01Y6 

92 

SN159093N 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

10 

0 

8 

75n 



70m 


5 

C 

2 

74-73N 

DL14m 

93 

SN159093R 


DTL 

2 

1.9 

* 

1,1 

7.0MS 

4 

10 


8 

75n 



70m 


5 

C 

2 

54-73W 

T084 

94 

SN159094F 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

9 

0 

8 

70n 



80m 


5. 

C 

2 

54-73W 

T084 

95 

SN159094J 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

9 

0 

8 

70n 



80m 


|5 

C 

2 

54-73W 

TO! 16 

96 

SN159094N 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0MS 

4 

9 

—0. 

8 

70n 



80m 


5 

C 

2 

74-73N 

DL14m 

97 

SN159094R 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

4 

9 

0 

8 

70n 



80m 


5 

c 

2 

54-73W 

TOB4 

98 

SN159097F 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

5 

9 

0 

8 

7Qn 



80m 


5 

c 

2 

B02-92a 

T084 

99 

SN159097J 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0MS 

5 

9 

0 

8 

70n 



80m 


5 

c 

2 

B02-92a 

T0116 

100 

SN159097N 


DTL 

2 

19 

* 

1.1 

7.0M$ 

5 

9 

0 

8 

70n 



80m 


5 

C " 

2 

B02-92a 

DL14m 

101 

SN159097R 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

5 

9 

0 

8 

7 On 



80m 


5 

c 

2 

B02-92a 

T084 

102 

SN159099F 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

5 

10 

0 

8 

75n 



70m 


5 

C 

2 

B02-92a 

7084 

103 

SN159099J 


DTL 

2 

1.9 

V 

1.1 

7.0M$ 

5 

10 

0 

6 

75n 



70m 


5 

c 

2 

B02-92a 

[T0116 

104 

SN159099N 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0M$ 

5 

10 

0 

8 

75n 



70m 


5 

c 

2 

B02-92a 

DL14m 

105 

SN159099R 


DTL 

2 

1.9 

* 

1.1 

7.0MS 

5 

10 

0 

8 

75n 



70m 


5 

C 

2 

B02-92a 

T084 

106 

|MC663L,P% H 


DTL 

2 

12.5* 

1.5 C 

3.0MTf 

4 

9 

0.0 

15 

180n 

36nf 

5.0n 

200mf 


3 

7 

2 

B03-81 

T0116 

107 

MC688L 


DTL 

2 

12.5* 

1.50C 

2.5MT* 

5 

10 

0.0 

15 

450n 



375mf 


3 

7 

2 

B02-271 

DL16aj 

108 

MC688P 


DTL 

2 

12.5* 

1.50C 

2.5MT* 

5 

10 

ao_ 

15 

450n 



375mt 


3 

7 

2 

B02-271 

DL16bo 

109# 

FCJ121 


DTL 

2 

2.0 

♦ 

1.0 

5.0M 

5 

8 

0 

8 




100m 


0 

7 

2 

B02-139 

T0116 

110#_ 

FCJ201 


DTL 

2 

2.0 

* 

1.0 


6 

10 

0 

_ 6 





1.0 

0 

7 

2 


T0116 
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4. BINARY/FLIP-FLOPS 


IN ORDER 

J4] 



11 


IF" 

2j 


LOGIC 

MAX. 

FAN 

POWER 


MAXI 

MUM 

MAX. 


MAX. 

OPE 

w 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 


LEVEL 

OPER. 

IN 

TOT 

SUPPLY 

PROP. 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

3JMIN. 

4JMAX. 

FREQ. 


MAX 

SPAN 

DELAY 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

T 

’O’ 




NEG 

POS. 




DISS. 



CODE 

MOD 

BLOCK 






E 


(V) 

(H Z ) 



m a 

(V) A 

JSi_ 

U£l_ 

1S)__ 

r-P- 


JV)_ 

- 

±— 




1# 

FCJlOl 


T3TC 

2 



.80 

515M 

1 

1 

0 





81m 


1.2 t 

T) 

7 

1 

B02-67a “ 

TOl 16 

2 

SN15931 


DTL 

2 

2.4 


.4 C 

7.0M$ 

7 

14 

0 

8 

75n 



20m 



5 

C 

1 

B02-87 

T084 

3 

SN15945 


DTL 

2 

2.4 


.4 C 

7.0MS 

7 

20 

0 

8 

75n 



20m 



5 

C 

1 

B02-103 

T084 

4 

SN 15948 


DTL 

2 

2.4 


.4 C 

7.0M$ 

7 

18 

0 

8 

75n 



20m 



b 

c 

1 

B02-103 

T084 

5 

MC952L 


DTL 

2 

2.6 


.40 


4 

20 

0.0 

5.0 

40n 



120mt 


5 

c 

2 

B02-101 

TOl 16 

6 

MC953L 


DTL 

2 

2.6 


.40 


4 

20 

0.0 

5.0 

40n 



120mt 


5 

c 

2 

B02-101a 

TOl 16 

7 

MC955L 


DTL 

2 

2.6 


.40 


4 

18 

0.0 

5.0 

40n 



140mt 


5 

c 

2 

B02-101b 

TOl 16 

8 

MC956L 


DTL 

2 

2.6 


.40 


4 

18 

0.0 

5.0 

40n 



140mt 


5 

c 

2 

B02-101C 

TOl 16 

9 

DM9093N 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 


4 


0.0 

5.0 

lOOn 



180m% 


0 

7 

2 


DL14bt 

10 

DM9094N 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 


4 


0.0 

5.0 

lOOn 



225m % 


0~“ 

1 

2 

° 

DL14bt 

11 

DM9097N 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 


8 


0.0 

5.0 

lOOn 



225m % 


0 

7 

1 


DL14bt 

12 

DM9099N 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 


8 


0.0 

5.0 

lOOn 



180m% 


0 

7 

1 

° 

DL14bt 

13 

dC852L,P% 


DTL 

2 

2.6 


.45 


4 

24 

0.0 

5.0 

40n 



120m 

' 



7 

2 

B02-101 

TOl 16 

14 

MC853L,P% 


DTL 

2 

2.6 


.45 


4 

24 

0.0 

5.0 

40n 



120m 

1 


0 

7 

2 

B02-101a 

TOl 16 

15 

MC855L.P% 


DTL 

2 

2.6 


.45 


4 

22 

0.0 

5.0 

40n 



140m- 

• 


0 

7 

2 

B02-101b 

TOl 16 

16 

WC856L,P% 


DTL 

2 

2.6 


.45 


4 

22 

0.0 

5.0 

40n 



140ml 



0 

7 

2 

B02-101C 

TOl 16 

17 

SN15831 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 

7.0M$ 

7 

14 

0 

8 

75n 



30mt 


0 

7 

1 

B02-87 

T084 

18 

SN15831N 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 

7.0M$ 

7 

14 

0 

8 

75n 



30mt 


0 

7 

1 

B02-87 

DL14m 

19 

SN15845 


DTL 

2 

2.6 


A5~0 

7.0M$ 

7 

24 

0 

8 

75n 



20mt 


0 

7 

1 

B02-103 

T084 

20 

SN15845N 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 

7.0M$ 

7 

24 

0 

8 

75n 



20mt 


0 

7 

1 

B02-103 

DL14m 

21 

SN15848 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 

7.0MS 

7 

22 

0 

8 

70n 



20mt 


0 

7 

1 

B02-103 

T084 

22 

SN15848N 


DTL 

2 

2.6 


.45 C 

7.0M$ 

7 

22 

0 

8 

75n 



20mt 


0 

7 

1 

B02-103 

DL14m 

23 

SP322B 


DTL 

2 

3.6 


.60 C 


5 

9 

0.0 

5.0 






1.1 * 

0 

7 

2 

B02-250 

DL16be 

24 

SP321A 


DTL 

? 

38 


.60 

10MT 


13 

0 

6 

35n 



90mt 

800m 


7 

2 


DL14k 

25# 

FCJ111 


DTL 

2 

5.3 

* 

.4 C 

3.0M 

5 

8 

0 

8 

140n 



73m 



0 

7 

1 

B03-8v 

TOl 16 

26 

312AJ 


DTL 

2 

6.5 A 

5.0 * 

5.0MT| 

5 

5 

0.0 

15 

600n 



620mt 

3.2 

3 

7 

2 

B03-8q 

DL16bq 

27 

312AL 


DTL 

2 

6.5 A 

5.0 * 

5.0MTt 

5 

5 

0.0 

15 

600n 



620mt 

3.2 

3 

7 

2 

B03-8a 

DL16ad 

28 

312CJ 


DTL 

2 

6.5 A 

5.0 * 


5 

6 

0.0 

12 

80n 



280m 


3.5 

3 

8 

2 

B03-8q 

DL16bq 

29 

312CL 


DTL 

2 

6.5 A 

5.0 * 

5.0MTf 

5 

5 

0.0 

12 

600n 



360mt 

3.5 

3 

8 

2 

B03-8q 

DL16ad 

30 

313AJ 


DTL 

2 

6.5 A 

5.0 * 

5.0MTt 

5 

5 

0.0 

15 

600n 



620mt 

3.2 

3 

7 

2 

B03-8a 

DL16ba 

31 

313AL 


DTL 

2 

6.5 A 

5.0 * 

5.0MTt 

5 

5 

0.0 

15 

600n 



620mt 

3.2 

3 

7 

2 

B03-8q 

DL16ad 

32 

313CJ 


DTL 

2 

6.5 A 

5.0 * 

5.0MTI 

5 

5 

0.0 

12 

600n 



360m+ 

3.5 

3 

8 

2 

B03-8q 

DL16bq 

33 

313CL 


DTL 

2 

6.5 A 

5.0 * 

5.0MT+ 

5 

5 

0.0 

12 

600n 



360mt 

3.5 

3 

8 

2 

B03-8a 

DL16ad 

34 

311AL 


DTL 

2 

7.0 A 

5.0 * 


10 

6 

0.0 

15 

820n 



375mt 

3.2 

3 ~ 

/ 

1 

B02-148 

DL16ad 

35 

311CL 


DTL 

2 

7.0 A 

5.0 * 


10 

6 

0.0 

12 

820n 



216mt 

3.5 

3 

8 

1 

B02-148 

DL16ad 

36# 

FZJ121 


DTL 

2 

7.5 

♦ 

4.0 

500kt 

5 

10 

0.0 

12 




288m 


5.0 t 

0 

7 

2 

B02-266 

DL16k 

37# 

FZJ125 


DTL 

2 

7.5 

* 

4.0 

500kt 

5 

10 

0.0 

12 




288m 


5.0 t 

2 

8 

2 

B02-266 

DL16k 

38# 

FZJ101 


DTL 

2 

7.5 

* 

4.5 

500k| 

7 

10 

0.0 

12 

770n 

340nt 

120n 

168m 


5.0 t 

0 

7 

1 

B02-242 

DL16k 

39# 

FZJ105 


DTL 

2 

7.5 

* 

4.5 

500kt 

7 

10 

0.0 

12 

770n 

340nt 

120n 

168m 


5.0 t 

2 

8 

1 

B02-242 

DL16k 

40# 

FZJ111 


DTL 

2 

7.5 

* 

4.5 

500kf 

10 

10 

0.0 

12 

770n 

340nt 

120n 

168m 


5.0 t 

0 

7 

1 

B02-242a 

DL16k 

41# 

FZJ115 


DTL 

2 

7.5 

* 

4.5 

500k| 

10 

10 

0.0 

12 

770n 

340nt 

120n 

168m 


5.0 t 

2 

8 

1 

B02-242a 

DL16k 

42# 

H110D1 


DTL 

2 

8.0 

♦ 

6.0 

1 .OMTt 

4 

25 

0.0 

20 

600n 



700m 


5.0 t 

0 

7 

2 

B02-245 

DL14av 

43# 

H110D2 


DTL 

2 

8.0 

♦ 

6.0 

I.OMTt " 

4 

16 

0.0 

20 

600n 



384m 


5.0 t 

5 

C 

2 

B02-245 

DLl4av 

44# 

H110D6 


DTL 

2 

8.0 

♦ 

6.0 

I.OMTt 

4 

16 

0.0 

20 

600n 



448m 


5.0 t 

4 

8 

2 

B02-245 

DL14bz 

45# 

H111D1 


DTL 

? 

8.0 

* 

6.0 

I.OMTt 

4 

25 

0.0 

20 

600n 



700m 


5.0 t 

0 

7 

2 

B02-245a 

DL16z 

46# 

H111D2 


DTL 

2 

8.0 

♦ 

6.0 

I.OMTf 

4 

16 

0.0 

20 

600n 



384m 


5.0 t 

5 

C 

2 

B02-245a 

DL16z 

47# 

H111D6 


DTL 

2 

8.0 

* 

6.0 

I.OMTf 

4 

16 

0.0 

20 

600n 



448m 


5.0 t 

4 

8 

2 

B02-245a 

DL16z 

48# 

H159D1 


DTL 

2_ 

8.0 

* 

6.0 


2 

25 

0.0 

20 

770n 





5.0 t 

0 

7 




49# 

H165D1 


DTL 

2 

8.0 

* 

6.0 


2 

25 

0.0 

20 






5.0 t 

0 

7 




50# 

H166D1 


DTL 

2 

8.0 

* 

6.0 


2 

25 

0.0 

20 






5.0 t 

0 

7 




51# 

H210B1 


DTL 

2 

8.0 

* 

6.0 

I.OMTt 

2 

25 

0.0 

16 

600n 



700m % 

5.0 t 

0 

7 

2 

B02-245 

DL14bv 

52# 

H211B1 


DTL 

2 

8.0 

* 

6.0 

I.OMTt 

2 

25 

0.0 

16 

600n 



700m % 

5.0 t 

0 

7 

2 

B02-245a 

DL16Z 

53 

SN15931N 


DTL 

2,3 

1.9 

* 

.95 

10M$ 

7 

7 

0.0 

5.0 

75n 



20mt 


5 

C 

1 

B02-87 

DL14n 

54 

SN15945N 


DTL 

2,3 

1.9 

* 

1.1 

10M$ 

7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



20mi_ 


5 

C 

1 

B02-103 

DL14n 

55 

SN15948N 


DTL 

2,3 

1.9 

* 

1.1 

10M$ 

7 

9 

0.0 

5.0 

75n 



20mt 


5 

c 

1 

B02-103 

DL14n 

56 

SP620A 


DTL 

2,6 




5.0MTt 

5 

8 

0.0 

4.5 




135mt 

2.0 

0 

7 

1 

° 

DL14h 

57 

945DM 


DTL 

3 

1.7 

* 

1.4 


7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



70m 


ioj_; 

5 

c 

1 

B03-95 

DL14av 

58 

945FM 


DTL 

3 

1.7 

* 

1.4 


7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



70m 


1.0 t 

5 

c 

1 

B03-95 

FP28g 

59 

948DM 


DTL 

3 

1.7 

* 

1.4 


7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



81m 


1.0 t 

5 

c 

1 

B03-95a 

DL14av 

60 

948FM 


DTL 

3 

1.7 

* 

1.4 


7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



81m 


10 1_ 

5 

c 

1 

B03-95a 

FP28q 

61# 

9945DM 


DTL 

3 

1.7 

* 

1.4 


7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



70m 


1.0 t 

5 

c 

1 

B03-95 

DL14av 

62# 

9945FM 


DTL 

3 

1.7 

* 

1.4 


7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



70m 


1.0 t 

5 

c 

1 

B03-95 

FP28g 

63# 

9948DM 


DTL 

3 

1.7 

* 

1.4 


7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



81m 


10_1_, 

5 

c 

__1 

B03-95a 

DL14av 

64# 

9948FM 


DTL 

3 

1.7 

*- 

1.4 


7 

10 

0.0 

5.0 

75n 



81m 


1.0 t 

5 

c 

i ! 

B03-95a 

FP28g 

65# 

9945BC 


DTL 

3 

1.8 

♦ 

1.2 


7 

10 

0.0 

5.0 

90n 



75m 


1.0 t 

0 

7 

i 

B03-95 

DL14y 

66# 

9945DC 


DTL 

3 

1.8 

* 

1.2 


7 

10 

0.0 

5.0 

90n 



75m 


111_ 

0 

7 

i 

B03-95 

DL14av 

67# 

9945FC 


DTL 

3 

1.8 

♦ 

_ 


7 

10 

0.0 

5.0 

90n 



75m 


1.0 t 

0 

7 

i 

B03-95 

FP28g 

68# 

9948BC 


DTL 

3 

1.8 

* 

1.2 


7 

10 

0.0 

5.0 

80n 



87m 


1.0 t 

0 

7 

i 

B03-95a 

DL14y 

69# 

9948DC 


DTL 

3 

1.8 

* 

1.2 


7 

10 

0.0 

5.0 

80n 



87m 


10_i_ 

0 

7 

i 

B03-95a 

DL14av 

70# 

9948FC 


DTL 

3 

1.8 

* 

1.2 


7 

10 

0.0 

5.0 

80n 



87m 


1.0 t 

0 

7 

i 

B03-95a 

FP28g 

71 

950DM 


DTL 

3 

1.9 

* 

1.1 

20MT 

6 


0.0 

5.0 

30n 





1.0 t 

5 

C 

i 

B03-97d 

DL14ad 

72 

950FM 


DTL 

3 

1.9 

* 

1.1 

20MT 

6 


0.0 

5.0 

30n 


_1 



10j_: 

5 

c 

i 

B03-97d 

FP28c 

73 

MC664L,P% 


DTL 

3 

13 

♦ 

1.5 C 

3.0MT 

7 

8 

0.0 

18 




160mt 

5.0 

3 

7 

i 

B03-127 

TOl 16 

74 

945HM 


DTL 

3 

2.6 

* 

.40 C 


6 

20 

0.0 

5.0 

36n 





1.0 

5 

C 

i 

B03-95 

TOl 00 

75 

948HM 


DTL 

3 

2.6 

* 

.40 C 


6 

18 

0.0 

5.0 

36n 





10_j 

5 

C 

i 

B03-95a 

TOl 00 

76 

950HM 


DTL 

3 

2.6 

* 

.40 C 


6 

16 

0.0 

5.0 

36n 





1.0 

5 

c 

i 

B03-97C 

TOl 00 

77 

MC950L 


DTL 

3 

2.6 

* 

.40 


6 

8 

0.0 

5.0 

15n 



50mt 


5 

c 

i 

B03-97d 

TOl 16 

78 

MC850L.P% 


DTL 

3 

2.6 

* 

.45 


6 

10 

0.0 

5.0 

15n 



50mt 


0 

7 

i 

B03-97d 

TOl 16 

79 

SFC945E 


DTL 

3 

3.1 

♦ 

.45 C 


7 


0.0 

5.0 

75n 



75m 



0 

7 

1 i 

B03-95 

DL14m 

80 

SFC948E 


DTL 

3 

4.3 

* 

.45 C 


7 


0.0 

5.0 

65n 



87m 



0 

7 

i 

B03-95a 

DL14m 

81 

SP629A 


DTL 

4 




lOMTt 

6 

8 

0.0 

4.5 




40mt 

2.0 

0 

7 

i 

B04-19f 

DL14h 

82 

9111 DM 


DTL 

4 

1.9 

♦ 

1.1 


10 


0.0 

5.0 

75n 





1.0 t 

5 

C 

i 

B04-136 

DL14ad 

83 

9111FM 


DTL 

4 

1.9 

♦ 

1.1 


10 


0.0 

5.0 

75n 





i.o t 

5 

C 

i 

B04-136 

FP28c 

84 

SN15950N 


DTL 

4 

1.9 

♦ 

1.1 

10M$ 

6 

8 

0.0 

5.0 

32n 



20mt 


5 

c 

i 

B04-92 

DL14n 

85 

SN15950 


DTL 

4 

2.4 

* 

.4 C 

7.0M$ 

6 

16 

0 

8 

32n 



20m 



5 

c 

i 

B04-92 

T084 

86 

931FM 


DTL 

4 

2.6 

* 

.40 C 


7 


0.0 

5.0 

36n 



28m 


1.0 

5 

c 

i 

B04-87a 

FP28 

87 

SN15850 


DTL 

4 

2.6 

* 

.45 C 

7.0MS 

6 

16 

0 

8 

32n 



20mt 


0 

7 

i 

B04-92 

T084 

88 

SN15850N 


DTL 

4 

2.6 

* 

.45 C 

7.0M$ 

6 

16 

0 

8 

32n 



20mt 


0 

7 

i 

B04-92 

DL14m 

89 

N8424A 


DTL 

4 

3.4 

♦ 

.35 C 

12MT 

4 

9 

0 

5 

60n 


75n 

25m 


1.4 

0 

7 

2 

B04-125 

TOl 16 

90 

N8424F 


DTL 

4 

3.4 

♦ 

.35 C 

12MT 

4 

8 

0.0 

5.0 

60n 


75n 

25m 


1.4 

0 

7 

2 

B04-125 

DL14ad 

91 

N8424J 


DTL 

4 

3.4 

* 

.35 C 

12MT 

4 

9 

0 

5 

60 n 


75n 

25m 


1.4 

0 

7 

2 

B04-125 

T088 

92 

N8425A 


DTL 

4 

3.4 

* 

.35 C 

12MT 

5 

9 

0 

5 

60n 


75n 

25m 


1.4 

0 

7 

2 

B04-125a 

TOl 16 

93 

N8425F 


DTL 

4 

3.4 

♦ 

.35 C 

12MT 

5 

9 

0.0 

5.0 

60n 


75n 

25m 


1.4 

0 

7 

2 

B04-125a 

DL14ad 

94 

N8425J 


DTL 

4 

3.4 

* 

.35 C 

12MT 

5 

9 

0 

5 

60n 


75n 

25m 


1.4 

0 

7 

2 

B04-125a 

T088 

95 

S8424A 


DTL 

4 

3.4 

* 

.35 C 

12MT 

4 

9 

0 

5 

60n 


75n 

25m 


1.4 

5 

C 

2 

B04-125 

TOl 16 

96 

S8424F 


DTL 

4 

3.4 

♦ 

.35 C 

12MT 

4 

9 

0.0 

5.0 

60n 


75n 

25m 


1.4 

5 

C 

2 

B04-125 

DL14ad 

97 

S8424J 


DTL 

4 

3.4 

* 

.35 C 

12MT 

4 

9 

0 

5 

60n 


75n 

25m 


1.4 

5 

c 

2 

B04-125 

T088 

98 

S8425A 


DTL 

4 

3.4 

* 

.35 C 

12MT 

5 

9 

0 

5 

60n 


75n 

25m 


1.4 

5 

c 

2 

B04-125a 

TOl 16 

99 

S8425F 


DTL 

4 

3.4 

* 

.35 C 

12MT 

5 

9 

0.0 

5.0 

60n 


75n 

25m 


1.4 

5 

c 

2 

B04-125a 

DL14ad 

100 

S8425J 


DTL 

4 

3.4 

* 

.35 C 

12MT 

5 

9 

0 

5 

60n 


75n 

25m 


1.4 

5 

c 

2 

B04-125a 

T088 

101 

MC945L 


DTL 

4F 

2.6 

* 

.40 


7 

10 

0.0 

5.0 

40n 



60mt 


5 

c 

1 

B04-129 

TOl 16 

102 

MC845L.P% 


DTL 

4F 

2.6 

* 

.45 


7 

12 

0.0 

5.0 

40n 



60mt 


0 

7 

1 

B04-129 

TOl 16 

103 

MC848L,P% 


DTL 

4F 

2.6 

* 

.45 


7 

TTi 

0.0 

5.0 

40n 



70mt 


0 

7 

1 

B04-129a 

TOl 16 

104 

MC948L 


DTL 

4F 

2.6 

* 

.45 


7 

9 

0.0 

5.0 

40n 



70mt 


5 

c 

1 

B04-129a 

TOl 16 

105# 

E300D2 


DTL 

6 

1.7 

* 

.90 


7 

10 

0.0 

5.0 

250n 



5.5m% 

450m 

5 

c 

1 

B06-19 

FP28c 

106# 

E300D7 


DTL 

6 

1.7 

* 

.90 


7 

10 

0.0 

5.0 

250n 



5.5m% 

450m 

2 

A 

1 

B06-19 

FP28c 

107# 

E300F2 


DTL 

6 

1.7 

* 

.90 


7 

10 

0.0 

5.0 

250n 



5.5m% 

450m 

5 

C 

1 

B06-19 

DL14c 

108# 

E300F7 


DTL 

6 

1.7 

* 

.90 


7 

10 

0.0 

5.0 

250n 



5.5m% 

450m 

2 

A 

1 

B06-19 

DL14c 

109# 

FZJ131 

I 

DTL 

8 

14.3 

1.0 

500k* 

2 


0.0 

12 


170n 

60n 




0 

7 

4 

B08-94 

DL16bw 

no# 

FCJ221 


DTL 

8 

2.2 

* 

.80 

5.0M$t 

6 

10 

0.0 

6.0 

95n 

105n 

120n 

300m 


!2_1_ 

0 

7 

4 

B08-37 

DL16f 


OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 
-NO. 


38 


a AT. A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


38 








































































































































































4. BINARY/FLIP-FLOPS 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC'1' 



5J 


u 

2T 

LOGIC 

MAX. 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

LEVEL 

OPER. 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROP. 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

3JMIN. 

UMAX. 

FREQ. 


MAX 

SPAN 

DELAY 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

T 

’O’ 




NEG 

o 

CL 




DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

M 


(Hz) 



(V) 

(V) , 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

JY) 

- 

+ 




1# 

HD74ALS112 


TTL 


2.0 

0.8 


5 

26 

6 

5 

15n 



22m 


2 

7 

2 

B02-257 

DLl6bc 

2# 

HD74ALS112P 


TTL 


2.0 

0.8 


5 

20 

0 

5 

15n 



22m 


2 

7 

2 

B02-257 

DL16bc 

3# 

HD74ALS113 


TTL 


2.0 

0.8 


4 


0 

5 

15n 



22m 


2 

7 

2 

B02-303 

DL14cz 

4# 

HD74ALS113P 


TTL 


2.0 

0.8 


4 


0 

5 

15n 



22m 


2 

7 

2 

B02-303 

DL14cz 

5# 

HD74ALS114 


TTL 


2.0 

0.8 


5 


0 

5 

15n 



22m 


2 

7 

2 

B02-304 

DL14cz 

6# 

HD74ALS114P 


TTL 


2.0 

0.8 


5 


0 

5 

15n 



22m 


2 

7 

2 

B02-304 

DL14cz 

7# 

HD74ALS175 


TTL 


2.0 

0.8 


6 


0 

5 

15n 





2 

7 

4 

B08-149 

DL16bc 

8# 

HD74ALS175P 


TTL 


2.0 

0.8 


6 


0 

5 

15n 





2 

7 

4 

B08-149 

DL16bc 

9 

MM483 


TTL 

2 

-8.0* 

-1.0C 

2.0MTt 

5 

10 

10 

0 

500n 





5 

C 

1 

B03-8w 

TOIOO 

10 

MM583 


TTL 

2 

-8.0* 

-1.0C 

2.0MTt 

5 

10 

10 

0 

500n 





0 

7 

1 

B03-8w 

TOIOO 

11 

9000DM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

20MTf 

8 


0.0 

5.0 

12n 





5 

C 

1 


DL14ad 

12 

9000FM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

20MT+ 

8 


0.0 

5.0 

12n 





5 

C 

1 


FP28b 

13 

9001 DM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

50MTf 

8 


0.0 

5.0 

12n 





5 

c 

1 

74-105N 

DL14ad 

14 

9001FM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

50MTt 

8 


0.0 

5.0 

12n 





5 

c 

1 

54-104W 

FP28b 

15 

9020DM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

50MT+ 

4 


0.0 

5.0 

12n 





5 

c 

2 

B02-187 

DL16t 

16 

9020FM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

50MT| 

5 


0.0 

5.0 

12n 





5 

c 

2 

B02-187 

FP47a 

17 

9022DM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

50MTf 

4 


0.0 

5.0 

12n 





5 

c 

2 

B02-187 

DL16t 

18 

9022FM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

50MT1- 

4 


0.0 

5.0 

12n 





5 

c 

2 

B02-187 

FP47a 

19 

9024DM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

25MTf 



0.0 

5.0 

25n 



140m 

400m 

5 

c 

1 

74-109N 

DL16t 

20 

9024FM 


TTL 

2 

1.7 * 

.90 

25MTf 



0.0 

5.0 

25n 



140m 

400m 

5 

c 

1 

54-109W 

FP47a 

21 

9000DC 


TTL 

2 

1.8 ♦ 

.85 

20MTt 

8 


0.0 

5.0 

12n 





0 

7 

1 


DL14ad 

22 

9001 DC 


TTL 

2 

1.8 * 

.85 
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0.0 

5.5 

42 n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

54S113W 

FP116 

33 

1 (TTl 

JANM38510/30105BCB 

_1 ittl 

2 

2 

^0~«r 

2.0 * 

.70 

.70 

25M$* 

i 

25M$* 

5 

5 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

^5J5 

5.5 

42n 

42n 



50m 

50m 

300m* 

300m* 

5 

5 

c“ 

c 

2 

2 

74LS114N 

74LS114N 

DL14bo 

DL14bo 

34 

35 

JANM38510/30105BDA 

1 ITTL 

JANM38510/30105CCA 

2 

2.0 * 

.70 

25M$* 

5 

lid 

0.0 

: 

5.5 

42n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

54S114W 

FP116 

36 

1 fTTL 

JANM38510/30105CCB 

1 ITTL 

2 

2 

2.0 * 

2.0 * 

.70 

.70 

25M$* 

25M$* 

5 

5 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

42n 

42n 



50m 

50m 

300m* 

300m* 

5 

5 

CT 

c 

2 

2 

74LS114N 

74LS114N 

DL14bo 

DL14bo 

37 

38 

JANM38510/30105CDA 

1 Ittl 

JANM38510/30108BCA 

2 

2.0 * 

.70 

25M$* 

5 

lid 

0.0 

5.5 

42n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

54S114W 

FP116 

39 

1 mr~ 

JANM38510/30108BCB 

1 ITTL 

2 

2 

2.0 * 

2.0 * 

.70 

.70 

25M$* 

25M$* 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

42n 

i 

42n 



50m 

50m 

300m* 

300m* 

5 

5 

c~ 

c 

2 

2 

74-107N 

74-107N 

DL14bo 

DL14bo 

40 

41 

JANM38510/30108BDA 

1 ITTL 

JANM38510/30108BDB 

2 

2.0 * 

.70 

25M$* 

4 

lid 

0.0 

5.5 

42n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

54-107F 

FP116 

42 

1 [TTL 

JANM38510/30108CCA 

. 1 ittl 

2 

2 

2.0 * 

2.0 * 

.70 

.70 

25M$* 

25M$* 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

42n 

42n 



50m 

50m 

300m* 

300m* 

5 

5 

c~ 

c 

2 

2 

54-107F 

74-107N 

FP116 

DL14bo 

43 

44 

JANM38510/30108CCB 

1 ittl 

JANM38510/30108CDA 

2 

2.0 * 

.70 

25M$* 

4 

lid 

0.0 

5.5 

42n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

74-107N 

DL14bo 

45 

1 Ittl 

JANM38510/30109BEA 

1 ITTL 

2 

2 _ 

2.0 * 

2.0 * 

.70 

.70 

25M$* 

20M$* 

4 

5 

lid 

lid 

oo~ 

0.0 

5.5 

5.5 

42n 

59n 



50m 

50m 

300m* 

300m* 

5 

5 

c~ 

c 

2 

2 

54-107F 

74-109N 

FP116 

DL16br 

46 

47 

JANM38510/30109BEB 

1 ITTL 

JANM38510/30109BFA 

2 

2.0 * 

.70 

20M$* 

5 

lid 

0.0 

5.5 

59n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

74-109N 

DL16br 

48 

| |TTL~ 

JANM38510/30109BFB 

1 ITTL 

2 

2 

2.0 * 

2.0 * 

.70 

.70 

20M$* 

20M$* 

5 

5 

lid 

lid 

0 .0“ 

0.0 

5.5 

5.5 

59n 

59n 



50m 

50m 

300m* 

300m* 

5 

5 

c~ 

c 

2 

2 

54-109W 

54-109W 

FP117 

FP117 

49 

50 

JANM38510/30109CEA 

1 ITTL 

JANM38510/30109CEB 

2 

2.0 * 

.70 

20M$* 

5 

lid 

0.0 

5.5 

59n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

74-109N 

DL16br 

51 

I fTTL 

JANM38510/30109CFA 

1 ITTL 

2 

2 

2.0 * 

2.0 * 

.70 

.70 

~2dm*- 

20M$* 

5 

5 

Tfd~ 

11d 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

59n 

59n 



50m 

50m 

300m* 

300m* 

5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-109W 

DL16br 

FP117 

52 

53 

JANM38510/30110BEA 

1 ITTL 

JANM38510/30110BEB 

2 

2.0 * 

.70 

25M$* 

5 

lid 

0.0 

5.5 

42n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

74LS76N 

DL16br 

54 

| fTTL - 

JANM38510/30110BFA 

1 ITTL 

2 

2 

2.0 * 

2.0 * 

.70 

.70 

25M$* 

25M$* 

5 

5 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

42n 

42n 



50m 

50m 

300m* 

300m* 

5 

5 

c~ 

c 

2 

2 

74LS76N 

54LS76W 

DL16br 

FP117 

55 

JANM38S10/3011OCEA 

1 ITTL 

2 

2.0 * 

.70 

25M$* 

5 

lid 

0.0 

5.5 

42n 



50m 

300m* 

5 

c 

2 

74LS76N 

DL16br 


41 
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4. BINARY/FLIP-FLOPS 

—rosic -im— i fan i mwer— 


IN ORDER OF;(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’1 

(4)LOGCT(5)TYPE NO. _ 

MAX. I MAX. lOPER. I DRAWINGS 

OPER. NOISE TEMP. CKTS LOGIC 

POWER REJECT RANGE PER OR OUTLINE 



4H73PC 
4H101PC 
74H103DC 
74H103PC 
74H106DC 
“ 74H106PC 
74H108DC 
74H108PC 
" 74LS76DC 
74LS76PC 
74LS109DC 
' 74LS109PC 
74LS112DC 
74LS112PC 
74LS113PC 
74LS114PC 
74S109DC 
74S109PC 
74S112DC 
74S112PC 
74S113PC 
5473DM 
5473FM 
“ 5476DM 
5476FM 
7473DC 
' 7473PC 
7476DC 
7476PC 
54107DM 
54107FM 
74107DC 
" 74107PC 
DM74S112N 
DM74S113N 
DM74S114N 
DM5473J 


.80 

.80 

30M|$ 

50Mt 

4 

9 

20 

10 

m 

5.0 

5.0 

27n 

35n 



125m 

190m 

.80 

50Mf 

5 

10 


5.0 

35n "1 



200 mt 

.80 

50Mf 

5 

10 


5.0 

35n 



200 mt 

.80 

50Mt 

5 

10 

»!■ 

5.0 

35n 

" . 


200 mt 

.80 

50Mt 

5 

10 

jjTjflj 

5.0 

35n 



200 mf 

.80 

50Mf 

5 

10 

jt3||j 

5.0 

35n 



200 mt 

.80 

50Mt 

5 

10 

!Yfl 

5.0 

35n 



200 mt 

.80 

30M$* 

5 

22 d 


5.0 

24n 



40m% 

.80 

30M$* 

5 

22 d 


5.0 

24n 



40m% 

.80 

45M$t 

4 

5 


5.0 

26n 



40m% 

.80 

45M$t 

4 

5 


5.0 

26n 



40m% 

.80 

45M$| 

4 

5 


5.0 

16n 



40m% 

.80 

45M$t 

4 

5 


5.0 

16n 



40m% 

.80 

45M$t 

3 

5 


5.0 

16n 



40m% 

.80 

45M$f 

4 

5 


5.0 

16n 



40m % 

.80 

75M$* 

5 

10 b 

•fSH 

5.0 

12 n 



260m % 

.80 

75M$* 

5 

10 b 


5.0 

12 n 



260m % 

.80 

125Mf 

5 

20 


5.0 

5.0n 



250mf 

.80 

125M+ 

5 

20 

iSiSl 

5.0 

5.0n 



250mt 

.80 

125Mf 

4 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250mf 

.80 

20Mf$ 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



50mf 

.80 

20Mt$ 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



50mt 

.80 

20Mf$ 

5 

10 

0.0 

5.0 

40n 



100 m 

.80 

20Mf 

5 

10 

0.0 

5.0 

40n 



100 m 

.80 

20 Mt$ 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



50mt 

.80 

20Mf$ 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



50mf 

.80 

20Mf$ 

5 

10 

0.0 

5.0 

40n 



100 m 

.80 

20Mt$ 

5 

10 

0.0 

5.0 

40n 



100 m 

.80 

15Mf 

4 

20 

0.0 

5.0 

40n 



200 mt 

.80 

15Mf 

4 

20 

0.0 

5.0 

40n 



200 mt 

.80 

15M*$ 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



200 m 

.80 

15M*$ 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



200 m 

.80 

125M$f 

5 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



150mf 

,80 

125MS+ 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



150mt 

.80 

125Mf$ 

5 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



150mf 

.80 

25MTt 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90mt 


1 74L71N 

1 74L71N 

2 74-73N 
2 74-73N 

1 74H71N 

2 74H103 
2 74H103 
2 74LS76N 
2 74LS76N 
2 74H78N 

2 74H78 _ 

2 74LS76N 
2 74LS76N 
2 74-109N 
2 74-109N 
2 74LS112N 
2 74LS112N 
2 74LS113 
2 74LS114N 
2 74-109N 
2 74-109N 
2 74LS112N 
2 74LS112N 
2 74LS113N 
2 74-73N 
2 54-73W 
2 74LS76N 
2 54LS76W 
2 74-73 
2 74-73N 
2 74LS76N 
2 74LS76N 
2 74-107N 
2 54-107F 
_2 74-107N 
2“ 74-107N 
2 74LS112N 
2 74LS113 
2 74LS114N 
2 I74-73N 
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4. BINARY/FLIP-FLOPS 


IN ORDER OF:(1 )TECHNOLOG Y(2)TYPE(3)LOGIC’1 ’ 
(4)LOGIC’Q’(5)TYPE NO. 



5J 


rr^ 

2T 

LOGIC 

MAX. 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

LEVEL 

OPER. 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROP. 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

3JMIN. 

4JMAX. 

FREQ. 


MAX 

SPAN 

DELAY 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

T 

’O’ 




NEG 

POS. 




DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(V) 

(V) 

(Hz) 



00 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V) __ 

- 

+ 




1 

DM5473W 


TTL” 

2 

2.0 * 

.80 

25MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90mf 

1.0 t 

5 

c 

2 

54-73W 

FP97i 

2 

DM5476J 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90mf 

1.0 t 

5 

c 

2 

74LS76N 

DL16ai 

3 

DM5476W 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25MTt 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90mt 

1.0 t 

5 

c 

2 

54LS76W 

FP 88 a 

4 

DM7473N 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-73N 

DL14bt 

5 

DM7476N 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90mt 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL16bu 

6 

DM54107J 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25M1T 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90m 

1.0 t 

5 

C 

2 

0 

DL16ai 

7 

DM74107J 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-107N 

DL16ai 

8 

DM74107N 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

45n 



90mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-107N 

DL16bu 

9# 

FJJ111-7472 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

10M 

9 

10 

0.0 

5.0 

40n 



40mt 

1.0 t 

0 

7 

1 

74L71N 

DL14s 

10 # 

FJJ121-7473 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

10M 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



80mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-73N 

DL14s 

11 # 

FJJ191-7476 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

15M 

5 

10 

0.0 

5.0 

40n 



80mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL16f 

12# 

FJJ261-74107 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

10M 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



80mt 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-107N 

DL14s 

13# 

HD74LS73 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 



0.0 

5.0 

13n 



400m 

300m 

2 

7 

2 


DL14CZ 

14# 

HD74LS73P 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 



0.0 

5.0 

13n 



400m 

300m 

2 

7 

2 


DL14cz 

15# 

HD74LS76 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 



0.0 

5.0 

25n 



400m 

300m 

2 

7 

2 


DL16bc 

16# 

HD74LS76P 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 



0.0 

5.0 

25n 



400m 

300m 

2 

7 

2 

0 

DL16bc 

17# 

HD74LS78 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 

8 


0.0 

5.0 

25n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 


DL14cz 

18# 

HD74LS78P 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30 M 

8 


0.0 

5.0 

25n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

71 

2 


DL14cz 

19# 

HD74LS107 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 

8 


0.0 

5.0 

25n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 

B02-326 

DL14cz 

20 # 

HD74LS107P 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 

8 


0.0 

5.0 

25n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 

B02-326 

DL14cz 

21 # 

HD74LS109A 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25M 

8 


0.0 

5.0 

19n 

25n# 


400m 

300m 

2 _ 

7 

2 


DL16bc 

22 # 

HD74LS109AP 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25M 

8 

.0 

5.0 


19n 

25n# 


400m 

300m 

2 

T\ 

2 


DL16bc 

23# 

HD74LS112 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 

10 

.0 

5.0 


13n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 


DL16bc 

24# 

HD74LS112P 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 

10 

.0 

5.0 


13n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 


DL16bc 

25# 

HD74LS113 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 

8 

.0 

5.0 


13n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 

B02-327 

DL14cz 

26# 

HD74LS113P 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 

8 

.0 

5.0 


13n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 

B02-327 

DL14cz 

27# 

HD74LS114 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

30M 

8 

.0 

5.0 


13n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 


DL14cz 

28# 

HD74LS114P 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25M 

8 


0.0 

5.0 

13n 

20 n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 


DL14cz | 

29# 

M74LS73AP 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

45M| 

4 

20 

0.0 

5.0 

24n 

18n# 


20 mf 

400m* 

2 

7 

2 

74-73N 

DL14cf 

30# 

M74LS74AP 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

25M$t 

4 

22 d 

0.0 

5.0 

40n 



40m 

400m* 

2 

7 


74-74 

DL14cf 

31# 

M74LS76AP 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

45Mf 

5 

20 

0.0 

5.0 

24n 

18n# 


20 mf 

400m* 

2 

7 

2 

74LS76N 

DL14cf 

32# 

M74LS107AP 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

45Mf 

4 

20 

0.0 

5.0 

24n 

18n# 


20 mf 

400m* 

2 

7 

2 

74-107N 

DL14cf 

33# 

M74LS112AP 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

45Mt 

5 

20 

0.0 

5.0 

24n 

18n# 


20 mt 

400m* 

2 

7 

2 

74LS112N 

DL14cf 

34# 

M74LS113AP 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

45M| 

4 

20 

0.0 

5.0 

24n 

18n# 


20 mf 

400m* 

2 

7 

2 

74LS113N 

DL14cf 

35# 

M74LS114AP 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

45Mf 

5 

20 

0.0 

5.0 

24 n 

18n# 


20 mf 

400m* 

2 

7 

2 

74LS114N 

DL14cf 

36 

JANM38510/00201 BAA 






















ttl 

2 

2.0 * 

.80 

10M$* 

9 

10 

0.0 

5.5 

50n 



110 m 


5 

T 

1 

541.71 T 

FP115 

37 

JANM38510/00201BAC 






















_LTD- 

2 

2.0 * 

.80 

10M$* 

9 

10 

0.0 

5.5 

50n 



110 m 


5 

C 

1 

54L71T 

FP115 

38 

JANM38510/00201BCA 






















|ttl 

2 

2.0 * 

.80 

10M$* 

9 

10 

0.0 

5.5 

50n 



110 m 


5 

C 

1 

74L71N 

DL14bo 

39 

JANM38510/00201BCB 






















TTtl 

2 

2.0 * 

.80 

10M$* 

9 

10 

0.0 

5.5 

50n 



110 m 


5 

c 

1 

74L71N 

DL14bo 

40 

JANM38510/00201BDA 






















_[ttl 

2 

2.0 * 

.80 

10M$* 

9 

10 

0.0 

5.5 

50n 



110 m 


5 

c 

1 

54L71T 

FP116 

41 

JANM38510/00201BDB 






















ITTL 

2 

2.0 * 

.80 

10M$* 

9 

10 

0.0 

5.5 

50n 



110 m 


5 

c 

1 

54L71T 

FP116 

42 

JANM38510/00201CAA 






















ttl 

2 

2.0 * 

.80 

10M$* 

9 

10 

0.0 

5.5 

50n 



110 m 


5 

c 

1 

54L71T 

FP115 

43 

JANM38510/00201CAC 






















. JIIL 

2 

2.0 * 

.80 

10M$* 
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25M$* 

9 

10 

0.0 

5.0 

TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

25M$* 

4 

10 

0.0 

5.0 

TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M$* 

4 

10 

0.0 

5.0 


46n 

10n# 


420m 


5 

c 

2 

74H103 

46n 

10n# 




|5 

c 

2 


46n 

10n# 


420m 


5 

c 

2 

54H103 

46n 

10n# 


420m 


5 

c 

2 

54H103 

46n 

10n# 


420m 


5 

c 

2 

54H103 

46n 

10n#_ 


420m 


5 

c 

2 

74H103 

46n 

10n# 


420m 


5 

c 

2 

74H103 

46n 

10n# 


420m 


5 

c 

2 

54H103 

46n 

_10n#_ 


420m 


5 

c 

2 

54H103 

30n 

30n 



40mf 

40mf 

1.0 t 

1.0 f 

0 

0 

! 

7 

2 

2 

74-73N 

74LS76N 

20n 



50mt 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-107 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74-73 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74-73 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS76 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS76 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74H78 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74H78 

30n 



40m 


2 

7 

2 

74-107N 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74-107 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74-107 

30n 



40m 


2 

7 

2 

74-107N 

40n 



40m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS109 

40n 



40m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS109 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS112 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS112 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS113 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS113 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS114 

20n 



30m 

300m* 

2 

7 

2 

74LS114 

30n 



50mf 


0 

7 

2 

74L71N 

30n 



50mf 


0 

7 

2 

74L71N 

30n 



80mt 


0 

7 

2 

74-107N 

30n 



80mf 


0 

7 

2 

74-107N 

17n 



80m| 


0 

7 

1 

74L71N 

17n 



160mt 


0 

7 

2 

74H78N 

22n 



150mf 


0 

7 

1 

74H71N 

22n 



150mj 


0 

7 

1 

74H71N 

22n 



250mt 


0 

7 

1 

74L71N 

22n 



125mf 


0 

7 

1 

74L71N 

22n 



250mf 


0 

7 

2 

74-73N 

22n 



250mt 


0 

7 

2 

74-73N 

27n 



250m 


0 

7 

2 

74LS76N 

27n 



250m 


0 

7 

2 

74LS76N 

23n 



190m 


0 

7 

1 

74H71N 

23n 



190m 


0 

7 

1 

74H71N 

23n 



190m 


0 

7 

1 

74L71N 

23n 



190m 


0 

7 

1 

74L71N 

23 n 



380m 


0 

7 

2 

74H103 

23n 



380m 


0 

7 

2 

74H103 

23n 



380m 


0 

7 

2 

74LS76N 

23 n 



380m 


0 

7 

2 

74LS76N 

23n 


i 

380m 


0 

7 

2 

74H78N 

23n 



380m_ 


0 

7 

2 

74H78N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74-73N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74-73N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74LS76N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74LS76N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74L78N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74L78N 

30n 


! 

40m 


0 

7 

2 

74-107N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74-107N 

40n 



40m 


0 

7 

2 

54-109 

40n 



40m 


0 

7 

2 

54-109 

40n 



40m 


0 

7 

2 

54-109 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74LS112N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74LS112N 

25n 



40m 


0 

7 

2 

74LS113N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74LS113N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74LS114N 

30n 



40m 


0 

7 

2 

74LS114N 

7.0n 



250m 


0 

7 

2 

74LS112N 

7.0n 



250m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS113 

7.0n 



250m 


0 

7 

2 

74LS113N 

7.0n 



250m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS114N 

7.0n 



250m 


0 

7 

2 

74LS114N 

50n 



130m 

400m* 

0 

7 

1 

74-70N 

50n 



130m 

400m* 

0 

7 

1 

74-70N 

40n 



100m 

400m* 

0~ 

7 

1 

74L71N 

40n 



100m 

400m* 

0 

7 

1 

74L71N 

40n 



200m 

400m* 

0 

7 

2 

74-73N 

40n 



200m 

400m* 

r o“ 

7 

2 

74-73N 

40n 



200m 

400m* 

0 

7 

2 

74LS76N 

40n 



200m 

400m* 

0 

7 

2 

74LS76N 

40n 



200m 

1.0 t 


7 

2 

74-107N 

40n 



200m 

400m* 

0 

7 

2 

74-107 

35n 



150m 

1.0 + 

10 

7 

2 

74-109N 

35n 



150m 


0 

7 

2 

74-109N 

35n 



150m 

1.0 t 

0 

7 

2 

54-109W 

22n 



150mt 


5 

C 

1 

74H71N 

22 n 



150mf 


5 

c 

1 

54H71W 

22n 



125m 


5 

c 

2 

74L71N 

22n 



125m 


5 

c 

1 

54L71T 

22n 

22n 



250m 

250m 

5 

400m* 5 

c 

c 

2 

2 

74-73N 

54-73W 
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TT~ 

2T 

r~ 

LOGIC 

MAX. 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

mk~ 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 


LEVEL 

OPER. 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROP. 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

3 IMIN. 

4JMAX. 

FREQ. 


MAX 

SPAN 

DELAY 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 


V 

’O’ 




NEC 

POST 




DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 


(V) 

(Hz) ... 



00 

(XL 

(S) 

(S) 

(S) 

JW) 

(V) 

. 

.+ 




1 

354H75F 


TTL 

2 

2TT* 

.80 

25M$* 

5 

id 

0.0 

5.0 

27n 



2b0m 


5 

c 

2 

74U576R 

DLi6aw 

2 

S54H76W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

27n 



250m 


5 

c 

2 

54LS76W 

FP47g 

3 

S54H101F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

10 

10 

0.0 

5.0 

23n 



190m 


5 

c 

1 

74H71N 

DL14bh 

4 

S54H101W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

10 

10 

0.0 

5.0 

23n 



190m 


5 

c 

1 

54H71W 

FP39e 

5 

S54H102F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

9 

10 

0.0 

5.0 

23n 



190m 


5 

c 

1 

74L71N 

DL14bh 

6 

S54H102W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

9 

10 

0.0 

5.0 

23 n 



190m 


5 

c 

1 

54L71T 

FP39e 

7 

S54H103F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

4 

10 

0.0 

5.0 

23n 



380m 


5 

c 

2 

74H103 

DL14bh 

8 

S54H103W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

4 

10 

0.0 

5.0 

23 n 



380m 


5 

c 

2 

54H103 

FP39e 

9 

S54H106F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

23 n 



380m 


5 

c 

2 

74LS76N 

DL14bh 

10 

S54H106W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

23n 



380m 


5 

c 

2 

54LS76W 

FP47g 

11 

S54H108F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

40M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

23n 



380m 


5 

c 

2 

74H78 

DL14bh 

12 

S54H108W 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

40M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

23n 



380m 


5 

c 

2 

54H78W 

FP39e 

13 

S54S112F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



250m 

1.0 f 

5 

c 

2 

74LS112 

DL16aw 

14 

S54S112W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

7.On 



250m 

1.0 t 

5 

c 

2 

54S112W 

FP47g 

15 

S54S113F 


TTL 

2 

2 0 

* 

.80 

80M$* 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



250m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74LS113N 

DL16aw 

16 

S54S113W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$* 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



250m 

1.0 t 

5 

c 

2 

54S113W 

FP39e 

17 

S54S114F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$* 

8 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



250m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74LS114 

DL14bh 

18 

S54S114W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$* 

8 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



250m 

1.0 t 

5 

c 

2 

54S114W 

FP39e 

19 

S5470F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M$* 

9 

10 

0.0 

5.0 

50n 



130m 

400m* 

5 

C H 

1 

74-70N 

DL14bh 

20 

S5470W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M$* 

9 

10 

0.0 

5.0 

50n 



130m 

400m* 

5 

c 

1 

54-70W 

FP39e 

21 

S5472F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

15M$* 

9 

10 

0.0 

5.0 

40n 



100m 

400m* 

5 

c 

1 

74L71N 

DL14bh 

22 

S5472W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

15M$* 

9 

10 

0.0 

5.0 

40n 



100m 

400m* 

5 

c 

1 

54L71T 

FP39e 

23 

S5473F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

15M$* 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



200m 

400m* 

5 

c 

2 

74-73N 

DL14bh 

24 

S5473W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

15M$* 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



200m 

400m* 

5 

c 

2 

54-73W 

FP39e 

25 

S5476F 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

15M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

40n 



200m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL16aw 

26 

S5476W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

15M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

40n 



200m 

1.0 t 

0 

7 

2 

54LS76W 

FP47g 

27 

S54107F 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

15M$* 

4 

10a 

0.0 

5.0 

40n 



200m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74-107N 

DL14bh 

28 

S54107W 


TTL 

2 

2,0 

♦ 

.80 

15M$* 

4 

10a 

0.0 

5.0 

40n 



200m 


5 

c 

2 

54-107F 

FP39e 

29 

S54109F 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

25M$* 

5 

10a 

0.0 

5.0 

35n 



150m 

10 t 

5 

c 

2 

74-109N 

DL16aw 

30 

S54109W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M$* 

5 

10a 

0.0 

5.0 

35n 



150m 

1.0 + 

5 

c 

2 

54-109W 

FP47a 

31# 

SFC473EM 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M|$ 

8 

10 

0.0 

5.0 

40n 




1.0 t 

5 

c 

2 

74-73N 

T0116 

32# 

SFC473ET 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20Mt$ 

8 

10 

0.0 

5.0 

40n 




1.0 f 

2 

8 

2 

74-73N 

T0116 

33# 

SFC476E 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20Mt$ 

8 

10 

0.0 

5.0 

40n 




1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL16a 

34# 

SFC476EM 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M+$ 

8 

10 

0.0 

5.0 

40n 




1.0 t 

5 

C 

2 

74LS76N 

DL16a 

35# 

SFC476ET 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

20Mt$ 

8 

10 

0.0 

5.0 

40n 




1.0 t 

2 

8 

2 

74LS76N 

DL16a 

36# 

SFC4107E 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20MtS 

8 

10 

0.0 

5.0 

40n 




1AJ 

0 

7 

2 

74-107N 

T0116 

37# 

SFC4107EM 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

20Mf$ 

8 

10 

0.0 

5.0 

40n 




1.0 t 

5 

C 

2 

74-107N 

T0116 

38# 

SFC4107ET 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

20Mf$ 

8 

10 

0.0 

5.0 

40n 




1.0 t 

2 

8 

2 

74-107N 

T0116 

39 

SN54H71J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$t 

10 

20 

0.0 

5.0 

27n 



150m 


5 

C 

1 

74H71N 

DL14af 

40 

SN54H71W 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

30M+$ 

10 

20 

0.0 

5.0 

27n 



150m 


5 

C 

1 

54H71W 

M0004A A 

41 

SN54H72J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$t 

9 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 


5 

C 

1 

74L71N 

DL14af 

42 

SN54H72W 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

30M+$ 

9 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 


5 

c 

1 

54L71T 

M0004AA 

43 

SN54H73J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$t 

4 

20 

0.0 

5.0 

19n 



125m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74-73N 

DL14af 

44 

SN54H73W 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

30M|$ 

4 

20 

0.0 

5.0 

19n 



125m 

1.0 t 

5 

c 

2 

54-73W 

M0004AA 

45 

SN54H76J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30Mt 

5 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74LS76N 

DL14af 

46 

SN54H76W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M 

5 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 


5 

c 

2 

54LS76W 

M0004AG 

47 

SN54H78J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$f 

5 

20 

0.0 

5.0 

27n 



80m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74H78N 

DL14af 

48 

SN54H78W 


TTL 

.2 

2.0 

* 

.80 

30Mt$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

27n 



184m 


1,0 ±. 

5 

c 

2 

54H78W 

M0004AA 

49 

SN54H1Q1J 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

50M| 

9 

10 

0.0 

5.0 

35n 



100m 


1.0 t 

5 

c 

1 

74H71N 

MDL14af 

50 

SN54H101W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50M| 

9 

10 

0.0 

5.0 

35n 



100m 


1.0 t 

5 

c 

1 

54H71W 

M0004AA 

51 

SN54H102J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mt 

9 

10 

0.0 

5.0 

35n 



100m 


1.0 t 

5 

c 

1 

74L71N 

DL14af 

52 

SN54H102W 


TTL 

2 

20 

* 

.80 

50Mf 

9 

10 

0.0 

5.0 

35n 



100m- 


1.0 t 

5 

c 

1 

54L71T 

M0004AA 

53 

SN54H103J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mf 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200m 


1.0 t 

5 

c 

2 

74H103 

DL14af 

54 

SN54H103W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mt 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200m 


1.0 t 

5 

c 

2 

54H103 

M0004AA 

' 55 

SN54H106J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50MT 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200m- 


1.0 t 

5 

c 

2 

74LS76N 

DL14af 

56 

SN54H106W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mf 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200m 

' 

1.0 t 

5 

c 

2 

54LS76W 

M0004AA 

57 

SN54H108J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mt 

5 

10 

0 

5.0 

35n 



200m 

' 

1.0 t 

5 

c 

2 

74H78N 

DL14af 

58 

SN54H108W 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

50Mf 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200m 

1 

1.0 t 

5 

c 

2 

54H78W 

M0004AA 

59 

SN54S112J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

5.On 



250m 

' 

1.0 t 

5 

c 

2 

74LS112N 

DLl6v 

60 

SN54S112W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250m 


1.0 t 

5 

c 

2 

54S112W 

M0004AG 

61 

SN54S113J 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

80M$ 1 

4 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 


1 

250m 


1.0 t 

5 

c 

2 

74LS113N 

DL14af 

62 

SN54S113W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$ 

4 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250m 

• 

1.0 t 

5 

c 

2 

54S113W 

M0004AA 

63 

SN54S114J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250m 

L 

1.0 t_ 

5 

c 

2 

74LS114N 

DL14af 

64 

SN54S114W 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

80M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250m 


1.0 t 

5 

c 

2 

54S114W 

M0004AA 

65 

SN74H71J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$t 

10 

20 

0.0 

5.0 

27n 



150m 


0 

7 

1 

74H71N 

DL14af 

66 

SN74H71N 

_ 

TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

30M$t 

10 

20 

0.0 

5.0 

27n 



150m 


0 

7 

1 

74H71N 

DL14r 

67 

SN74H72J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$f 

9 

20 

0.0 

5.0 

27n 

—i 


125m 


0 

7 

1 

74L71N 

DL14af 

68 

SN74H72N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$| 

9 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 


0 

7 

1 

74L71N 

DL14r 

69 

SN74H73J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$t 

4 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-73N 

DL14af 

70 

SN74H73N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$t 

4 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-73N 

DL14r 

71 

SN74H76J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30Mt 

5 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL14af 

72 

SN74H76N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30Mt 

5 

10 

0.0 

5.0 

27n 

| 


125m 

1.0 t 

0 

7 


74LS76N 

DL14r 

73 

SN74H78J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$f 

5 

20 

00 

5.0 

27n 



125m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74H78N 

DL14af 

74 

SN74H78N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M$f 

5 

20 

0.0 

5.0 

27n 



125m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74H78N 

DL14r 

75 

SN74H101J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mt 

9 

10 

0.0 

5.0 

35n 



190m 

1.0 t_ 

0 

7 

1 

74H71 

DL14af 

76 

SN74H101N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50M| 

9 

10 

0.0 

5.0 

35n 



190m 

1.0 t 

0 

7 

1 

74H71N 

DL14r 

77 

SN74H102J 


TTL 

2 

20 

♦ 

.80 

50Mf 

9 

10 

0.0 

5.0 

35n 



lOOmt 

1.0 t 

0 

7 

1 

74L71N 

DL14af 

78 

SN74H102N 


TTL j 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mt 

9 

10 

0.0 

5.0 

35n 



lOOmt 

1.0 t 

0 

7 

1 

74L71N 

DL14r 

79 

SN74H103J 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

50Mf 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74H103 

DL14af 

80 

SN74H103N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50M+ 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74H103 

DL14r 

81 

SN74H106J 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

50Mt 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200mt 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL14af 

82 

SN74H106N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mf 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL14r 

83 

SN74H108J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mf 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200mt 

1.0 t 

0 

7 

2 

74H78N 

DL14af 

84 

SN74H108N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

50Mt 

5 

10 

0.0 

5.0 

35n 



200mt 

1.0 + 

0 

7 

2 

74H78N 

DL14r 

85 

SN74LS73AJ 


TTL 

2 

'2.0 

* 

:ao 

30M* 

3 

20d 

0.0 

5.0 

20n 



30m 


0 

7 

2 

74-73N 

DL14ci 

86 

SN74LS73AN 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

30M* 

3 

20d 

0.0 

5.0 

20n 



30m 


0 

7 

2 

74-73N 

DL14ci 

87 

SN74LS76AJ 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$ 

5 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30r# 


300m* 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL16v 

88 

SN74LS76AN 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$ 

5 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30m 


300m* 

0 

7 

2 

74LS76N 

DL16i 

89 

SN74LS78AJ 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$ 

5 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30m 1 


300m* 

0 

7 

2 

74L78N 

T0116 

90 

SN74LS78AN 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

45M$ 

5 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30m 


300m* 

0 

7 

2 

74L78N 

T0116 

91 

SN74LS107AJ 


TTL 

2 

2.0' 

* 

80 

45M$ 

5 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30nm 


300m* 

"0 

7 

2 

74-107N j 

T0116 

92 

SN74LS107AN 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$ 

5 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30m 


300m* 

0 

7 

2 

74-107N 

T0116 

93 

SN74LS109AJ 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M* 

5 

11 

0.0 

5.0 

40n 



40m 


0 

7 

2 

74-109N 

DL16v 

94 

SN74LS109AN 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M* 

5 

11 

0.0 

5.0 

40n 



40m 


0 

7 

2 

74-109N 

DL16i 

95 

SN74LS112AJ 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

45M$ 

5 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30mf 

300m* 

0 

7 

2 

74LS112 

DL16v 

96 

SN74LS112AN 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$ 

5 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30mt 

300m* 

0 

7 

2 

74LS112 

DL16i 

97 

SN74LS113AJ 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

45M$ 

4 

22d 

0.0 

5.0 

20n 



30mf 

300m* 

0 

7 

2 

74LS113N 

T0116 

98 

SN74LS113AN 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$ 

4 

226 

0.0 

5.0 

20n 



30mf 

300m* 

0 

7 

2 

74LS113N 

T0116 

99 

SN74LS114AJ 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

45M$ 

5 

226 

0.0 

5.0 

20n 



30mt 

300m* 

0 

7 

2 

74LS114N 

T0116 

100 

SN74LS114AN 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$ 

5 

226 

0.0 

5.0 

20n 



30mt 

300m* 

0 

7 

2 

54S114W 

T0116 

101 

SN74S112J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250m| 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS112N 

DL16v 

102 

SN74S112N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80MS 

5 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250mt 

1.0 t 

0 

7 

_ 2 

74LS112N 

DL16i 

103 

SN74S113J 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

80M$ 

4 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS113N 

DL14af 

104 

SN74S113N 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

80M$ 

4 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS113N 

DL14r 

105 

SN74S114J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250mt 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS114N 

DL14af 

106 

SN74S114N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

80 M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



250mt 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS114N 

DL14r 

107 

SN5473J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20Mf$ 

8 

40 

0.0 

5.0 

40n 



50mf 

1.0 t 

5 

C 

2 

74-73N 

DL14af 

108 

SN5473W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20Mt$ 

8 

40 

0.0 

5.0 

40n 



50mt 

1.0 t 

5 

C 

2 

54-73W 

M0004AA 

109 

r SN5476J 


TTL 

2 

r 2j0 

* 

.80 

20M+$ 

5 

20 

0.0 

5,0 

40n 



100m 

1.0 t 

5 

c 

2 

[74LS76N 

DL14af 

110 

SN5476W 


TTL 

2 

[M. 

* 

.80 

20M+S 

5 

20 

0.0 

5.0 

40n 



100m 

LlOt_ 

L5 

c 

2 

54LS76W 

DL14r 
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4. BINARY/FLIP-FLOPS 


IN ORDER OF:( 1 )TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 

-- Na 



5J 


TJ~ 

2j 


LOGIC 

MAX. 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


l 


LEVEL 

OPER. 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROP. 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

UMIN. 

4JMAX. 

FREQ. 


MAX 

SPAN 

DELAY 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

*1> 

’0’ 




NEG 

POS. 




DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

„ (V) 

^ (Y). _ 

(Hz) 



0 1) 

(V) 

JS)_ 

JS)_ 

JS]_ 

(W) 

J V)_ 

- 

+ 




1 

SN7473J 


TTL 

2 

2.0 * 

.80 

20Mf$ 

8 

40 

0.0 

5.0 

40n 



50mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-73N 

DLl4af 

2 

SN7473N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M$f 

4 

10 

0.0 

5.0 

40n 



50mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-73N 

DL14r 

3 

SN7476J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20Mt$ 


20 

0 

5.0 

40n 



100m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76 

DL14af 

4 

SN7476N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20Mf$ 


20 

0.0 

5.0 

40n 



100m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS76N 

M0004AA 

5 

SN54107J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20Mf$ 

8 

40 

0.0 

5.0 

40n 



200m 

1.0 t 

5 

C 

2 

74-107N 

DL14af 

6 

SN54109J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25MS 

5 

20 

0.0 

5.0 

35n 



75m 

1.0 t 

5 

C 

2 

74-109N 

DL16v 

7 

SN54109W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

35n 



75m 

1.0 t 

0 

7 

2 

54-109W 

DL16i 

8 

SN54110J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M$ 

9 

20 

0.0 

5.0 

30n 



100m 

1.0 t 

5 

C 

1 

74L71N 

DL14af 

9 

SN54110W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20MS 

9 

20 

0.0 

5.0 

30 n 



100m 

1.0 t 

0 

7 

1 

54-110W 

M0004AA 

10 

SN54111J 


TTL 

2 

IlcT 

* 

.80 

20M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

30n 



140m 

1.0 t 

5 

C 

2 

74-11 IN 

DL16v j 

11 

SN54111W 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

30n 



140m 

1-0 t 

5 

C 

2 

54-111W 

M0004AG 

12# 

SN54276J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

35M 

5 

10a 

0.0 

5.0 

30n 

12n# 


405m 

400m* 

5 

c 

4 

74-276N 

DL20b 

13# 

SN64107N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

15Mf 

5 

10 

0.0 

5.0 

50 n 



40m 

1.0 

4 

8 

2 

74-107N 

DL16a 

14 

SN74107J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20Mf$ 

8 

40 

0.0 

5.0 

40n 



200m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-107N 

DL14af 

15 

SN74107N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M+ 

5 

10 

0.0 

5.0 

40n 



200m 

1.0 

0 

7 

2 

74-107N 

DL14r 

16 

SN74109J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M$ 

5 

20 

fro^ 

5.0 

35n 



75m 

1.0 f 

0 

7 

2 

74-109N 

DL16v 

17 

SN74109N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

25M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

35n 



75m 

1.0 t 

5 

C 

2 

74-109N 

DL16a 

18 

SN74110J 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

20M$ 

9 

20 

0.0 

5.0 

30n 



100m 

1.0 t 

0 

7 

1 

74L71N 

DL14af 

19 

SN74110N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M$ 

9 

20 

0.0 

5.0 

30n 



100m 

1.0 t 

r 5 — 

C 

1 

74L71N 

DL14r 

20 

SN74111J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

30n 



140m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-11 IN 

DL16v 

21 

SN74111N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

20M$ 

5 

20 

0.0 

5.0 

30n 



140m 

1.0 t . 

0 

7 

2 

74-11 IN 

DL16i 

22# 

SN74276J 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

35M 

5 

TOeT 

00 

5.0 

30n 

r_ 12n# 


405m 

400m* 

0 

7 

4 

74-276N 

DL20b 

23# 

SN74276N 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

35M 

5 

10a 

0.0 

5.0 

30n 

12n# 


405m 

400m* 

0 

7 

4 

74-276N 

DL20a 

24# 

T74LS109B1 


TTL 

2 

[2.0 

* 

.80 


4 

22d 

0.0 

5.0 

26n 



40m % 

300m 

0 _ 

7 

2 

74-109N 

DL16bi 

25# 

T74LS109D1 


TTL 

2 

2^ 

* 

.80 


4 

22d 

0.0 

5.0 

26n 



40m % 

300m 

0 

7 

2 

74-109N 

DL16ak 

26# 

T74LS112B1 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 


4 

22d 

0.0 

5.0 

16n 



40m % 

300m 

0 

7 

2 

74LS112N 

DL16bj 

27# 

T74LS112D1 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 


4 

22d 

0.0 

5.0 

16n 



40m % 

300m 

0 

7 

2 

74LS112N 

DL16ak 

28# 

T74LS113B1 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$t 

3 

5 

0.0 

5.0 

16u 



40m % 

300m 

0“ 

7 

2 

74LS113N 

DL14y 

29# 

T74LS113D1 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80 

45M$f 

3 

5 

0.0 

5.0 

16u 



40m % 

300m 

0 

7 

2 

74LS113N 

DL14av 

30# 

T74LS114B1 


TTL 

2 

2.0 

* 

.80_ 

45M$t 

4 

5 

0.0 

5.0 

16u 



40m % 

300m 

0 

7 

2 

74LS114N 

DL14v 

31# 

T74LS114D1 


TTL 

2 

2.0 

♦ 

.80 

45M$f 

4 

5 

0.0 

5.0 

16u 



40m% 

300m 

0 

7 

2 

74LS114N 

DL14av 

32 

DM54L72W#mil 


TTL 

2 

2.0 


0.7 

11M 



0 

8.0 

75n 




0.4 

5 

C 

1 

B02-88 

FP97c 

33 

DM54L73W#mil 


TTL 

2 

2.0 


0.7 

11M 



0 

8.0 

75n 




0.4 

5 

C 

2 

B02-203 

FP97c 

34 

SN74LS591J 


TTL 

2 

2.0 


0.7 

20M 



0 

7.0 

25n 




0.4 

0 

7 

8 

E02-201 

DL16dw 

35 

SN74LS591N 


TTL 

2 

2.0 


0.7 

20M 



0 

7.0 

25n 




0.4 

0 

7 

8 

E02-201 

DL16dxz 

36 

MC54F109J(A) 


TTL 

2 

2.0 


0.8 

90M 



0.0 

5.0 

9.0n 





5 _ 

C 

2 

74-109 

DL16ao 

37 

MC54F109N(A) 


TTL 

2 

ZO 


0.8 

90M 



0.0 

5.0 

9.0n 





5 

C 

2 

74-109 

DL16dp 

38 

MC74F109J(A) 


TTL 

2 

2.0 


0.8 

90 M 



0.0 

5.0 

8.On 





0 

7 

2 

74-109 

DL16ao 

39 

MC74F109N(A) 


TTL 

2 

2.0 


0.8 

90M 



0.0 

5.0 

8.0n 





0 

7 

2 

74-109 

DL16dD 

40 ▼# 

N74F109F 


TTL 

2 

2.0 


0.8 

125Mf$ 



-.5 

7.0 

7.0n 





0 

7 


74-109 

DL16eb 

41 ▼ # 

N74F109N 


TTL 

2 

2.0 


0.8 

125Mf$ 



-.5 

7.0 

7.0n 





0 

7 


74-109 

DL16ea 

42 

N74LS109F 


TTL 

2 

2.0 


0.8 

25M 

5 

20 

0.0 

5.0 

32n 

15n 

6n 


0.4 

0 _ 

7 

2 

74-109N 

DL16ar 

43 ▼ 

S54F109F 


TTL 

2 

2.0 


0.8 

80M$* 



0.5 

7.0 

11n 

2.5n 

2.5n 



5 

C 

2 

74-109 

DL160 

44 ▼ 

S54F109W 


TTL 

2 

2.0 


0.8 

80M$* 



0.5 

7.0 

11n 

2.5n 

2.5n 



5 

C 

2 

54-109 

-P0 

45 ▼ # 

M74ALS112AP 


TTL 

2 

2.0* 

0.8 

30M 



0.0 

5.0 

19n 



25m 


2 

7 

2 

74LS112N 

DL16db 

46*# 

M74ALS113AP 


TTL 

2 

2.0* 

0.8 

34M 



0.0 

5.0 

20n 



22m 


2 

7 

2 

74LS113N 

3L14cf 

47 t # 

M74ALS114AP 


TTL 

2 

2.0* 

0.8 

34M 



0.0 

5.0 

20n 



22m 


2 

7 

2 

74LS114N 

DL14cf 

48 ▼ 

N74S112D 


TTL 

2 

2.0* 

0.8 

80M$* 

5 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



250m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74LS112N 

DL16aw 

49 

MC3161F 


TTL 

2 

2.4 

* 

.40 C 

50MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

12n 



100m 


5 

C 

2 

B02-173 

T086 

50 

MC3161L 


TTL 

2 

2.4 

* 

.40 C 

50MT| 

4 

10 

0.0 

5.0 

12n 



lOOmf 


5 

c 

2 

74H119P 

T0116 

51 

MC3162F 


TFL 

2 

2.4 

* 

.40 C 

50MTt 

4 

10 

0.0 

5.0 

12n 



100m 


5 

c 

2 

B02-173a 

T086 

52 

MC3162L 


TTL 

2 

2.4 

* 

.40 C 

50MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

12n 



100mt 


5 

c 

2 

74LS113N 

T0116 

53# 

K155TV1 


TTL 

2 

2.4 


0.4 


9 

10 


5.0 


40n 

25n 



1 

7 

2 

Bo288 


54 

MC3061 L,P% 


TTL 

2 

2.5 

* 

.40 C 1 

50MTt 

4 

10 

0.0 

5.0 

12n 



lOOmt 


0 

7 

2 

B02-173 

T0116 

55 

MC3062L,P% 


TTL 

2 

2.5 

♦ 

.40 C 

50MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

12n 



lOOmf 


0 

7 

2 

B02-173a 

T0116 

56 

N8H20Q 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MfT 

4 

30 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

90m 

600m 

0 

7 

2 

B02-92b 

T088 

57 

N8H21A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MTt 

5 

30 

0 

5 

9.0n 


50n 

90m 

600m 

0 

7 

2 

B02-92C 

T0116 

58 

N8H21F 


TTL 

2 

ir.6 

* 1 

.40 C 

80MfT 

5 

30 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

90m 

600m 

0 

7 

2 

B02-92C 

DL14ad 

59 

N8H21Q 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MfT 

5 

30 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

90m 

600m 

0 

7 

2 

B02-92C 

T088 

60 

N8H22B 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MTt 

5 

30 

0 

5 

9.0n 


50n 

90m 

600m 

0 

7 

2 

B02-92d 

DL16b 

61 

N8H22E 


TTL 

2 

T.6 

♦ 

.40 C 

80MfT 

5 

30 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

90m 

600m 

0 

7 

2 

B02-92d 

DL16t 

62 

N8821J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTf 

5 

20 

0 

5 

20n 


50n 

72m 

600m 

0 

7 

2 

° 

TO 88 

63 

N8822A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTt 

5 

20 

0 

5 

20n 


50n 

72m 

600m 

0 

7 

2 

° 

T0116 

64 

N8822F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25M| 

5 

20 

0.0 

5.0 

20n 





0 

7 

2 

° 

DL14ad 

65 

N8822J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTf 

5 

20 

0 

5 

20n 


50n 

72m 

600m 

0 

7 

2 

° 

T088 

66 

N8824B 


TTL 

2 

2.6 

♦ 

.40 C 

25MT+ 

5 

20 

0 

5 

20n 


50n 

72m 

600m 

0 

7 

2 

74-74N 

DL16b 

67 

N8825A 


TTL 

2 

2.6 

♦ 

.40 C 

25MTf 

9 

20 

0 

5 

50n 


50n 

132m 

600m 

0 

7 

1 

74-70N 

T0116 

68 

N8825F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25M| 

9 

20 

0.0 

5.0 

50n 





0 

7 

1 

74-70N 

DL14ad 

69 

N8825J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MT+ 

9 

20 

0 

5 

50n 


50n 

132m 

600m 

0 

7 

1 

54-70W 

T088 

70 

N8826A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MTf 

4 

10 

0 

5 

28n 


50n 

62m 

600m 

0 

7 

2 

B02-108 

T0116 

71 

N8826F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MfT 

4 

10 

0.0 

5.0 

28n 


50n 

62m 

600m 

0 

7 

2 

B02-108 

DL14ad 

72 

N8826J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MTt 

4 

10 

0 

5 

28n 


50n 

62m 

600m 

0 

7 

2 

B02-108 

T088 

73 

N8827A 


TTL "1 

2 

2.6 

* 

.40 C 

[ 30MTf 

5 

10 

0 

5 

2.0n 


50n 

64m 

600m 

0 

7 

2 

B02-108a 

T0116 

74 

N8827F 


TTL 

2 

2.6 

♦ 

.40 C 

30MTf 

5 

10 

0.0 

5.0 

2.0n 


50n 

64m 

600m 

0 

7 

2 

B02-108 

DL14ad 

75 

N8827J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MTt 

5 

10 

1 0 

5 

2.0n 


50n 

64m 

600m 

0 

7 

2 

B02-108a 

T088 

76 

N8829A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTf 

9 

20 

o 

5 

50n 


50n 

132m 

600m 

10“ 

7 

1 

74L71N 

T0116 

77 

N8829F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25Mf 

9 

20 

0.0 

5.0 

50n 





0 

7 

1 

74L71N 

DL14ad 

78 

N8829J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTt 

9 

20 

0 

5 

50 n 


50n 

132m 

600m 

0 

7 

1 

54L71T 

T088 

79 

S8H20Q 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MfT 

4 

30 

0.0 

5.0 

90 n 


50n 

90m 

600m 

5 

C 

2 

B02-92b 

T088 

80 

S8H21A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MTf 

5 

30 

0 

5 

9.On 


50n 

90m 

600m 

5 

C 

2 

B02-92C 

T0116 

81 

S8H21F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80M+T 

5 

30 

0.0 

5.0 

90n 


50 n 

90m 

600m 

5 

c 

2 

B02-92C 

DL14ad 

82 

S8H21Q 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MfT 

5 

30 

0.0 

5.0 

90 n 


50n 

90m 

600m 

5 

c 

2 

B02-92C 

T088 

83 

S8H22B 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MTf 

5 

30 

0 

5 

9.0n 


50n 

90m 

600m 

5 

c 

2 

B02-92d 

DL16b 

84 

S8H22E 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

80MtT 

5 

30 

0.0 

5.0 

90n 


50n 

90m 

600m 

5 

c 

2 

B02-92d 

DL16t 

85 

S8821J 


TTL 

2 

2.6 

♦ 

.40 C 

25MTf 

5 

20 

0 

5 

20n 


50n 

72m 

600m 

5 

c 

2 

0 

T088 

86 

S8822A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTf 

5 

20 

0 

5 

20n 


50n 

72m 

600m 

5 

c 

2 

0 

T0116 

87 

S8822F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25Mt 

5 

20 

0.0 

5.0 

20n 





5 

c 

2 

• 

DL14ad 

88 

S8822J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTf 

5 

20 

0 

5 

20n 


50n 

72m 

600m 

5 

c 

2 

• 

T088 j 

89 

S8824B 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTf 

5 

20 

0 

5 

20n 


50n 

72m 

600m 

5 

c 

2 

74-74N 

DL16b 

90 

S8825A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTt 

9 

20 

0 

5 

50n 


50 n 

132m 

600m 

5 

c 

1 

74-70N 

TOH6 

91 

S8825F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25Mf 

9 

20 

0.0 

5.0 

50n 





5 

c 

1 

74-70N 

DL14ad 

92 

S8825J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTf 

9 

20 

0 

5 

50n 


50n 

132m 

600m 

5 

c 

1 

54-70W 

T088 

93 

S8826A 


TTL 

2 

2.6 

♦ 

.40 C 

30MTI 

4 

10 

0 

5 

28n 


50n 

62m 

600m 

5 

c 

2 

B02-108 

T0116 

94 

S8826F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MfT 

4 

10 

0.0 

5.0 

28n 


50n 

62m 

600m 

5 

c 

2 

B02-108 

DL14ad 

95 

S8826J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MT| 

4 

10 

0 

5 

28n 


50n 

62m 

600m 

5 

c 

2 

B02-108 

T088 

96 

S8827A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MTt 

5 

10 

0 

5 

2.0n 


50n 

64m 

600m 

5 

c 

2 

B02-108a 

T0116 

97 

S8827F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MTf 

5 

10 

0.0 

5.0 

2.0n 


50n 

64m 

600m 

5 

c 

2 

B02-108 

DL14ad 

98 

S8827J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

30MTf 

5 

10 

0 

5 

2.0n 


50n 

64m 

600m 

5 

c 

2 

B02-108a 

T088 

99 

S8829A 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTt 

9 

20 

0 

5 

50n 


50n 

132m 

600m 

5 

c 

1 

74L71N 

T0116 

100 

S8829F 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25Mf 

4 

20 

0.0 

5.0 

50n 





5 

c 

1 

74L71N 

DL14ad 

101 

S8829J 


TTL 

2 

2.6 

* 

.40 C 

25MTf 

9 

20 

0 

5 

50n 


50n 

132m 

600m 

5 

c 

1 

54L71T 

T088 

102 

RF252CJ 


TTL 

2 

3.1 

* 

.40 

30MT* 

10 

9 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50m+ 

900m 

0 

7 

1 

B02-42 

FP52i 

103 

RF252CK 


TTL 

2 

3.1 

* 

.40 

30MT* 

10 

9 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50mf 

900m 

0 

7 

1 

B02-42 

FP52k 

104 

RF252DC 


TTL 

2 

3.1 

* 

.40 

30MT* 

10 

9 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50mf 

900m 

0 

7 

1 

B02-42 

DL14be 

105 

RF253CJ 


TTL 

2 

3.1 

* 

.40 

30MT* 

10 

5 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50mt 

900m 

0 

7 

1 

B02-42 

FP52i 

106 

RF253CK 


TTL 

2 

3.1 

* 

.40 

30MT* 

10 

5 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50mf 

900m 

0 

7 

1 

B02-42 

FP52k 

107 

RF253DC 


TTL 

2 

3.1 

* 

.40 

30MT* 

10 

5 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50mf 

900m 

0 

7 

1 

B02-42 

DL14be 

108 

RF250CJ 


TTL 

2 

3.2 

* 

.40 

30MT* 

10 

11 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50mt 

900m 

5 

C 

1 

B02-42 

FP52i 

109 

RF250CK 


TTL 

2 

3.2 

♦ 

.40 

30MT* 

10 

11 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50mf 

900m 

5 

C 

1 

B02-42 

FP52k 

110 

RF250DC 


TTL 

2 

3.2 

* 

.40 

30MT* 

10 

11 

0.0 

5.0 

25n 

6.0n 

4.0n 

50mt 

900m 

5 

c 

1 

B02-42 

DL14be 
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4. BINARY/FLIP-FLOPS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


rr - 

ET 

LOGIC 

MAX. 

FAN 

POWER 


MAXIMUM i 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 

LINE 

TYPE 

DATA 

T 

LEVEL 

OPER. 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROP. 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

3JMIN. 

4JMAX. 

FREQ. 


MAX 

SPAN 

DELAY 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

T 

’0’ 




NEG 

POS. 




DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

, M 

(V) 

(Hz) 



M_ 

00 

JS) _ 

(S) 

(S) 

(W) .. 

JV)_ 

. 





1 

RF557CJ 


TTI 

2 

JT* 

.40 

30MT* 

10 

6 

0.0 

5.0 

25>n 

6 .0n 

4.0n 

50mt 

900m 

5 

c 

1 

B02-42 

FF52j 

2 

RF251CK 


TTL 

2 

3.2 * 

.40 

30MT* 

10 

6 

0.0 

5.0 

25n 

6 .0n 

4.0n 

50mt 

900m 

5 

c 

1 

B02-42 

FP52k 

3 

RF251DC 


TTL 

2 

3.2 * 

.40 

30MT* 

10 

6 

0.0 

5.0 

25n 

6 .0n 

4.0n 

50mt 

900m 

5 

c 

1 

B02-42 

DL14be 

4 

SNF121W 


TTL 

2 

3.3 

.26 

50M 

4 

7 

0.0 

5.0 


1 .0n| 

1.7n 

50m 

900m 

5 

c 

2 


M0004AF 

5 

RF32CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

15MT 

4 

12 

0.0 

5.0 




30m 


1.1 

0 

7 

1 

B04-42 

FP52j 

6 

RF32CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

15MT 

4 

12 

0.0 

5.0 




30m 


1.1 

0 

7 

1 

B04-42 

FP52k 

7 

RF32DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

15MT 

4 

12 

0.0 

5.0 




30m 


1.1 

0 

7 

1 

B04-42 

DL14be 

8 

RF33CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

15MT 

4 

6 

0.0 

5.0 




30m 


1.1 

0 

7 

1 

B04-42 

FP52j 

9 

RF33CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

15MT 

4 

6 

0.0 

5.0 




30m 


1.1 

0 

7 

1 

B04-42 

FP52k 

10 

RF33DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

15MT 

4 

6 

0.0 

5.0 




30m 


1.1 

0 

7 

1 

B04-42 

DL14be 

11 

RF50CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

15 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

5 

C 

1 

B02-42 

FP52j 

12 

RF50CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

15 

0.0 

5.0 




50 m 


1.1 

5 

C 

1 

B02-42 

FP52k 

13 

RF50DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

15 

0.0 

5.0 




50 m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-42 

DL14be 

14 

RF51CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

7 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-42 

FP52j 

15 

RF51CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

7 

0.0 

5.Q_ 




50m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-42 

FP52k 

16 

RF51DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

7 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-42 

DL14be 

17 

RF52CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

12 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-42 

FP52j 

18 

RF52CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

12 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-42 

FP52k 

19 

RF52DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

12 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-42 

DL14be 

20 

RF53CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

6 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-42 

FP52j 

21 

RF53CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

6 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-42 

FP52k 

22 

RF53DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

6 

6 

0.0 

5.0 




50m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-42 

DL14be 

23 

RF60CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

15 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

5 

C 

1 

B02-106 

FP52j 

24 

RF60CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

15 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-106 

FP52k 

25 

RF60DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

15 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-106 

DLl4be 

26 

RF61CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

7 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-106 

FP52j 

27 

RF61CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

7 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-106 

FP52k 

28 

RF61DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

7 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-106 

DL14be 

29 

RF62CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

12 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-106 

FP52j 

30 

RF62CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20 MT 

8 

12 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-106 

FP52k 

31 

RF62DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

12 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-106 

DL14be 

32 

RF63CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

6 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-106 

FP52j 

33 

RF63CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20MT 

8 

6 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-106 

FP52k 

34 

RF63DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

20 MT 

8 

6 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

0 

7 

1 

B02-106 

DLl4be 

35 

RF100CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m- 


1.0 

5 

C 

2 

B03-8r 

FP52j 

36 

RF100CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

C 

2 

B03-8r 

FP52k 

37 

RF100DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8r 

DL14be 

38 

RF101CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8r 

FP52j 

39 

RF101CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8r 

FP52k ! 

40 

RF101DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8r 

DL14be 

41 

RF102CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 ml 

- 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

FP52j 

42 

RF102CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

FP52k 

43 

RF102DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

DL14be 

44 

RF103CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

FP52j 

45 

RF103CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m- 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

FP52k 

46 

RF103DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m 

■ 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

DL14be 

47 

RF110CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

C 

2 

B03-8S 

FP52j 

48 

RF110CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8S 

FP52k 

49 

RF110DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m- 


1.0 

5 

C 

2 

B03-8S 

DL14be 

50 

RF111CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

C 

2 

B03-8S 

FP52j 

51 

RF111CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 m 

■ 

1.0 

5 

C 

2 

B03-8S 

FP52k 

52 

RF111DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 m- 


1.0 

5 

C 

2 

B03-8s 

DL14be 

53 

RF112CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 m 

■ 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8s 

FP52j 

54 

RF112CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8S 

FP52k 

55 

RF112DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8S 

DL14be 

56 

RF113CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m 

' 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8S 

FP52j 

57 

RF113CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m 

u 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8S 

FP52k 

58 

RF113DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

35MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8S 

DL14be 

59 

RF120CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

C 

2 

B03-8r 

FP52j 

60 

RF120CK 


TIL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m 


TO _ 

5 

C 

2 

B03-8r 

FP52k 

61 

RF120DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 H 

5 

C 

2 

B03-8r 

DL14be 

62 

RF121CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 m 


1.0 

5 

C 

2 

B03-8r 

FP52j 

63 

RF121CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 m- 

\ 

1.0 

5 

C 

2 

B03-8r 

FP52k 

64 

RF121DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 ml 

r 

1.0 

5 

C 

2 

B03-8r 

DL14be 

65 

RF122CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 m- 

1- 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

FP52j 

66 

RF122CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 ml 

r 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

FP52k 

67 

RF122DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

-Tl 

0.0 

5.0 




110 ml 

r 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

DL14be 

68 

RF123CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m- 

h 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

FP52j 

69 

RF123CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m- 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

FP52k 

70 

RF123DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 m- 

r~ 

1.0 

0 

7 

2 

B03-8r 

DL14be 

71 

RF130CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 ml 

h 

1.0 

5 

C 

2 

B03-8S 

FP52j 

72 

RF130CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 ml 

y 

1.0 

5 

C 

2 

B03-8s 

FP52k 

73 

RF130DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

11 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8s 

DL14be 

74 

RF131CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8S 

FP52j 

75 

RF131CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8S 

FP52k 

76 

RF131DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

6 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

5 

c 

2 

B03-8S 

DL14be 

77 

RF132CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8S 

FP52j 

78 

RF132CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8s 

FP52k 1 

79 

RF132DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

9 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8s 

DL14be 

80 

RF133CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8s 

FP52j 

81 

RF133CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8s 

FP52k 

82 

RF133DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

3 

5 

0.0 

5.0 




110 ml 


1.0 

0 

7 

2 

B03-8S 

DL14be 

83 

RF200CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

11 

0.0 

5.0 




55m- 

r 

1.0 

5 

C 

1 

B02-312 

FP52j 

84 

RF200CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

11 

0.0 

5.0 




55m- 

L 

1.0 

5 

C 

1 

B02-312 

FP52k 

85 

RF200DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

11 

0.0 

5.0 




55m- 

t 

1.0 

5 

C 

1 

B02-312 

DL14be 

86 

RF201CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

6 

0.0 

5.0 




55mt 

1.0 

5 

C 

1 

B02-312 

FP52j 

87 

RF201CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

6 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

5 

C 

1 

B02-312 

FP52k 

88 

RF201 DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

6 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

5 

C 

1 

B02-312 

DL14be 

89 

RF202CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

9 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-312 

FP52j 

90 

RF202CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

9 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-312 

FP52k 

91 

RF202DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

9 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-312 

DL14be 

92 

RF203CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

5 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-312 

FP52j 

93 

RF203CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

5 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-312 

FP52k 

94 

RF203DC 


'TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

6 

5 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-312 

DL14be 

95 

RF210CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

8 

11 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

5 

C 

1 

B02-106 

FP52j 

96 

RF210CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50 MT 

8 

11 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

5 

C 

1 

B02-106 

FP52k 

97 

RF210DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

8 

11 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

5 

c 

1 

B02-106 

DL14be 

98 

RF211CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50 MT 

8 

6 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

5 

c 

1 

B02-106 

FP52j 

99 

RF211CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

8 

6 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

5 

c 

1 

B02-106 

FP52k 

100 

RF211DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50 MT 

8 

6 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

5 

c 

1 

B02-106 

DL14be 

101 

RF212CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50 MT 

8 

9 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-106 

FP52j 

102 

RF212CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50 MT 

8 

9 

0.0 

5.0 




55m 


TO 

0 

7 

1 

B02-106 

FP52k 

103 

RF212DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50 MT 

8 

9 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-106 

DL14be 

104 

RF213CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50 MT 

8 

5 

0.0 

5.0 




55m 


1.0 

0 

7 

1 

B02-106 

FP52j 

105 

RF213CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

8 

5 

0.0 

5.0 




55m 


TO 

0 

7 

1 

B02-106 

FP52k 

106 

RF213DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

50MT 

8 

5 

0.0 

5.0 




55m 


TO 

0 

7 

1 

B02-106 

DL14be 

107 

RF260CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

30 MT 

8 

11 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

5 

C 

1 

B02-106 

FP52j 

108 

RF260CK 


TTL 

2 

3.4 

.20 

30 MT 

8 

11 

0.0 

5.0 




55m 


Tl 

5 

C 

1 

B02-106 

FP52k 

109 

RF260DC 


TTL 

2 

3.4 

.20 

30MT 

8 

11 

0.0 

5.0 




55m 


1.1 

5 

c 

1 

B02-106 

DL14be 

110 

RF261CJ 


TTL 

2 

3.4 

.20 

30MT 

8 

6 

0.0 

5.0 




55m 


[ 1.1 

5 

c 

1 

B02-106 

FP52i 


48 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


48 








































































































































4. BINARY/FLIP-FLOPS 


IN ORDER 

(4) 


OF:(1 )TECHNOLOG Y(2)TYPE(3)LOGIC’ 1 ’ 
-NO. 



5] 


TJ— 

i r 


m 

FAN 

POWER 


■mw 

msm 

yjxmm 

OPER. 


DRAWINGS 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

LEVEL 

OPER. 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROP. 

RISE 

iaai 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

3JMIN. 

UMAX. 

FREQ. 


MAX 

SPAN 

DELAY 

TIME 


POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

T 

’0’ 




NEG 

POST 


■■ 

mm 

DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(V) 

, ,(V) 

(Hz) 



M 

(V) 

(S) 

m 


(W) 

JV)_ 

- 

+ 




1 

rE3iCJ 


TTL 

4 

3.4 

.20 

15MT 

4 

7 

6.6 

5.0 




36mf 

1.1 

5 

C 

1 

604-42 

FP52j 

2 

RF31CK 


TTL 

4 

3.4 

.20 

15MT 

4 

7 

0.0 

5.0 




30mf 

1.1 

5 

C 

1 

B04-42 

FP52k 

3 

RF31DC 


TTL 

4 

3.4 

.20 

15MT 

4 

7 

0.0 

5.0 




30m+ 

1.1 

5 

c 

1 

B04-42 

DL14be 

4 

54LS273DM 


TTL 

5 

2.0 * 

.70 

30Mf 

4 

10 

0.0 

5.0 

27n 



135n 


5 

c 

8 

74-273N 

DL20n 

5 

54LS273FM 


TTL 

5 

2.0 * 

.70 

30Mf 

4 

10 

0.0 

5.0 

27n 



135n 


5 

c 

8 

54LS273W 

FP144 

6 

74LS273DC 


TTL 

5 

2.0 * 

.80 

30Mt 

4 

.0 

0.0 

5.0 

27n 



135n 


0 

7 

8 

74-273N 

DL20n 

7 

74LS273PC 


TTL 

5 

2.0 * 

.80 

30Mf 

4 

.0 

0.0 

5.0 

27n 



135m 


0 

7 

8 

74-273N 

DL20c 

8 

SN74LS534J 


TTL 

5.8 

2.0 *§ 

0.8 

50M$ 

8 


0.0 

5.0 

30n 

15n# 



0.4 

0 

7 

8 

74LS534 

DL2O0 

9 

SN74LS534N 


TTL 

5.8 

2.0 *$ 

0.8 

50MS 

8 


0.0 

5.0 

30n 

15n# 



0.4 

0 

7 

8 

74LS534 

DL2O0 

10 

54LS377DM 


TTL 

5,8 

2.0 * 

.80 

30Mf 

6 

10 

0.0 

5.0 

25n 



140m 


5 

c 

3 

74LS377N 

DL20n 

11 

54LS377FM 


TTL 

5,8 

2.0 * 

.80 

30Mf 

6 

10 

0.0 

5.0 

25n 



140m 


5 

c 

3 

54LS377W 

FP144 

12 

54LS378DM 


TTL 

5,8 

2.0 * 

.80 

30M+ 

4 

10 

0.0 

5.0 

27n 



110m 


5 

c 

6 

B08-117 

DL16ci 

13 

54LS378FM 


TTL 

5,8 

2.0 * 

.80 

30Mf 

4 

10 

0.0 

5.0 

27n 



110m 


5 

c 

6 

54LS378W 

FP93C 
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K155TM5 


TTL 

8 

2.4 

0.4 


4 

10 


5.0 


15n 

30n 



1 

7 

4 



49 

MC3060L,P% 


TTL 

8 

2.5 * 

.40 C 

30MTf 

4 

10 

0.0 

5.0 

17n 



120 mf 

700m 

0 

7 

2 

B08-10 

T0116 

50 

MC4015L 


TTL 

8 

2.5 * 

.40 C 

30Mt 

10 

10 

0.0 

5.0 

16n 



190mt 


0 

7 

1 

74-415N 

DL16ai 

51 

MC4015P 


TTL 

8 

2.5 * 

.40 C 

30Mf 

10 

10 

0.0 

5.0 

16n 



190mf 


0 

7 

1 

74-415N 

TOII6 

52 

N8828A 


TTL 

8 

2.6 * 

.40 C 

25MTf 

4 

20 

0 

5 

24n 


50n 

52m 

600m 

0 

7 

2 

74-74N 

T0116 

53 

N8828F 


TTL 

8 

2.6 * 

.40 C 

25MTt 

4 

20 

0.0 

5.0 

24n 


50n 

52m 

600m 

0 

7 

2 

74-74N 

DL14ad 

54 

N8828J 


TTL 

8 

2.6 * 

?4one 

25MTf 

4 

20 

0 

5 

24n 


50n 

52m 

600m 

0 

7 

2 

54-74W 

TO 88 

55 

S8828A 


TTL 

8 

2.6 * 

.40 C 

25MTf 

4 

20 

0 

5 

24n 


50n 

52m 

600m 

5 

C 

2 

74-74N 

TOII 6 

56 

S8828F 


TTL 

8 

2.6 * 

.40 C 

25MTt 

4 

20 

0.0 

5.0 

24n 


50n 

52m 

600m 

5 

C 

2 

74-74N 

DL14ad I 

57 

S8828J 


TTL 

8 

2.6 * 

.40 C 

25MTf 

4 

20 

0 

5 

24n 


50n 

52m 

600m 

5 

c 

2 

54-74W 

TO 88 

58# 

ZN5474E 


TTL 

8 

3.5 

.20 


4 

10 

0.0 

5.0 

13n 



10 m 

1.0 

5 

c 

2 


DL14m 

59# 

ZN5474F 


TTL 

8 

3.5 

.20 


4 

10 

0.0 

5.0 

13n 



10 m 

1.0 

5 

c 

2 


TO 86 

60# 

ZN5475E 


TTL 

8 

3.5 

.20 


3 

10 

0.0 

5.0 

13n 



10 m 

1.0 , 

5 

c 

2 


DL14m 

61# 

ZN7474E 


TTL 

8 

3.5 

.20 


4 

10 

0.0 

5.0 

13n 



10 m 

1.0 

0 

7 

2 


DL14m 

62# 

ZN7474F 


TTL 

8 

3.5 

.20 


4 

10 

0.0 

5.0 

13n 



10 m 

1.0 

0 

7 

2 


T086 

63# 

ZN7475E 


TTL 

8 

3.5 

.20 


3 

10 

0.0 

5.0 

13n 



10 m 

1.0 

0 

7 

2 


TO 86 

64 

SP328A 


TTL 

8 

3.5 * 

.60 C 


4 

7 

0.0 

5.0 

25n 



190m 

1.0 t 

5 

C 

2 

B08-44 

T0116 

65# 

HD74ALS74 


TTL 

8.0 

2.0 

0.8 

30M$ 



0 

5.0 

21 n 




0.4 

0 

7 

2 


DL140 

66 

SN54ALS74J#mil 























TTL 

8.0 

2.0 * 

0.8 

30M* 



0 

5.0 

20 n 




0.4 

5 

C 

1 

74-74 

DL140 

67 

SN54ALS377J # m 
























TTL 

8.0 

2.0 * 

0.8 

30M$* 



0 

5.0 

27n 




0.4 

5 

C 

8 

B08-140 

DL16dn 

68 

SN74ALS74J# 


TTL 

8.0 

2.0 * 

0.8 

30M$* 



0 

5.0 

20 n 




0.3 

0 

7 

1 

74-74N 

DL140 

69 

SN74ALS74N# 


TTL 

8.0 

2.0 * 

0.8 

30M$* 



0 

5.0 

20 n 




0.3 

0 

7 

1 

74-74N 

DL140 

70 

SN74ALS273N#a 
























TTL 

8.0 

2.0 * 

0.8 

30M$* 



0 

5.0 

20 n 




0.3 

0 

7 

8 

B08-137 

DL16do 

71 

SN74ALS377J#ai 























TTL 

8.0 

2.0 * 

08 

30M$* 



0 

5.0 

27 n 




0.3 

0 

7 

8 

B08-140 

DL16dn 

72 

SN74ALS377N#a 
























TTL 

8.0 

2.0 * 

0.8 

30MS* 



0 

5.0 

27n 




0.3 

0 

7 

8 

B08-140 

DL16do 

73 

MC4344F#mil 


TTL 

8.0 

2.4 

0.4 


.0 

10 

0 

5.0 

9.0n 



85m 


5 

C 

1 

B08-152 

FP52d 

74 

MC4344L#mil 


TTL 

8.0 

2.4 

0.4 


.0 

10 

0 

5.0 

9.0n 



85m 


5 

C 

1 

B08-152 

DL14i 

75 

MC4044F 


TTL 

8.0 

2.5 

0.4 


.0 

10 

0 

5.0 

9.0n 



85m 


0 

7 

1 

B08-152 

FP52d 

76 

MC4044L 


TTL 

8.0 

2.5 

0.4 


.0 

10 

0 

5.0 

9.0n 



85m 


0 

7 

1 

B08-152 

DL14i 

77 

MC4044P 


TTL 

8.0 

2.5 

0.4 


.0 

10 

0 

5.0 

9.0n 



85m 


0 

7 

1 

B08-152 

DL14r 

78 

JANM38510/00207BAA 






















ITTL 

8 E 

2.0 * 

.80 

10M$* 

4 

10 

0.0 

5.5 

39n 



220 m 


5 

C 

2 

54S74W 

FP115 

79 

JANM38510/00207BAB 





















_ 

ITTL 

8 E 

2.0 * 

.80 

10M$* 

4 

10 

0.0 

5.5 

39n 



220 m 


5 

c 

2 

54S74W 

FP115 

80 

JANM38510/00207BCA 






















ITTL 

8 E 

2.0 * 

.80 

10M$* 

4 

10 

0.0 

5.5 

39n 



220 m 


5 

c 

2 

74-74N 

DL14bo 

81 

JANM38510/00207BCB 






















ITTL 

8 E 

2.0 * 

.80 

10M$* 

4 

10 

0.0 

5.5 

39n 



220 m 


5 

c 

2 

74-74N 

DL14bo 

82 

JANM38510/00207CAA 






















ITTL 

8 E 

2.0 * 

.80 

10M$* 

4 

10 

0.0 

5.5 

39n 



220 m 


5 

c 

2 

54S74W 

FP115 

83 

JANM38510/00207CAB 






















ITTL 

8 E 

2.0 * 

.80 

10M$* 

4 

10 

0.0 

5.5 

39n 



220 m 


5 

c 

2 

54S74W 

FP115 

84 

JANM38510/00207CCA 






















ITTL 

8 E 

2.0 * 

.80 

10M$* 

4 

10 

0.0 

5.5 

39n 



220 m 


5 

c 

2 

74-74N 

DL14bo 

85 

JANM38510/00207CCB 























TTL 

8 E 

2.0 * 

.80 

10M$* 

4 

10 

0.0 

5.5 

39n 



220 m 


5 

c 

2 

74-74N 

DL14bo 

86 # 

K155TM7 


TTL 

8 S 

2.4 

0.4 


4 



5.0 


15n 

30n 



1 

7 

4 



87 

DM76L13W#mil 


TTL 

87 

2.0 

0.7 

30M 





24n 




0.4 

5 

c 

4 

B08-156 

FP98b 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


TT^ 

2J 

LOGIC 

FA 


POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

oirn 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

1JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V) 

. 





1 

MC54HC266J # mil 




















2 

MC74HC10N#ai 




















3 

966DC 



1.2 



4 

11 

4.5 

4.5 

3.0n 



1.0 


0 

7 

3 

G02-120 

T0116 

4 

971 DC 



1.2 



4 

11 

2.0 

4.5 

3.0n 



2.0 


0 

7 

2 

G02-120b 

T0116 

5 

956DC 



1.2 

2.6 

-.45C 

2 

25 

2.0 

4.5 

14n 



2.0 


0 

7 

2 

G01-179 

T0116 

6 

CM4019AD 



1.2T 

10 

o.oc 

10 


0.0 

10 

lOOnA 



200m 

4.5 

5 

C 

1 

40-19B 

DL16az 

7 

CM4019AE 1 



1.2T 

10 

o.oc 

10 


0.0 

10 

125nA 



200m 

4.5 

4 

8 

1 

40-19B 

DL16az 

8 

953DC 



1M 



8 

11 

2.0 

4.5 

3.0n 



1.0 


1 

5 

3 

G01-177 

T0116 

9 

954DC 



1M 



8 

11 

2.0 

4.5 

3.0n 



2.0 


1 

5 

2 

G01-177b 

T0116 

10 

955DC 



1M 



8 

11 

2.0 

4.5 

3.0n 



1.0 


1 

5 

1 

° 

T0116 

11 

964DC 



IMA 



3 

11 

2.0 

4.5 

3.0n 



1.0 


1 

5 

3 

G01-177a 

T0116 

12 

952DC 



3 

2.35* 

.36CA 

2 

12 

2.0 

4.5 

7.0n 



2.0 

1.0 

1 

5 

2 

G03-205 

T0116 

13 

CD4001UBD 



3 

9.95* 

.05AC 

2 


0.0 

10 

60nA 



5.0u% 


5 

C 

4 

40-01B 

MOOOIAD 

14 

CD4001UBE 



3 

9.95* 

.05AC 

2 


0.0 

10 

60nA 



5.0u% 


4 

8 

4 

40-01B 

MOOOIAB 

15 

CD4001UBF 



3 

9.95* 

.05AC 

2 


0.0 

10 

60nA 



5.0u% 


5 

C 

4 

G03-290 

MOOOIAB 

16 

CM4000AD 



3G 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



200m 

4.5 

5 

C 

2 

40-00B 

DL14j 

17 

CM4000AE 



3G 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

65nA 



200m 

4.5 

4 

8 

2 

40-00B 

DL14j 

18 

CM4001AD 



3G 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

45nA 



200m 

4.5 

5 

C 

4 

40-0 IB 

DL14i 

19 

CM4001AE 



3G 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

65nA 



200m 

4.5 

4 

8 

4 

"40-01B 

DL14j 

20 

CM4002AD 



3G 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

45nA 



200m 

4.5 

5 

C 

2 

40-02B 

DL14j 

. 21 

CM4002AE 



3G 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

65nA 



200m 

4.5 

4 

8 

2 

40-02B 

DL14i 

22 

CM4025AD 



3G 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



200m 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

DL14j 

23 

CM4025AE 



3G 

10 

o.oc 

3 


0.0 

10 

65nA 



200m 

4.5 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14j 

24# 

FZH171 



4 

7.5* 

4.5A 

4 

10 

0.0 

12 

175n 

340nt 

120nt 

62m 

5.0 

0 

7 

2 

G04-429a 

DL16a 

25# 

FZH175 



4 

7.5* 

4.5A 

4 

10 

0.0 

12 

175n 

340nf 

120n| 

62m 

5.0 

2 

8 

2 

G04-429a 

DL16g 

26# 

FZH211 



4 

7.5* 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

125n 

230nf 

120nf 

81m 

5.0 

0 

7 

4 

G04-448 

DL16k 

27# 

FZH231 



4 

7.5* 

4.5A 

6 

10 

0.0 

12 

125n 

230nt 

120n+ 

40m 

5.0 

0 

[7 

2 

G04-449 

DL16k 

28# 

FZH235 



4 

7.5* 

4.5A 

6 

10 

0.0 

12 

125n 

230nf 

120nf 

40m 

5.0 

2 

8 

2 

G04-449 

DL16k 

29 

CM4011AD 



4 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

40nA 



200m 

4.5 

5 

C 

4 

40-1 IB 

DL14j 

30 

CM4011AE 



4 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

50nA 



200m 

4.5 

4 

8 

4 

40-1 IB 

DL14i 

31 

CM4012AD 



4 

10 

o.oc 

4 


0.0 

10 

75nA 



200m 

4.5 

5 

C 

2 

40-12B 

DL14j 

32 

CM4012AE 



4 

10 

o.oc 

4 


0.0 

10 

lOOn 



200m 

4.5 

4 

8 

2 

40-12B 

DL14j 

33 

CM4023AD 



4 

10 

o.oc 

3 


0.0 

10 

40nA 



200m 

4.5 

5 

C 

3 

40-23B 

DL14i 

34 

CM4023AE 



4 

10 

o.oc 

3 


0.0 

10 

50nA 



200m 

4.5 

4 

8 

3 

40-23B 

DL14j 

35 

CM4030AD 



5 

10 

o.oc 

2 


0.0 

10 

lOOnA 



200m 

4.5 

5 

C 

4 

74L86N 

DL14j 

36 

CM4030AE 



5 

10 

o.oc 

2 


0.0 

10 

150nA 



200m 

4.5 

4 

8 

4 

74L86N 

DL14i 

37 

HD1-6600-2 


BIP 

8 

2.0 

0.8 i 

4 


0.0 

18 


65n 

65n 

1.0 


5 

C 

4 

G08-24 

DL14dl 

38 

HD1 -6600-5 


BIP 

8 

2.0 

0.8 

4 


0.0 

18 


65n 

65 n 

1.0 


0 

7 

4 

G08-24 

DL14dl 

39 

9502DC 


CML 

2.3 

-.90 

-1.7 ! 

9 

10 

5.2 

0.0 

2.5n 

4.5n 

4.5n 

230m 

300m 

0 

7 

1 

G02-139 

DL16v 

40 

9503DC 


CML 

2.3 

-.90 

-1.7 

7 

10 

5.2 

0.0 

2.5n 

4.5n 

4.5n 

310m 

300m 

0 

7 

1 

G02-139a 

DL16y 

41 

MC54HC08BCAJ(A) 


CMS 

1 

3.2 

1.1 

2 

8 

0.5 

7.0 

20n 



5OOm0 

1.0 

5 

C 

4 

G01-309 

DL140 

42 

MC54HC08BCAN(A) 


CMS 

1 

3.2 

1.1 

2 

8 

0.5 

7.0 

20n 



5OOm0 

1.0 

5 

C 

4 

G01-309 

DL140 

43 

MC74HC08BCAJ(A) 


CMS 

1 

3.2 

1.1 

2 

10 

0.5 

7.0 

20n 



5OOm0 

1.0 

4 

8 

4 

G01-309 

DL140 

44 

MC74HC08BCAN(A) 


CMS 

1 

3.2 

1.1 

2 

10 

0.5 

7.0 

20n 



5OOm0 

1.0 

4 

8 

4 

G01-309 

DL140 

45# .. 

HD14073B 


CMS 

1 

3.5 

1.5 


23e 

0.0 

18 

160n 

200n 

200n 

300m 


i4 

8 

3 

G01-262 

DL14cz 

46# 

HD14081B 


CMS 

1 

3.5 

1.5 


23e 

0.0 

18 

160n 

200n 

200n 

300m 


4 

8 

4 

G01-260 

DL14cz 

47# 

HD14082B 


CMS 

1 

3.5 

1.5 


23e 

0.0 

18 

160n 

200n 

250n 

300m 


4 

8 

2 

G01-261 

DL14cz 

48 

MM54C08D 


CMS 

1 

3.5* 

1.5A 

2 

2 

0.0 

5.0 

80n 



500m 

450m 

5 

c 

4 

74-08N 

DL14bi 

49 

MM74C08N 


CMS 

1 

3.5* 

1.5A 

2 

2 

0.0 

5.0 

80n 



500m 

450m 

0 

7 

4 

74-08N 

DL14bt 

50# 

MSM4081RS ! 


CMS 

1 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

300n 

200n 

200n 


0.6 

4 

8 

4 

G01-306 

DL140 

51# 

MSM4082RS 


CMS 

1 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

300n 

200n 

200n 


0.6 

4 

8 

2 

G01-305 

DL140 

52# 

TC40H008P 


CMS 

1 

4.0* 

i.oa 

2 

50 

0.0 

15 

29nA 

35n 

30n 

300m 

1.0 

4 

8 

4 

40H008 

DL14ch 

53# 

TC40H01IP 


CMS 

1 

4.0* 

1.0A 

3 

50 

0.0 

15 

32nA 

35n 

30n 

300m 

1.0 

4 

8 

3 

40H011 

DL14ch 

—54#_ 

TC40H021P 


CMS 

1 

4.0* 

I.OA 

4 

50 

0.0 

15 

50nA 

40n 

30n 

300m 

1.0 

4 

8 

2 

40H021 

DL14ch 

55# 

HEF4081P 


CMS 

1 

7.0* 

3.0A 

2 


0.0 

10 

50nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

4 

40-8 IB 

T0116 

56# 

HEF4082P 


CMS 

1 

7.0* 

3.0A 

4 


0.0 

10 

25n 



50u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-82B 

T0116 

—57#_ 

MSM4081 


CMS 

1 

7.2* 

I.OA* 

2 

16e 

0.0 

10 

300n 

120n 

120n 

300u% 

0.6 

2 

7 

4 

40-81B 

DL14ca 

58# 

MSM4082 


CMS 

1 

7.2* 

2.0 A 

4 

16e 

0.0 

10 

150nA 

120n 

120n 

300u% 

2.0 * 

2 

7 

2 

40-82B 

DL14cg 

59 

883/4073B 


CMS 

1 

8.2 

6.7 

9 


0.0 

15 

90n 



300m 


5 

C 

3 

40-73 

MOOOIAA 

60 

883/4081B 


CMS 

1 

8.21 

6.7 

8 


0.0 

15 

90 n 



300m 


5 

C 

4 

40-81 

MOOOIAA 

61 

883/4082B 


CMS 

1 

8.21 

6.7 

8 


0.0 

15 

90n 



300m 


5 

c 

2 

40-82 

MOOOIAA 

62# 

HEF4073B 


CMS 

1 

9.95* 

.05AC 

3 

2.4e 

0.0 

10 

35nA 



15u% 


4 

8 

3 

40-73B 

T0116 

53#_ 

HEF4073P 


CMS 

1 

9.95* 

.05 AC 

3 


0.0 

10 

35n 



300u% 


4 

8 

3 

40-73B 

DL14bv 

64 

SCL4073B 


CMS 

1 

9.95* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

10 

130nA 



1,0u% 

3.0 

5 

C 

3 

40-73B 

MOOOIAA 

65 

SCL4081B 


CMS 

1 

9.95* 

.05AC 

2 

50 

0.0 

10 

130nA 



1.0u% 

3.0 

5 

C 

4 

40-81B 

MOOOIAA 

66 

SCL4082B 


CMS 

1 

9.95* 

.05 AC 

4 

50 

0.0 

10 

130nA 



1.0u% 

3.0 

5 

C 

2 

40-82B 

MOOOIAA 

67# 

HCC4073BD 


CMS 

1 

10 

0.0 

3 

3 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 

C 

3 

40-73B 

DL14cd 

68# 

HCC4073BF 


CMS 

1 

10 

0.0 

3 

3 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 

C 

3 

40-73B 

DL14bd 

-69# 

HCC4073BK 


CMS 

1 

10 

o.o | 

3 

3 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 

C 

3 

40-73B 

FP130 

70# 

HCC4081BD 


CMS 

1 

10 

o.oc 

2 

4 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 


4 

40-81B 

DL14cd 

71# 

HCC4081BF 


CMS 

1 

10 

o.oc 

2 

4 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 

C 

4 

40-81B 

DL14bd 

. Z2# , 

HCC4081BK 


CMS 

1 

10 

o.oc 

2 

4 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 

C 

4 

40-81B 

FP130 

73# 

HCC4082BD 


CMS 

1 

10 

o.oc 

4 

2 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 

c~ 

2 

40-82B 

DL14cd 

74# 

HCC4082BF 


CMS 

1 

10 

o.oc 

4 

2 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 

C 

2 

40-82B 

DL14bd 

75#_ 

HCC4082BK 


CMS 

1 

10 

o.oc 

4 

2 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

5 

C 

2 

40-82B 

FP130 

76# 

HCF4073BE 


CMS 

1 

10 

0.0 

3 

3 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

4 

8 

3 

40-73B 

DL14w 

77# 

HCF4073BF 


CMS 

1 

10 

0.0 

3 

3 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

4 

8 

3 

40-73B 

DL14bd 

_78#_ 

HCF4081BE 


CMS 

1 

10 

o.oc 

2 

4 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

4 

8 

4 

40-81B 

DL14w 

79# 

HCF4081BF 


CMS 

1 

10 

~OtiC 

2 

4 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

4 

\*~ 

4 

40-81B 

DL14bd 

80# 

HCF4082BE 


CMS 

1 

10 

o.oc 

4 

2 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

4 

8 

2 

40-82B 

DL14w 

. 81# 

HCF4082BF 


CMS 

1 

10 

o.oc 

4 

2 

0.0 

10 

170nA 



200m 

4.5 

4 

8 

2 

40-82B 

DL14bd 

82# 

MB84073B 


CMS 

1 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80 n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

3 

G01-306 

DL140 

83# 

MB84073BM 


CMS 

1 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

3 

G01-306 

DL14bn 

—84#_ 

MB84081B 


CMS 

1 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

4 

° 

DL14cc 

85# 

MB84081BM 


CMS 

1 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

4 

G01-304 

DL14bn 

86# 

MB84082B 


CMS 

1 

10.5* 

4.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

2 

G01-305 

DL14cc 

87# 

MB84082BM 


CMS 

1 

10.5* 

4.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

2 

G01-305 

DL14bn 

88 

4073BDC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

44nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

3 

40-73B 

T0116 

89 

4073BDM 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

44 nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-73B 

T0116 

90 

4073BFC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

44nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

3 

G01-262 

FP21h 

91 

4073BFM 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

44nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

3 

G01-262 

FP21h 

92 

4073BPC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

44nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

3 

40-73B 

DL14ce 

93 

4081BDC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

40nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-8 IB 

T0116 

94 

4081BDM 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

40 nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

4 

40-8 IB 

T0116 

95 

4081BFC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

40nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-8 IB 

FP21h 

96 

4081BFM 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

40nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

4 

40-8 IB 

FP21h 

97 

4081BPC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

40nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-8 IB 

DL14ce 

98 

4082BDC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

20n 



450u% 

6.7 

4 

8 

2 

40-82B 

T0116 

99 

4082BDM 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

20n 



450u% 

6.7 

5 

C 

2 

40-82B 

T0116 

100 

4082BFC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

20n 



450u% 

6.7 

4 

8 

2 

40-82B 

FP21h 

101 

4082BFM 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

20n 



450u% 

6.7 

5 

C 

2 

40-82B 

FP21h 

102 

4082BPC 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

20n 



450u% 

6.7 

4 

8 

2 

40-82B 

DL14ce 

103 

CD4073BCJ 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

8 

3 

40-73B 

DL14az 

104 

CD4073BCN 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

8 

3 

40-73B 

DL14bt 

105 

CD4073BD 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

90nA 



500m 

4.0 * 

5 

C 

3 

40-73B 

MOOOIAD 

106 

CD4073BE 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

90nA 


— 

500m 

4.0 * 

4 

8 

3 

40-73B 

MOOOIAB 

107 

CD4073BF 


CMS 

1 

11* 

4.0 A 

3 

18e 

0.0 

15 

90nA 



500m 

4.0 * 

5 

C 

3 

40-73B 

MOOOIAB 

108 

CD4073BMJ 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-73B 

DL14az 

109 

CD4073BMW 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

C~1 

3 

40-73B 

FP97C 

110 

CD4081BCJ 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-81B 

DL14az 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


U -1 

Ti — 

LOSlC 

FAN 

POWER 


MAXI 

MUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

DUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

’1’ 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V). 

- <y> - 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

JW1_ 

JV)_ 

- 

±- 




1 

CD4061BCR— 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

i6e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

6 

4 

46-61B 

DLl4bt 

2 

CD4081BD 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

90nA 



500m 

4.0 * 

5 

C 

4 

40-81B 

MOOOIAD 

3 

CD4081BE 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

90 nA 



500m 

4.0 * 

4 

8 

4 

40-81B 

MOOOIAB 

4 

CD4081BF 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

90 nA 



500m 

4.0 * 

5 

C 

4 

40-81B 

MOOOIAB 

5 

CD4081BMJ 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

c 

4 

40-81B 

DL14az 

6 

CD4081BMW 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

C 

4 

40-81B 

FP97c 

7 

CD4082BD 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90 nA 



500m 

4.0 * 

5 

C 

2 

40-82B 

MOOOIAD 

8 

CD4082BE 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90nA 



500m 

4.0 * 

4 

8 

2 

40-82B 

MOOOIAB 

9 

CD4082BF 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90 nA_ 



500m 

4.0 * 

5 

C 

2 

40-82B 

MOOOIAB 

10# 

HEF4073 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

3 

40-73B 

DL0 

11 ▼ 

HEF4073BDF 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

3 

I6e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

3 

G01-262 

DL14bg 

12* 

HEF4073BPN 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

3 

G01-262 

DL14bv 

13* 

HEF4073BTD 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

3 

50e 

0.0 

15 

40nA 



2OOm0 

6.7 

4 

8 

3 

G01-262 

FP147 

14# 

HEF4081 


CMS 

i 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

40-81B 

DL0 

15* 

HEF4081BDF 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

G01-260 

DL14ba 

16* 

HEF4081BPN 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

G01-260 

DL14bv 

17* 

HEF4081BTD 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

2 

50e 

0.0 

15 

40nA 



2OOm0 

6.7 

4 

8 

4 

G01-260 

FP147 

18# 

HEF4082 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

45nA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

G01-261 

DL0 

19* 

HEF4082BDF 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

45nA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

G01-261 

DL14bg 

20 ▼ 

HEF4082BPN 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

45nA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

G01-261 

DL14bv 

21 ▼ 

HEF4082BTD 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

4 

50e 

0.0 

15 

45nA 



2OOm0 

6.7 

4 

8 

2 

G01-261 

FP147 

22*# 

LC4082B 


CMS 

1 

11.0 

4.0 

4 


0.5 

20 

80n 

160n 

80n 

300m 


4 

8 

2 

G01-260 

DL14cj 

23*# 

M4073BP 


CMS 

i 

11.0* 

4.0A 

3 

50 

0.0 

18 

150nA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 ♦ 

4 

8 

3 

G01-262 

DL14cf 

24# 

M4081BP 


CMS 

1 

11* 

4.0 



0.0 

18 

150nA 

160n 

80n 

500m 

4.0 

4 

8 

4 

G01-260 

DL14cf 

25*# 

M4082BP 


CMS 

1 

11.0* 

4.0A 

4 

50 

0.0 

18 

150nA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 * 

4 

8 

2 

G01-260 

DL14cf j 

26 

JANM38510/17001 BC/ 

\ 






















CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

13e 

0.0 

15 

120n 



200m 


5 

C 

4 

40-81B 

DL14bo 

27 

JANM38510/17002BC/ 

\ 






















CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

13e 

0.0 

15 

120n 



200m 


5 

C 

2 

40-82B 

DL14bo 

28 

JANM38510/17002BC( 






















~ 

CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

13e 

0.0 

15 

120n 



200m 


5 

c J 

2 

40-82B 

DL14bo 

29 

JANM38510/17003BC) 

\ 






















CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

I3e 

0.0 

15 

120n 



200m 


5 

C 

3 

40-73B 

DL14bo 

30 

JANM38510/17003BCC 























CMS 

1 

11* 

4.0A 

3 

13e 

0.0 

15 

120n 



200m 


5 

C 

3 

40-73B 

DL14bo 

31 

MCI 4081BAL 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

100nA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 * 

5 

C 

4 

40-81B 

T0116 

32 

MCI 4081BCL 

~ 

CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

r~ 15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

4 

40-81B 

T0116 

33 

MCI 4081BCP 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

4 

40-81B 

T0116 

34 

MC14082BAL. 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 * 

5 

C 

2 

40-82B 

T0116 

35 

MCI 4082BCL 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

50 

0.0 1 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

2 

40-82B 

T0116 

36 

MCI 4082BCP 


CMS 

1 

11* 

4.0A 

4 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80r, 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

2 

G01-261 

T0116 

37 

MC14073BAL 


CMS 

i 

14.9* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 * 

5 

C 

_3_| 

40-73B 

T0116 

38 

MC14073BCL 


CMS 

1 

14.9* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

3 

40-73B 

T0116 ! 

39 

MC14073BCP 


CMS 

1 

14.9* 

.05 AC 

3 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

3 

40-73B 

T0116 

40# 

TC4073BP 


CMS 

1 

14.9* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

15 

150nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

3 

40-73B 

DL14ch 

41# 

TC4081BP 


CMS 

1 

14.9* 

.05AC 

2 

50 

0.0 

15 

150nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

4 

40-81B 

DL14ch 

42# 

TC4082BP 


CMS 

1 

14.9* 

05AC 

4 

50 

0.0 

15 

150nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

2 

40-82B 

DL14ch 

43* 

883/4019BC 


CMS 

1.2 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

300n 



3OOm0 

4.0 

5 

C 

4 

40-19 

MO-OO la 

44 t 

883/4019BD 


CMS 

1.2 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

300n 



3OOm0 

4.0 

5 

C 

4 

40-19 

DL160 

45 ▼ 

883/4019BE 


CMS 

1.2 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

300n 



3OOm0 

4.0 

4 

8 

4 

40-19 

MO-OOI e 

46 ▼ 

883/4019BF 


CMS 

1.2 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

300n 



3OOm0 

4.0 

5 

C 

4 

40-19 

FPJ2 

47* 

883/4019BH 


CMS 

1.2 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

300n 



3OOm0 

4.0 

5 

c 

4 

40-19 

CH0 

48* 

SCL4019BC 


CMS 

1.2 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

300n 



3OOm0 

4.0 

5 

C 

4 

40-19 

MOOOIg 

49 ▼ 

SCL4019BD 


CMS 

1.2 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

300n 



3OOm0 

4.0 

5 

C 

4 

40-19 

MOOOIa 

50* 

SCL4019BF 


CMS 

1.2 

11.0 

4.0 
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11.2* 

2.5A 

8 
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15 

50n 

130n 
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5 

C 

3 
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DL16am 

54 
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1,3,4 

11.2* 

2.5A 

8 
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0.0 

15 

50n 

130n 

80n 
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4 

8 

3 
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DL16am 

55 
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11.2* 

2.5A 
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0.0 

15 

50n 

130n 

80n 

60u% 

1.0 * 

4 

8 

3 

45-01A 

DL16bo 

_56tj# 

M4068BP 


CMS 

14 

11.0* 

4.0A 

8 

50 

0.0 

18 

160nA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 * 

4 

8 

1 

G04-472a 

DL14cf 

57# 

HD14501UB 


CMS 

11 

4.0 

1.0 


9.4e 

0.0 

18 

130n 

400n 

200n 

300m 


4 

8 

3 

45-01 

DL16p 

58 

NC5050 


CMS 

11 

10.5* 

4.5A 

2 


0.0 

15 

5.0n 




4.5 

5 

C 

10 


DL140 

59 

NC5100 


CMS 

11 

10.5* 

4.5A 

2 


0.0 

15 

5.0n 




4.5 

5 

C 

10 


DL140 

60 

NC5150 


CMS 

11 

10.5* 

4.5A 

2 


0.0 

15^ 

5.0n 




4.5 

5 

C 

10 


DL160 

61 

NC5200 


CMS 

11 

10.5* 

4.5A 

2 


0.0 

15 

5.0n 




4.5 

5 

C 

10 


DL160 

62 

NC5350 


CMS 

11 

10.5* 

4.5A 

2 


0.0 

15 

5.0n 




4.5 

5 

C 

10 


DL240 

63 

NC5500 


CMS 

11 

10.5* 

4.5A 

2 


0.0 

15 

5.0n 




4.5 

5 

C 

10 


DL240 

64 

NC5600 


CMS 

11 

10.5* 

4.5A 

2 


0.0 

15 

5.0n 




4.5 

5 

C 

10 


DL240 

-65 t# 

M4572BP 


CMS 

11 
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4.0A 
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1 

40-48B 
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8 

1 

40-48B 

DL16dg 
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8 

1 
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• 

71 
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CMS 
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6.7 
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C 

2 
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72 

883/4086B 


CMS 

128 

8.21 

6.7 
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15 

120n 



300m 


5 

C 

1 

40-86 

MOOOIAA 

73 

MM54C32D 


CMS 
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450m 

5 

C 

4 

74-32N 

DL14bi 

74 
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CMS 
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450m 

0 

7 

4 

74-32N 

DL14bt 

75# 

HD14071B 


CMS 

2 

3.5 

1.5 


23e 

0.0 

18 

160n 

200n 

200n 

300m 


4 

8 

4 


DL14cz 

76# 

HD14072B 


CMS 

2 

3.5 

1.5 


23e 
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18 

160n 

200n 

200n 

300m 


4 
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2 

G02-193a 

DL14cz 

—77# 

HD14075B 


CMS 
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3.5 
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23e 
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18 

160n 

200n 

200n 

300m 


4 

8 

3 

G02-139b 

DL14cz 

78# 

MSM4071RS 


CMS 

2 

3.6* 

I.OA 


40 

0.3 

16 

300n 

200n 

200n 


0.6 

4 

8 

4 

G02-227 

DL140 

79# 

MSM4072RS 


CMS 

2 

3.6* 

I.OA 


40 

0.3 

16 

300n 

200n 

200n 


0.6 

4 

8 

2 

40-172 

DL140 

—80#_ 

TC40H032P 


CMS 

2 

4.0* 

I.OA 

2 

50 

0.0 

15 

27nA 

35n 

30n 

300m 

1.0 

4 

8 

4 

40H032 

DL14ch 

81# 

HEF4071P 


CMS 

2 

7.0* 

3.0A 

2 


0.0 

10 

40nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

4 

40-71B 

T0116 

82# 

HEF4072P 


CMS 

2 

7.0* 

3.0A 

4 


0.0 

10 

30n 



100u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-72B 

T0116 

-83#- 

MSM4075 


CMS 

2 

7.2* 

I.OA 

3 

16e 

0.0 

10 

300n 

120n 

120n 

300u% 

0.6 

2 

7 

3 

40-75B 

DL14ca 

84# 

MSM4071 


CMS~ 

2 

7.2* 

2.0A 

2 

16e 

0.0 

10 

150nA 

120n 

120n 

300u% 

2.0 * 

2 

7 

4 

40-71B 

DL14cg 

85# 

MSM4072 


CMS 

2 

7.2* 

2.0A 

4 

16e 
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10 

150nA 

120n 

120n 

300u% 

2.0 * 

2 

7 

2 

40-72B 

DL14cg 

86 

883/4071B 


CMS 

2 

8.21 

6.7 
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15 

80n 
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5 

C 
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87 

883/4072B 
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MOOOIAA 

88 

883/4075B 
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c 
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MOOOIAA 
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HEF4075B 


CMS 

2 
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.05AC 
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2.4e 
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10 

25nA 
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4 

8 

3 

40-75B 

T0116 

90 

SCL4071B 
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2 
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2 

50 
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10 
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C 

4 
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MOOOIAA 

91 

SCL4072B 
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2 

9.95* 

.05AC 

4 

50 
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10 

130nA 
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3.0 

5 

C 

2 

40-72B 

MOOOIAA 

92 

SCL4075B 
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2 

9.95* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

10 

130nA 
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3.0 

5 

C 

3 

40-75B 

DL14at 

93# 

HCC4071BD 


CMS 

2 

10 

0.0 

2 

4 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 

5 

C 

4 

G02-193 

MOOOIAD 

94# 

HCC4071BF 


CMS 

2 

10 

0.0 

2 

4 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 

5 

C 

4 

40-72B 

MOOOIAB 
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HCC4071BK 


CMS 

2 

10 

0.0 

2 

4 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 

5 

c 

4 

40-71B 

M0004AF 

96# 

HCC4072BD 


CMS 

2 

10 

0.0 

4 

2 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 

5 

c^ 

2 

40-72B 

MOOOIAD 
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HCC4072BF 


CMS 

2 

10 

0.0 
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2 

0.0 

10 

200nA 
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4.5 

5 

c 

2 

G02-193a 

MOOOIAB 
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HCC4072BK 


CMS 

2 

10 

0.0 

4 

2 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 

5 

c 

2 

G02-193a 

M0004AF 
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HCC4075BD 


CMS 

2 

10 

0.0 

3 

3 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 

5 

c 

3 

40-75B 

MOOOIAD 

100# 

HCC4075BF 


CMS 

2 

10 

0.0 

3 

3 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 

5 

c 

3 

40-75B 

MOOOIAB 

1Q1# 

HCC4075BK 


CMS 

2 

10 

0.0 

3 

3 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 

5 

c 

3 

40-75B 

M0004AF 
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HCF4071 BE 


CMS 
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10 
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10 
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4.5 
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40-71B 

MOOOIAB 
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2 

10 
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4 
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10 
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4 
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MOOOIAB 
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4 
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105# 

HCF4072BF 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1 )TECHNOLOG Y(2)TYPE(3)LOGIC’1 ’ 
(4)LOGCT(5)TYPE NO. 



IT 


u~ 

I] 

LOGIC 

FA 

N 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS I 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 
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OR 
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’0’ 



NEG. 
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(V) 

_ 



00 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 
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- 

+ 




i# 

'HCF4075BF 


CMS 

2 

1(3 

0.0 

3 

3 

0.0 

id 

200nA 



200m 

4.5 

14 " 

6 

3" 

40-756 

MOOOIAB 

2# 

MB84071B 


CMS 

2 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

90 nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

4 

G02-227 

DL14CC 

3# 

MB84071BM 


CMS 

2 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

4 

G02-227 

DL14bn 

4# 

MB84072B 


CMS 

2 

10.5* 

4.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

2 

40-172 

DL14cc 

5# 

MB84072BM 


CMS 

2 

10.5* 

4.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

90 nA 
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80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

2 

40-172 

DL14bn 

6# 

MB84075B 


CMS 

2 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

3 

G02-229 

DL14CC 

7# 

MB84075BM 


CMS 

2 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

90 nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

3 

G02-229 

DL14bn 

8 

4071BDC 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

32nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-71B 

T0116 

9 

4071BDM 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

32nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

4 

40-71B 

T0116 

10 

4071BFC 
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2 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 
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450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-7 IB 

FP21h 

11 

4071BFM 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

32nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

4 

40-71B 

FP21h 

12 

4071BPC 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

32nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-71B 

DL14ce 

13 

4072BDC 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 
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450u% 

6.7 

4 

8 

2 

40-72B 

T0116 

14 

4072BDM 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 
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6.7 
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40-72B 
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CMS 

2 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 
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450u% 
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8 
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40-72B 

FP21h 
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CMS 

2 

11* 

4.0A 

4 

25e 
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15 

20n 



450u% 

6.7 
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C 

2 

40-72B 

FP21h 

17 

4072BPC 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

20n 



450u% 

6.7 

4 

8 

2 

40-72B 

DL14ce 

18 

4075BDC 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

50nA 



450g% 

6.7 

4 

8 

3 

40-75B 

T0116 

19 

4075BDM 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

25e 
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15 

50nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-75B 

T0116 

20 

4075BFC 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

50nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

3 

40-75B 

FP21h 

21 

4075BFM 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

50nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-75B 

FP21h 

22 

4075BPC 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

50 nA 



450u% 

6.7 

4 

8 
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40-75B 

DL14ce 

23 

CD4071BCJ 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-71B 

DL14az 

24 

CD4071BCN 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-71B 

DL14bt 

25 

CD407IBD 

. 

CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

90nA 



500m 

4.0 * 

5 ^ 

C 

4 

40-71B 

MOOOIAD 

26 

CD4071BE 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

90nA 



500m 
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4 

8 

4 

40-7 IB 

MOOOIAB 

27 

CD4071BF 
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2 
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2 

18e 

0.0 
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90nA 
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C 
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28 
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2 

11* 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

C 

4 

40-71B 

DL14az 

29 

CD4071BMW 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

70nA 
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6.7 

5 

C 

4 

40-71B 
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30 

CD4072BD 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90 nA 



500m 
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C 

2 

40-72B 

MOOOIAD 

31 

CD4072BE 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

4 
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0.0 

15 

90nA 



500m 
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2 

40-72B 
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32 
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CMS 

2 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90nA 
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C 

2 

40-72B 

MOOOIAB 

33 

CD4075BCJ 
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2 

11* 

4.0A 
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0.0 
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70nA 



60u% 
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4 
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DL14az 
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2 

11* ' 
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DL14bt 
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18e 

0.0 
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C 

3 

40-75B 

MOOOIAD 

36 

CD4075BE 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

90nA 



500m 

4.0 * 

4 

8 

3 

40-75B 

MOOOIAB 

37 

CD4075BF 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

90 nA 
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4.0 * 

5 

C 

3 

40-75B 

MOOOIAB 

38 

CD40753MJ 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

I9e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-75B 

DL14az 

39 

CD4075BMW 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

3 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 


C 

3 

40-75B 
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HEF4071 


CMS 

2 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

35nA 
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.85A 

__3_ 

7 

0.0 

5.0 

315nA 



200m 


5 

c 

3 

40-25B 

FP116 

34 

JANM38510/05204CAC 






















CMS 

3 

3.95* 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

315nA 



200m 


5 

c 

3 

40-25B 

FP115 

35 

JANM38510/05204CCA 






















CMS 

3 

3.95* 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

315nA 



200m 


5 

c 

3 

40-25B 

DL14bo 

36 

JANM38510/05204CCB 





















_ 

CMS 

3 

3.95*_ 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

315nA 



200m 


5 

c 

3 

40-25B 

DL14bo 

37 

JANM38510/05204CDA 






















CMS 

3 

3.95* 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

315nA 



200m 


5 

c 

3 

40-25B 

FP116 

-.38# 

HD14000UB 


CMS 

3 

4.0 

1.0 


9.4e 

0.0 

15 

115n 

400n 

200n 

300m 


4 

8 

2 

G03-296 

DL14cz 

39# 

TC40H002P 


CMS 

3 

4.0* 

1.0A 

2 

50 

0.0 

15 

27nA 

40n 

30n 

300m 

1.0 

4 

8 

4 

40H002 

DL14ch 

40# 

TC40H027P 


CMS 

3 

4.0* 

1.0A 

3 

50 

0.0 

15 

30nA 

40n 

35n 

300m 

1.0 

4 

8 

3 

40H027 

DL14ch 

41 

MM4602AD 


CMS 

3 

4.99* 

.01AC 

4 


0.0 

5.0 

35n 



500m 

450m 

5 

c 

2 

40-02B 

DL14bi 

42 

MM4602AF 


CMS 

3 

4.99* 

.01AC 

4 


0.0 

5.0 

35n 



500m 

450m 

5 

c 

2 

40-02B 

DL14bi 

43 

MM4625AD 


CMS 

3 

4.99* 

.01 AC 

3 


0.0 

5.0 

35n 



500m 

450m 

5 

c 

3 

G03-300 

DL14bi 

44 

MM4625AF 


CMS 

3 

4.99* 

.01 AC 

3 


0.0 

5.0 

35n 



500m 

450m 

5 

c 

3 

40-25B 

FP98 

45 

MM5602AN 


CMS 

3 

4.99* 

.01 AC 

4 


0.0 

5.0 

35n 



500m 

450m 

4 

8 

2 

40-02B 

DL14bt 

46 

MM5625AN 


CMS 

3 

4.99* 

.01 AC 

3 


0.0 

5.0 

35n 



500m 

450m 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14bt 

.47# 

HEF4001P 


CMS 

3 

7.0* 

3.0A 

2 


0.0 

10 

30n 



300u% 


4 

8 

4 

40-01B 

T0116 

48# 

HEF4002P 


OMS 

3 

7.0* 

3.0A 1 

4 


0.0 

10 

40n 



300u% 


4 

8 

2 

40-02B 

TOII6 

49# 

HEF4025P 


CMS 

3 

7.0* 

3.0A 

3 


0.0 

10 

60nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

3 

40-25B 

TOII6 

-50# 

HEF4078P 


CMS 

3 

7.0* 

3.0A 

8 


0.0 

10 

39n 



300u% 


4 

8 

1 

40-78B 

TOII 6 

51 

4002A 


CMS 

3 

7.1* 

2.9A 

4 

2 

0.0 

10 

130nA 



200m 


4 

8 

2 

40-02 

DL14br 

52 

4025A 


CMS 

3 

7.1* 

2.9A 

3 

2 

0.0 

10 

130nA 



200m 


4 

8 

3 

40-25B 

DL14br 

-53#, 

MSM4001 


CMS 

3 

7.2* 

2.0A 

2 

16e 

0.0 

10 

150nA 

150n 

150n 

300u% 

2.0 * 

2 

7 

4 

40-01B 

DL14cq 

54# 

MSM4002 


CMS 

3 

7.2* 

2.0A 

4 

16e 

0.0 

10 

150nA 

150n 

150n 

300u% 

2.0 * 

2 

7 

2 

40-02B 

DL14cg 

55# 

MSM4025 


CMS 

3 

7.2* 

2.0A 

3 

16e 

0.0 

10 

150nA 

150n 

150n 

300u% 

2.0 * 

2 

7 

3 

G03-292 

DL14cg 

__56# _ 

MSM4078 


CMS 

3 

7.2* 

2.0A 

8 

16e 

0.0 

10 

150nA 

120n 

120n 

300u% 

2.0 * 

2 

7 

1 

40-78B 

DL14ca 

57 

883/4001B 


CMS 

3 

8.2 

6.7 

8 


0.0 

15 

90n 



300m 


5 

C 

4 

40-01 

MO001AA 

58 

883/4001UB 


CMS 

3 

8.2 

6.7 

8 


0.0 

15 

50n 



300m 


5 

C 

4 

40-01 

MO001AA 

59 

883/4025B 


CMS 

3 

8.2 

6.7 

9 


0.0 

15 

90n 



300m 


5 

c 

3 

40-25 

M0001AA 

60 

883/4002B 


CMS 

3 

8.21 

6.7 

8 


0.0 

15 

90n 



300m 


5 

c 

2 

40-02 

MO001AA 

61 

883/4078B 


CMS 

3 

8.21 

6.7 • 

8 


0.0 

15 

90n 



300m 


5 

c 

1 

40-78 

MO001AA 

62 

883/4402B 


CMS 

3 

8.21 

6.7 

8 


0.0 

15 

90n 



300m 


5 

c 

2 

44-02 

M0001AA 

63 

CD4002BD 


CMS 

3 

9.95* 

.05 AC 

4 


0.0 

10 

120nA 



5.0u% 

2.0 

5 

c~i 

2 

40-02B 

MO001AD 

64 

CD4002BE 


CMS 

3 

9.95* 

.05AC 

4 


0.0 

10 

120nA 



5.0u% 

2.0 

4 

8 

2 

40-02B 

MO001AB 

65 

CD4002BF 


CMS 

3 

9.95* 

05AC 

4 


0.0 

10 

120nA 



5.0u% 

2.0 

5 

C 

2 

40-02B 

MO001AB 

66 

CD4025BD 


CMS 

3 

9.95* 

.05AC 

3 


0.0 

10 

120nA 



5.0u% 

2.0 

5 

C 

3 

40-25B 

MO001AD 

67 

CD4025BE 


CMS 

3 

9.95* 

.05AC 

3 


0.0 

10 

120nA 



5.0u% 

2.0 

4 

8 

3 

40-25B 

MO001AB 

68 

CD4025BF 


CMS 

3 

9.95* 

.05AC 

3 


0.0 

10 

120nA 



5.0u% 

2.0 

5 

C 

3 

40-25B 

MO001AB 

69 

SCL4001B 


CMS 

3 

9.95* 

.05AC 

2 

50 

o.b 

10 

120nA 



1.0u% 

3.0 

4 

8 

4 

40-01B 

DL14at 

70 

SCL4001 UB 


CMS 

3 

9.95* 

.05 AC 

2 

50 

0.0 

10 

70nA 



1.0u% 

3.0 

5 

C 

4 

40-01B 

MO001AA 

71 

SCL4002B 


CMS 

3 

9.95* 

.05AC 

4 

50 

0.0 

10 

120nA 



1.0u% 

3.0 

5 

C 

2 

40-02B 

MO001AA 

72 

SCL4025B 


CMS 

3 

9.95* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

10 

120nA 



1.0u% 

3.0 

5 

C 

3 

40-25B 

M0001AA 

73 

SCL4078B 


CMS 

3 

9.95* 

.05AC 

8 

50 

0.0 

10 

120nA 



1.0u% 

3.0 

5 

C 

1 

40-78B 

MO001AA 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


JU 

21 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWIh 

JGS 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

71 

-o 

m 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

41 MAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’ 0 ’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

_iSL_ 

JWL_ 

uM _ 

- 

.±„. 




1 

SCL4402& 


T5M3 - 

3 

9.95* 

.05AC 

8 

50 

0.0 

10 

120 n 



1 , 0 u% 

3.0 

5 

C 

2 

44-02B 

DLl 6 ar 

2 

CD4000AF 


CMS 

3 

9.99* 

.01 AC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-00B 

MOOOIAB 

3 

CD4001AF 


CMS 

3 

9.99* 

.01 AC 

2 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

c 

4 

40-01B 

MOOOIAB 

4 

CD4001CJ 


CMS 

3 

9.99* 

.01 ac 

2 

1.3e 

0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

4 

40-01B 

DL14az 

5 

CD4001CN 


CMS 

3 

9.99* 

.01 AC 

2 

1.3e 

0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

4 

40-01B 

DL14bt 

6 

CD4001MJ 


CMS 

3 

9.99* 

.01 AC 

2 

2.7e 

0.0 

10 

40nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

4 

40-01B 

DL14az 

7 

CD4001MW 


CMS 

3 

9.99* 

.01 AC 

2 

2.7e 

0.0 

10 

40nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

4 

40-01B 

FP97c 

8 

CD4002AF 


CMS 

3 

9.99* 

.01 AC 

4 


0.0 

10 

45nA 



1 0 u% 

4.5 

5 

c 

2 

40-02B 

MOOOIAB 

9 

CD4002CJ 


CMS 

3 

9.99* 1 

.01 AC 

4 

1.3e 

0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-02B 

DL14az 

10 

CD4002CN 


CMS 

3 

9.99* 

.oiac 

4 

1 3e 

0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-02B 

DL14bt 

11 

CD4002MJ 


CMS 

3 

9.99* 

.oiac 

4 

2.7e 

0.0 

10 

40nA 



1 0 u% 

4.5 

5 

8 

2 

40-02B 

DL14az 

12 

CD4002MW 


CMS 

3 

9.99* 

.01AC 

4 

2.7e 

0.0 

10 

40nA 



1 , 0 u% 

4.5 

5 

8 

2 

40-02B 

FP97c 

13 

CD4025AF 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

MOOOIAB 

14 

CD4025CJ 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

3 

1.3e 

0.0 

10 

65 nA 



10 u% 

4.5 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14az 

15 

CD4025CN 


CMS 

3 

9.99* 

OIAC 

3 

1.3e 

0.0 

10 

65 nA 



10 u% 

4.5 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14bt 

16 

CD4025MJ 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

3 

2.7e 

0.0 

10 

45nA 



15u% 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

DL14az 

17 

CD4025MW 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

3 

2.7e 

0.0 

10 

45nA 



15u% 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

FP97c 

18# 

SFF24000AEV 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

3 


0.0 

10 

55nA 

125n 

125n 

200 m 

3.0 * 

4 

8 

2 

40-00B 

TOH 6 

19# 

SFF24000AKM 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

3 


0.0 

10 

45nA 

75n 

75n 

200 m 

3.0 * 

5 

C 

4 

40-00B 

T0116 

20 # 

SFF24001AEV 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

2 


0.0 

10 

55nA 

125n 

125n 

200 m 

3.0 * 

4 

8 

4 

40-01B 

T0116 

21 # 

SFF24001AKM 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

? 


0.0 

10 

45nA 

75n 

75n 

200 m 

3.0 * 

5 

C 

4 

40-01B 

T0116 i 

22 # 

SFF24002AEV 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

4 


0.0 

10 

55nA 

125n 

125n 

200 m 

3.0 * 

4 

8 

2 

G03-307 

T0116 

23# 

SFF24002AKM 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

4 


0.0 

10 

45nA 

75n 

75n 

200 m 

3.0 * 

5 

C 

2 

40-02B 

T0116 

24# 

SFF24025AEV 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

3 


0.0 

10 

55nA 

125n 

125n 

200 m 

3.0 * 

4 

8 

3 

40-25B 

T0116 

25# 

SFF24025AKM 


CMS 

3 

9.99* 

.OIAC 

3 


0.0 

10 

45nA 

75n 

75n 

200 m 

3.0 * 

5 

C 

3 

40-25B 

T0116 

26 

CD4000AD 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-00B 

MOOOIAD 

27 

CD4000AE 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

65nA 



10 u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-00B 

MOOOIAB 

28 

CD4001AD 


CMS 

3 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

4 

40-01B 

MOOOIAD 

29 

CD4001AE 


CMS 

3 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

65nA 



10 u% 

4.5 

4 

8 

4 

40-01B 

MOOOIAB 

30 

CD40C2AD 


CMS 

3 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

45nA 



1 , 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-02 

MOOOIAD 

31 

CD4002AE 


CMS 

3 ' H 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

65nA 



10 u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-02B 

MOOOIAB 

32 

CD4025AD 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

MOOOIAD 

33# 

HBC4000AD 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-00B 

MOOOIAD 

34# 

HBC4000AF 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-00B 

MOOOIAD 

35# 

HBC4000AK 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 , 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-00B 

M0004AF 

36# 

HBC4001AD 


CMS 

3 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

4 

40-01B 

MOOOIAD 

37# 

HBC4001AF 


CMS 

3 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10” 1 

45nA 



1 0 u% 

4.5 

5 

C 

4 

40-01B 

MOOOIAD 

38# 

HBC4001AK 


CMS 

3 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

4 

40-01B 

M0004AF 

39# 

HBC4002AD 


CMS 

3 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-02B 

MOOOIAD 

40# 

HBC4002AF 


CMS 

3 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-02B 

MOOOIAD 

41# 

HBC4002AK 


CMS 

3 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

45nA 



1 , 0 u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-02B 

M0004AF 

42# 

HBC4025AD 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

MOOOIAD 

43# 

HBC4025AF 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 . 0 u% 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

MOOOIAD 

44# 

HBC4025AK 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

45nA 



1 , 0 u% 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

M0004AF 

45# 

HBF4000AE 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-00B 

MOOOIAB 

46# 

HBF4000AF 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

65nA 


1 

50u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-00B 

MOOOIAD 

47# 

HBF4001AE 


CMS 

3 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

4 

40-01B 

MOOOIAB 

48# 

HBF4001AF 


CMS 

3 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

JLj 

40-01B 

MOOOIAD 

49# 

HBF4002AE 


CMS 

3 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

T 

40-02B 

MOOOIAB 

50# 

HBF4002AF 


CMS 

3 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-02B 

MOOOIAD 

51# 

HBF4025AE 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

3 

40-25B 

MOOOIAB 

52# 

HBF4025AF 


CMS 

3 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

3 

40-25B 

MOOOIAD 

53# 

HCC4078BD 


CMS 

3 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

340nA 



200 m 

4.5 

5 

C 

1 

40-78B 

MOOOIAD 

54# 

HCC4078BF 


CMS 

3 

10 

0,0 

8 

1 _i 

0.0 

10 

340nA 



200 m 

4,5_ 

5 

C 

1 

G03-288 

MOOOIAB 

55# 

HCC4078BK 


CMS 

3 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

340nA 



200 m 

4.5 

5 

C 

1 

40-78B 

M0004AF 

56# 

HCF4078BE 


CMS 

3 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

340nA 



200 m 

4.5 

4 

8 

1 

40-78B 

MOOOIAB 

57# 

HCF4078BF 


CMS 

3 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

340nA 



200 m 

4.5 

4 

8 

1 

40-78B 

MOOOIAB 

58# 

MB84001B 


CMS 

3 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

80 n A 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

”4 

8 

4 

G03-290 

DL14cc 

59# 

MB84001BM 


CMS 

3 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

80nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

4 

G03-290 

DL14bn 

60# 

MB84002B 


CMS 

3 

10.5* 

4.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

90 nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

2 

40-02 

DL14cc 

61# 

MB84002BM 


CMS 

3 

10.5* 

4.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

2 

40-02 

DL14bn 

62# 

MB84025B 


CMS 

3 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 ! 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

3 

G03-292 

DL14cc 

63# 

MB84025BM 


CMS 

3 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15. 

90nA 

80n 

80ri 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

3 

G03-292 

DL14bn 

64# 

MB84078B 


CMS 

3 

10.5* 

4.5A 

8 

16e 

0.0 

“15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

1 

G03-288 

DL14cc 

65# 

MB84078BM 


CMS 

3 

10.5* 

4.5A 

8 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 * 

4 

8 

1 

G03-288 

DL14bn 

66 

4001BDC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-01B 

T0116 

67 

4001BDM 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 1 

2 

25e 

0.0 

15 1 

48nA 



450u% 1 

6.7 

5 

C 

4 

40-01B 

T0116 

68 

4001BFC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-01B 

FP21h 

69 

4001BFM 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

4 

40-01B 

FP21h 

70 

4001BPC 


CMS i 

3 

11 * 

4.0 a 

2 

25e 

” 0.0 1 

15 

48 nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-01B 

DL14ce 

71 

4002BDC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48 n A 



450u% 

6.7 

4 

8 

2 

40-02B 

T0116 

72 

4002BDM 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

2 

40-02B 

T0116 

73 

4002BFC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

2 

40-02B 

FP21h 

74 

4002BFM 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

2 

40-02B 

FP21h 

75 

4002BPC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

2 

40-02B 

DL14ce 

76 

4025BDC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% i 

6.7 

4 

8 

3 

40-25B 

T0116 

77 

4025BDM 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-25B 

T0116 

78 

4025BFC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

3 

40-25B 

FP21h 

79 

4025BFM 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48 nA 



450u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-25B 

FP21h 

80 

4025BPC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14ce 

81 

4078BDC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

68 nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

1 

40-78B 

T0116 

82 

4078BDM 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

“15 

68 nA 



450u% H 

6.7.. 

5 

C 

n 

40-78B 

T0116 

83 

4078BFC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

68 nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

i 

40-78B 

FP21h 

84 

4078BFM 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

68 nA _ 



450u% 

6.7 

5 

C 

i 

40-78B 

FP21h 

85 

4078BPC 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

68 nA 



450u% 

6.7 

4 

8 

i 

40-78B 

DL14ce 

86 

CD4001BCJ 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-01B 

DL14az 

87 

CD4001BCN 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 

16e 

0.0 _ 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-01B 

DL14bt 

88 ' 

CD4001BMJ 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

”6.7 

5 

C 

4 

40-01B 

DL14az 

89 

CD4001BMW 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

C 

4 

40-01B 

FP97c 

90 

CD4025BCJ 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

70nA 



500m_ 

6.7 J 

.4_ 

8 

3 

40-25B 

DL14az 

91 

CD4025BCN 


CMS 

'3 ' 

11 * 

4.0A 

3 

16e 

” 0.0 1 

15 

70nA 



500m 

6.7 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14bt 

92 

CD4025BMJ 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-25B 

DL14az 

93 

CD4025BMW 


CMS 

3 

11 * 

4.0 A 

3 

19e 

o.o. 

15 

70nA 



15u% 

6.7 

5 

C 

3 

40-25B 

FP97c 

94# 

HCC4001BD 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u%“ 

2.5 * 

5 

C 

4 

40-01B 

DL14cd 

95# 

HCC4001BF 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2 5 * 

5 

C 

4 

40-01B 

DL14bd 

96# 

HCC4001BK 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

5_j 

c -i 

4 

40-01B 

FP130 

97# 

HCC4002BD 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

5 

C 

2 

40-02 

DL14cd 

98# 

HCC4002BF 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

5 

c 1 

2 

40-02B 

DL14bd 

99# 

HCC4002BK 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

5 

c 

2 

40-02B 

FP130 

100 # 

HCC4025BD 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90 n A 



15u% 

2.5 * 

5 

c 

3 

40-25B 

DL14cd 

101 # 

HCC4025BF 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

5 

c 

3 

40-25B 

DL14bd 

102 # 

HCC4025BK 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 * 

5 

c 

_3l 

40-25B 

FP130 

103# 

HCF4001 BE 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 * 

4 

8 


40-01B 

DL14w 

104# 

HCF4001BF 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

4 

8 

4 

40-01B 

DL14bd 

105# 

HCF4002BE 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 


0.0 

15_j 

90nA 



15u% 

2.5 * 

4 

8 

2 

40-02B 

DL14w 

106# 

HCF4002BF 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

4 


' 0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

4 

8 

2 

40-02B 

DL14bd 

107# 

HCF4025BE 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14w 

108# 

HCF4025BF 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14bd 

109# 

HEF4001 


CMS 

3 

11 * 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

is” 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

40-0 IB 

DL0 

1 10 t 

HEF4001BDF 


CMS 

3 

11 . 0 * 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 | 

4 

G03-290 

DL14ba 
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IN ORDER OF;(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


1J 

2j 

-- LOGIC - 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS j 

LINE 

"" TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 




lM_ 

JS__ 

(S) 

-LSI 

m 

lJM_ 

- 

+ 




It 

Ti£P400lBPN 


CMS - 

3 

TTO* 


2 

16e 

^0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

(563-290 

DO"4bv 

2t 

HEF4001BTD 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

2 

50e 

0.0 

15 

40nA 



2OOm0 

6.7 

4 

8 

4 

G03-290 

FP147 

3# 

HEF4001U 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

40-01B 

DL0 

4t 

HEF4001UBDF 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 


16e 

0.0 

15 

20n 



400m 


4 

8 

4 

G03-290 

DL14cy 

5t 

HEF4001UBPN 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 


16e 

0.0 

15 

20n 



400m 


4 

8 

4 

G03-290 

DL14cx 

6t 

HEF4001UBTD 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

2 

50e 

J.° 

15 

5GnA 



2OOm0 

6.7 

4 

8 

4 

G03-290 

FP147 

7# 

HEF4002 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

40-02B 

DL0" 

8t 

HEF4002BDF 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

40-02 

DL14bq 

9t 

HEF4002BPN 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

40-02 

iDL14bv 

10t 

HEF4002BTD 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

4 

50e 

0.0 

15 

40nA 



2OOm0" 

6.7 

4 

8 

2 

40-02 

FP147 

11# 

HEF4025 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

3 

40-25B 

DL0 

12t 

HEF4025BDF 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

3 

G03-292 

DL14ba 

13t 

HEF4025BPN 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

40nA 



400m 

6.7 

4 

8 

3 

G03-292 

DL14bv 

14t 

HEF4025BTD 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

3 

50e 

0.0 

15 

40nA 



2OOm0 

6.7 

4 

8 

3 

G03-292 

FP147 

15# 

HEF4078 


CMS 

3 . 

11* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

50nA 



400m 

6.7 

4 

8 

1 J 

40-78B 

DL0 

16t 

HEF4078BDF 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

50 n A 



400m 

6.7 

4 

8 

1 

^003-288 

DL14bg 

17t 

HEF4078BPN 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

50nA 



400m 

6.7 

4 

8 

1 

G03-288 

DL14bv 

18t 

HEF4078BTD 


CMS 

3 

11.0* 

4.0A 

8 

50e 

0.0 

15 

50nA 



2OOm0 

6.7 

4 

8 

1 

G03-288 

FP147 

19# 

M4001BP 


CMS 

3 1 

11* 

4.0 



0.0 

18 

125nA 

160n 

80n 

500m 

4.0 

4 

8 

4 

G03-290 

DL14ct 

20# 

M4002BP 


CMS 

3 

11* 

4.0 



0.0 

18 

160nA 

160n 

80n 

500m 

4.0 

4 

8 

2 

40-02 

DL14cf 

21# 

M4025BP 


CMS 

3 

11* 

4.0 



0.0 

18 

160nA 

160n 

80n 

500m 

4.0 

4 

8 

3 

G03-292 

DL14cf 

22 

MC140Q1BAL 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

80nA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 * 

5 

C 

4 

40-01B 

T0116 

23 

MC14001BCL 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

80nA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

4 

40-01B 

T0116 

24 

MCI 4001BCP 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

80nA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

4 

40-0 IB 

T0116 

25 

MC14002BAL 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

4 

50 

0.0 

15 

100nA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 * 

"5 " 

C 

2 

40-02B 

TOli 6 

26 

MC14002BCL 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

4 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

2 

40-02B 

T0116 

27 

MC14002BCP 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

4 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

2 

40-02B 

T0116 

28 

MC14025BAL 


CMS 

3 

11* 

4.0A i 

3 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 * 

5 

C 

3 

40-25B 

T0116 

29 

MC14025BCL 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

3 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2,5 * 

4 

8 

3 

40-25B 

T0116 

30 

MC14025BCP 


CMS 

3 _ _ 

11* 

4.0A 

3 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

3 

40-25B 

T0116 

31 

MC14078BAL 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

8 

50 

0.0 

15 

120nA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 * 

5 

C 

1 

40-78B 

T0116 

32 

MC14078BCL 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

8 

50 

0.0 

15 

120nA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

1 

40-78B 

T0116 

33 

MC14078BCP 


CMS 

3 

11* 

4.0A 

8 

50 

0.0 

15 

120nA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

1 

40-78B 

T0116 

34 

MC14001UBAL 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

2 

18e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

15u% 

1.0 * 

5 

C 

4 

40-0 IB 

DL14ci 

35 

MCI 4001IJBCL 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

60u% 

1.0 * 

4 

8 

4 

40-0 IB 

DL.14ci 

36 

MCI 4001UBCP 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

60u% 

1.0 * 

4 J 

8 

4 

40-01B 

DL14ei 

37 

MC140021JBAL 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

4 

18e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

15u% 

1.0 * 

5 

C 

2 

40-02B 

DL14ci 

38 

MC14002UBCL 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

60u% 

1.0 * 

4 

8 

2 

40-02B 

DL14ci 

39 

MC14002UBCP 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

L. 60u% 

1.0 * 

4 

8 

2 

40-02 

DLi4ci 

40 

MC14025UBAL 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

3 

18e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

15u% 

1.0 * 

5 

C 

3 

40-25B 

DL14ci 

41 

MC14025UBCL 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

60u% 

1.0 * 

4 

8 

3 

40-25B 

DL14ci 

42 

MC14025UBCP 


CMS 

3 

12.5* 

2.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

40n 

[130n 

80n 

60u% 

1.0 * 

4 

8 

3 

40-25B 

h DL14ci 

43# 

TC4001BP 


CMS 

3 

14.9* 

.05AC 

2 

50 

0.0 

15 

125nA 

l60n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

4 

40-1 IB 

DL14ch 

44# 

TC4001UBP 


CMS 

3 

14.9* 

05 AC 

2 

50 

0.0 

15 

80nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

4 

40-1 IB 

DL14ch 

45# 

TC4002BP 


CMS 

3 

14.9* 

.05AC 

4 

50 

0.0 

15 

160nA. 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

2 

40-12B 

DL14ch 

46# 

TC4025BP 


CMS 

3 

14.9* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

15 

160nA 

T60n 

80n 

300m 

#.0 

4 

8 

3 

40-25B 

t)L14ch 

47# 

TC4078BP 


CMS 

3 

14.9* 

05AC 

8 

50 

0.0 

15 

160nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

1 

40-78B 

DL14ch 

48 

CD4002UBD 


CMS 

3 

15 

0.0 

4 

50 

0.0 

15 

50nA 



500m 

4.5 

5 

C 

2 

40-02B 

MOOOIAD 

49 

CD4002UBE 

. 

CMS 

3 

15 

0.0 

4 

50 

0.0 

15 

50nA 



500m 

4.5 

4 

8 

2 

40-02B 

MOOOIAB 

50 

CD4002UBF 


CMS 

3 

15 

0.0 

4 

50 

0.0 

15 

50nA 



500m 

4.5 

5 

C 

2 

40-02B 

MOOOIAB 

51 

CD40251JBD 


CMS 

3 

15 

0.0 

3 

50 

0.0 

15 

50 nA 



500m 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

MOOOIAD 

52 

CD4025UBE 


CMS 

3 

15 

0.0 1 

3 

50 

0.0 

15 

50nA 



500m 

4.5 

4 

8 

3 

4G-25B 

MOOOIAB 

53 

CD4025UBF 


CMS 

3 

15 

0.0 

3 

50 

0.0 

15 

50nA 



500m 

4.5 

5 

C 

3 

40-25B 

MOOOIAB 

54 

CD4001BD 


CMS 

3 

15* 

.05AC 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

5 

C 

4 

40-0 IB 

MOOOIAD 

55 

CD4001BE 


CMS 

3 

15* 

-05AC 

2 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 

4 

8 

4 

G03-290 

MOOOIAB 

56 

CD4001BF 


CMS 

i 3 

15* 

.05AC 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

5 

C 

4 

G03-290 

MOOOIAB 

57 

MC54HC02J#mil 


CMS 

3.0 

3.85 

1.1 

.0 

4.0 

0.5 

7.0 

20n 

500n 


500m 

10 

5 

C 

4 


DL14J0 

58 

MC54 HC4002J # mil 


CMS 

3.0 

3,85 

1.1 

.0 

2.0 

0.5 

7.0 

25n 

500n 


500m 

10 

5 

C” 

2 

G03-325 

01140" 

59 

MC74HC02J#ai 


CMS 

3.0 

3.85 

1.1 

.0 

4.0 

0.5 

7.0 

20n 

500n 


500m 

10 

4 

8 

4 


DL140 

60 

MC74HC02N#ai 


CMS 

3.0 

3.85 

1.1 

.0 

4.0 

0.5 

7.0 

20n 

500n 


500m 

10 

4 

8 

4 


DL140 

61 

MC74HC40023 #ai 


CMS 

3.0 

3.85 

1.1 

.0 

2.0 

0.5 

7.0 ~ 

25n 

500n 


500m 

10 

4 

t 

2 

G03 325 

DL.140 

62 

MC74HC4002N#ai 


CMS 

3.0 

3 85 

1.1 

.0 

2.0 

0.5 

7.0 

25n 

500n 


500m 

10 

14 

8 

2 

G03-325 

DL140 

63 

MC74HC4075J#ai 


CMS 

3.0 

3.85 

1.1 

.0 

2.0 

0.5 

7.0 

25n 

500n 


500m 

10 

[4 

8 

2 

G03-325 

iDL140 

' 64 

CD4078BD 


CMS 

3.2 

11* 

r 4.0A 

8 

18e 

0.0 

15 

IIOnA 



500m 

4,0 * 

5 

C 

1 

40-78B 

'MOOOIAD 

65 

CD4078BE 


CMS 

3,2 

11* 

4.0A 

8 

18e 

0.0 

15 

IIOnA 



500m 

4.0 * 

4 

8 

1 

40-76B 

MOOOIAB 

66 

CD4078BF 


CMS 

3,2 

11* 

4.0A 

8 

18e 

0.0 

15 

IIOnA 



500m 

4.0 * 

15 

C 

1 

40-78B 

[MOOOIAB 

67 

CD4000BD 


iCMS 

I3C 

9.95* 

.05 AC 

i 3 


0.0 “ 

10 

120nA 



5.0u% 

2.0 

15 


i ‘ 2“ 

40-00B 

MOOOIAD 

68 

CD4000BE 


CMS 

3C 

995* 

.05AC 

3 


0.0 

10 

120rui 



5.0u% 

2.0 

4 

8 

2 

40-00B 

MOOOIAB 

69 

CD4000BF 


CMS 

3C 

9.95* 

.05 AC 

3 


0.0 

10 

120nA 



5.0u% 

2.0 

5 

]C 

2 

40-OOB 

MOOOIAB 

70 

CD4000CJ 


CMS 

3C 

£.95* 

.Q5AC 

3 

1.3e 

0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-00B 

:DL14az 

71 

CD4000CN 


CMS 

3C 

9.95* 

.05AC 

3 

1.3e 

0.0 

10 

65nA 



50u% 

4.5 

4 

8 

2 

40-00B 

DU4bt 

72 

CD4000MJ 


CMS 

3C 

9.95* 

.05 AC 

3 

2.7e 

0.0 

10 

45nA 



10u% 

4.5 

5 

C 

2 

40-00B 

DLl4az 

73 

CD4000MW 


CMS 

3C 

9.95* 

.05AC 

" 3 

2.7e 

1 0.0 

10 

45nA 



1.0u% 

4.5 

5 

€ 

2 

40-00B 

FP97c 

74 

CD4000UBD 


CMS 

3C 

9.95* 

.05AC 

3 


0.0 

10 

60nA 



5.0u% 


5 

C 

2 

40-00B 

| MOOOIAD 

75 

CD4000UBE 


CMS 

3C 

9.95* 

05AC 

3 


0.0 

10 

60nA 



5.0u% 


4 

8 

2 

40-00B 

[MOOOIAB 

76 

CD4000UBF 


CMS 

3C 

9.95* 

.05AC 

3 


0.0 

10 

| 60nA 



5.0u% 


5 

C 

2 

40-00B 

MOOOIAB 

77# 

HEF4000B 


CMS 

3C 

S.95* 

.05 AC 

3 

2.4e 

0.0 

10 

70nA 





4 

8 

2 

40-009 

30116 

78 

SCL4000B 


CMS 

3C 

9.95* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

10 

120nA 


_ 

1.0u% 

3.0 

5 

C 

2 

40-00B 

MOOOIAA 

79# ' 

HCC40008D 


CMS 

3C 

11* 

4.0A 

3 


0.0" " 

15 

90nA 



15u% 

"2.5 * 

5 

TT“ 

2 

40-00B 

DL14cd 

80# 

HCC4000BF 


CMS 

3C 

11* 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

5 

c 

2 

40-00B 

DL14bd 


HCC4000BK 


CMS 

3C 

11* 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

5 

c 

2 

40-00B 

FP130 

82# 

HCF4000BE " 


CMS 

3C 

11* 

4.0A 

3 


676 

15 

90nA 



15u% 

2.5 * 

4 

8 

2 

40-00B 

DL14w 

83# 

HCF4000BF 


CMS 

3C 

11* 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 * 

4 

8 

2 

40-00B 

DLUbd 

84#_ 

HEF4000 


CMS 

3C __j 

11* 

4.0A 

3 

168 

0.0 

15 

55mA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

40-00B 

DL0 

85 t 

HEF4000BDF 


CMS 

3C ~ ! 

11.0* 

40A 

3 

16e 

"0.6 

' 15 

55nA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

1303-296 

DL.14bg 

86 t 

HEF4000BPN 

; 

CMS 

3C 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

55nA 



400m 

6.7 

4 

8 

2 

G03-296 

DL14bv 

87 t 

HEF4000BTD 


CMS 

3C i 

11.0* 

4.0A 

3 

50e 

0.0 

15 

55nA 



2OOm0 

6.7 

4 

8 

2 

G03-296 

FP147 

88 1 

MCI 4000UBAL 

_ 

CMS 

3C | 

12.5* 

2.5A 

3 

18e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

15u% j 

1.0 * 

5 " 

C 


40-00B 

DU4ci 

89 

MC14000UBCL 


CMS 

3C 

12.5* 

2.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

60u% 

1.0 * 

4 

8 

3 

40-00B 

DL14ci 

90 

MC14000UBCP 

_ j 

CMS 

3C 

12.5* 

2.5A J 

3 

16e J 

0.0 

15 

40n 

130n 

80n 

60u% 

1.0 * 

4 

8 

3 

40-00B 

DL14ci 

91 

883/4000B 


CMS 

38 

8.21 

6.7 

7 


0.0 

15 

90n 



300m 


5 

C 

2 

40-00 

MOOOIAA 

92 

MM54HC00J(A) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

8 

8 

0.0 

5.0 

8.0n 



500m 


5 

c 

4 

74-00 

DLl4an 

93 

MM54HC10J(A) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

9 J 

8 

0.0 

5.0 

8.0n 



500m 


5 

c 

3 

74-10 

DL14an 

94 

MM54HC20J(A) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

8” 

8 

0.0 

5.0 

8.0n 



500m 


5 " 


2 

74H20 

DL14an 

95 

MM54HC30J(A) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

8 

8 

0.0 

5.0 

14n 



500m 


5 

c 

1 

74-30 

DL14an 

96 

MM54HC133JLA) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

13 

8 

0.0 

5.0 

14n 



500m 


5 

c 

1 

74-133 

DL16au 

97 

MM74HC00J{A) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

8 

10 

0.0 

5.6 

8.0n 



500m 


4 

8 1 

4 

74-00 

DL14an 

98 

MM74HC00N 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

8 

10 

0.0 

5.0 

8.0n 



500m 


4 

8 

4 

74-00 

DL14bt 

99 

MM74HC10J 


CMS 

4 _ 

3.15 

0.9 

9 

10 

0.0 

5.0 

8.0n 



500m 


4 

8 

3 

74-10 

DL14an 

100 

MM74HC10N(A) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

9 

10 

0.0 

5.0 

8.0n 



500m 


4 

8 

3 

74-10 

DL14bt 

101 

MM74HC20J 


CMS 

4 

3,15 

0.9 

8 

10 

0.0 

5.0 

8.0n 



500m 


4 

8 

2 

74H20 

DL14an 

102 

MM74HC20N(A> 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

8 

10 

0.0 

5.0 

8.0n 

: 


500m 


4 

8 

2 

74H20 

DL14bt 

103 

MM74HC30J 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

“8 

10 

0.0 

5.0 

14n 



500m 


4 

8 

1 

74-30 

DL14an 

104 

MM74HC30N(A) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

8 

10 

0.0 

5.0 

14n 



500m 


4 

8 

1 

74-30 

DLUbt 

105 

MM74HC133J 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

13 

10 

0.0 

5.0 

14n 



500m 


4 

8 

1 

74-133 

DL16au 

106 

MM74HC133N(A) 


CMS 

4 

3.15 

0.9 

13 

10 

0.0 - 

5.0 

14n 



500m 


4 

8 

1 

74-133 

DL16bu 

107 

MC54HC03J(A) 


CMS 

4 

3.2 

1.1 

2 

8 

0.5 

7.0 

15n 




1.1 

5 

C 

4 

G04-537 

DL140 

108 

MC54HC20J(A1 


CMS 

4 

3.2 

1.1 

4 

8 

0.5 

7.0 

23n 



5OOm0 


5 j 

C 

2 

G04-534 

DL140 

109 " 

MC7 4HC03 J(A) 


CMS 

4 

3.2 

1.1 

2 

10 

0.5 

7.0 

15n 




1.1 

4 1 

8 

4 

G04-537 

DL140~ 

110 

MC74HC03N(A1 


CMS 

4 

i 3.2 

1.1 

2 

10 

0.5 

7.0 

15n 




1.1 

4 

8 

4 

G04-537 

DL140 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



i5j 


lU 

a — 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

I3JMIN. 

UMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

M_ 

lJS)_ 

(S) 

(SI. 

_{W) 

JY)_ 

• 





1 

MC74HC20J(A) 


CMS 

4 

3 2 

1.1 

4 

10 

0.5 

7.6 

23n 



500m£3 


4 

8 

2 

G04-534 

DL140 

2 

MC74HC20N(A) 


CMS 

4 

3.2 

1.1 

4 

10 

0.5 

7.0 

23n 



5OOm0 


4 

8 

2 

G04-534 

DL140 

3 

CD40107BD 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 



0.0 

18 

lOOn 

20n 

20n 

500m 

1.0 

5 

C 

2 

G04-523 

PL0 

4 

CD40107BE 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 



0.0 

18 

lOOn 

20n 

20n 

500m 

1.0 

4 

8 

2 

G04-523 

DL0 

5 

CD40107BF 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 



0.0 

18 

lOOn 

20n 

20n 

500m 

1.0 

5 

C 

2 

G04-523 

DL0 

6# 

HD14011B 


CMS 

4 

3.5 

1.5 


23e 

0.0 

15 

125n 

200n 

200n 

300m 


4 

8 

4 


DL14cz 

7# 

HD14012B 


CMS 

4 

3.5 

1.5 


23e 

0.0 

15 

160n 

200n 

200n 

300m 


4 

8 

2 

G04-479 

DL14cz 

8# 

HD14023B 


CMS 

4 

3.5 

1.5 


23e 

0.0 

15 

160n 

200n 

200n 

300m 


4 

8 

3 

G04-480 

DL14cz 

9# 

HD14068B 


CMS 

4 

3.5 

1.5 


23e_j 

0.0 

18 

200n 

200n 

200n 

300m 


4 

8 

1 

G04-472 

DL14cz 

10# 

LC401IBM 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 



0.5 

20 

40n 

40n 

40n 

150m 


4 

8 

4 

G04-478 

FP151 

11# 

LC4081BM 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 



0.5 

20 

45n 

35n 

35n 

150m 


4 

8 

4 

G01-261 

FP151 

12 

MM54C00D 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 

2 

2 

0.0 

5.0 

50n 



500m 

450m 

5 

C 

4 

74-00N 

DL14bi 

13 

MM54C10D 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 

3 

2 

0.0 

5.0 

60n 



500m 

450m 

5 

C 

3 

74-ION 

DL14bi 

14 

MM54C20D 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 

4 

2 

0.0 

5.0 

70n 



500m 

450m 

5 

C 

2 

74-13N 

DL14bi 

15 

MM54C30D 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 

8 

2 

0.0 

5.0 

125n 



500m 

450m 


_C_J 

1 

74-30N 

DL14bi 

16 

MM74C00N 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 

2 

2 

0.0 

5.0 

50n 



500m 

450m 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14bt 

17 

MM74C10N 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 

3 

2 

0.0 

5.0 

60n 



500m 

450m 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14bt 

18 

MM74C20N 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 

4 

2 

0.0 

5.0 

70n 



500m 

450m 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14bt 

19 

MM74C30N 


CMS 

4 

3.5* 

1.5A 

8 

2 

0.0 

5.0 

125n 



500m 

450m 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14bt 

20# 

MSM500 


CMS 

4 

3.6* 

-80A 

2 

15 

0.0 

5.0 

300nA 



25u 


2 

7 

4 

40-1 IB 

DL14bs 

21# 

MSM501RS 


CMS 

4 

3.6* 

0.8A 

2 

40e 

0.0 

7.0 

150n 




0.6 

3 

8 

4 


DL14db 

22# 

MSM502 


CMS 

4 

3.6* 

.80 A 

4 

15 

0.0 

5.0 

300nA 



25u 


2 

7 

2 

G04-485 

DL14bs 

23# 

MSM503RS 


CMS 

4 

3.6* 

0.8A 

4 

40e 

0.0 

7.0 

150n 




0.6 

3 

8 

2 

G04-485 

DL14db 

24# 

MSM504RS 


CMS 

4 

3.6* 

0.8A 

8 

40e 

0.0 

7.0 

150n 




0.6 

3 

8 

1 

G04-532 

DL14db 

25# 

MSM4011RS 


CMS 

4 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

300n 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

4 


DL140 

26# 

MSM4012RS 


CMS 

4 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

300n 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

2 

G04-479 

DL140 

27# 

MSM4023RS 


CMS 

4 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

300n 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

3 

G04-480 

DL140 

28# 

MSM4068RS 


CMS 

4 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

300n 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

1 

G04-533 

DL140 

29 

JANM38510/05001 BA> 























CMS 

4 

3.95* 

.85A 

2 

7 

0.0 

5.0 

300nA 



200m 


5 

C 

4 

40-1 IB 

FP115 

30 

JANM38510/05001 BA( 























CMS 

4 

3.95* 

.85A 

2 

7 

0.0 

5.0 

300nA 



200n 


5 

C 

4 

40-1 IB 

FP115 

31 

JANM38510/05001BC/ 

\ 






















CMS 

4 

3.95* 

.85A 

2 

7 

0.0 

5.0 

430nA 



200m 


5 

C 

4 

40-1 IB 

DL14bo 

32 

JANM38510/05001BCI 























CMS 

4 

3.95* 

.85A 

2 

7 

0.0 

5.0 

300nA 



200m 


6 

C 

4 

40-1 IB 

DL14bo 

33 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’1’ 
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5 

C 

3 

40-23B 

T0116 

52 

CD4011AD 


CMS 

4 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

40nA 



1 .Ou% 

4.5 


5 

C 

4 

40-1 IB 

MOOOIAD 

53 

CD4011AE 


CMS 

4 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

50nA 



10u% 

4.5 


4 

8 

4 

40-1 IB 

MOOOIAB 

54 

CD4012AD 


CMS 

4 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

75nA 



1.0u% 

A5 


5 

C 

2 

40-12B 

MOOOIAD 

55 

CD4012AE 


CMS 

4 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

lOOnA 



10u% 

T.5 


4 

8 

2 

40-12B 

MOOOIAB 

56 

CD4023AD 


CMS 

4 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

40nA 



1 .Ou% 

4.5 


5 

C 

3 

40-23B 

MOOOIAD 

57 

CD4023AE 


CMS 

4 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

50nA 



10u% 

i4.5 


4 

8 

3 

40-23B 

MOOOIAB 

58# 

HBC4011AD 


CMS 

4 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

40nA 



1.0u% 

T.5 


5 

C 

4 

40-11B 

MOOOIAD 

59# 

HBC4011AF 


CMS 

4 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

40nA 



1.0u% 

4.5 


5 

C 

4 

40-1 IB 

MOOOIAD 

60# 

HBC4011AK 


CMS 

4 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

40nA 



1 .Ou% 

4.5 


5 

C 

4 

40-1 IB 

M0004AF 

61# 

HBC4012AD 


CMS 

4 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

75nA 



1.0u% 

4.5 


5 

C 

2 

40-12B 

MOOOIAD 

62# 

HBC4012AF 


CMS 

4 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

75nA 



1.0u% 

4.5 


5 

C 

2 

40-12B 

MOOOIAD 

63# 

HBC4012AK 


CMS 

4 

10 

O.OC 

4 

. 

0.0 

10 

75nA 



1.0u% 

4.5 


5 

C 

2 

40-12B 

M0004AF 

64# 

HBC4023AD 


CMS 

4 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

40nA 



1,0u% 

4.5 


5 

C 

3 

40-23B 

M5601AD 

65# 

HBC4023AF 


CMS 

4 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

40nA 



1,0u% 

4.5 


5 

C 

3 

40-23B 

MOOOIAD 

66# 

HBC4023AK 


CMS 

4 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

40nA 



1.0u% 

4.5 


5 

C 

3 

40-23B 

M0004AF 

67# 

HBF4011AE 


CMS 

4 

10 

~o!oe 

2 


0.0 

10 

50nA 



50u% 

4.5 


4 

8 

4 

40-1 IB 

MOOOIAB 

68# 

HBF4011AF 


CMS 

4 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

50nA 



50u% 

4.5 


4 

8 

4 

40-1 IB 

MOOOIAD 

69# 

HBF4012AE 


CMS 

4 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

lOOnA 



50u% 

4.5 


4 

8 

2 

40-12B 

MOOOIAB 

70# 

HBF4012AF 


CMS 

4 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

lOOnA 



50u% 

4.5 


4 

8 

2 

40-12B 

MOOOIAD 

71# 

HBF4023AE 


CMS 

4 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

50nA 



50u% 

4.5 


4 

8 

3 

40-23B 

MOOOIAB 

72# 

HBF4023AF 


CMS 

4 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

50nA 



50u% 

4.5 


4 

8 

3 

40-23B 

MOOOIAD 

73# 

HCC4068BD 


CMS 

4 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 


5 

C 

1 

40-68B 

DL14cd 

74# 

HCC4068BF 


CMS 

4 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 


5 

C 

1 

40-68B 

DL14bd 

75# 

HCC4068BK 


CMS 

4 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 


5 

C 

1 

40-68B 

FP130 

76# 

HCF4068BE 


CMS 

4 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 


4 

8 

1 

40-68B 

DL14w 

77# 

HCF4068BF 


CMS 

4 

10 

0.0 

8 

1 

0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 


4 

8 

1 

40-68B 

DL14bd 

78# 

MB84011B 


CMS 

4 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

80nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

♦ 

4 

8 

4 


DL14cc 

79# 

MB8401 IBM 


CMS 

4 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

80nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

8 

4 


DL14bn 

80# 

MB84012B 


CMS 

4 

10.5* 

4.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

110nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

8 

2 

G04-479 

DL14cc 

81# 

MB84012BM 


CMS 

4 

10.5* 

4.5A 

4 

16e 

0.0 

15 

IIOnA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

8 

2 

G04-479 

DL14bn 

82# 

MB84023B 


CMS 

4 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

8 

3 

40-23B 

DL14cc 

83# 

MB84023BM 


CMS 

4 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

8 

3 

G04-480 

DL14bn 

84#_ 

MB84068B 


CMS 

4 

10.5* 

4.5A 

8 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

8 

1 

G04-472 

DL14cc 

85# 

MB84068BM 


CMS 

4 

10.5* 

4.5A 

8 

16e 

0.0 

15 

90nA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

'8 

1 

G04-472 

DL14bn 

86 ▼ 

883/4093BC 


CMS 

4 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

380n 



3OOm0 

4.0 


5 

C 

4 

40-11 

MO-OOI a 

87 ▼ 

883/4093BD 


CMS 

4 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

380n 



3OOm0 

4.0 


5 

C 

4 

40-11 

DL140 

88 ▼ 

883/4093BE 


CMS 

4 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

380n 



3OOm0 

4.0 


4 

8 

4 

40-1 IB 

MO-OOI h 

89 ▼ 

883/4093BF 


CMS 

4 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

380n 



3OOm0 

4.0 


5 

C 

4 

40-11 

FP0 

90 ▼ 

883/4093BH 

_ 

CMS 

4 

11.0 

4.0 



0.5 

18 

380n 



3OOm0 

4.0 


5 

C 

4 

40-11 

CH0 

91 

4011BDC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

40-1 IB 

T0116 

92 

4011BDM 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

48 nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

4 

40-1 IB 

T0116 

93 

4011BFC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

48 nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

40-1 IB 

FP21h 

94 

4011BFM 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

4 

40-1 IB 

FP21h 

95 

4011BPC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

40-11B 

DL14ce 

96 

4012BDC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

2 

40-12B 

T0116 

97 

4012BDM 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48 nA 



450u% 

6.7 


5 


2 

40-12B 

T0116 

98 

4012BFC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

2 

40-12B 

FP21h 

99 

4012BFM 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

2 

40-12B 

FP21h 

100 

4012BPC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 

25© 

0.0 

15 

48 nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

2 

40-12B 

DL14C© 

101 

4023B DC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

3 

40-23B 

T0116 

102 

4023B DM 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

3 

40-23B 

T0116 

103 

4023BFC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48 nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

3 

40-23B 

FP21h 

104 

4023BFM 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48 nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

3 

40-23B 

FP21h 

105 

4023BPC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

48nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

3 

40-23B 

DL14C© 

106 

4068BDC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

68 nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

1 

40-68B 

T0116 

107 

4068B DM 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

8 

25© 

0.0 

15 

68 nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

1 

40-68B 

T0116 

108 

4068BFC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

8 

25© 

0.0 

15 

68 nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

1 

40-68B 

FP21h 

109 

4068BFM 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

8 

25© 

0.0 

15 

68nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

1 

40-68B 

FP21h 

110 

4068BPC 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

68nA 



450u% 

6.7 


4 

t 

1 

40-68B 

DL14ce 
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5. GATES 


IN ORDER 0F:(1 ITECHMOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’ 1 ’ 



[5J 



m 

LOGIC 

F/ 

tN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 



OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

'V 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

M 



M_ 

(V) 

J§)_ 

.IS),. 

(S) 

(W) - 

JY)_ 

. 

+ 




1 

CD401 iBCJ 


CMS 

4 

11* 

^0A 

2 

16e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 

4 

8 

4 

40-1 IB 

DL14az 

2 

CD4011BCN 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

70nA 



60u% 

6.7 


4 

8 

4 

40-11B 

DL14bt 

3 

CD4011BMJ 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 


5 

C 

4 

40-1 IB 

DL14az 

4 

CD4011 BMW 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 


5 

C 

4 

40-1 IB 

FP97c 

5 

CD4023BCJ 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

70nA 



500m 

6.7 


4 

8 

3 

40-23B 

DL14az 

6 

CD4023BCN 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

70nA 



500m 

6.7 


4 

8 

3 

40-23B 

DL14bt 

7 

CD4023BMJ 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 


5 

C 

3 

40-23B 

DL14az 

8 

CD4023BMW 


CMS 

4 

11* 

4.0 A 

3 

19e 

0.0 

15 

70nA 



15u% 

6.7 


5 

C 

3 

40-23B 

FP97c 

9# 

HCC4011BD 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

5 

C 

4 

40-1 IB 

DL14cd 

10# 

HCC4011BF 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

♦ 

5 

C 

4 

40-1 IB 

DL14bd 

11# 

HCC4011BK 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

5 

C 

4 

40-1 IB 

FP130 

12# 

HCC4012BD 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

5 

C 

2 

40-12B 

DL14cd 

13# 

HCC4012BF 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

5 

C 

2 

40-12B 

DL14bd 

14# 

HCC4012BK 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 

* 

5 

C 

2 

40-12B 

FP130 

15# 

HCC4023BD 


CMS 

4 

_ 11* 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

5 

C 

3 

40-23B 

DL14cd 

16# 

HCC4023BF 


CMS 

4 

iT* 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

5 

C 

3 

40-23B 

DL14bd 

17# 

HCC4023BK 


CMS 

4 

. 11* 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 

♦ 

5 

C 

3 

40-23B 

FP130 


HCF4011 BE 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

4 

8 

4 

40-1 IB 

DL14w 

19# 

HCF4011BF 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

4 

8 

4 

40-1 IB 

DL14bd 

20# 

HCF4012BE 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 

* 

4 

8 

2 

40-12B 

DL14w 

21# 

HCF4012BF 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 

* 

4 

8 

2 

40-12B 

DL14bd 

22# 

HCF4023BE 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90nA 



15u% 

2.5 

* 

4 

8 

3 

40-23B 

DL14w 

23# 

HCF4023BF 


CMS 

4 

ii* 

4.0A 

3 


0.0 

15 

90 nA 



15u% 

2.5 

* 

4 

8 

3 

40-23B 

DL14bd | 

24# 

HEF4011 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

35nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 

40-11B 

DL0 

25t 

HEF4011BDF 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

35nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 


DL14bg 

26 w 

HEF4011BPN 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

35nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 


DL14bv 

27 ▼ 

HEF4011BTD 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 

2 

50e 

0.0 

15 

35nA 



2OOm0 

6.7 


4 

8 

4 


FP147 

28# 

HEF4011U 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

35nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 

40-1 IB 

DL0 

29 ▼ 

HEF4011UBDF 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 


16e 

0.0 

15 

19n 



400m 



4 

8 

4 

G04-530 

DL14cy 

30 ▼ 

HEF4011UBPN 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 


16e 

0.0 

15 

19n 



400m 



4 

8 

4 

G04-530 

DL14cx 

31* 

HEF4011UBTD 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 

2 

50e 

0.0 

15 

40nA 



2OOm0 

6.7 


4 

8 

4 

G04-530 

FP147 

32# 

HEF4012 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

50 nA 



400m 

6.7 


4 

8 

2 

40-12B 

DL0 

33* 

HEF4012BDF 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

50nA 



400m 

6.7 


4 

8 

2 

G04-479 

DL14bq 

34 t 

HEF4012BPN 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

50 nA 



400m 

6.7 


4 

8 

2 

G04-479 

DL14bv 

35* 

HEF4012BTD 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 

4 

50e 

0.0 

15 

50nA 



2OOm0 

6.7 


4 

8 

2 

G04-479 

FP147 

36# 

HEF4023 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

45nA 



400m 

6.7 


4 

8 

3 

40-23B 

DL0 

37# 

HEF4023BD 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

45nA 



400m 

6.7 


4 

8 

3 

40-23B 

DL14bg 

38# 

HEF4023BP 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

45nA 



400m 

6.7 


4 

8 

3 

40-23B 

DL14bv 

39# 

HEF4023BT 


CMS 

4 

11.0* 

4.0A 

3 

50e 

0.0 

15 

45nA 



2OOm0 

6.7 


4 

8 

3 

G04-480 

FP147 

40# 

HEF4068 


CMS 

4 

11* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

65nA 



400m 
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CMS 

5 

9.99* 

.oiac 

2 


0.0 

10 

70n 



200m 

4.5 


5 

C 

4 

54L86T 

FP130 

29# 

HCF4070BE 


CMS 

5 

9.99* 

.01 AC 

2 


0.0 

10 

70n 



200m 

4.5 


4 

8 

4 

74L86N 

DL14w 

30# 

HCF4070BF 


CMS 

5 

9.99* 

.01AC 

2 


0.0 

10 

70n 



200m 

4.5 


4 

8 

4 

74L86N 

DL14bd 

31# 

SFF24030AEV 


CMS 

5 

9.99* 

.OIAC 

2 


0.0 

10 

lOOnA 

75n 

h ~75n 

200m 

3.0 

* 

4 

8 

4 

74L86N 

70116 

32# 

SFF24030AKM 


CMS 

5 

9.99* 

.OIAC 

2 


0.0 

10 

lOOnA 

75n 

75n 

200m 

3.0 

♦ 

5 

C 

4 

74L86N 

T0116 

33 

CD4030AD 


CMS 

5 

10 

O.OC 

2 

50 

0.0 

10 

lOOnA 



10u% 

4.5 


5 

C 

4 

74L86N 

MOOOIAD 

34 

CD4030AE 


CMS 

5 

10 

O.OC 

2 

50 

0.0 

10 

150nA 



100u% 

4.5 


4 

8 

4 

74L86N 

MOOOIAB 

35# 

HBC4030AD 


CMS 

5 

10 

O.OC 

2 

50 

0.0 

10 

lOOnA 



10u% 

4.5 


5 

C 

4 

74L86N 

MOOOIAD 

36# 

HBC4030AF 


CMS 

5 

10 

O.OC 

2 

50 

0.0 

10 

lOOnA 



10u% 

4.5 


5 

C 

4 

74L86N 

MOOOIAD 

37# 

HBC4030AK 


CMS 

5 

10 

O.OC 

2 

50 

0.0 

10 

lOOnA 



10u% 

4.5 


5 

C 

4 

54L86T 

M0004AF 

38# 

HBF4030AE 


CMS 

5 

10 

O.OC 

2 

50 

0.0 

10 

150nA 



100u% 

4.5 


4 

8 

4 

74L86N 

MOOOIAB 

39# 

HBF4030AF 


CMS 

5 

10 

O.OC 

2 

50 

0.0 

10 

150nA 



100u% 

4.5 


4 

8 

4 

74L86N 

MOOOIAD 

40# 

MB84070B 


CMS 

5 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

♦ 

4 

8 

4 

74L86 

DL14CC 

41# 

MB84070BM 


CMS 

5 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

8 

4 

74L86 

DL14bn 

42 

4030BDC 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

74L86N 

T0116 

43 

4030BDM 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

4 

74L86N 

T0116 

44 

4030BFC 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

54L86T 

FP21h 

45 

4030BFM 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

4 

54L86T 

FP21h 

46 

4030BPC 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

74L86N 

DL14ce 

47 

4070B DC 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

74L86N 

T0116 

48 

4070BDM 


CMS 

5 

11* . 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

4 

74L86N 

T0116 

49 

4070BFC 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

54L86T 

FP21h 

50 

4070BFM 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

4 

54L86T 

FP21h 

51 

4070BPC 


CMS 

5 

11* 

4.0 A 

2 

25e 

0.0 

15 

72nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

74L86N 

DL14ce 

52 

CD4030BD 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



500m 

4.0 

* 

5 

C 

4 

74L86N 

MOOOIAD 

53 

CD4030BE 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



500m 

4.0 

* 

4 

8 

4 

74L86N 

MOOOIAB 

54 

CD4030BF 


CMS 

15_ 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



500m 

,4.0 

* 

5 

C 

4 

74L86N 

MOOOIAB 

55 

CD4070BCJ 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

80nA 



60u% 

67" 


4 

8 

4 

74L86N 

DL14az 

56 

CD4070BCN 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

80nA 



60u% 

6.7 


4 

8 

4 

74L86N 

DL14bt 

57 

CD4070BD 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



500m 

4.0 

* 

5 

C 

4 

74L86N 

MOOOIAD 

58 

CD4070BE 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



500m 

4.0 

* 

4 

8 

4 

74L86N 

MOOOIAB 

59 

CD4070BF 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



500m 

4.0 

* 

5 

C 

4 

74L86N 

MOOOIAB 

60 

CD4070BMJ 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

80nA 



15u% 

6.7 


5 

C 

4 

74L86N 

DL14az 

61 

CD4070BMW 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

19e 

0.0 

15 

80nA 



15u% 

6.7 


5 

C 

4 

74L86N 

FP97c 

62# 

HEF4030 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

55nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 

G05-126 

DL0 

63 ▼ 

HEF4030BDF 


CMS 

5 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

55nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 

G05-126 

DL14ba 

64 ▼ 

HEF4030BPN 


CMS 

5 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

55nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 

G05-126 

DL14bv 

65 ▼ 

HEF4030BTD 


CMS 

5 

11.0* 

4.0A 

2 

50e 

0.0 

15 

55nA 



2OOm0 

6.7 


4 

8 

4 

G05-126 

FP147 

66# 

HEF4070 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

55nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 

74L86N 

DL0 

67 ▼ 

HEF4070BDF 


CMS 

5 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

55nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 

G05-126 

DL14bg 

68 ▼ 

HEF4070BPN 


CMS 

5 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

55nA 



400m 

6.7 


4 

8 

4 

G05-126 

DL14bv 

69#_ 

M4030BP 


CMS 

5 

11* 

4.0 



0.0 

18 

120nA 

160n 

80n 

500m 

4.0 


4 

8 

4 

G05-126 

DL14cf 

70 

MC14070BAL 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 

* 

5 


4 

74L86N 

T0116 

71 

MC14070BCL 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 

* 

4 

8 

4 

74L86N 

TOII6 

72 

MC14070BCP 


CMS 

5 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 

* 

4 

8 

4 

74L86N 

T0116 

73# 

HCC4030BD 


CMS 

5 

12* 

3.0A 



0.0 

18 

45n 

20nf 

20nf 

200mf 

2.5 

* 

5 

C 

4 

74L86N 

DL14cv 

74# 

HCC4030BF 


CMS 

5 

12* 

3.0A 



0.0 

18 

45n 

20nt 

20nf 

200mt 

2.5 

* 

5 

C 

4 

74L86N 

DL14bd 

7.5#. 

HCC4030BK 


CMS 

5 

12* 

3.0A 



0.0 

18 

45n 

20nt 

20nt 

200mt 

2.5 

* 

5 

C 

4 

54L86T 

FP130 

76# 

HCF4030BE 


CMS 

5 

12* 

3.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



200mf 

4.0 

* 

4 

8 

4 

74L86N 

DL14w 

77# 

HCF4030BF 


CMS 

5 

12* 

3.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



200mf 

4.0 

♦ 

4 

8 

4 

74L86N 

DL14bd 

.78# 

TC4030BP 


CMS 

5 

14.9* 

.05AC 

2 

50 

0.0 

15 

120nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 


4 

8 

4 

74-86N 

DL14ch 

79 

MC54HC86J # mil 


CMS 

5.0 

3.85 

1.1 

.0 

4.0 

0.5 

7.0 

30n 

500n 


500m 

10 

5 

C 

4 


DL140 

80 

MC74HC86J#ai 


CMS 

5.0 

3.85 

1.1 

.0 

4.0 

0.5 

7.0 

30n 

500n 


500m 

10 

4 

8 

4 


DL140 

81 

MC74HC86N#ai 


CMS 

5.0 

3.85 

1.1 

.0 

4.0 

0.5 

7.0 

30n 

500n 


500m 

10 

4 

8 

4 


DL140 

82 

MC14506BAL 


CMS 

6 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

425nA 

130n 

80n 

15u% 

2.5 

* 

5 

C 

2 

45-06B 

DL16am 

83 

MC14506BCL 


CMS 

6 

11* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

425nA 

130n 

80n 

60u% 

2.5 

* 

4 

8 

2 

45-06B 

DL16am 

84 

MCI 4506BCP 


CMS 

6 

11* 

4.0A 

4 

16e 

0.0 

15 

425nA 

130n 

80n 

60u% 

2.5 

* 

4 

8 

2 

45-06B 

DL16bo 

85# 

HD14077B 


CMS 

7 

3.5 

1.5 


23e 

0.0 

18 

175n 

200n 

200n 

300m 



4 

8 

4 

G07-5 

DL14cz 

86 

883/4077B 


CMS 

7 

8.21 

6.7 

8 


0.0 

15 

lOOn 



300m 



5 

C 

4 

74LS266 

MOOOIAA 

-37# _ 

HEF4077B 


CMS 

7 

9.95* 

.05AC 

2 

2.4e 

0.0 

10 

55nA 



20u% 



4 

8 

4 

G07-5 

T0116 

88# 

HEF4077P 


CMS 

7 

9.95* 

.05AC 

2 


0.0 

10 

55nA 



1.4m% 



4 

8 

4 

G07-5 

DL14bv 

89 

SCL4077B 


CMS 

7 

9.95* 

.05 AC 

2 

50 

0.0 

10 

130n 



1.0u% 

3.0 


5 

C 

4 

74LS266N 

MOOOIAA 

90#! 

HCC4077BD 


CMS 

7 

9.99* 

.OIAC 1 

2 


0.0 

10 

70n 



200m 



5 

C 

4 

G07-5 

DL14cd 

91# 

HCC4077BF 


CMS 

7 

9.99* 

.OIAC 

2 


0.0 

10 

70n 



200m 



5 

C 

4 

G07-5 

DL14bd 

92# 

HCC4077BK 


CMS 

7 

9.99* 

.OIAC 

2 


0.0 

10 

70n 



200m 



5 

C 

4 

G07-5 

FP130 

-93# 

HCF4077BE 


CMS 

7 

9.99* 

.OIAC 

2 


0.0 

10 

70n 



200m 



4 

8 

4 

G07-5 

DL14w 

94# 

HCF4077BF 


CMS 

7 

9.99* 

.OIAC 

2 


0.0 

10 

70n 



200m 



4 

8 

1 4 

G07-5 

DL14bd 

95# 

MB84077B 


CMS 

7 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

4.5 

* 

4 

8 

4 

G07-5 

DL14cc 

-96#.. 

MB84077BM 


CMS 

7 

10.5* 

4.5A 

2 

16e 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

45 

* 

4 

8 

4 

G07-5 

DL14bn 

97 

4077BDC 


CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

44nA 



450u% 

6.7 


4 

8 

4 

74LS266N 

T0116 

98 

4077B DM 


CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

44nA 



450u% 

6.7 


5 

C 

4 

G07-5 

T0116 

99 

4077BFC 


CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

44nA 



450u% 

67 


4 

8 

4 

54LS266W 

FP21h 

100 

4077BFM 


CMS 

7 

11* 

4.0 A 

2 

25e 

0.0 

15 

44nA 



450u% i 

6.7 


5 

C 

4 

54LS266W 

FP21h 

101 

4077BPC 


CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

25e 

-&9. 

15 

44nA 



450u% 

6.7 


4 

f 

4 

74LS266N 

DL14ce 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 


LINE 

No. 

5] 1 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

Tech 

U 

TYPE 

OF 

GATE 

LOGIC 

LEVEL 

FA 

N 

pOweA 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA¬ 

GATION 

DELAY 

(S) 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

JL 

MAX. 

NOISE 

REJECT 

JV)_ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

CKTS 

PER 

MOD 

DRAWINGS 1 

IN 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

(S) 

FALL 

TIME 

(S) 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

•1* 

(V) 

4JMAX. 

’0’ 

(V) 

NEG. 
00 A 

POS 

(V) 

. 

+ 

1 

CD4577BD' 


CMS 

7 

11* 


2 

^I8e 

0.6 

IS 

100nA 



500m 

4.0 * 

S 

C 

4 


MO601AD 

2 

CD4077BE 


CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



500m 

4.0 * 

4 

8 

4 


MOOOIAB 

3 

CD4077BF 


CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

lOOnA 



500m 

4.0 * 

5 

C 

4 


MOOOIAB 

4# 

HEF4077 


CMS 

7 

ii* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

55nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

G07-5 

DL0 

5v 

HEF4077BDF 


CMS 

7 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

50nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

G07-5 

DL14bg 

6* 

HEF4077BPN 


CMS 

7 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

Q.O 

15 

50nA 



400m 

6.7 

4 

8 

4 

G07-5 

DL14bv 


HEF4077BTD 


CMS 

7 

11.0* 

4.0 A 

2 

50e 

0.0 

15 

50nA 



2OOm0~ 

6.7 

4 

8 

4 

G07-5 

FP147 

8 

MC14077BAL 


CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

15u% 

2.5 * 

5 

C 

4 

G07-5 

T0116 

9 

MC14077BCL 


CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

4 

G07-5 

T0116 

10 

MC14077BCP 

— 

CMS 

7 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

15 

lOOnA 

80n 

80n 

60u% 

2.5 * 

4 

8 

4 

G07-5 

TOII6 

11 

MC74HC266J#ai 


CMS 

7.0 

3.85 

1.1 

.0 

4.0 

0.5 

7.0 

30n 

500n 


500m 

10 

4 

8 

4 

G07-5 

DL140 

12 

MC74HC266N # ai 


CMS 

7.0 

3.85 

1.1 

.0 

4.0 

0.5 

7.0 

30n 

500n 


500m 

10 

4 

8 

4 

G07-5 

DL140 

13 

MC54HCU04J(A) | 


CMS 

8 

3.2 

1.1 

1 

8 

0.5 

7.0 

17n 

500n 

500n 

500mET 

1.1 

5 

C 

6 

G08-18 

DL140 - 

14 

MC74HCU04J 


CMS 

8 

3.2 

1.1 

1 

10 

0.5 

7.0 

17n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 

4 

8 

6 

G08-18 

DL140 

15 

MC74HCU04N(A) 


CMS 

8 

3.2 

1.1 

1 

10 

0.5 

7.0 

17n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 

4 

8 

6 

G08-18 

DL140 

16 

CD4502BD 


CMS 

8 

3.5* 

1.5A 


2 

0.6 

18 

160n 

20n 

20n 

500m 

1.0 

5 

C 

6 

G08-07 

DL0 

17 

CD4502BE 


CMS 

8 

3.5* 

1.5A 


2 

0.0 

18 

160n 

20n 

20n 

500m 

1.0 

4 

8 

6 

G08-07 

DL0 

18 

CD4502BF 


CMS 

8 

3.5* 

1.5A 


2 

0.0 

18 

160n 

20n 

20n 

500m 

1.0 

5 

C 

6 

G 08-07 

DL0 

19t 

HEF4069UBDF 


CMS 

8 

3.5 

1.5 

6 

6 

0.5 

18 

15n 

I.Ou 

I.Ou 

400m 


4 

8 

8 

40-69 

DL14cy 

20* 

HEF4069UBPN 


CMS 

8 

3.5 

1.5 

6 

6 

0.5 

18 

15n 

I.Ou 

I.Ou 

400m 


4 

8 

8 

40-69 

DL14cx 

21 T 

HEF4069UBTD 


CMS 

8 

3.5 

1.5 

6 

6 

0.5 

18 

15n 

I.Ou 

I.Ou 

400m 


4 

8 

8 

40-69 

FP147 

22# 

LC4049B 


CMS 

8 

3.5* 

1.5A 



0.5 

20 

40n 

40n 

20n 

300m 


4 

8 

6 

GO8-0 

DL16du 

23# 

LC4050B 


CMS 

8 

3.5* 

1.5A 



0.5 
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4.0 


8 

0.0 

5.0 

16n 



19m 


5 

c 



T088 

20# 

ZN329E 


DTL 

3 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

16n 



19m 


0 

7 



T088 

21# 

ZN330 


DTL 

3 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

5 

C 

2 


T088 

22# 

ZN330E 


DTL 

3 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

0 

7 

2 


DL14m 

23# 

ZN332 


DTL 

3 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

5 

C 

2 


T088 

24# 

ZN332E 


DTL 

3 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

0 

7 

2 


DL14m 

25# 

ZN344 


DTL 

3 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

5 


2 


T088 

26# 

ZN344E 


DTL 

3 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

0 

7 

2 


DL14m 

27# 

ZN346 


DTL 

3 

.20 

4.0 

2 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

5 

|C 

4 


T088 

28# 

ZN346E 


DTL 

3 

.20 

4.0 

2 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

0 

/ 

4 


DL14m 

29# 

ZN362 


DTL 

3 

.20 

4.0 

3 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

5 

c 

3 


T088 

30# 

ZN362E 


DTL 

3 

.20 

4.0 

3 

8 

0.0 

5.0 

15n 



19m 

1.0 

0 

7 

3 


DL14m 

31# 

ZSD81A 


DTL 

3 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

T~ 

1 

G06-86a 

CN2 

32# 

ZSS59A 


DTL 

3 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 



CN2 

33# 

ZSS59B 


iDJL 

3 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.On 



19m 

1.0 

5 

c 



CN2 

34# 

ZSS89A 


DTL 

3 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7“ 



CN2 

35# 

ZSS89B 


DTL 

3 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.On 



19m 

1.0 

0 

7 



CN2 

36 

MC1801L.P% 


DTL 

3 

.26* 

.45AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



75m 


0 

7 

4 

G02-137 

T0116 

37 

SN151810N 


DTL 

3 

1.9* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.0 

90 nA 



20mf 


0 

7 

4 


DL14n 

38 

SN151811N 


DTL 

3 

1.9* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.0 

75nA 



20mf 


0 

7 

4 


DL14n 

39 

SN151910N 


DTL 

3 

2.0* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.0 

90 nA 



20mt 


5 

C 

4 


DL14n 

40 

SN15191 IN 


DTL 

3 

2.0* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.0 

75nA 



20mf 


5 

c 

4 


DL14n 

41 

MC1910F 


DTL 

3 

2.6* 

.40AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



75m 


5 

c 

4 

G02-137 

T086 

42 

MC1910L 


DTL 

3 

2.6* 

.40AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



75m 


5 

c 

4 

G02-137 

T0116 

43 

MCI 91 IF 


DTL 

3 

2.6* 

.40 AC 

2 

7 

0.0 

5.0 

25n 



100m 


5 

c 

4 

G02-137 

T086 

44 

MC1911L 


DTL 

3 

2.6* 

.40 AC 

2 

7 

0.0 

5.0 

25n 



100m 


5 

c 

4 

G02-137 

T0116 

45 

MC1810L.P% 


DTL 

3 

2.6* 

.45AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



75m 


0 

7 

4 

G02-137 

T0116 

46 

MC1811L,P% 


DTL 

3 

2.6* 

.45AC 

2 

7 

0.0 

5.0 

25n 



100m 


0 

7 

4 

G02-137 

T0116 

47 

SP314AA 


DTL 

3 

3.8* 

.60 A 

7 

16 

0 

6 

20n 



22ml 


1.2 

0 

7 

1 


DL14k 

48 

SP317A 


DTL 

3 

3.8* 

.60A 

4 

16 

0 

6 

20n 



22m^ 


1.2 

0 

7 

2 


DL14k 

49 

SP370A 


DTL 

3 

3.8* 

.60A 

3 

16 

0 

6 

20n 



22m- 


1.2 

0 

7 

3 


DL14k 

50 

SP380A 


DTL 

3 

3.8* 

.60 A 

2 

16 

0 

6 

20n 



22mi 


1.2 

0 

7 

4 


DL14k 

51 

306AL 


DTL 

3 

6.5A i 

5.0* 

3 

10 

0.0 

13 

600nA 



640m % 


3 

7 

4 

G03-131q 

DL16ad 

52 

307CL 


DTL 

3 

6.5A 

5.0* 

3 


0.0 

13 

600nA 



448m % 


3 

8 

4 

G03-131g 


53# 

FZH281 


DTL 

3 

7.5* 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

260n 

340n| 

120nf 

288m 

5.0 

0 

7 

4 

G03-280 

DL16k 

54# 

FZH285B 


DTL 

3 

30A 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

260n 

340nt 

120nt 

288m 

5.0 

2 

8 

4 

G03-280 

DL16k 

55# 

FZH301 


DTL 

3 

30A 

4.5A 

2 

3 

0.0 

15 

I.OuA 

600nt 

600n| 

272m 

5.0 

0 

7 

4 

G03-309 n 

DLJZl 

56# 

FZH305 


DTL 

3 

30A 

4.5A 

2 

3 

0.0 

15 

I.OuA 

600nf 

600nf 

272m 

5.0 

2 

8 

4 

G03-309 

Dl0 

57 

HAG20021 


DTL 

3.4S 



5 


0 

8 




800m 


5 

C 

1 

G03-210 

TOIOO 

58 

HAG20029 


DTL 

3,4S 



5 


0 

8 




800m 


0 

7 

1 

G03-210 

TOIOO 

59 

HBG20021 


DTL 

3,4S 



5 


0 

8 




800m 


5 

c 

1 

G03-210 

FP26 

60 

HBG20029 


DTL 

3j4S 



5 


0 

8 




800m 


0 

7 

1 

G03-210 

FP26 

61 

HAG20019 


DTL 

3,4S 

2.0* 

.45A 

5 


0 

8 




800m 


0 

7 

1 

G03-210 1 

TOIOO 

62 

HBG20019 


DTL 

3,4S 

2.0* 

.45A 

5 


0 

8 




800m 


0 

7 

1 

G03-210 

FP26 

63 

HAG20011 


DTL 

3.4S 

2.2* 

.45 A 

5 


0 

8 




800m 


5 

ic_ 

1 

G03-210 

TOIOO 

64 

HBG20011 


DTL 

3,4S 

2.2* 

.45 A 

5 


0 

8 




800m 


5 

o 

1 

G03-210 

FP26 

65# 

ZSS51A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

1 


CN2 

66# 

ZSS51B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

1 


CN2 

67# 

ZSS53A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

2 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

2 

G03-121 

CN2 

68# 

ZSS53B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

2 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

2 

G03-121a 

CN2 

69#_ 

ZSS55A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

1 

G03-121d 

CN2 

70# 

ZSS55B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 


1 

G03-121C 

CN2 

71# 

ZSS56B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

4 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

1 

G03-126 

CN2 

-72# 

ZSS57B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

4 

8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

1 

G03-124 

CN2 

73# 

ZSS81A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 


G03-121b 

CN2 

74# 

ZSS81B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 


G03-121C 

CN2 

75# _ 

ZSS83A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 


G03-121 

CN2 

76# 

ZSS83B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 


G03-121a 

CN2 

77# 

ZSS85A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 


G03-121d 

CN2 

78# 

ZSS85B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 


G03-121e 

CN2 | 

79# 

ZSS86B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 


G03-126 

CN2 

80# 

ZSS87B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


8 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 


G03-122 

CN2 

81#_ 

ZST51A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

5 

25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

C 

1 


CN2 

82# 

ZST52A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

2 

25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

C 

2 


CN2 

83# 

ZST52B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

2 

25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

2 


CN2 

_J„4# _ 

ZST53A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

2 

25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

2 


CN2 

85# 

ZST53B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

2 

25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

2 


CN2 

86# 

ZST54A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 

5 

25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

5 

c 

1 


CN2 

_8Z# . 

ZST81A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 



CN2 

88# 

ZST82A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 



CN2 

89# 

ZST82B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 



CN2 

90 #_ 

ZST83A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 



CN2 

91# 

ZST83B 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 



CN2 

92# 

ZST84A 


DTL 

3M 

.20 

4.0 


25 

0.0 

5.0 

9.0n 



19m 

1.0 

0 

7 



CN2 

-93# 

FCH101 


DTL 

3M 

2.3* 

.80A 

10 

8 

0 

6 

31 n 

70n 

85n 

7.0m 

1.2 

0 

7 

1 

G03-180 

T0116 

94# 

FCH111 


DTL 

3M 

2.3* 

.80 A 

10 

8 

0 

6 

31n 

70n 

85n 

11m 

1.2 

0 

7 

1 

G03-180a 

T0116 

95# 

FCH121 


DTL 

3M 

2.3* 

.80A 

5 

8 

0 

6 

31n 

70n 

85n 

14m 

1.2 

0 

7 

2 

G03-180b 

T0116 

96#__ 

FCH131 


DTL 

3M 

2.3* 

.80A 

5 

8 

0 

6 

31n 

70n 

85n 

22m 

1.2 

0 

7 

2 

G03-180C 

T0116 

97# 

FCH141 


DTL 

3M 

2.3* 

.80 A 

3 

8 

0 

6 

31n 

70n 

85n 

21m 

1.2 

0 

7 

3 

G03-180d 

T0116 

98# 

FCH151 


DTL 

3M 

2.3* 

.80A 

3 

8 

0 

6 

31n 

70n 

85n 

21m 

1.2 

0 

7 

3 

G03-180f 

T0116 

-99# 

FCH161 


DTL 

3M 

2.3* 

.80 A 

3 

8 

0 

6 

31 n 

70n 

85n 

33m 

1.2 

0 

7 

3 

G03-180e 

T0116 

100# 

FCH171 


DTL 

3M 

2.3* 

.80A 

3 

8 

0 

6 

31n 

70n 

85n 

33m 

1.2 

0 

7 

3 

G03*180g 

T0116 

101# 

FCH181 


DTL 

3M 

2.3* 

.80A 

2 

8 

0 

6 

31n 

70n 

85n 

28m 

1.2 

0 

7 

4 

G03-180h 

T0116 

102#_ 

FCH191 


DTL 

3M 

2.3* 

.80 A 

2 

8 

0 

6 

31n 

70n 

85n 


T2_ 

0 

7 

4 

G03-180i 

TOII6 

103# 

FCH221 


DTL 

3M 

2.3* 

.80 A 

3 

16 

0 

6 

93 n 

105n 

80n 

22m 


0 

7 

2 

G03-181 

T0116 

104 

SP616A 


DTL 

4 



5 

8 

0.0 

4.5 

60n 



40mf 

ZO 

0 

7 

2 

G04-89j 

DL14h 

105 

SP670A 


DTL 

4 



3 

8 

0.0 

4.5 

60n 



60mt 

2.0 

0 

7 

3 

G04-89h 

DL14h 

106# 

SP680A 


DTL 

4 



2 

8 

0.0 

4.5 

60n 



80mf 

2.0 

0 

7 

4 

G04-89a 

DL14h 

107 

N8415A 


DTL 

4 


.35AC 

5 

9 

0 

5 

150nA 



23m 

1.4 

0 

7 

2 

74-22N 

T0116 

108 

N8415F 


DTL 

4 


.35CA 

5 

9 

0.0 

5.0 

150nA 



23m 

1.4 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14ad 

109 

N8415J 


DTL 

4 


.35AC 

5 

9 

0 

5 

150nA 



23m 

1.4 

0 

7 

2 

74-22N 

T088 

110 

N8417A 


DTL 

4 


.35AC 

4 

9 

0 

5 

150n 


75n 

23m 

1.4 

0 

7 

2 

G04-325 

TOII 6 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


rr~ 

HI 

— LOGie - 

Ffi 


POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


irt. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

UMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

00 



(V) 

00 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V) 

. 

j- 




1 

N8417F 


DTL 

4 


35CA 

4 

9 

0.0 

5.6 

150nA 


75n 

23m 

1.4 

6 

1 

2 

G&4-325 

DL14ad 

2 

N8417J 


DTL 

4 


.35AC 

4 

9 

0 

5 

150n 


75n 

23m 

1.4 

0 

7 

2 

G04-325a 

TO 88 

3 

S8415A 


DTL 

4 


.35AC 

5 

9 

0 

5 

150nA 



23m 

1.4 

5 

C 

2 

74-22N 

T0116 

4 

S8415F 


DTL 

4 


.35CA 

5 

9 

0.0 

5.0 

150nA 



23m 

1.4 

5 

C 

2 

74-22N 

DL14ad 

5 

S8415J 


DTL 

4 


35AC 

5 

9 

0 

5 

150nA 



23m 

1.4 

5 

c 

2 

54-22W 

TO 88 

6 

S8417A 


DTL 

4 


.35AC 

4 

9 

0 

5 

150n 


75n 

23m 

1.4 

5 

c 

2 

G04-325 

T0116 

7 

S8417F 


DTL 

4 


.35CA 

4 

9 

0.0 

5.0 

150nA 


75n 

23m 

1.4 

5 

c 

2 

G04-325 

DL14ad 

8 

S8417J 


DTL 

4 


.35AC 

4 

9 

0 

5 

150n 


75n 

23m 

1.4 

5 

c 

2 

G04-325a 

TO 88 

9 

MC1918F 


DTL 

4 


.40 AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



40m 


5 

c 

) 4 

54S03W 

T086 

10 

MC1918L 


DTL 

4 


40AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



40m 


5 

c 

‘ 4 

74-03N 

T0116 

11 

MC1818L,P% 


DTL 

4 


.45AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



40m 


0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

12 

930DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



17mt 

1.0 

5 

c 

2 

G04-217 

DLl4av 

13 

930FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



17mf 

1.0 

5 

c 

2 

G04-217 

FP28g 

14 

932DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



17mf 

1.0 

5 

c 

2 

G04-218 

DL14av 

15 

932FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



17mt 

1.0 

5 

c 

2 

G04-218 

FP28q 

16 

944DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

50nA 



17mf 

1.0 

5 

c 

2 

G04-376a 

DL14av 

17 

944FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

50nA 



17mf 

1.0 

5 

c 

2 

G04-376a 

FP28g 

18 

946DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

2 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



34mt 

1.0 

5 

c 

4 

74-OON 

DL14av 

19 

946FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

2 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



34mf 

1.0 

5 

c 

4 

54S00W 

FP28g 

20 

962DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

3 

10 

0.0 

5.0 

.80nA 



25mf 

1.0 

5 

c 

3 

74-1 ON 

DL14av 

21 

962FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

3 

10 

0.0 

5.0 

,80nA 



25mt 

1.0 

5 

c 

3 

54S10W 

FP28q 

22# 

9930DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



17mt 

1.0 

5 

c 

2 

(504^217 

DL14av 

23# 

9930FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



17mf 

1.0 

5 

c 

2 

G04-217 

FP28g 

24# 

9932DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



17mt 

1.0 

5 

c 

2 

G04-218 

DL14av 

25# 

9932FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



17mf 

1.0 

5 

c 

2 

G04-218 

FP28g 

26# 

9944DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

50nA 



17mf 

1.0 

5 

c 

2 

G04-376a 

DL14av 

27# 

9944FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

5 

10 

0.0 

5.0 

50nA 



17mt 

1.0 

5 

c 

2 

G04-376a 

FP28q 

28# 

9946DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

2 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



34mf 

1.0 

5 

c 

4 

74-OON 

DL14av 

29# 

9946FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

2 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



34mf 

1.0 

5 

c 

4 

54S00W 

FP28g 

30# 

9962DM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



25mt 

1.0 

5 

c 

3 

74-1 ON 

DL14av 

31# 

9962FM 


DTL 

4 

1.7* 

1.4A 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



25mt 

1.0 

5 

c 

3 

54S10W 

FP28g 

32# 

9930BC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

100nA 



17m| 

1.0 

0 

7 

2 

G04-217 

DL14y 

33# 

9930DC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



17mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-217 

DL14av 

34# 

9930FC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

100nA 



17mf 

1.0 

0 

7 

2 

G04-217 

FP28g 

35# 

9932BC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



17mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-218 

DL14y 

36# 

9932DC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



17mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-218 

DL14av 

37# 

9932FC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



17mf 

1.0 

0 

7 

2 

G04-218 

FP28g 

38# 

9944BC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

70nA 



17mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-376a 

DL14y 

39# 

9944DC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

70nA 



17mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-376a 

DL14av 

40# 

9944FC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

70nA 



17mf 

1.0 

0 

7 

2 

G04-376a 

FP28g 

41# 

9946BC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



34mt 

1.0 

0 

7 

4 

74-OON 

DL14y 

42# 

9946DC 


DTI 

4 

1.8* 

1.2A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



34mt 

1.0 

0 

7 

4 

74-OON 

DL14av 

43# 

9946FC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



34mf 

1.0 

0 

7 

4 

54S00W 

FP28g 

44# 

9962BC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



25mf 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14y 

45# 

9962DC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



25mt 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14av 

46# 

9962FC 


DTL 

4 

1.8* 

1.2A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



25mf 

1.0 

0 

7 

3 

54S10W 

FP28g 

47 

JANM38510/03001 BA 

3 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



46m 


5 

C 

2 

G04-27r 

FP115 

48 

JANM38510/03001BAC 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



46m 


5 

C 

2 

G04-27r 

FP115 

49 

JANM38510/03001BCB 




















! 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

8 

0.0 

55 

112nA 



46m 


5 

c 

2 

G04-27r 

DL14bo 

50 

JANM38510/03001 CAB 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



46m 


5 

c 

2 

G04-27r 

FP115 

51 

JANM38510/03001CAC 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



46m 


5 

c 

2 

G04-27r 

FP115 

52 

JANM38510/03001CCB 




















i 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



46m 


5 

c 

2 

G04-27r 

DL14bo 

53 

JANM38510/03004BAB 




















_1 . 

DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

2 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



92m 


5 

c 

4 

54S00W 

FP115 

54 

JANM38510/03004BAC 









1 











1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



92m 


5 

c 

4 

54S00W 

FP115 

55 

JANM38510/03004BCB 




















■ i 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5J5 

112nA 



92m 


5 

c 

4 

74-OON 

DL14bo 

56 

JANM38510/03004CAB 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



92m 


5 

c 

4 

54S00W 

FP115 

57 

JANM38510/03004CAC 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



92m 


5 

c 

4 

54S00W 

FP115 

58 

JANM38510/03004CCB 




















~T 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



92m 


5 

c 

4 

74-OON 

DLi4bo 

59 

JANM38510/03005BAB 




















1 

DTL 

4_ 

1.9* 

1.1A 

_3_ 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



69m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP115 

60 

JANM38510/03005BAC 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



69m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP115 

61 

JANM38510/03005BCB 








! 












1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

3 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



69m 


5 

c~ 

af 

74-ION 

DL14bo 

62 

JANM38510/03005CAB 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

8 

0.0 

5.5 ! 

112nA 



69m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP115 

63 

JANM38510/03005CAC 




















1 

DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



69m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP115 

64 

JANM38510/03005CC 

3 






















DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

3 

8 

0.0 

5.5 

112nA 



69m 


5 

c 

3 

74-ION 

DL14bo 

65 

SN15849F.R 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

7 

0 

8 






0 

7 

4 

74-OON 

T084 

66 

SN15849J 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

7 

0 

8 






0 

7 

4 


T0116 

67 

SN15849N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

7 

0 

8 






0 

7 

4 

74-OON 

DL14m 

68 

SN15861 F,R 


DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

5 

7 

0 

8 






0 

7 

2 

G04-217 

T084 

69 

SN15861J 


DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

5 

7 

0 

8 






0 

7 

2 

G04-217 

T0116 

70 

SN15861N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

7 

0 

8 






0 

7 

2 

G04-217 

DL14m 

71 

SN15863F.R 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

7 

0.0 

8.0 






0 

7 

3 

54S10W 

T084 

72 

SN15863J 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

7 

0 

8 






0 

7 

3 

74-ION 

T0116 

73 

SN15863N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

7 

0 

8 






0 

7 

3 

74-ION 

DL14m 

74 

SN15930N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

8 

0.0 

5.0 

80 nA 



10mf 


5 

C 

2 

G04-217 

DL14n 

75 

SN15932N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

5 

25 

0.0 

5.0 

80nA 



10mt 


5 

C 

2 

G04-218 

DL14n 

76 

SN15944N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

5 

27 

0.0 

5.0 

50nA 



10mf 


5 

c 

2 

G04-218a 

DL14n 

77 

SN15946N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

8 

0.0 

5.0 

80nA 



20mf 


5 

c 

4 

74-OON 

DL14n 

78 

SN15949F.R 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

7 

0 

8 






5 

c 

4 


T084 

79 

SN15949J 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

2 

7 

0 

8 






5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

80 

SN15949N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

2 

7 

0 

8 






5 

c 

4 

74-OON 

DL14m 

81 

SN15961F.R 


DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

5 

7 

0 

8 






5 

c 

2 

G04-217 

T084 

82 

SN15961J 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

7 

0 

8 






5 

c 

2 

G04-217 

TOII6 

83 

SN15961N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

5 

7 

0 

8 






5 

c 

2 

G04-217 

DL14m 

84 

SN15962N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

8 

0.0 

5.0 

80nA 



15mt 


5 

c 

3 

74-ION 

DL14r 

85 

SN15963F.R 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

7 

0 

8 






5 

c 

3 

54S10W 

T084 

86 

SN15963J 


DTL 

4 

1.9* 

1.1A 

3 

7 

0 

8 






5 

c 

3 

74-10 

T0116 

87 

SN15963N 


DTL 

4 

1.9* 

1.1 A 

3 

7 

0 

8 






5 

c 

3 

74-ION 

DL14m 

88 

SN15962 


DTL 

4 

2.5* 

.45AA 

3 

8 

0 

8 




15m 


5 

c 

3 

74-ION 

T084 

89 

MC930L 


DTL 

4 

2.6* 

.40 A 

5 

8 

00 

5.0 

30n 



22mf 


5 

c 

2 

G04-92 

T0116 

90 

MC932L 


DTL 

4 

2.6* 

.40A 

5 

25 

0.0 

5.0 

35n 



85m+ 


5 

c 

2 

G04-154a 

T0116 

91 

MC944L 


DTL 

4 

2.6* 

.40 A 

5 

27 

0.0 

5.0 

30n 



65mf 


5 

c 

2 

G04-154 

T0116 

92 

MC946L 


DTL 

4 

2.6* 

.40A 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



44mt 


5 

c 

4 

74-OON 

T0116 
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5. GATES 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC1’ 



a 


i"l 

21 

LOGIC 

FAN 

POWER 1 


MAXIMUM 

MAX. 



OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

’1’ 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 


REJECT 

cot 

)E 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

M 

(S) 

(S) 

(S) 

JW) 


(V) 

- 

+ 




1 

MC949L 


DTL 

4 

2.6* 

^OA 

2 

7 

0.0 

5.0 

25n 



66mf 



C 

4 


T0116 

2 

MC961L 


DTL 

4 

2.6* 

.40A 

5 

7 

0.0 

5.0 

25n 



33mt 


5 

C 

2 

G04-92 

T0116 

3 

MC962L 


DTL 

4 

2.6* 

.40 A 

3 

8 

0.0 

5.0 

30n 



33ml 

' 


5 

c 

4 

74-ION 

T0116 

4 

MC963L 1 


DTL 

4 

2.6* 

.40 A 

3 

7 

0.0 

5.0 

25n 



50m 

• 


5 

C ' 

4 

74-ION 

T0116 

5 

DM1800N 


DTL 

4 

2.6* 

.45CA 

5 


0.0 

5.0 

80nA 



8.0m % 


0 

7 

2 

G04-27k 

DL14bt 

6 

DM1801N 


DTL 

4 

2.6* 

.45CA 

5 


0.0 

5.0 

80nA 



8.0m % 


0 

7 

2 

G04-27k 

DL14bt 

7 

MC830L,P% 


DTL 

4 

2.6* 

.45AC 

5 

8 

0.0 

5.0 

30n 



22mf 


0 

7 

2 

G04-92 

T0116 

8 

MC832L,P% 


DTL 

4 

2.6* 

.45AC 

5 

25 

0.0 

5.0 

35n 



85mf 


0 

7 

2 

G04-154a 

T0116 

9 

MC844L.P% 


DTL 

4 

2.6* 

,45A 

5 

27 

0.0 

5.0 

30n 



65mt 


0 

7 

2 

G04-154 

T0116 

10 

MC846L,P% 


DTL 

4 

2.6* 

.45A 

2 

8 

0.0 

5.0 

30n 



44mf 


0 

7 

4 

74-00N 

T0116 

11 

MC849L,P% 


DTL 

4 

2.6* 

.45A 

2 

7 

0.0 

5.0 

25n 



66mf 


0 

7 

4 


T0116 

12 

MC861L.P% 


DTL 

4 

2.6* 

.45AC 

5 

7 

0.0 

5.0 

25n 



33mt 


0 

7 

2 

G04-92 

T0116 

13 

MC862L,P% 


DTL 

4 

2.6* 

.45A 

3 

8 

0.0 

5.0 

30n 



33mf 


0 

7 

3 

74-ION 

T0116 

14 

MC863L,P% 


DTL 

4 

2.6* 

.45A 

3 

7 

0.0 

5.0 

25n 



50mf 


0 

7 

3 

74-ION 

T0116 

15 

MC857L.P% 


DTL 

4 

3.0 

.20 

2 

25 

0.0 

5.0 

35n 



170mt 


0 

7 

4 

G06-162 

T0116 

16 

MC858L,P% 


DTL 

4 

3.0 

.20 

2 

27 

0.0 

5.0 

30n 



130mf 


0 

7 

4 

G04-376 

TOTT6 

17 

MC957L 


DTL 

4 

3.0 

.20 

2 

25 

0.0 

5.0 

35n 



170mf 


5 

C 

4 

G06-162 

T0116 

18 

MC958L 


DTL 

4 

3.0 

.20 

2 

27 

0.0 

5.0 

30n 



130mt 


5 

C 

4 

G04-376 

T0116 

19 

MC1800L,P% 


DTL 

4 

3.0 

.20 

5 

8 

0.0 

5.0 

30n 



22mf 

1.0 

0 

7 

2 

G04-27k 

T0T16 

20 

MC1802L,P% 


DTL 

4 

3.0 

.20 

9 

8 

0.0 

5.0 

30n 



llmf 

1.0 

0 

7 

1 

G04-27m 

T0116 

21 

MC1803L.P% 


DTL 

4 

3.0 

.20 

9 

7 

0.0 

5.0 

25n 



16mt 

1.0 

0 

7 

1 

G04-27m 

T0116 

22 

MC1804L,P% 


DTL 

4 

3.0 

.20 

10 

8 

0.0 

5.0 

30n 



llmf 

1.0 

0 

7 

1 

G04-27n 

T0116 

23 

MC1805L,P% 


DTL 

4 

3.0 

.20 

10 

7 

0.0 

5.0 

25n 



16mf 

1.0 

0 

7 

1 

G04-27n 

T0116 

24 

MC1900F 


DTL 

4 

3.0 

.20 

5 

8 

0.0 

5.0 

30n 



22mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-27k 

TO 86 

25 

MC1900L 


DTL 

4 

3.0 

.20 

5 

8 

0.0 

5.0 

30n 



22mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-27k 1 

T0116 

26 

MCI 901F 


DTL 

4 

3.0 

.20 

5 

7 

0.0 

5.0 

25n 



33mf 

1.0 

5 

C 

2 

G04-27k 

T086 

27 

MCI 901L 


DTL 

4 

3.0 

.20 

5 

7 

0.0 

5.0 

25n 



33mt 

1.0 

5 

C 

2 

G04-27k 

T0116 

28 

MC1902F 


DTL 

4 

3.0 

.20 

9 

8 

0.0 

5.0 

30n 



llmf 

1.0 

5 

c 

1 

G04-27m 

T086 

29 

MC1902L 


DTL 

4 

3.0 

.20 

9 

8 

0.0 

5.0 

30n 



llmf 

1.0 

5 

c 

1 

G04-27m 

T0116 

30 

MC1903F 


DTL 

4 

3.0 

.20 

10 

7 

0.0 

5.0 

25n 



16mt 

1.0 

5 

c 

1 

G04-27m 

T086 

31 

MC1903L 


DTL 

4 

3.0 

.20 

10 

7 

0.0 

5.0 

25n 



16mf 

1.0 

5 

c 

1 

G04-27m 

T0116 

32 

MC1904F 


DTL 

4 

3.0 

.20 

10 

8 

0.0 

5.0 

30n 



llmt 

1.0 

5 

c 

1 

G04-27n 

TO 86 

33 

MC1904L 


DTL 

4 J 

3.0 

.20 

10 

8 

0.0 

5.0 

30n 



llmt 

1.0 

5 

c 

1 

G04-27n 

TOH6 

34 

MC1905F 


DTL 


3.0 

.20 

10 

7 

0.0 

5.0 

25 n 



16mf 

1.0 

5 

c 

1 

G04-27n 

T086 

35 

MCI 905L 


DTL 

4 

3.0 

.20 

10 

7 

0.0 

5.0 

25n 



16mt 

1.0 

5 

c 

1 

G04-27n 

TOH6 

36 

N8416A 


DTL 

4 

3.4* 

.35AC 

5 

9 

0 

5 

95n 


75n 

25m 


1.4 

0 . 

7 

2 

G04-258a 

T0116 

37 

N8416F 


DTL 

4 

3.4* 

.35CA 

5 

9 

0.0 

5.0 

95n 


75n 

25m 


1.4 

0 

7 

2 

G04-258a 

DL14ad 

38 

N8416J 


DTL 

4 

3.4* 

.35AC 

5 

9 

0 

5 

95n 


75n 

25m 


1.4 

0 

7 

2 

G04-258 

T088 

39 

S8416A 


DTL 

4 

3.4* 

.35AC 

5 

9 

0 

5 

95n 


75n 

25m 


1.4 

5 

c 

2 

G04-258a 

T0116 

40 

S8416F 


DTL 

4 

3.4* 

.35CA 

5 

9 

0.0 

5.0 

95n 


75n 

25m 


1.4 

5 

c 

2 

G04-258a 

DL14ad 

41 

S8416J 


DTL 

4 

3.4* 

.35AC 

5 

9 

0 

5 

95n 


75n 

25m 


1.4 

5 

c 

2 

G04-258 

T088 

42 

SP337A 


DTL 

4 

3.5* 

.40C 

5 

12 

0.0 

5.0 

45n 



90mt 

1.2 

0 

7 

2 

G04-400a 

DL14e 

43 

SP377A 


DTL 

4 

3.5* 

.40C 

3 

12 

0.0 

5.0 

45n 



135m| 

1.2 

0 

7 

3 

G04-400b 

DL14e 

44 

SP387A 


DTL 

4 

3.5* 

.40C 

2 

12 

0.0 

5.0 

45n 



180m+ 

1.2 

0 

7 

4 

G04-400C 

DL14e 

45 

SP356A 


DTL 

4 

3.5* 

.60 AC 

5 

18 

0.0 

5.0 







0 

7 

2 


T0116 

46 

321AJ 


DTL 

4 

6.5 A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

15 

300nA 



300mt 

3.2 

3 

7 

4 

G04-237 

DL16bq 

47 

321AL 


DTL 

4 

6.5 A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

15 

300nA 



300mf 

3.2 

3 

7 

4 

G04-237 

DL16ad 

48 

321 CL 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

12 

300nA 



180mt 

3.5 

3 

8 

4 

G04-237 

DL16ad 

49 

322AJ 


DTr 

4 

6.5A 

5.0* 

6 

5 

0.0 

15 

550nA 



165mf 

3.2 

3 

7 

2 

G04-236 

DL16bq 

50 

322AL 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

6 

5 

0.0 

15 

550nA 



165mf 

3.2 

3 

7 

2 

G04-236 

DL16ad 

51 

322CL 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

6 

5 

0.0 

12 

550nA 



96mt 

3.5 

3 

8 

2 

G04-236 

DL16ad 

52 

323AJ 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

^0.0 

15 

400nA 



120mf 

3.2 

3 

7 

4 

G04-316 

DL16bq 

53 

323AL 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

15 

400nA 



120m+ 

3.2 

3 

7 

4 

G04-316 

DL16ad 

54 

323CJ 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

12 

lOOn 



320m 


5.0 

3 

8 

4 

G04-316 

DL16bq 

55 

323CL 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

12 

400nA 



66mf 

3.5 

3 

8 

4 

G04-316 

DL16ad 

56 

324AL 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

15 

600nA 



600mt 

3.2 

3 

7 

4 

G04-381 

DL16ad 

57 

324CL 


DTL 

4 

6.5 A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

12 

600nA 



336m+ 

3.5 

3 

8 

4 

G04-381 

DL16ad 

58 

325A J 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

15 

300nA 



200mt 

3.2 

3 

7 

4 

G04-382 

DL16bq 

59 

325AL 


DTL 

4 

6.5 A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

15 

300nA 



200mf 

3.2 

3 

7 

4 

G04-382 

DL16ad 

60 

325CL 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

12 

300nA 



180mt 

3.5 

3 

8 

4 

G04-382 

DL16ad 

61 

326AJ 


DTL 

4 

6.5 A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

15 

600nA 



600mt 

3.2 

3 

7 

4 

G04-383 

DL16bq 

62 

326AL 


DTL 

4 

6.5 A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

15 

600nA 



600mf 

3.2 

3 

7 

4 

G04-383 

DL16ad 

63 

326CL 


DTL 

4 

6.5A 

5.0* 

3 

5 

0.0 

12 

600nA 



336mt 

3.5 

3 

8 

4 

G04-383 

DL16ad 

64# 

FZH101 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

2 

10 

0.0 

12 

310nA 

340n| 

120nf 

124m 


5.0 

0 

7 

4 

G04-428 

DL16k 

65# 

FZH101A 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

2 

10 

0.0 

12 

310nA 

340nf 

120nf 

124m 


5.0 

0 

7 

4 

G04-428 

DL16k 

66# 

FZH111 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

310nA 

340nt 

170n 

124m 


5.0 

0 

7 

4 

G04-428a 

DL16k 

67# 

FZH111A 


DTL 

4 

7.1d* 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

310nA 

340nf 

170n 

124m 


5.0 

0 

7 

4 

G04-428a 

DL16k 

68# 

FZH121 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

6 

10 

0.0 

12 

310nA 

340nf 

120nf 

62m 


5.0 

0 

7 

2 

G04-429 

DL16k 

69# 

FZH125 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

6 

10 

0.0 

12 

310nA 

340nt 

120n+ 

62m 


5.0 

2 

8 

2 

G04-429 

DL16k 

70# 

FZH131 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

6 

10 

-0.0 

12 

310nA 

340nt 

120nf 

62m 


5.0 

0 

7 

2 

G04-429a 

DL16k 

71# 

FZH135 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

6 

10 

0.0 

12 

310nA 

340nf 

120nf 

62m 


5.0 

2 

8 

2 

G04-429a 

DL16k 

72# 

FZH141 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

6 

30 

0.0 

12 

310nA 

340n+ 

120nt 

62m 


5.0 

0 

7 

2 

G04-429a 

DL16k 

73# 

FZH145 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

6 

30 

0.0 

12 

310nA 

340nf 

120nf 

62m 


5.0 

2 

8 

2 

G04-429a 

DL16k 

74# 

FZH191 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

4 

10 

0.0 

12 

175n 

340nf 

120nf 

108m 


5.0 

0 

7 

3 

G04-446 

DL16k 

_75#_ 

FZH195 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

4 

10 

0.0 

12 

175n 

340nt 

120nt 

108m 


5.0 

2 

8 

3 

G04-446 

DL16k 

76# 

FZH201 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

2 

10 

0.0 

12 

175n 

340nf 

120nf 

216m 


5.0 

0 

7 

6 

G04-447 1 

DL16k 

77# 

FZH205 


DTL 

4 

7.5* 

4.5A 

2 

10 

0.0 

12 

175n 

340nf 

120nf 

216m 


5.0 

2 

8 

6 

G04-447 

DL16k 

78# 

H122D1 


DTL 

4 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

20 

400nA 



600m 


5.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14av 

79# 

H122D2 


DTL 

4 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

16 

400nA 



384m 


5.0 

r 5 

C 

4 

74-00N 

DL14by 

80# 

H122D6 


DTL 

4 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

16 

400nA 



384m 


5.0 

4 

8 

4 

74-00N 

DL14bz 

81#_ 

H124D1 


DTL 

4 

8.0* 

6.0A 

5 

25 

0.0 

20 

400nA 



300m 


5.0 

0 

7 

2 

G03-260 

DL14av 

82# 

H124D2 


DTL 

4 

8.0* 

6.0 A 

5 

25 

0.0 

16 

400nA 



192m 


5.0 

5 

C 

2 

G03-260 

DL14by 

83# 

H124D6 


DTL 

4 

8.0* 

6.0A 

5 

25 

0.0 

16 

400nA 



192m 


5.0 

4 

8 

2 

G03-260 

DL14bz 

84# 

H222B1 


DTL 

4 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

16 

400nA 



500m 


5.0 

0 

7 

4 

74-00N 

T0116 

85# 

H224B1 


DTL 

4 

8.0* 

6.0A 

5 

25 

0.0 

16 

400nA 



500m 


5.0 

~o~ 

7 

2 

G03-260 

T0116 

86 

326CJ 


DTL 

4 

10.5* 

.50C 

3 

1 

0.0 

12 

110n 

lOOn 

60n 

160m 


5.0 

3 

8 

4 

G04-383 

DL16ay 

87 

321CJ 


DTL 

4 

11.3 

1.2C 

3 

5 

0.0 

12 

220nA 



384m 


5.0 

3 

8 

4 

G04-237 

DL16ax 

88 

322CJ 


DTL 

4 

11.3 

1.2C 

6 

5 

0.0 

12 

220nA 



96m 


5.0 

3 

8 

2 

G04-236 

DL16ay 

89 

325CJ 


DTL 

4 

11.3 

1.2C 

3 

1 

0.0 

12 

220nA 

90n 

70n 

160m 


5.0 

3 

8 

4 

G04-382 

DL16ay 

90 

MC660L.P% 


DTL 

4 

13* 

1.5A 

5 

10 

0.0 

15 

110n 

20n 

20n 

75m 

■ 

5.0 

3 

7 

2 

G04-322 

T0116 

91 

MC661 L,P% 


DTL 

4 

13* 

1.5A 

5 

10 

0.0 

15 

125n 

20n 

20n 

75m 

• 

5.0 

3 

7 

2 

G04-323 

T0116 

92 

MC662L,P% 


DTL 

4 

13* 

1.5 AC 

5 

30 

0.0 

15 

140n 



180m- 


5.0 

3 

7 

2 

G04-362 

T0116 

93 

MC668L.P% 


DTL 

4 

13* 

1.5AC 

2 

10 

0.0 

15 

125n 



175m- 



3 

7 

4 

G04-352C 

T0116 

94 

MC670L,P% 


DTL 

4 

13* 

1.5AC 

3 

10 

0.0 

15 

125n 

20n 

20n 

132nrv| 



3 

7 

3 

G04-352d 

T0116 

95 

MC671L,P% 


DTL 

4 

13* 

1.5AC 

3 

10 

0.0 

15 

11 On 

20n 

20n 

132ml 



3 

7 

3 

G04-362a 

T0116 

96 

MC672L.P% 


DTL 

4 

13* 

1.5AC 

2 

10 

0.0 

15 

110n 



176ml 



3 

7 

4 

G04-364 

T0116 

97# 

FZH115B 


DTL 

4 

30A 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

310nA 

340nf 

120nf 

124m 


5.0 

2 

8 

4 

G04-428a 

DL16k 

98# 

FZH215B 


DTL 

4 

30A 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

125n 

230nf 

120nf 

81m 


5.0 

2 

8 

4 

G04-448 

DL16k 

_99# 

FZH261 


DTL 

4G 

7.5* 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 




216m 


8.0 

0 

7 


G04-508 

DL16k 

100# 

FZH265B 


DTL 

4G 

30A 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 




216m 







DL16k 

101 

SP659A 


DTL 

4M 



5 

8 

0.0 

4.5 

55n 



90mf 

2.0 

0 

7 

2 

G04-227C 

DL14h 

102 

SN15832N 


DTL 

4M 


.45CA 

5 

25 

0.0 

8.0 

80nA 



lOmt 


0 

7 

2 

G04-218 

DL14a 

103# 

E301D2 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

150nA 



2.0mf 


450m 

5 

cl 

2 

G04-416 

FP28c 

104# 

E301D7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

150nA 



2.0m - 


450m 

2 

A 

2 

G04-416 

FP28c 

105# 

E301F2 


DTL 

4M 

1.7* 

.90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

150nA 



2.0m- 


450m 

5 

C 

2 

G04-416 

DL14C 

106# 

E301F7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

150nA 



2.0m| 


450m 

2 

A 

2 

G04-416 

DL14c 

107# 

E302D2 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

90nA 



4.0mt 


450m 

5 

C 

4 

54S00W 

FP28C 

108# 

E302D7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

90nA 



4.0m- 


450m 

2 

A 

4 

54S00W 

FP28c 

109# 

E302F2 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

90nA 



4.0mf 


450m 

5 

C 

4 

74-00N 

DL14c 

110# 

E302F7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

90nA 



4.0m+ 


450m 

2 

A 

4 

74-00N 

DL14c 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



51 - 


dJ 

2 1 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’O’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

M 




M 

jg) 

JSL 

(S) 

m 

(V) 

- 

+ 




nr 

F303B2 


T5TT 

4ffi H 

1.7* 

90A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



3.0mf 

450m 

5 

C 

3 

$4S10W 

FP28c 

2# 

E303D7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



3.0mf 

450m 

2 

A 

3 

54S10W 

FP28c 

3# 

E303F2 


DTL 

4M 

1.7* 

.90A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



3.0mt 

450m 

5 

C 

3 

74-ION 

DL14c 

4# 

E303F7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



3.0mf 

450m 

2 

A 

3 

74-ION 

DL14c 

5# 

E304D2 


DTL 

4M 

1.7* 

.90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



2.0mt 

450m 

5 

C 

2 

G04-417b 

FP28C 

6# 

E304D7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



2.0mt 

450m 

2 

A 

2 

G04-417b 

FP28c 

7# 

E304F2 


DTL 

4M 

1.7* 

-90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



2.0mf 

450m 

5 

C 

2 

GQ4-417b 

DL14C 

8# 

E304F7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



2.0mf 

450m 

2 

A 

2 

G04-417b 

DL14c 

9# 

E305D2 


DTL 

4M 

1.7* 

90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

150nA 



2.0mt 

450m 

5 

C 

2 

G04-418 

FP28c 

10# 1 

E305D7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

150nA 



2.0mt 

450m 

2 

A 

2 

G04-418 

FP28C 

11# 

E305F2 


DTL 

4M 

1.7* 

.90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

150nA 



2.0mt 

450m 

5 

C 

2 

G04-418 

DLI 4c 

12# 

E305F7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

150nA 



2.0mt 

450m 

2 

A 

2 

G04-418 

DL14c 

13# 

E306D2 


DTL 

4M 

1.7* 

■90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

400nA 



2.0mf 

450m 

5 

C 

2 

G04-395 

FP28c 

14# 

E306D7 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

400nA 



2.0mf 

450m 

2 

A 

2 

G04-395 

FP28c 

15# 

E306F2 


DTL 

4M 

1.7* 

.90 a 

5 

10 

0.0 

5.0 

400nA 



2.0mt 

450m 

5 

C 

2 

G04-395 

DL14c 

16# 

E306F7 


DTL 

4M 

1.7* 

90A 

5 

10 

0.0 

5.0 

400nA 



2.0mf 

450m 

2 

A 

2 

G04-395 

DL14c 

17# 

9934BC 


DTL 

4M 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



17m| 

1.0 

0 

7 

2 

G04-27k 

DL14y 

18# 

9934DC 


DTL , 

4M 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



17mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-27k 

DL14av 

19# 

9934FC 


DTL 

4M 

1.8* 

1.2A 

5 

10 

0.0 

5.0 

lOOnA 



17mt 

1.0 

0 

7 

2 

G04-27k 

FP28g 

20 

949DM 


DTL 

4M 

1.9* 

1.1A 

2 


0.0 

5.0 

50nA 



34mt 

1.0 

5 

C 

4 

74-00N 

DL14ad 

21 

949FM 


DTL 

4M 

1.9* 

1.1A 

2 


0.0 

5.0 

50nA 



34mt 

1.0 

5 

C 

4 

54S00W 

FP28c 

22 

961 DM 


DTL 

4M 

1.9* 

1.1A 

5 


0.0 

5.0 

50nA 



17m+ 

1.0 

5 

C 

2 

G04-92 

DL14ad 

23 

961FM 


DTL 

4M 

1.9* 

1.1A 

5 


0.0 

5.0 

50nA 



17mt 

1.0 

5 

C 

2 

G04-92 

FP28c 

24 

963DM 


DTL 

4M 

1.9* 

1.1A 

3 


0.0 

5.0 

50 nA 



25mt 

1.0 

5 

C 

3 

74-1 ON 

DL14ad 

25 

963FM 


DTL 

4M 

1.9* 

1.1A 

3 


0.0 

5.0 

50nA 



25mt 

1.0 

5 

C 

3 


FP28c 

26# 

FCH231 


DTL 

4M 

2.0* 

.80A 

5 

10 

0 

5 

93n 

18n 

8.0n 

11m 

1.2 

0 

7 

2 

G04-70b 

T0116 

- 27 — 1 

930HM 


DTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

5 

27 

0.0 

8.0 

36n 



17m 

1.0 

5 

C 

2 

G04-1e 

FP28 

28 

932HM 


DTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

5 

8 

0.0 

8.0 

36nA 



17m 

1.0 

5 

C 

2 

G04-218 

T0100 

29 

944HM 


DTL 

4M 

2.6* 

40CA 

5 

27 

0.0 

8.0 

36n 



17m 

1.0 

5 

c 

2 

G04-218a 

TOIOO 

30 

949DC 


DTL 

4M 

2.6* 

40CA 

2 

7 

0.0 

5.0 

36n 



36m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

T0116 

31 

961 DC 


DTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

5 

7 

0.0 

5.0 

36n 



17m 

1.0 

0 

7 

2 

G04-92 

T0116 

32 

963DC 


DTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

3 

7 

0.0 

5.0 

36n 



25m 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

TOH6 

33 

SN15930 


DTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

5 

8 

0.0 

8.0 

80 nA 



10m 


5 

C 

2 

G04-217 

T084 

34 

SN15944 


DTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

5 

27 

0.0 

8.0 

50nA 



10m 


5 

c 

2 

G04-218a 

T084 

35 

SN15946 


DTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

2 

8 

0.0 

8.0 

80nA 



20m 


5 

c 

4 

54S00W 

T084 

36 

SFC930E 


DTL 

4M 

2.6* 

.45CA 

5 

8 

0.0 

5.0 

80nA 



40m 


0 

7 

2 

G04-1e 

DL.14m 

37 

SFC932E 


DTL 

4M 

2.6* 

.45CA 

5 

25 

0.0 

5.0 

80nA 



150m 


0 

7 

2 

G04-218 

DL14m 

38 

SFC944E 


DTL 

4M 

2.6* 

45CA 

5 


0.0 

5.0 

50 nA 



100m 


0 

7 

2 

G04-218a 

DL14m 

39 

SFCS46E 


DTL 

4M 

2.6* 

45CA 

2 

8 

0.0 

5.0 

80 nA 



80m 


0 

7 

4 

74-00N 

DL14m 

40 

ISFC962E 


DTL 

4M 

2.6* 

.45CA 

3 

8 

0.0 

5.0 

80nA 



60m 


0 

7 

3 

74-ION 

DLI 4m 

41 

SN15830 


DTL 

4M 

2.6* 

.45AC 

4 

8 

0 

8 

80nA 



lOmf 


0 

7 

2 

G04-217 

TG84 

42 

SN15830N 


DTL 

4M 

2.6 

.45 

4 

8 

0 

8 

80nA 



IQmt 


0 

7 

2 

G04-217 

DLl4m 

43 

SN15832 


9TL 

4M 

2.6* 

.45AC 

5 

25 

0 

8 

80nA 



lOmt 


0 

7 

2 

G04-218 

1084 

44 

SN 15846 


DTL 

4M 

2.6* 

.45AC 

2 

8 

0 

8 

80 nA 



20m+ 


0 

7 

4 

54S00W 

T084 

45 

SN15846N 


DTL 

4M 

2.6* 

.45 AC 

2 

8 

0 

8 

80nA 



20mt 


0 

7 

4 

74-00N 

DLi 4a 

46 

SN15862 


DTL 

4M 

2.6* 

.45AC 

3 

8 

0 

8 

80nA 



15mf 


0 

7 

3 

74-ION 

T084 

47 

SN15862N 


DTL 

4M 

2.6* 

.45AC 

3 

8 

0 

8 

80nA 



15mt 


0 

7 

3 

74-1 ON 

DL14a 

48 

SN15932 


DTL 

4M 

2.6* 

45AC 

5 

25 

0 

8 

80nA 



10m 


[5 

C 

1 

G04-218 

7084 

49 

SN15844 


DTL 

4M 

6.0* 

.45AC 

C 

27 

0 

8 

50riA 



lOmt 


0 

7 

2 

G04-218a 

T084 

50 

SN15844N 


DTL 

4M 

6.0* 

.45 AC 

5 

27 

0 

8 

50nA 



10mf 


0 

7 

2 

G04-218a 

DU 4a 

51 #_ 

H102D1 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

20 

250nA 



600m 

5.0 

0 

7 

4 

G04-432 

DL 14av 

52# 

H102D2 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

16 

250nA 



384rn 

5.0 

5 

C 

4 

G04-432 

DL.14by 

53# 

H102D6 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

16 

250nA 



384m 

5.0 

4 

8 

4 

G04-432 

DL14bz 

54# j 

H103D1 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

3 

25 

0.0 

20 

250nA 



450m 

5.0 

0 

7 

3 

G04-432a 

DL14av 

55# 

H103D2 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

3 

25 

0.0 

16 

250nA 



288m 

5.0 

5 

C 

3 

G04-432a 

DL14by 

56# j 

H103D6 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

3 

25 

0.0 

16 

250nA J 



288m 

5.0 

4 

8 

3 

G04-432a 

DL14bz 

57# 1 

H104D1 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0 A 

5 

25 

0.0 1 

20 

250nA * 



300m 

5.0 

0 

7 

2 

G04-432b 

DL.14av 

58# 

H104D2 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

5 

25 

~oir 

16 

250nA 



192m 

5.0 

5 

C 

2 

G04-432b 

DL14by 

59# 

H104D6 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

5 

25 

0.0 

16 

250nA 



192m 

5.0 

4 

8 

2 

G04-432b 

DL14bz 

.60# 

H202B1 


DTL. 

4M 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

16 

250nA 



500m 

5.0 

0 

7 

4 

G04-432 

10116 

61# 

H203B1 


DTL 

4M 

8.0* 

6 0A 

3 

25 

0.0 

161 

250nA 



500m 

5.0 

0 

7 

3 

GQ4-432a 

TOII6 

62# 

H204B1 


DTL 

4M 

8.0* 

6.0A 

5 

25 

0.0 

16 

250nA 



500m 

5.0 

0 

7 

2 

G04-432b 

T0116 

63 

MC1912F 


DTL 

5 

2.6* 

.40 AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

40n_ 



130m 

: 

5 

c 

4 

54-86W 

T086 

64 

MC1912L 


DTL 

5 

2.6* 

40AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

40n 



130m 

: 

5 

C 

4 

74-86N 

TQ116 

65 

MC1612L,P% 


DTL 

5 

2.6* 

.45AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

40n 



130m 


0 

7 

4 

G02-138 

T0116 

66# 

FZH271 


DTL 

5 

7.5* 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

260n 

340nt 

120nt 

288m 

5.0 

0 

7 

4 1 

G05-116 

DL16k. 

67# 

FZH275 


DTL 

5 

7.5* 

4.5A 

3 

10 

0.0 

12 

260n 

340nf 

120nf 

288m 

5.0 

2 

8 

4 1 

G05-116 

DL 16k 

68# 

H167D1 


DTL 

5 

8.0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

20 

400nA 



150m% 

5.0 

0 

7 



DL14by 

69 

MC683L.P% 


DTL 

5 

12.5* 

1.5AC 

2 

10 

0.0 

15 

300nA 

20nt 

20nf 

380mt 


3 

7 

4 

G05-106 

TO 116 _ 

70 "" 

933DM 


DTL 

6 



4 

10 

0.0 

5.0 




17mt 

1.0 

5 

c 

2 


DL14av 

71 

933FM 


DTL 

6 



4 

10 

0.0 

5.0 




17mf 

1.0 

5 

C 

2 


FP.28g 

72# 

9933BC 


DTL 

6 



4 

10 

0.0 

5.0 




17mt 

1.0 

0 

7 

2 


DLi 4v 

73# 

I9933DC 


DTL 

6 



4 

10 

0.0 

5.0 




17mf 

1.0 

0 

7 

2 


DL.14av 

74# 

9933DM 


DTL 

6 



4 

10 

0.0 

5.0 




17mf 

1.0 

5 

C 

2 


DL14av 

_ 75#_ 

9933FC 


DTL 

6 



4 

10 

0.0 

5.0 




17mt 

1.0 

0 

7 

2 


FP28a 

76# 

9933FM 


DTL 

6 



4 

’ 10 

0.0 

5.0' 




17mf 

1.0 

5 

C 

2 

o 1 

FP28g 

77# 

FCY101 


DTL 

6 



4 

1 








0 

7 

3 

G06-61J 

T0116 

78 

MC833L.P% 


DTL 

6 

_ 


4 


0.0 

5.C 






0 

7 

2 

G06-94b 

TO 116 

79' 

MC933L 


DTL 

6 



4 


o.d 

5.0 






5 

C 

2 

G06-94b 

TOH6 

80 

S8731A 


DTL 

6 

■ 


2 









5 

c 

4 

G06-152 

TOM 6 

81 

S8731F 


DTL 

6 



2 









5 

c 

4 

G06-152 

DL14ad 

32 

S8731J 


DTL 

6 



2 









5 

c 

4 

G06-152 

TO 88 

83 

SN 15933 


DTL 

6 



4 


0 

5.5 




10m 


5 

c 

2 

G06-1Q7 

T084 

84 

SN15933N 


DTL 

6 



4 

8 

0.0 

5.0 




lOmt 


5 

c 

2 

G06-107 

DLi4n 

85 

SP300A 


DTL 

6 



3 

1 







1.0 

0 

7 

2 


DLI 4b 

86 

SP631A 


DTL 

6 



2 

8 

0.0 

4.5 





2.0 

0 

7 

4 

G06-61C 

DLl4h 

87# 

ZSD51A 


DTL 

6 

.20 

4.0 

5 

8 

0.0 

5.0 

9.Gn 



19m 

1.0 

5 

c 

1 


CN2 

88 

933HM 


DTL 

6 

2.6* 

.40CA 

4 


0.0 

8.0 

36n 



17m 


5 

c 

2 

G06-94b 

T0116 

89 

SFC933E 


DTL 

6 

2.6* 

.45CA 



0.0 

5.0 




18m| 


0 

7 

2 

G06-94b 

DLI 4m 

90 

SN15833 


DTL 

6 

2.6* 

45AC 

4 


0 

8 




10m 


0 

7 

2 

G06-107 

T084 

91 

SN15833N 


DTL 

6 

2.6* 

.45AC 

4 


0 

8 




10m 


0 

7 

2 

G06-107 

DLI 4a 

92 

SP301A 


DTL 

6 

3.5* 

40C 

2 

12 

0.0 

5.0 

45n 



180mt 

1.2 

0 

7 

4 

G04-400 

DL14e 

93 

331AL 


DTL 

6 

6.5A 

5.0* 

5 


0.0 

15 




78mt 

3.2 

3 

7 

2 

G06-170 

DL16ad 

94 

331 CL 


DTL 

6 

6.5A 

5.0* 

5 


0.0 

12 




50mf 

3.5 

3 

8 

2 

G06-170 

DL16ad 

95 

MC669L,P% 


DTL 

6 

12.5* 

1.5AC 

4 

10 

0.0 

15 






3 

7 

2 

G06-161 

T0116 

96# 

HD10104 


ECL 

1 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2.2n 



200m 


3 

8 

4 

G01-299 

DL.6p . 

97 

MC10H104L 


IECL 

1 

1.13* 

1.48A 

2 


5.2 

0.0 

2.0nA 

2.0n 

2.0n 

35m 

150m 

0 

7 

4 

G04-481 

DLll0 

98 

MC10H104P 


ECL 

1 

1.13* 

1.48A 

2 


5.2 

0.0 

2.0nA 

2.0n 

2.0n 

35m 

150m 

0 

7 

4 

G04-481 

DLI 60 

99# 

HD100122 


ECL 

1 

-0.8A 

-1.8* 

1 


7 

0 

1.6n 




0.1 

0 

8 

9 

• 

DL24aw 

100# 

HD100122F 


ECL 

1 

-0.8A 

-1.8* 

1 


7 

0 

1.6n 




0.1 

0 

8 

9 

• 

FP146 

101# 

HD10119 


ECL 

1-2 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2 3n 



200m 


3 

8 

4 

G01-302 

DL16p 

1Q2#_ 

HD10118 


ECL 

1-2 

-.81 

-2C 



5.2 

0.0 

2.3n 



200m 


3 

8 

4 

G01-301 

DL16P 

103# 

HD10117 


ECL 

1-2-8 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2.3n 



200m 


3 

8 

6 

G01-300 

DL16p 

104# 

HD10121 


ECL 

1-2-8 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2.3n 



200m 


3 

8 

5 

G01-303 

DL16p 

.105# ... 

100117F 


ECL 

1.2.4 

1.02* 

1.62AC 

2 


5.7 

0.0 

2.3n 

l.ln 

l.ln 

245mt 

145m 

0 

8 

3 

G02-216 

FP149 

106* 

100117Y 


ECL 

1.2,4 

1.02* 

1.62AC 

2 


5.7 

0.0 

2.5n 

1.3n 

1.3n 

245mf 

145m 

0 

8 

3 

G02-216 

DL24bb 

107# 

100118F 


ECL 

1,2,4 

1.02* 

1.62AC 

5 


5.7 

0.0 

2.0n 

1.2n 

1.2n 

200mt 

145m 

0 

8 

5 

G02-217 

FP149 

108* 

100118Y 


ECL 

1.2.4 

1.02* 

1.62AC 

5 


5.7 

0.0 

2.2n 

1.4n 

1.4n 

200mt 

145m 

0 

8 

5 

G02-217 

DL24bb 

109# 

GXB10104D 


ECL 

1,4 

-.70 

-1.9 

2 


5.2 

0 

2.7n 

2.0nf 

2.0nf 



3 

8 

4 

G04-481 

DL16dz 

no#__ 

GXB10104P 


ECL 

1.4 

-.70 

-1.9 

2 

i_ 

5.2 

0 

2.7n 

2.0nt 

2.0nt 



3 

8 

4 

G04-481 

DL16dv 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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DATA TECH TYPE 
SHT. OF 

GATE 


LEVEL 

3JMIN. UJMAX. 
T ’O’ 


FAN 

IN OUT 
MAX. 


GXB10108D 

GXB10108P 

HD1Q1Q1 _ 

' MC10H209L(A) 
MC10H209P(A) 
HD10Q1Q1 
HDIOOIOIF 
HD100102 
HD100102F 
HXAIOOIOID 
HXAIOOIOIF 
HXA1001Q2D 
HXA100102F 
HD10110 
HD10210 
MC10H103L(A) 
MC10H103P(A) 
HXA100112D 
HXA100112F 
HXA100117D 
HXA100117F 
HXA100118D 
HXA100118F 
MC1QH1Q1L 
MC10H101P 
GXB10118D 
GXB10118P 
GXB10119D 
GXB10119P 
F100117DC 
' F100117FC 
GXB10117D 
GXB10117P 
GXB10121D 
GXB10121P 
SP16F60 
SP1660 
GXB10101D 
GXB1Q1Q1P 
GXB10105D 
GXB10105P 
GXB10109D 
GXB10109P 
GXB10103D 
GXB10103P 
GXB10112D 
GXB10112P 
1001OIF 
100101Y 
100102F 
100102Y 
100112F 
MC10H105L 

MC10H105P _ 

' MC10H109L 
MC10H109P 
FI 00101 DC 
' FI00101FC 
F100102DC 
F100102FC 
' HD100117 
HD100117F 

HD100118 _ 

' HD100118F 
GXB10100D 
GXB10100P 
GXB10102D 
GXB10102P 
GXB10106D 
GXB10106P 
MCIOHIOOL(A) 
MCIOHIOOP(A) 
MC10H106L(A) 
MC10H106P(A) 

9504DC _ 

MC10H102L 
GXB10123D 
GXB10123P 
GXB10113D 
GXB10113P 

HXA100107D _ 

" HXA100107F 
HD100107 
HD100107F 
HD10107 
GXB10107D 
GXB10107P 
' 100107F 
100107Y 
MC10H107L 
MC10H107P 
F100107DC 
F100107FC 
GXB10189D 
GXB10189P 
MC10H189UA1 
MC10H189P(A) 
HXA100122D 
HXA100122F 
F10504DM 
F10504FM 
MC10504F 
MC10504L 
MC10597F 
MC10597L 
F10104DC 
MB10104 

_ MB1 0104M _ 

MC10104L 

MC10104P 


15 6 

15 6 

15 10 

' 15 10 


8 

8 

8 

16 

5.2 

5.2 

-4.5 

8 

16 

-4.5 

15 

4 

-4.5 

15 

4 

-4.5 

19 

2 

-4.5 

19 

2 

-4.5 

5 


5.2 

5 


5.2 

6 


5.2 

6 


5.2 

12 


5.2 

12 


5.2 

2 

1 

4.5 

2 

1 

4.5 

5 


5.2 

5 


5.2 

3 


5.2 

3 


5.2 

4 

70 

5.2 

4 

70 

5.2 

8 


5.2 

8 


5.2 

3 


5.2 

3 


5.2 

4 


5.2 

4 


5.2 

8 


5.2 

8 


5.2 

6 


5.2 

6 


5.2 

5 


5.7 

5 


5.7 

2 


5.7 

2 


5.7 

2 


5.7 

3 


5.2 

3 


5.2 

5 


5.2 

5 


5.2 

5 

2 

4.5 

5 

2 

4.5 

3 

2 

4.5 

3 

2 

4.5 


MAXIMUM 
RISE FALL 
I TIME TIME 

_JS)_£SL_ 

4.5n 4.5n 


MAX. OPER. 

OPER. MAX. TEMP. CKTS 
POWER NOISE RANGE PER 
DISS. REJECT CODE MOD 


DRA WING 
LOGIC 
OR OUTLINE 
BLOCK 


mmm 


0.0 950u 

0 0.8n 
0 0.8n 

_0 0.8n 

0 0.8n 
0.0 2.4n 

0.0 1.5n 

'0.0 1.5n 

0.0 1.5n 

_0 1.3n 

0 1.3n 
0 1.4n 

_0 1.4n 

0 l.ln 
0 l.ln 
0.0 1.5nA 

0.0 1.5nA 

0 2.3n 

_0 2.3n 

0 2.3n 
0 2.3n 
0.0 2.3nA 

' 0.0 2.3nA 

0 2.4n 

_0 2.4n 

0 2.3n 
0 2.3n 
0.0 550u 

"0.0 l.ln 
0 2.0n 

_0 2.0n 

0 2.0n 
0 2.0n 

_0 2.0n 

0 2.0n 
0.0 2.0n 

0.0 2.0n 

" 0.0 2.4n 

0.0 2.4n 

0.0 .95nA 

0.0 1.1 nA 

0.0 1.9nA 

0.0 2.1 nA 


0.0 1.3n 

0.0 l.ln 
0.0 1.4n 

0.0 1.4n 

0.0 2.2n 

' 0.0 2.2n 


0.0 

OO_ 

0.0 2.0n 


0.0 2.9n 

0.0 2.9n 


1.5n 1.5n 
1.5n 1.5n 


0.0 2.7n 

0.0 2.7n 



3 

8 

2 

G01-265 

200m 

3 

8 

4 

G17-01 

125m 

0 

7 

2 

G17-07 

125m 

0 

7 

2 

G17-07 

40m+ 

145m 0 

8 

3 

G17-04 

40mf 

145m 0 

8 

3 

G17-04 

40mf 

145m 0 

8 

5 

G17-05 

40mt 

145m 0 

8 

5 

G17-05 

120m 

0 

8 

3 

G17-04 

120m 

0 

8 

3 

G17-04 

248m 

0 

8 

5 

G17-05 

248m 

0 

8 

5 

G17-05 

200m 

3 

8 

2 


200m 

3 

8 

2 



0 

7 

4 

G02-199 


0 

7 

4 

G02-199 

310m 

0 

8 

4 

G02-230 

310m 

0 

8 

4 

G02-230 

245m 

0 

8 

3 

G02-216 

245m 

0 

8 

3 

G02-216 

200m 

0 

8 

1 

G02-217 

200m 

0 

8 

1 

G02-217 

25m 

150m 0 

7 

4 

G02-178 

25m 

150m 0 

7 

4 

G02-178 


3 

8 

2 

G02-167 


3 

8 

2 

G02-167 


3 

8 

1 

G02-168 


3 

8 

1 

G02-168 

355m % 

145m* 0 

7 

3 

G02-216 

355m % 

145m* 0 

7 

3 

G02-216 


3 

8 

2 

G02-166 


3 

8 

2 

G02-166 


3 

8 

1 

G02-211 


3 

8 

1 

G02-211 

120m- 


135m 3 

8 

2 

G02-161 

120m- 


135m 3 

8 

2 

G02-161 


3 

8 

4 

G02-162 


3 

8 

4 

G02-162 


3 

8 

3 

G02-163 


3 

8 

3 

G02-163 


3 

8 

2 

G02-164 


3 

8 

2 

G02-164 


3 

8 

4 

G02-197 


3 

8 

4 

G02-197 


3 

8 

2 

G02-196 


3 

8 

2 

G02-196 

120mt 

145m 0 

8 

3 

G17-04 

120mf 

145m 0 

8 

3 

G174 

248mf 

145m 0 

8 

5 

G02-215 

248mt 

145m 0 

8 

5 

G02-215 

310mf 

145m 0 

8 

4 

G02-230 

25m 

150m 0 

7 

3 

G02-179 

25m 

150m 0 

7 

3 

G02-179 

35m 

150m 0 

7 

2 

G02-194 

35m 

150m 0 

7 

2 

G02-194 

171m% 

145m* 0 

8 

3 

G02-214 

171m% 

145m* 0 

8 

3 

G02-214 

360m % 

145m* 0 

8 

5 

G02-215 

360m% 

145m* 0 

8 

5 

G02-215 

40mf 

145m 0 

8 

5 

G02-216 

40mf 

145m 0 

8 

5 

G02-216 

40m+ 

145m 0 

8 

5 

G02-217 

40mf 

145m 0 

8 

5 

G02-217 


3 

8 

4 

G03-293 


3 

8 

4 

G03-293 


3 

8 

4 

° 


3 

8 

4 

• 


3 

8 

3 

G03-265 


3 

8 

3 

G03-265 


0 

7 

4 

G03-293 


0 

7 

i_±_ 

G03-293 


0 

7 

3 

G03-328 


0 

7 

3 

G03-328 

350m 

300m 0 

7 

1 

G02-139b 

25m 

150m 0 

7 

4 

G03-272 

310m 

3 

8 

3 

G03-271 

310m 

3 

8 

3 

G03-271 


3 

8 

4 

G05-124 


3 

8 

4 

G05-124 

248m 

0 

8 

5 

G05-133 

248m 

0 

8 

5 

G05-133 

40mf 

145m 0 

8 

5 

G05-133 

40mt 

145m 0 

8 

5 

G05-133 

200m 

3 

8 

3 

G05-131 


3 

8 

3 

G05-108 


3 

8 

3 

G05-108 

280mf 

145m 0 

8 

5 

G05-133 

280mf 

145m 0 

8 

5 

G05-133 

35m 

150m 0 

7 

3 

G05-131 

35m 

150m 0 

7 

3 

G05-131 

432m% 

145m* 0 

7 

5 

G05-133 

432m% 

145m* 0 

7 

5 

G05-133 


3 

8 

6 

G08-22 


3 

8 

6 

G08-22 

180m 

0 

7 

6 

G08-23 

180m 

0 

7 

6 

G08-23 

338m 

0 

8 

9 

G08-16 

338m 

0 

8 

9 

G08-16 

182m% 

145m* 5 

C 

4 

G01-283 

182m% 

145m* 5 

C 

4 

G01-283 

140m 1 

• 

5 

c 

4 

G01-232 

140m 1 


5 

c 

4 

G01-232 

255m 

125m* 5 

c 

6 

G01-256 

255m 

125m* 5 

c 

6 

G01-256 

182m% 

145m* 0 

7 

4 

G01-283 

140m 1 

■ 

3 

8 

4 

G01-232 

140m- 


31 

8 

4 

G01-232 


4 G01-232 
4 G01-232 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 









IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 
(4)LOGIC , Q , (5)TYPE NO. __ 



5J 


T] 

2J 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V)_ 

- 

+ 




1 

MC10197L 


TCT~ 

1 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

4.0n 

4.5n 

4.5n 

255m 

125m* 

3 

8 

6 

G01-256 

DL16am 

2 

MC10197P 


ECT 

1 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

4.0n 

4.5n 

4.5n 

255m 

125m* 

3 

8 

6 

G01-256 

DL16bo 

3 

DM10118J 


ECT 

1.2 

-.96* 

-1.6CA 

11 


5.2 

0.0 

3.4nA 

4.0n 

4.0n 

lOOmt 


3 

8 

1 

G02-167 

DL16ai 

4 

DM10119J 


ECT 

1,2 

-.96* 

-1.6CA 

12 


5.2 

0.0 

3.4nA 

4.0n 

4.0n 

lOOmt 


3 

8 

1 

G02-168 

DL16ai 

5 

DM10117J 


ECT 

1,2G 

-.96* 

-1.6CA 

9 


5.2 

0.0 

2.3n 

2.2nf 

2.2nf 

lOOmf 


3 

8 

1 

G02-166 

DL16ai 

6 

DM10121J 


ECT 

1.2G 

-.96* 

-1.6CA 

11 


5.2 

0.0 

2.3n 

2.5nt 

2.5nt 

lOOmt 


3 

8 

1 

G02-211 

DL16ai 

7 

10117F 


ECT 

1,2S 

-.85 

-1.7 

5 

10 

5.2 

0.0 

2.3n 

2.5nf 

2.5nf 

lOOmt 

200m 

3 

8 

2 

G01-229 

DL16t 

8t 

10117N 


ECT 

1.2S 

-.85 

-1.7 

5 

10 

5.2 

0.0 

2.3n 

2.5nf 

2.5nf 

lOOmt 

200m 

3 

8 

2 

G01-229 

DL16be 

9# 

GXB10104 


ECT 

1.4 

-.88 

-1.7C 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

2.0nt 

2.0nt 

lOOmt 


0 

7 

4 

G04-481 

DL16r 

10# 

GXB10108 


ECT 

1,4 

-.88 

-1.7C 

4 


5.2 

0.0 

2.0n 

2.0nt 

2.0nf 

50mt 


0 

7 

2 

G01-265 

DL16r 

11 

10108F 


ECT 

1,4 

-.96* 

-1.7AC 

4 


5.2 

0.0 

2.8n 

4.0n 

4.On 

145m 


3 

8 

2 

G01-265 

DL16t 

12t 

10108N 


ECT 

1.4 

-.96* 

-1.7AC 

4 


5.2 

0.0 

2.8n 

4.0n 

4.On 

145m 


3 

8 

2 

G01-265 

DL16be 

13# 

HD10105 


ECT 

17 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2 On 



200m 


3 

8 

3 

G17-02 

DL16p 

14# 

HD10109 


ECT 

17 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2.On 



200m 


3 

8 

2 

G17-03 

DL16p 

15# 

HD10209 


ECT 

17 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

1.5nA 



200m 


3 

8 

2 

G17-03 

DL16d 

16 

1021 OF 


ECT 

2 



3 


5.2 

0.6 1 

1.7n 

1.5nf 

1.5nf 

150mf 


3 

8 

2 

G02-195 

DL16w 

1 7t 

1021 ON 


ECT 

2 



3 


5.2 

0.0 

1.7n 

1.5nt 

1.5n| 

1 50mf 


3 

8 

2 

G02-195 

DL16be 

18# 

GXB10110 


ECT 

2 

-.88 

-1.7C 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

2.0rrf 

2.0nt 

150mt 


0 

7 

2 

G02-165 

DL16aq 

19# 

GXB10210 


ECT 

2 

-.88 

-1.7C 

3 


5.2 

0.0 

1.5n 





0 

7 

2 

G02-195 

DL16r 

20 

F10510DM 


ECT 

2 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40g 

5.2 

0.0 

3.5nA 



198m% 

145m* 

5 

C 

2 

G02-207 

DL16cj 

21 

F10510FM 


ECT 

2 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40q 

5.2 

0.0 

3.5nA 



198m % 

145m* 

5 

C 

2 

G02-207 

FP103 

22 

F10610DM 


ECT 

2 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40g 

5.2 

0.0 

2.5nA 



198m% 

145m* 

5 

c 

2 

G02-212 

DL16cj 

23 

F10610FM 


ECT 

2 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40g 

5.2 

0.0 

2.5nA 



198m% 

145m* 

5 

c 

2 

G02-212 

FP103 

24 

DM10110J 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6CA 

3 


5.2 

0.0 

3.5nA 

3.5n 

3.5n 

197m% 


3 

8 

2 

G02-165 

DL16ai 

25 

F10110DC 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

3 

80g 

5.2 

0.0 

3.5nA 



198m % 

145m* 

0 

7 

2 

G02-207 

DL16cj 

26 

F10210DC 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

3 

80q 

5.2 

0.0 

2.5nA 



198 m% 

145m* 

0 

7 

2 

G02-212 

DL16cj 

27# 

MB10103 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

? 

70 

5.2 

0.0 

20n 



lOOmt 


3 

8 

4 

G02-199 

DL16ak 

28# 

MB10103M 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

20n 



lOOmf 


3 T 

8 

4 

G02-199 

DL16ap 

29# 

MB10110 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

3 

70 

5.2 

0.0 

24n 

3.5n 

3.5n 

160m| 


3 

8 

2 

G02-165 

DL16ak 

30# 

MB10110M 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

3 , 

70 

_ 5.2 , 

0.0 

24n 

3.5n 

3.5n 

160mt 


3 

8 

2 

G02-165 

DL16ap 

31 

MC1664F 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 H 

0.0 

l.ln 

2.In 

2.1n 

240mt 


3 

8 

4 

G02-169 

FP85 

32 

MCI 664L 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6CA 

2 

70 

5.2 

0.0 

l.ln 

2.In 

2.In 

240mf 


3 

8 

4 

G02-169 

DL16aj 

33 

MC10110L 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

3 _j 


5.2 

0.0 

2.4n 

2.2nt 

2.2nt 

160mt 


3 

8 

2 

G02-165 

DL16ai 

34 

MC10110P 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

2.2nf 

2.2nf 

160mt 


3 

8 

2 

G02-165 

DL16bo 

35 

MC10210L 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

5 


5.2 

0.0 

1.5n 

1.5nf 

1.5nf 

150mf 


3 

8 

2 

G02-165 

DL16aj 

36 

MCI 021 OP 


ECT 

2 

-.96* 

-1.6AC 

5 


5.2 , 

0.0 

1.5n 

1.5nt 

1.5nt 

150mt 


3 

8 

__ _2_| 

G02-105 

DL16bo 

37 

10110F 


ECT 

2 

-.96* 

-1.7AC 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

150m% 


3 

8 

2 

G02-195 

DL16t 

38 t 

101ION 


ECT 

2 

-.96* 

-1.7AC 

5 


5.2 

0.0 

1.5n 

1.5nf 

1.5nf 

150mf 


3 

8 

2 

G02-105 

DL16bo 

39 

F95103DC 


ECT 

2 

-1.1* 

-1.4A 

2 

78q 

5.2 

0.0 

3.1nA 



135m% 

140m* 

0 

7 

4 

G02-197 

DL16ci 

40 

F95110DC 


ECT 

2 

-1.1* 

-1.4A 

3 

78g 

5.2 

0.0 

3.8nA 



182m% 

145m* 

0 

/ 

2 

G02-207 

DL16cj 

41 

10118F 


ECT 

2.1 

-.85 

-1.7 

6 

10 

5.2 

0.0 

2.3n 

2.5nf 

2.5nf 

lOOmt 

200m 

3 

8 

2 

G02-209 

DL16t 

42 ▼ 

10118N 


ECT 

2,1 

-.85 

-1.7 

6 

10 

5.2 

0.0 

2.3n 

2.5nt 

2.5nt 

lOOmt 

200m 

3 

8 

2 

G02-209 

DL16be 

43 

10119F 


ECT 

2,1 

-.85 

-1.7 

12 

10 

5.2 

0.0 

2.3n 

2.5nf 

2.5nf 

lOOmf 

200m 

3 

8 

1 

G02-210 

DL16t 

44 ▼ 

10119N 


ECT 

2,1 

-.85 

-1.7 

12 

10 

5.2 

0.0 

2.3n 

2.5nf 

2.5nf 

lOOmf 

200m 

3 

8 

1 

G02-210 

DL16be 

45# 

GXB10118 


ECT 

2.1 

-.88 

-1.7C 

6 


5.2, 

0.0 

2.3n 

2.5nJ 

2.5n+ 

lOOmt 



7 

2 

G02-167 

DL16aq 

46# 

GXB10119 


ECT 

2,1 

-.88 

-1.7C 

4 


5.2 

0.0 

2.3n 

2.5nt 

2.5nf 

lOOmt 


o 

7 

4 

G02-168 

DL16ag 

47 

F10518DM 


ECT 

2,1 

-93* 

-1.6AC 

6 

40g 

5.2 

0.0 

3.4nA 



135m% 

145m* 

5 

C 

2 

G02-209 

DL16cj 

48 

F10518FM 


ECT 

2.1 

-.93* 

-1.6AC 

6 

40q 

5.2 

0.0 

3.4nA 



135m% 

145m* 

5 

C 

2 

G02-209 

FP103 

49 

F10519DM 


ECT 

2,1 

-.93* 

-1.6AC 

4 

40g 

5.2 

0.0 

3.4nA 



135m% 

145m* 

5 

c 

4 

G02-210 

DL16cj 

50 

F10519FM 


ECT 

2,1 

-.93* 

-1.6AC 

4 

40g 

5.2 

0.0 

3.4nA 



135m% 

145m* 

5 

c 

4 

G02-210 

FP103 

51 

MC10518F 


ECT 

2.1 

-.93* 

-1.6AC 

6 


5.2 

0.0 

3.4nA 

4.On 

4.0n 

lOOmt 


5 

c 

2 

G02-167 

FP85 

52 

MCI 0518L 


ECT 

2,1 

-.93* 

-1.6AC 

6 


5.2 

0.0 

3.4nA 

4.0n 

4.On 

lOOmt 


5 

c 

2 

G02-167 

DL16aj 

53 

MCI 0519F 


ECT 

2,1 

-.93* 

-1.6AC 

4 


5.2 

0.0 

3.4nA 

4.0n 

4.0n 

lOOmt 


5 

c 

4 

G02-168 

FP85 

54 

MC10519L 


ECT 

2.1 

-.93* 

-1.6AC 

4 


5.2 

0.0 

3.4nA 
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5. GATES 
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1.5n 

1.5nf 

1.5nf 

160mf 


3 

8 

2 

G02-200 

DL16i 


37 

10101F 


ECT 

2.3 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

20n 

3.3n 

3.3n 

100m% 


3 

8 

4 

G02-178 

DL16t 


38 

10103F 


ECT 

2,3 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

100m 



3 

8 

4 

G02-197 

DL16t 


39 ▼ 

10103N 


ECT 

2,3 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

100m 



3 

8 

4 

G02-197 

DL16be 

40 

10105F 


ECT 

2.3 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

75m % 


3 

8 

3 

G02-179 

DL16t 


41 ▼ 

10105N 


ECT 

2,3 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

75m% 


3 

8 

3 

G02-179 

DL16be 1 

42 

10109F 


ECT 

2,3 

-.96* 

-1.7AC 

5 


5.2 

0.0 

2.0n ! 

3.3n 

3.3n 

50m % 


3 

8 

2 

G02-194 

DL16t 


43 v 

10109N 


ECT 

2.3 

-.96* 

-1.7AC 

5 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

50m % 


3 

8 

2 

G02-194 

DL16be 

44 

10112F 


ECT 

2,3 

-.96* 

-1.7AC 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

150m% 


3 

8 

2 

G02-196 

DL16t 


45 ▼ 

10112N 


ECT 

2,3 

-.96* 

-1.7AC 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

150m% 


3 

8 

2 

G02-196 

DL16be 

46 

F95002DC 


ECT 

2.3 

-1.1* 

-1.4A 

5 

78q 

5.2 

0.0 

3.1nA 



73m % 

140m* 

0 

7 

2 

G02-212 

DL16ci 

47 

F95003DC 


ECT 

2,3 

-1.1* 

-1.4A 

3 

78g 

5.2 

0.0 

3.1nA 



109m% 

140m* 

0 

7 

3 

G02-213 

DL16cj 

48 

F95101DC 


ECT 

2,3 

-1.1* 

-1.4A 

2 

78g 

5.2 

0.0 

3.1nA 



135m% 

140m* 

0 

7 

4 

G02-205 

DL16cj 

49 

F95105DC 


ECT 

2,3 

-1.1* 

-1.4A 

3 

78g 

5.2 

0.0 

3.1nA 



109m% 

140m* 

0 

7 

3 

G02-204 

DL16ci 

50 

F95109DC 


ECT 

2,3 

-1.1* 

-1.4A 

5 

78g 

5.2 

0.0 

3.1nA 



73m % 

140m* 

0 

7 

2 

G02-206 

Dl.16cj 

51 

DM10101J 


ECT 

2,3G 

-.96* 

-1.6CA 

5 


5.2 

0.0 

2.9nA 

3.3n 

3.3n 

25mf 


3 

8 

1 

G02-162 

DL16ai 

52 

DM10105J 


ECT 

2.3G 

-.96* 

-1.6CA 

3 


5.2 

0.0 

2.0n 

2.0nt 

2.0nt 

109m% 


3 

8 

3 

G02-163 

DL16ai 

53 

DM 10109 J 


ECT 

2,3G 

-.96* 

-1.6CA 

5 


5.2 

0.0 

2.9nA 

3.3n 

3.3n 

72m% 


3 

8 

2 

G02-164 

DL16ai 

54 

DM10112J 


ECT 

2,3G 

-.96* 

-1.6CA 

3 


5.2 

0.0 

3.5nA 

3.5n 

3.5n 

197m% 


3 

8 

2 

G03-263 

DL16ai 

55 

MC10503F 


ECT 

2S 

-.93* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

2.9n 

3.3n 

3.3n 

135m 


125m* 

5 

C 

4 

G02-199 

FP85 


56 

MC10503L 


ECT 

2S 

-.93* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

2.9n 

3.3n 

3.3n 

135m 


125m* 

5 

c 

4 

G02-199 

DL16am 

57 

MC10103L. 


ECT 

2S 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

2.9n 

3.3n 

3.3n 

135m 


125m* 

3 

8 

4 

G02-199 

DL16am 

58 

MC10103P 


ECT 

2S 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

2.9n 

3.3n 

3.3n 

135m 


125m* 

3 

8 

4 

G02-199 

DL16bo 

59 

1021 IF 


ECT 

3 



3 


5.2 

0.0 

1.7n 

1.5nf 

1.5nf 

150m+ 


3 

8 

2 

G03-294 

DL16w 

60 t 

1021 IN 


ECT 

3 



3 . 


5.2 

0.0 

1.7n 

1.5n+ 

1.5nf 

150mf 


3 

8 

2 

G03-294 

DL16be 

61# 

HD10102 


ECT 

3 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2.0n 



200m 



3 

8 

4 

G03-322 

DL16d 


62# 

HD10106 


ECT 

3 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2.0n 



200m 



3 

8 

3 

G03-323 

DL16p 


63# 

HD10111 


ECT 

3 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

2.4n 



200m 



3 

8 

2 

G03-324 

DL16p 


64# 

HD10211 


ECT 

3 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 

1.5n 



200m 



3 

8 

2 

G03-324 

DL16d 


65# 

CaXBIOlOO 


ECT 

3 

-.88 

-1.7C 

3 


5.2 

0.0 

2.0n 

2.0nt 

2.0nf 

lOOmf 


0 

7 

4 

G03-293 

DL16r 


66# 

GXB10102 


ECT 

3 

-.88 

-1.7C 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

2.0nf 

2.0nf 

lOOmf 


C 

7 

4 

• 

DL16ag 

67# 

GXB10106 


ECT 

3 

-.88 

-1.7C 

4 


5.2 

0.0 

2.0n 

2.0nt 

2.0nt 

75m+ 


0 

7 

3 

G03-265 

DL16ag_ 

68# 

GXB10111 


ECT 

3 

-.88 

-1.7C 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

2.1 nf 

2. Inf 

150mf 


0 

7 

2 

G03-263 

DL16ag 

69# 

GXB10211 


ECT 

3 

-.88 

-1.7C 

3 


5.2 

0.0 

1.5n 






0 

7 

2 

G03-294 

DL16r 


70 

F10502DM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 

40a 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145m* 

5 

C 

4 

G03-310 

DL16ci l 

71 

F10502FM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 

40g 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145m* 

5 

C 

4 

G03-310 

FP103 


72 

F10503DM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 

40g 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145m* 

5 

C 

4 

G03-310a 

DL16ci 

73 

F10503FM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 

40q 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145m* 

5 

C 

4 

G03-310a 

FP103 


74 

F10506DM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

4 

40g 

5.2 

0.0 

2.9nA 



109m% 

145m* 

5 

C 

3 

($03-311 

DL16cj | 

75 

F10506FM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

4 

40g 

5.2 

0.0 

2.9nA 



109m% 

145m* 

5 

C 

3 

G03-311 

FP103 


76 

F10511DM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40a 

5.2 

0.0 

3.5nA 



198m% 

145m* 

5 

C 

2 

G03-313 

DL16CJ 

77 

F10511FM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40g 

5.2 

0.0 

3.5nA 



198m% 

145m* 

5 

C 

2 

G03-313 

FP103 


78 

FI 0611 DM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40g 

5.2 

0.0 

2.5nA 



198m% 

145m* 

5 

C 

2 

G03-314 

DL16cj 

79 

F10611FM 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40q 

5.2 

0.0 

2.5nA 



198m% 

145m* 

5 

C 

2 

G03-314 

FP103 

J 

80 

JANM38510/06002BE/ 























1 

ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 

10 

5.2 

0.0 

3.7nA 



220m 



5 

C 

4 

G03-277 

DL16br 

81 

JANM38510/06002BEB 



















_ 



1 

ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 

10 

5.2 

0.0 

3.7nA 



220m 



5 

C 

4 

G03-277 

DL16br | 

82 

JANM38510/06002CEA 






















1 

ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 

10 

5.2 

0.0 

3.7nA 



220m 



5_ 

C 

4 

G03-277 

DL16br 1 

83 

JANM38510/06002CEB 






















1 

ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 

10 

5.2 

0.0 

3.7nA 



220m 



5 

C 

4 

G03-277 

DL16br 

84 

JANM38510/06004BEA 






















r 

ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

4 

10 

5.2 

o.(T“ 

3.7nA 



165m 



5 

c 

3 

G03-265 

DL16br ! 

85 

JANM38510/06004BEB 






















i 

ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

4 

10 

5.2 

0.0 

3.7r»A 



165m 



5_ 

c 

3 

G03-265 

DL16br 1 

86 

JANM38510/06004CEA 
























ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

4 

10 

5.2 

0.0 

3.7nA 



165m 



5 

c 

3 

G03-265 

DL16br 

87 

J ANM38510/06004CE 

























ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

4 

10 

5.2 

0.0 

3.7nA 



165m 



5 

c 

3 

G03-265 

DL16br 1 

88 

MC10500F 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 

2.9n 

3.3n 

3.3n 

135m 


125m* 

5 

c 

4 

G03-293 

FP85 


89 

MC10500L 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 

2.9n 

3.3n 

3.3n 

135m 


125m* 

5 

c 

4 

G03-293 

DL16am i 

90 

MC10502F 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

2.9nA 

3.3n 

3.3n 

lOOmf 


5 

c 

4 

G03-277 

FP85 


91 

MC10502L 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

2.9nA 

3.3n 

3.3n 

lOOmf 


5 

c 

4 

G03-277 

DL16ai 

92 

MC10506F 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

4 


5.2 

0.0 

2.9nA 

3.3n 

3.3n 

90m+ 


5 

c 

3 

G03-265 

FP85 


93 

MC10506L 


ECT 

3 

-.93* 

-1.6AC 

4 


5.2 

0.0 

2.9nA 

3.3n 

3.3n 

90mf 


5 

c 

3 

G03-265 

DL16aj I 

94 

DM101063 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6CA 

4 


5.2 

0.0 

2.0n 

2.0nt 

2.0nt 

109m% 


3 

6 

3 

G03-265 

DL16ai 


73 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICV 



5J 


1T^ 

2| 1 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

r TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

UMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

’1’ 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







JV) 

(V) 



iV) 


JS)_ 

(S) 

(S) 

(W) 

JV)_ 

- 

+ 




1 

F10102DC 


ECT 

3 

756* 

-1.6AC 

2 

80g 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145 m* 

0 

7 

4 

G03-310 

DLi6cj 

2 

F10103DC 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

2 

80g 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145m* 

0 

7 

4 

G03-310a 

DL16cj 

3 

F10106DC 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

4 

80a 

5.2 

0.0 

2.9nA 



109m% 

145m* 

0 

7 

3 

G03-311 

DL16ci 

4 

F10111DC 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

3 

80g 

5.2 

0.0 

3.5nA 



198m% 

145m* 

0 

7 

2 

G03-313 

DL16cj 

5 

FI 0211 DC 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

3 

80g 

5.2 

0.0 

2.5nA 



198m% 

145m* 

0 

7 

2 

G03-314 

DL16cj 

6# 

MB10102 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

lOOmt 


3 

8 

4 

• 

DL16ak 

7# 

MB10102M 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

lOOmf 


3 

8 

4 

• 

DL16ap 

8# 

MB10106 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

4 

70 

5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

90mf 


3 

8 

3 

G03-265 

DL16ak 

9# 

MB10106M 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

4 

70 

5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

90mt 


3 

8 

3 

G03-265 

DL16aD 

10# 

MB10111 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

3 

70 

5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

160mf 


3 

8 

2 

G03-263 

DL16ak 

11# 

MB10111M 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

3 

70 

5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

160mf 


3 

8 

2 

G03-263 

DL16ap 

12 

MC1662F 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

1 .In 

2. In 

2.1n 

240mt 


3 

8 

4 

G03-66 

FP85 

13 

MC1662L 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

l.ln 

2.In 

2.1n 

240mt 


3 

8 

4 

G03-66 

DL16aj 

14 

MC10100L 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 

2.9n 

3.3n 

3.3n 

135m 

125m* 

3 

8 

4 

G03-293 

DL16am 

15 

MC10100P 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 

2.9n 

3.3n 

3.3n 

135m 

125m* 

3 

8 

4 

G03-293 

DL16bo 

16 

MC10102L 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

2 

90 

5.2 

0.0 

2.On 

2.0nf 

2.0nf 

lOOmf 


3 

8 

4 

° 

DL16aj 

17 

MC10102P 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

2 

90 

5.2 

0.0 

2.0n 

2.On 

2.0n 

lOOmf 


3 

8 

4 

• 

DL16bo 

18 

MC10106L 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

4 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

90mt 


3 

8 

3 

G03-265 

DL16ai 

19 

MC10106P 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

4 


5.2 

0.0 

2.On 

3.3n 

3.3n 

90mf 


3 

8 

3 

G03-265 

DL16bo 

20 

MC10111L 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

160mt 


3 

8 

2 

G03-263 

DL16aj 

21 

MC10111P 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

160mt 


3 

8 

2 

G03-263 

DL16bo 

22 

MCI 0211L 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

5 


5.2 

0.0 

1.5n 

1.5nf 

1.5nf 

150mf 


3 

8 

2 

G02-165 

DL16aj 

23 

MCI 021 IP 


ECT 

3 

-.96* 

-1.6AC 

5 


5.2 

0.0 

1.5n 

1.5n| 

1.5nf 

150mf 


3 

8 

2 

G02-165 

DL16bo 

24 

101OOF 


ECT 

3 

-.96* 

-1.7 AC 

3 


5.2 

0.0 

20n 

3.3n 

3.3n 

100m% 


3 

8 

4 

G03-293 

DL16t 

25 ▼ 

10100N 


ECT 

3 

-.96* 

-1.7AC 

3 


5.2 

0.0 

20n 

3.3n 

3.3n 

100m% 


3 

8 

4 

G03-293 

DL16be 

26 

10102F 


ECT 

3 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

100m% 


3 

8 

4 

G03-272 

DL16t 

27 ▼ 

10102N 


ECT 

3 

-.96 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

100m% 


3 

8 

4 

G03-272 

DL16be 

28 

10106F 


ECT 

3 

-.96* 

-1.7AC 

4 


5.2 

0.0 

2.0n 

3.3n 

3.3n 

75m% 


3 

8 

3 

G03-271 

DL16t 

29 ▼ 

10106N 


ECT 

3 

-.96* 

-1.7AC 

4 


5.2 

0.0 

2.On 

3.3n 

3.3n 

75m% 


3 

8 

3 

G03-271 

DL16be 

30 

1011IF 


ECT 

3 

-.96* 

-1.7AC 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

150m% 


3 

8 

2 

G03-294 

DL16t 

31 ▼ 

10111N 


ECT 

3 

-.96* 

-1.7AC 

3 


5.2 

0.0 

2.4n 

3.5n 

3.5n 

150m% 


3 

8 

2 

G03-294 

DL16be 

32 

F95004DC 


ECT 

3 

-1.1* 

-1.4A 

3 

78g 

5.2 

0.0 

3.1nA 



135m% 

140m* 

0 

7 

4 

G03-314 

DL16cj 

33 

F95102DC 


ECT 

3 

-1.1* 

-1.4A 

2 

78q 

5.2 

0.0 

3.1nA 



135m% 

140m* 

0 

7 

4 

G03-310 

DL16ci 

34 

F95106DC 


ECT 

3 

-1.1* 

-1.4 A 

4 

78g 

5.2 

0.0 

3.1nA 



109m% 

140m* 

0 

7 

3 

G03-311 

DL16cj 

35 

F95111DC 


ECT 

3 

-1.1* 

-1.4A 

3 

78g 

5.2 

0.0 

3.8nA 



198m% 

145m* 

0 

7 

2 

G03-313 

DL16cj 

36 

N1004A 


ECT 

3.4 

-.85 

-1.8 

4 

25 

5.2 

0.0 

4.On 



95m 

400m 

0 

7 



T0116 

37 

N1005A 


ECT 

3,4 

-.85 

-1.8 

4 

25 

5.2 

0.0 

4.0n 



65m 

400m 

0 

7 



T0116 

38 

N1006A 


ECT 

3,4 

-.85 

-1.8 

4 

25 

5.2 

0.0 

4.On 



45m 

400m 

0 

7 



T0116 

39 

N1010A 


ECT 

3.4 

-.85 

-1.8 

2 

25 

5.2 

0.0 

4.5n 



115m 

400m 

0 

7 



T0116 

40 

N1011A 


ECT 

3,4 

-.85 

-1.8 

2 

25 

5.2 

0.0 

4.5n 



95m 

400m 

0 

7 



T0116 

41 

N1024A 


ECT 

3,4 

-.85 

-1.8 

2 

25 

5.2 

0.0 

4.0n 



95m 

400m 

0 

7 



T0116 

42 

F10500DM 


ECT 

3F 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40q 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145m* 

5 

C 


G03-312 

DL16ci 

43 

F10500FM 


ECT 

3F 

-.93* 

-1.6AC 

3 

40g 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145m* 

5 

C 


G03-312 

FP103 

44 

F10100DC 


ECT 

3F 

-.96* 

-1.6AC 

3 

80g 

5.2 

0.0 

2.9nA 



135m% 

145m* 

0 

7 


G03-312 

DL16cj 

45 

DM10102J 


ECT 

3G 

-.96* 

-1.6CA 

2 


5.2 

0.0 

2.9nA 

3.3n 

3.3n 

lOOmt 


3 

8 

4 

G03-277 

DL16ai 

46 

DM10111J 


ECT 

3G 

-.96* 

-1.6CA 

3 


5.2 

0.0 

3.5nA 

3.5n 

3.5n 

197m% 


3 

8 

2 

G03-263 

DL16ai 

47 

N1012A 


ECT 

4 

-.85 

-1.8 

2 

25 

5.2 

0.0 

4.5n 

8.0n 

8.0n 

65m 

400m 

0 

7 



T0116 

48 

10104F 


ECT 

4 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.7n 

2.0nt 

2.0nt 

40m 


3 

8 

4 

G04-481 

DL16t 

49 t 

10104N 


ECT 

4 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.7n 

2.0nf 

2.0nf 

40m 


3 

8 

4 

G04-481 

DL16be 

50# 

GXB10113 


ECT 

5 

-.88 

-1.7C 

2 


5.2 

0.0 

2.0n 

2.0nf 

2.0nf 

lOOmt 


0 

7 

4 

G05-124 

DL16r 

51 

F10513DM 


ECT 

5 

-.93* 

-1.6AC 

2 

40g 

5.2 

0.0 

3.7nA 



218m% 

145m* 

5 

C 

4 

G05-132 

DL16ci 

52 

F10513FM 


ECT 

5 

-.93* 

-1.6AC 

2 

40g 

5.2 

0.0 

3.7nA 



218m% 

145m* 

5 

C 

4 

G05-132 

FP103 

53 

MCI 0513F 


ECT 

5 

-.93* 

-1.6 AC 

2 


5.2 

0.0 

4.5n 

3.9n 

3.9n 

218m 

125m* 

5 

c 

4 

G05-132 

FP85 

54 

MC10513L 


ECT 

5 

-.93* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

4.5n 

3.9n 

3.9n 

218m 

125m* 

5 

c 

4 

G05-132 

DL16am 

55 

F10113DC 


ECT 

5 

-.96* 

-1.6AC 

2 

80g 

5.2 

0.0 

3.7nA 



218m% 

145m* 

0 

7 

4 

G05-132 

DL16cj 

56 

MC1672F 


ECT 

5 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

1.3n 

2.5n 

2.2n 

220mt 


3 

8 

3 

G05-107 

FP85 

57 

MC1672L 


ECT 

5 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

1.3n 

2.5n 

2.2n 

220mt 


3 _ 

8 

3 

G05-107 

DL16ai 

58 

MC10113L 


ECT 

5 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

4.5n 

3.9n 

3.9n 

218m 

125m* 

3 

8 

4 

G05-132 

DL16am 

59 

MC10113P 


ECT 

5 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

4.5n 

3.9n 

3.9n 

218m 

125m* 

3 

8 

4 

G05-132 

DL16j 

60 

10113F 


ECT 

5 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.5n 

2.5nt 

2.5nt 

165m% 


3 

8 

4 

G05-124 

DL16t 

61 T 

10113N 


ECT 

5 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.5n 

2.5nf 

2.5nf 

165m% 


3 

8 

4 

G05-124 

DL16be 

62# 

GXB10107 


ECT 

5,7 

-.88 

-1.7C 

2 


5.2 

0.0 

2.4n 

2.5nf 

2.5nf 

115mf 


0 

7 

3 

G05-108 

DL16ag 

63 

FI 0507DM 


ECT 

5.7 

-.93* 

-1.6AC 

2 

40a 

5.2 

0.0 

3.7nA 



146m% 

145m* 

5 

C 

3 

G05-131 

DL16cL 

64 

FI 0507FM 


ECT 

5,7 

-.93* 

-1.6AC 

2 

40g 

5.2 

0.0 

3.7nA 



146m % 

145m* 

5 

C 

3 

G05-131 

FP103 

65 

JANM38510/06005BE/ 





















1 

ECT 

5.7 

-.93* 

-1.6AC 

2 

10 

5.2 

0.0 

4.5nA 



165m 


5 

C 

3 

G05-108 

DL16br 

66 

JANM38510/06005BEB 




















1 

ECT 

5,7 

-.93* 

-1.6AC 

2 

10 

5.2 

0.0 

4.5nA 



165m 


5 

C 

3 

G05-108 

DL16br 

67 

JANM38510/06005CEA 




















1 

ECT 

5,7 

-.93* 

-1.6AC 

2 

10 

5.2 

0 . 0 ~ 

4.5nA 



165m 


5 

C 

3 

G05-108 

DL16br 

68 

JANM38510/06005CEB 






















ECT 

5.7 

-.93* 

-1.6AC 

2 

10 

5.2 

0.0 

4.5nA 



165m 


5 

C 

3 

G05-108 

DL16br 

69 

MC10507F 


ECT 

5,7 

-.93* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

3.7nA 

3.5n 

3.5n 

120mf 


5 

C 

3 

G05-108 

FP85 

70 

MC10507L 


ECT 

5,7 

-.93* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

3.7nA 

3.5n 

3.5n 

120mf 


5 

C 

3 

G05-108 

DL16aj 

71 

F10107DC 


ECT 

5.7 

-.96* 

-1.6AC 

2 

80q 

5.2 

0.0 

3.7nA 



146m% 

145m* 

0 

7 

3 

G05-131 

DL16ci 

72# 

MB10107 


ECT 

5,7 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

2.5n 

3.5n 

3.5n 

120mf 


3 

8 

3 

G05-108 

DL16ak 

73# 

MB10107M 


ECT 

5,7 

-.96* 

-1 .6 AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

2.5n 

3.5n 

3.5n 

120mf 


3 

8 

3 

G05-108 

DL16ap 

74 

MC10107L 


ECT 

5.7 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

2.5n 

3.5n 

3.5n 

120mt 


3 

8 

3 

G05-108 

DL16ai 

75 

MC10107P 


ECT 

5,7 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 

2.5n 

2.5nf 

2.5nf 

120mf 


3 

8 

3 

G05-108 

DL16bo 

76 

10107F 


ECT 

5,7 

-.96* 

-1 7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.8n 

3.5n 

3.5n 

115m% 


3 

8 

3 

G05-131 

DL16t 

77 ▼ 

10107N 


ECT 

5*7_ 

-.96* 

-1.7AC 

2 


5.2 

0.0 

2.8n 

3.5n 

3.5n 

115m% 


3 

8 

3 

G05-131 

DL16be 

78 

F95107DC 


ECT 

5,7 

-1.1* 

-1.4A 

2 

78g 

5.2 

0.0 

4.0nA 



146m% 

* 

E 

o 

0 

7 

3 

G05-131 

DL16cj 

79 

DM10107J 


ECT 

5,7G 

-.96* 

-1.6CA 

2 


5.2 

0.0 

2.4n 

2.5n| 

2.5nf 

145m% 


3 

8 

3 

G05-108 

DL16ai 

80 

MC1674F 


ECT 

7 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 J 

5.2 

0.0 

1.3n 

2.5n 

2.2n 

220mt 


3 

8 

3 

G07-1 

FP85 

81 

MC1674L 


ECT 

7 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 

1.3n 

2.5n 

2.2n 

220mf 


3 

8 

3 

G07-1 

DL16aj 

82 

301AL 


HNL 

4 

6.5A 

5.0* 



0.0 

15 

320 




3.2 * 

3 

7 

2 

G04-524 

DL16ad 

83 

301 CL 


HNL 

4 

6.5A 

5.0* 



0.0 

12 

320 




3.5 * 

3 

8 

2 

G04-524 

DL16ad 

84 

302AL 


HNL 

4 

6.5A0 

5.0* 



0.0 

15 

420 




3.2 * 

3 

7 

4 

G04-525 

DL16ad 

85 

302CL 


HNL 

4 

6.5A0 

5.0* 



0.0 

12 

420 




3.5 * 

3 

8 

4 

G04-525 

DL16ad 

86 

303AL 


HNL 

4 

6.5A 

5.0* 



0.0 

15 

420 




3.2 * 

3 

7 

4 

G04-526 

DL16ad 

87 

303CL 


HNL 

4 

6.5A 

5.0* 



0.0 

12 

420 




3.5 * 

3 

8 

4 

G04-526 

DL16ad 

88 

304AL 


HNL 

4 

6.5A 

5.0* 



0.0 

15 

420 




3.2 * 

3 

7 

3 

G04-527 

DL16ad 

89 

304CL 


HNL 

4 

6.5A 

5.0* 



0.0 

12 

420 




3.5 * 

3 

8 

3 

G04-527 

DL16ad 

90# 

FZH105A 


HNL 

4 

7.5* 

4.5A 


100 

0.0 

15 

175n 



51m 


2 

8 

4 

G04-531 

DL16k 

91 

333AJ 


HNL 

4,8 

6.5A 

5.0* 



0.0 

15 

250 




3.2 * 

3 

7 

6 

G04-528 

DL16bq 

-92# ... 

H168D1 


HNL 

5 

8.0*0 

6.0A 



0.0 

20 

185n 

lOn 

lOn 



0 

7 

4 

G05-138 

DL14bd 

93# 

H112D1 


HNL 

8 

8.0*0 

6.0 A 



0.0 

20 

75n 




5.0 

0 

7 

6 

74-04N 

DL14bd 

94# 

H112D6 


HNL 

8 

8.0*0 

6.0A 



0.0 

16 

75n 




5.0 

4 

8 

6 

74-04N 

DL14bd 

-95# 

H115D1 


HNL 

8 

8.0*0 

6.0A 



0.0 

20 

75n 




5.0 

0 

7 

6 

G08-11 

• 

96# 

H115D6 


HNL 

8 

8.0*0 

6.0A 



0.0 

18 

75n 




5.0 

4 

8 

6 

G08-11 

• 

97# 

H118D1 


HNL 

8 

8.0*0 

6.0 A 



0.0 

20 

105n 




5.0 

0 

7 

6 

74-04N 

DL14bd 

__98#_ 

H118D6 


HNL 

8 

8.0*0 

6.0 A 



0.0 

16 

105n 




5.0 

4 

8 

6 

74-04N 

DL14bd 

99# 

H119D1 


HNL 

8 

8.0* 

6.0 A 



0.0 

16 

105n 




5.0 

0 

7 

6 

G08-11 

• 

100# 

H119D6 


HNL 

8 

8.0* 

6.0A 



0.0 

16 

105n 




5.0 

4 

8 

6 

G08-9 

DL14bd 

101# 

K176LS1 


MOS 

1.2 

8.2 

0.3 

9 

40 


9.0 






1 

7 

3 



102# 

K176LI1 


MOS 

1,8 

8.2 

0.3 

9 



9.0 

250n 





1 

7 

2 



103# 

K176LP12 


MOS 

12 

8.2 

0.3 

8 

50 


9.0 

250n 




0.9 

1 

7 

2 



104# 

K176LP11 


MOS 

13 

8.2 

0.3 

8 

50 


9.0 

250n 




0.9 

1 

7 

2 



105# 

K176LE5 


MOS 

3 

8.2 

0.3 

8 

50 


9.0 

250n 




0.9 

1 

7 

4 

G03-212 


.106# 

K176LE6 


MOS 

3 

8.2 

0.3 

8 

50 


9.0 

250n 




0.9 

1 

7 

2 

G03-213 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


74 








IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


rr~ 

m 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXI 

MUM 

MAX. 


3PEFT 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

SJMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 


JS) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V) 

. 

i_ 




1# 

K176LE10 


MOS 

3 

8.2 

0.3 

6 

~55~ 


9.6 

S5Sn 




0.9 

1 

7 

2 

G03-276 


2# 

TC4000BP 


MOS 

3 

14.9 

.05* 

3 

50 

0.0 

15 

80nA 

80n 

80n 

kiu.i.M 

4.0 

4 

8 

2 

G03-296 

DL0 

3# 

K176LA7 


MOS 

4 

8.2 

0.3 

8 

50 


9.0 

250n 




0.9 

1 

7 

4 

G04-433 


4# 

K176LA8 


MOS 

4 

8.2 

0.3 

8 

50 


9.0 

250n 




0.9 

1 

7 

2 

604-434 


5# 

K176LA9 


MOS 

4 

8.2 

0.3 

9 

50 


9.0 

250n 




0.9 

1 

7 

3 

G04-480 


6# 

TC4501BP 


MOS 

4.3 

14.9 

.05* 

4 

50 

0.0 

15 

100nA 

80n 

80n 


4.0 

4 

8 

2 

G04-452 

DL0 

7# 

TC4077BP 


MOS 

7 

14.9 

.05* 

2 

50 

0.0 

15 

100nA 

80n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

4 

G07-5 

DL0 

8 

MM74PC08J 


PCH 

1 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

17n 



500m 


0 

7 

4 

74-08 

DL14dh 

9 

MM74PC08JI 


PCH 

1 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

17n 



500m 


4 

8 

4 

74-08 

DL14dh 

10 

MM74PC08N 


PCH 

1 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

17n 



500m 


0 

7 

4 

74-08 

DL14bt 

11 

MM74PC08NI 


PCH 

1 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

17n 



500m 


4 

8 

4 

74-08 

DL14bt 

12 

MM74PC32J 


PCH 

2 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

14n 



500m 


0 

[7 

4 

74-32 

DL14dh 

13 

MM74PC32JI 


PCH 

2 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

14n 



500m 


4 

8 

4 

74-32 

DL14dh 

14 

MM74PC32N 


PCH 

2 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

14n 



500m 


0 

7 

4 

74-32 

DL14bt 

15 

MM74PC32NI 


PCH 

2 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

14n 



500m 


4 

8 

4 

74-32 

DL14bt 

16 

MM74PC02J 


PCH 

3 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

15n 



500m 


0 

7 

4 

74-02 

DL14dh 

17 

MM74PC02JI 


PCH 

3 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

15n 



500m 


4 

8 

4 

74-02 

DL14dh 

18 

MM74PC02N 


PCH 

3 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

15n 



500m 


0 

7 

4 

74-02 

DL14bt 

19 

MM74PC02NI 


PCH 

3 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

15n 





4 

8 

4 

74-02 

DL14bt 

20 

MM74PC00J 


PCH 

4 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

18n 





0 

7 

4 

74-00 

DL14dh 

21 

MM74PC00JI 


PCH 

4 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

18n 



ESaBi 


4 

8 

4 

74-00 

DL14dh 

22 

MM74PCOON 


PCH 

4 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

18n 



RWTJi 


0 

7 

4 

74-00 

DL14bt 

23 

MM74PC00NI 


PCH 

4 

4.0 

1.0 

8 


0.0 

5.0 

18n 





4 

8 

4 

74-00 

DL14bt 

24 

MM74PC04J 


PCH 

8 

4.0 

1.0 

6 


0.0 

5.0 

22n 





0 

7 

6 

74-04 

DL14dh 

25 

MM74PC04JI 


PCH 

8 

4.0 

1.0 

6 


0.0 

5.0 

22n 



mssm 


4 

8 

6 

74-04 

DL14dh 

26 

MM74PC04N 


PCH 

8 

4.0 

1.0 

6 


0.0 

5.0 

22n 



500m 


0 

7 

6 

74-04 

DL14bt 

27 

MM74PC04NI 


PCH 

8 

4.0 

1.0 

6 


0.0 

5.0 

22n 



500m 


4 

8 

6 

74-04 

DL14bt 

28 

LCE308 


RTL 

1 

~1To 

o.oc 

5 


6 

12 

25n 

30n 

38n 



4 

r A“ 

1 

G01-85 

CN27 

29 

LCE410 


RTL 

1 

6.0 

o.oc 

4 


6 

12 

25n 

30n 

38n 

450m 


4 
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4 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



160m 

1.0 

0 

7 

2 

74H21N 

DL14ce 

64 

74LS08DC 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

5 

0.0 

5.0 

8.0n 



44m % 

300m 

0 

7 

4 

74-08N 

T0116 

65 

74LS08PC 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

5 

0.0 

5.0 

8.0n 



44m % 

300m 

0 

7 

4 

74-08N 

TOII 6 

66 

74LS09PC 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

5 

0.0 

5.0 

13n 



44m % 

300m 

0 

7 

4 

74-09N 

TOT16 

67 

74LS11DC 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

5 

0.0 

5.0 

8.5n 



33m % 

300m 

0 

7 

3 

74-1 IN 

T0116 

68 

74LS11 PC 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

5 

0.0 

5.0 

8.5n 



33m% 

300m 

0 

7 

3 

74-1 IN 

T0116 

69 

74LS15PC 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

5 

0.0 

5.0 

13n 



33m % 

300m 

0 

7 

3 

74H15N 

TOH6 

70 

74LS21 DC 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

4 

5 

0.0 

5.0 

lOn 



22m % 

300m 

0 

7 

2 

74H21N 

TOH6 

71 

74LS21PC 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

4 

5 

0.0 

5.0 

lOn 



22m % 

300m 

0 

7 

2 

74H21N 

TOH6 

72 

74S11DC 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

5.0n 



210m 

1.0 

0 

7 

3 

74-1 IN 

TOH6 

73 

5408DM 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



135m 


5 

C 

4 

74-08N 

TOH6 

74 

5408FM 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 


5 

C 

4 

54S08W 

FP21h 

75 

5409DM 


TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 


5 

c 

4 

74-09N 

T0116 

76 

7408DC 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 


0 

7 

4 

74-08N 

TOH6 

77 

7408PC 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14c© 

78 

7409DC 


TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 


0 

7 

4 

74-09N 

TOH6 

79 

7409PC 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14ce 

80 

DM54H08J 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



320m 


5 

C 

4 

74-08N 

DL14ax 

81 

DM54H11J 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

12nA 





5 

C 

3 

74-1 IN 

DL14ax 

82 

DM54H21J 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



160m 


5 

c 

2 

74H21N 

DL14ax 

83 

DM74H08N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



320m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14bt 

84 

DM74H11N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

12nA 





0 

T~ 

3 

74-1 IN 

DL14bt 

85 

DM74H21N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



160m 


0 

7 

2 

74H21N 

DL14bt 

86 

DM74S11N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



96m+ 


0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14bt 

87 

DM74S15N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

9.0nA 



87mf 


0 

7 

3 

74H15N 

DL14bt 

88 

DM5408J 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



660m 

400m 

5 

C 

4 

74-08N 

DL14ax 

89 

DM5408W 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



660m 

400m 

5 

C 

4 

54S08 

FP97a 

90 

DM5409J 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



660m 

400m 

5 

C“ 

4 

74-09N 

DL14ax 

91 

DM5409W 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



660m 

400m 

5 

C 

4 

54S09W 

FP97a 
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5. GATES 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC1’ 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

IT- 

tech 

n 

TYPE 

OF 

GATE 

-C531C- 

LEVEL 

FAN 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA- 

GATION 

DELAY 

JSL_ 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

m 

MAX. 
NOISE 
REJECT 
iV)_ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 


DRAWINGS 

IN 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

. (S). 

FALL 

TIME 

JS1.. 

CKTS 

PER 

MOD 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

T 

. m. 

4JMAX. 

’0’ 

-jo J 

NEG. 

1VL_ 

POS 

- 


1 

DM541 1J 


TTL 

1 

2.0* 

^oa 

3 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



330m 

400m 

5 

C 

3 

74-Tl IM 

DL14ax 

2 

DM7408N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



660m 

400m 

0 

7 

4 

74-08N 

DL14bt 

3 

DM7409N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



660m 

400m 

0 

7 

4 

74-09N 

DL14bt 

4 

DM741 IN 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



330m 

400m 

0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14bt 

5 

DM7819J 


TTL 

1 

2.0* 

80A 

2 


0.0 

5.0 

16n 



lOOmf 


5 

C 

4 

74-08N 

DL14az 

6 

DM7819N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

16n 



lOOmt 


5 

C 

4 

74-08N 

DL14bt 

7 

DM7819W 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

16n 



lOOmf 


5 

c 

4 

54S08W 

FP97 

8 

DM8819J 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

16n 



lOOmf 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14az 

9 

DM8819N 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

16n 



lOOmt 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14bt 

10 

DM8819W 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

16n 



lOOmf 


0 

7 

4 

54S08W 

FP97 

11 

DS7819J 


TTL 

1 

2.0* 

80A 

2 


0.0 

5.0 

32n 



165m 


5 

C 

4 

74-09N 

DL14an 

12 

DS7819W 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

32n 



165m 


5 

C 

4 

54S09W 

FP97c 

13 

DS8819J 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

32n 



165m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14an 

14 

DS8819N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

32n 



165m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14bt 

15# 

HD74LS08 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

8 


0.0 

5.0 

18nA 



400m 

300m 

2 

7 

4 


DL14cz 

16# 

HD74LS08P 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

8 


0.0 

5.0 

18nA 



400m 

300m 

2 

7 

4 


DL.14cz 

17# 

HD74LS09 


TTL 

1 

2.0* 

80A 

8 


0.0 

5.0 

35nA 



400m 

300m 

2 

7 

4 


DL14CZ 

18# 

HD74LS09P 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

8 


0.0 

5.0 

35nA 



400m 

300m 

2 

7 

4 


DL14cz 

19# 

HD74LS11 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

18nA 



400m 

300m 

2 

7 

3 


DL14cz 

20# 

HD74LS1 IP 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

18nA 



400m 

300m 

2 

7 

3 


DL14cz 

21# 

HD74LS15 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

35nA 



400 

300m 

2 

7 

3 


DL14cz 

22# 

HD74LS15P 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

35nA 



400 

300m 

2 

7 

3 


DL14cz 

23# 

HD74LS21 


TTL 

1 

2.0* 

80A 

8 


0.0 

5.0 

18nA 



400m 

300m 

2 

7 

2 


DL14cz 

24# 

HD74LS21P 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

8 


0.0 

5.0 

18nA 



400m 

300m 

2 

7 

2 


DL14cz 

25 t # 

M74ALS08P 


TTL 

1 

2.0* 

0.8 



0.0 

5.0 

14n 



22m 


2 

7 

4 

74-08N 

DL14cf 

26*# 

M74ALS09P 


TTL 

1 

2.0* 

0.8 



0.0 

5.0 

54n 



22m 


2 

7 

4 

74-09N 

DL14cf 

27 ▼# 

M74ALS1IP 


TTL _ 

1 

2.0* 

0.8 



0.0 

5.0 

20n 



17m 


2 

7 

3 

74-1 IN 

DL14cf 

28 ▼# 

M74ALS15P 


TTL 

1 

2.0* 

0.8 



0.0 

5.0 

11n 



17m 


2 

7 

3 

74-15N 

DL14cf 

29 t# 

M74ALS21P 


TTL 

1 

2.0* 

0.8 



0.0 

5.0 

26n 



11m 


2 

7 

2 

74-2 IN 

DL14cf 

30 ▼ # 

M74ALS1008P 


TTL 

1 

2.0* 

0.8 



0.0 

5.0 

9n 



44m 


2 

7 

4 

74-08N 

DL14cf 

31# 

M74LS08P 


TTL 

1 

2.0* 

80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

13nA 



17mf 

400m* 

2 

7 

4 

74-08N 

DL14cf 

32# 

M74LS09P 


TTL 

1 

2.0* 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

13nA 



20mf 

400m* 

2 

7 

4 

74-09N 

DL14cf 

33# 

M74LS11P 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

13nA 



13m+ 

400m* 

2 

7 

3 

74-1 IN 

DL14cf 

34# 

M74LS15P 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



13mf 

400m* 

2 

7 

3 

74H15N 

DL14cf 

35# 

M74LS21P 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

4 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



8.5mf 

400m* 

2 

7 

2 


DL14cf 

36 

JANM38510/01601 BA/ 

\ 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

C 

4 

54S08W 

FP115 

37 

JANM38510/01601 BA! 

3 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

C 

4 

54S08W 

FP115 

38 

JANM38510/01601 BC/ 

\ 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

39 

JANM38510/01601BC 

3 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

40 

JANM38510/01601BD/ 























TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP116 

41 

JANM38510/01601BD 

3 






















TTL 

1 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP116 

42 

JANM38510/01601 CA> 

\ 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP115 

43 

JANM38510/01601CA 

3 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP115 

44 

JANM38510/01601CC/ 

\ 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

45 

JANM38510/01601CCI 

3 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

46 

JANM38510/01601 CD/ 

\ 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP116 

47 

JANM38510/01601 CD! 

3 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP116 

48 

JANM38510/01602BA/ 

\ 






















TTL 

1 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

54S09W 

FP115 

49 

JANM38510/01602BAE 

5 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

54S09W 

FP115 

50 

JANM38510/01602BC/ 

\ 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

74-09N 

DL14bo 

51 

JANM38510/01602BCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

74-09N 

DL14bo 

52 

JANM38510/01602BDA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

40nA 



200m 


5 

c 

4 

54S09W 

FP116 

53 

JANM38510/01602BDB 

















■ 





TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

54S09W 

FP116 

54 

JANM38510/01602CAA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

~2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

54S09W 

FP115 

55 

JANM38510/01602CAB 




















_ 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

54S09W 

FP115 

56 

JANM38510/01602CCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

74-09N 

DL14bo 

57 

JANM38510/01602CCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

EU5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

74-09N 

DL14bo 

58 

JANM38510/01602CDA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

54S09W 

FP116 

59 

JANM38510/01602CDB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

49nA 



200m 


5 

c 

4 

54S09W 

FP116 

60 

JANM38510/08001 BAB 




















r_ 


TTL 

1 

~2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

54S11W 

FP115 

61 

JANM38510/08001BAC 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

54S11W 

FP115_ 

62 

JANM38510/08001BCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

74-1 IN 

DL14bo 

63 

JANM38510/08001BCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

~o.0~ 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

74-1 IN 

DL14bo 

64 

JANM38510/08001BDA 




















_ 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

54S11W 

FP116 

65 

JANM38510/08001BDB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

54S11W 

FP116 

66 

JANM38510/08001 CAB 






















TTL 

jl 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

54S11W 

FP115 

67 

JANM38510/08001CAC 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

54S11W 

FP115 

68 

JANM38510/08001 CCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

74-1 IN 

DL14bo 

69 

JANM38510/08001CCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

74-1 IN 

DL14bo 

70 

JANM38510/08001CDA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

54S11W 

FP116 

71 

JANM38510/08001CDB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



231m 


5 

c 

3 

54S11W 

FP116 

72 

JANM38510/08002BCA 






















TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

3 

10 


5.5 

16nA 



231 m 


5 

c 

3 

74H15N 

DL14bo 


78 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


78 











5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


TJ— 

U — 

LOGIC 

£ 

N 

POWER 


MAXI 

MUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

UMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

•1* 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

JV)_ 

- 

-(- 




1 

JANM38510/08002BCI 

t 






















TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



231m 


5 

c 

3 

74H15N 

DL14bo 

2 

JANM38510/08002BDA 






















TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



231m 


5 

c 

3 

54H15W 

FP116 1 

3 

JANM38510/08002BDB 






















TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



231m 


5 

c 

3 

54H15W 

FP116 

4 

JANM38510/08002CCA 






















TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



231m 


5 

c 

3 

74H15N 

DL14bo 

5 

JANM38510/08002CCB 






















TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



231m 


5 

c 

3 

74H15N 

DL14bo 

6 

JANM38510/08002CDA 






















TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



231m 


5 

c 

3 

54H15W 

FP116 

7 

JANM38510/08002CDB 






















TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



231m 


5 

c 

3 

54H15W 

FP116 

8 

JANM38510/08003BAB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP115 

9 

JANM38510/08003BAC 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP115 

10 

JANM38510/08003BCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

11 

JANM38510/08003BCB ! 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

12 

JANM38510/08003BDA 






















TTL 

1 

2.0* 

.8CA 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP116 

13 

JANM38510/08003BDB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP116 

14 

JANM38510/08003CAB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP115 

15 

JANM38510/08003CAC 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP115 

16 

JANM38510/08003CCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

17 

JANM38510/08003CCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

18 

JANM38510/08003CDA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP116 

19 

JANM38510/08003CDB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

14nA 



314m 


5 

c 

4 

54S08W 

FP116 

20 

JANM38510/15501BCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



352m 

400m* 

5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

21 

JANM38510/15501BCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



352m 

400m* 

5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

22 

JANM38510/15501 CCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



352m 

400m* 

5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

23 

JANM38510/15501CCB 




















" 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



352m 

400m* 

5 

c 

4 

74-08N 

DL14bo 

24 

JANM38510/15502BCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



284m 

400m* 

5 

c 

3 

74-11N 

DL14bo 

25 

JANM38510/15502BCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



284m 

400m* 

5 

c 

3 

74-11N 

DL14bo 

26 

JAN M38510/15502CCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



284m 

400m* 

5 

c 

3 

74-11N 

DL14bo 

27 

JANM38510/15502CCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



284m 

400m* 

5 

iC_ 

3 

74-1 IN 

DL14bo 

28 

JANM38510/15503BCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



176m 

400m* 

5 

c 

2 

74H21N 

DL14bo 

29 

JANM38510/15503BCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



176m 

400m* 

5 

c~ 

2 

74H21N 

DL14bo 

30 

JANM38510/15503CCA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



176m 

400m* 

5 

c 

2 

74H21N 

DL14bo 

31 

JANM38510/15503CCB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



176m 

400m* 

5 

c 

2 

74H21N 

DL14bo 

32 

JANM38510/15504BAA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10b 

0.0 

5.5 

16nA 



352m 

400m* 

5 

c~ 

4 

54S08W 

FP115 

33 

JANM38510/15504BAB 






















TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10b 

0.0 

5.5 

16nA 



352m 

400m* 

5 

c 

4 

54S08W 

FP115 

34 

JANM38510/15504CAA 






















TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10b 

0.0 

5.5 

16nA 



352m 

400m* 

5 

c 

4 

54S08W 

FP115 

35 

JANM38510/15504CAI 























TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10b 

0.0 

5.5 

16nA 



352m 

400m* 

5 

c~ 

4 

54S08W 

FP115 

36# 

MB74LS08 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



44m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-08N 

DL14ai 

37# 

MB74LS08M 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



44m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-08N 

DL14bn 

38# 

MB74LS09 


TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



44m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-09N 

DL14ai 

39# 

MB74LS09M 


TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



44m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-09N 

DL14bn 

40# 

MB74LS11 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



33m 

1.0 * 

2 

7 

3 

74-11N 

DL14ai 

41# 

MB74LS11M 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



33m 

1.0 * 

2 

7 

3 

74-11N 

DL14bn 

42# 

MB74LS15 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



33m 

1.0 * 

2 

7 

3 

74H15N 

DL14ai 

43# 

MB74LS15M 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



33m 

1.0 * 

2 

7 

3 

74H15N 

DL14bn 

44# 

MB74LS21 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



22m 

1.0 * 

2 

7 

2 

54LS21W 

DL14ai 

45# 

MB74LS21M 


TTL 

1 

2.0* 

■80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



22m 

1.0 * 

2 

7 

2 

74H21N 

DL14bn 

46# 

MB614 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

11n 



66m t 


0 

7 

2 

74H21N 

DL14aa 

47# 

N8T95F 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

8.0n 





0 

7 

6 

G01-313 

DL16aw 

48# 

N8T95N 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

8.0n 





0 

7 

6 

G01-313 

DL16e 

49# 

N8T97F 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

8.0n 





0 

7 

6 

G01-314 

DL16aw 

50# 

N8T97N 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

8.0n 





0 

7 

6 

G01-314 

DL16e 

51 ▼# 

N74F08N 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

2 


-0.5 

7.0 

5.6nA 





0 

7 


74-08 

DL14n 

52 ▼ # 

N74F11F 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

3 


-0.5 

7.0 

5.6nA 





0 

7 


74-11 

DL14o 

53*# 

N74F11N 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

3 


-0.5 

7.0 

5.6nA 





0 

7 


74-11 

DL14n 

54 

N74H08F 


TTL 

1 

2.0* 

-80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



320m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14bh 

55 

N74H08N 


TTL 

1 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



320m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14br 

56 

N74H11F 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



240m 


0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14bh 

57 

N74H11N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



240m 


0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14br 

58 

N74H21F 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



160m 


0 

7 

2 

54H21W 

DL14bh 

59 

N74H21N 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



160m 


0 

7 

2 

74H21N 

DL14br 

60 ▼ 

N74LS08D 


TTL 

1 

2.0* 

0.8A 

2 

• 

0.0 

5.0 

12n 



44m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14bh 

61 

N74LS08N 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



44m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14br 

62 

N74LS09F 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

20n 



44m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14bh 

63 

N74LS09N 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



44m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14br 

64 t 

N74LS11D 


TTL 

1 

2.0* 

0.8A 

3 


0.0 

5.0 

20n 



33m 


0 

7 

3 

74-11N 

DL14bh 

65 

N74LS1IN 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



33m 


0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14br 

66 

N74LS15F 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

20n 



33m 


0 

7 

3 

74H15N 

DL14bh 

67 

N74LS15N 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



33m 


0 

7 

3 

74H15N 

DL14br 

68 ▼ 

N74LS21D 


TTL 

1 

2.0* 

0.8A 

4 

20 

0.0 

5.0 

20n 



22m 


0 

7 

2 

74-21N 

DL14bh 

69 

N74LS21N 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



22m 


0 

7 

2 

74H21N 

DL14br 

70 

N74S08F 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



285m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14bh 

71 

N74S08N 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



285m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14br 

72 

N74S09F 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

10nA 



285m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14bh 

73 

N74S09N 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



285m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14br 

74 ▼ 

N74S11D 


TTL 

1 

2.0* 

0.8A 

3 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



210m 

1.0 t 

0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14bh 

75 

N74S11N 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



210m 


0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14br 


79 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


79 











5. GATES 


IN ORDER OF:(1 )TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGiC’1 ’ 
-TOTYPE NO. 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

T^CH 

a 

TYPE 

OF 

GATE 

[CSic 

LEVEL 

f; 

N 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA- 
GATION 
DELAY 
(S) __ 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

m 

MAX. 

NOISE 

REJECT 

(V) 

5PERH 

TEMP. 

RANGE 

CKTS 

PER 

MOD 

DRAWINGS 1 

in 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

(S) 

FALL 

TIME 

(S) 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

T 

(V) 

4JMAX. 

*0’ 

(V) 


NEG. 

M 

POS 

COI 

)E 

. 

+ 

1 

N74S1SF 


TTL 

1 

2.0*0 

^X5a 

3 

16 

0.0 

5.6 

9.0nA 



210m 

16 f 

6 

1 

3 

74R15N 

t)L14bh 

2 

N74S15N 


TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

9.0nA 



210m 


0 

7 

3 

74H15N 

DL14br 

3 

N7408F 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 

1.0 t 

0 

7 

4 

74-08N 

DL14bh 

4 

N7408N 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 


0 

7 

4 

74-08 

DL14br 

5 

N7409F 


TTL 

1 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 

1.0 t 

0 

7 

4 

74-09N 

DL14bh 

6 

N7409N 


TTL 

1 

2.0*0 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14br 

7 

N7411F 


TTL 

1 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



100m 

1.0 t 

0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14bh 

8 

N7411N 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



100m 


0 

7 

3 

74-1 IN 

DL14br 

9 

N7421F 


TTL 

1 

2.0* 

•80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



65m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74H21N 

DL14bh 

10 

N7421N 


TTL 

1 

2.0* 

80A 

4 

10a 

0.0 

5.0 

27nA 



65m 


0 

7 

2 

74H21N 

DL14br 

11 ▼# 

S54F08F 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

2 


-0.5 

7.0 

5.6nA 





5 

C 


74-08 

DL14o 

12t# 

S54F08W 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

2 


-0.5 

7.0 

5.6nA 





5 

C 


54S08 

FP153 

13 v # 

S54F11F 


TTL 

1 

2.0 

0.8 

3 


-0.5 

7.0 

5.6nA 





5 

c 


74-11 

DL14o 

14v# 

S54F11W 


TTL 

i 

2.0 

0.8 

3 


-0.5 

7.0 

5.6nA 





5 

c 


54S11 

FP153 

15 

S54H08F 


TTL 

1 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



320m 


5 

c 

4 
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FP52e 

40 

SN54LS51J 


TTL 

1,3 

2.0* 

.70A 

6 

11 

0.0 

5.0 

20nA 



14m 


1.0 * 

5 

c 

2 

74L51N 

DL14af 

41 

SN54LS51W 


TTL 

1,3 

2.0* 

-70A 

6 

11 

0.0 

5.0 

20nA 



14m 


1.0 * 

5 

c 

2 

54LS51W 

FP97a 

42 

SN54LS54J 


TTL 

1.3 

2.0* 

.70A 

10 

11 

0.0 

5.0 

20nA 



10m 


1.0 * 

5 

c 

1 

74L54N 

DL14af 

43 

SN54LS54W 


TTL 

1,3 

2.0* 

.70A 

10 

11 

0.0 

5.0 

20nA 



10m 


1.0 * 

5 

c 

1 

54LS54W 

FP97a 

44 

SN54LS55J 


TTL 

1,3 

2.0* 

.70A 

6 

11 

0.0 

5.0 

20nA 



6.5m 


1.0 * 

5 

c 

1 

74L55N 

DL14af 

45 

SN54LS55W 


TTL 

1.3 

2.0* 

.70A 

6 

11 

0.0 

5.0 

20nA 



6.5m 


1.0 * 

5 

c 

1 

54LS55W 

FP97a 

46#, 

T54LS51D2 


TTL 

1,3 

2.0* 

.70A 

6 

lid 

0.0 

5.0 

8.0n 



14m% 

300m 

5 

c 

2 

74L51N 

DL14av 

47# 

T54LS54D2 


TTL 

1,3 

2.0* 

.70A 

10 

lid 

0.0 

5.0 

lOn 



10m% 

300m 

5 

c 

1 

74L54N 

DL14av 

48# 

T54LS55D2 


TTL 

1.3 

2.0* 

.70A 

8 

2.5 

0.0 

5.0 

lOu 



6.5m% 

300m 

5 

c 

1 

74L55N 

DL14av 

49 

54F64DM 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

11 

12 

0.0 

5.0 

4.8n 



24m 



5 

c 

1 

74S64N 

T0116 

50 

54F64FM 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

11 

12 

0.0 

5.0 

4.8n 



24m 



5 

c 

1 

54S64W 

FP21h 

51 

54H50DM 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



120m 


1.0 

5 

c 

2 

74-50N 

T0116 

52 

54H50FM 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

11 nA 



120m 


1.0 


c 

2 

54-50W 

FP21h 

53 

54H51DM 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



120m 


1.0 

5 

c 

2 

74-50N 

T0116 

54 

54H51FM 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



120m 


1.0 

5 

c 

2 

54-51W 

FP21h 

55 

54H53DM 


TTL 

1,3 

2.0* 

,80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



70m 


1.0 

5 

c 

1 

74H53N 

T0116 

56 

54H54DM 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



70m 


1.0 

5 

c 

1 

74H54N 

T0116 

57 

54H54FM 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



70m 


1.0 

15 

c 

1 

54H54W 

FP21h 

58 

54H55FM 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



60m 


1.0 

5 

c 

1 

54H55W 

FP21h 

59 

54S64DM 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

3.5n 



39mf 

1.0 

5 

c 

1 

74S64N 

T0116 

60 

54S64FM 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

11 

10 

0.0 

5.0 

3.5n 



39mt 

1.0 

5 

c 

1 

54S64W 

FP21h 

61 

74F64DC 


TTL 

1,3 

2.0* 

80A 

11 

12 

0.0 

5.0 

4.8n 



24m 



0 

7 

1 

74S64N 

T0116 

62 

74F64PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

80A 

ii 

12 

0.0 

5.0 

4.8n 



24m 



0 

7 

1 

74S64N 

DL14ce 

63 

74H50DC 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



120m 


1.0 

0 

7 

2 

74-50N 

T0116 

64 

74H50FC 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



60mf 

1.0 

0 

7 

2 

54-50w 

FP21h 

65 

74H50PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



120m 


1.0 

0 

7 

2 

74-50N 

DL14ce 

66 

74H51DC 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



120m 


1.0 

16 

7 

2 

74-50N 

T0116 

67 

74H51PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



120m 


1.0 

0 

7 

2 

74-50N 

DL14ce 

68 

74H53DC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



70m 


1.0 

0 

7 

1 

74H53N 

T0116 

69 

74H53PC 


TTL 

1.3 

2.0* 

80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



70m 


1.0 

0 

7 

1 

74H53N 

DL14ce 

70 

74H54DC 


TTL 

1,3 

2.0* 

80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



70m 


1.0 

0 

7 

1 

74H54N 

T0116 

71 

74H54PC 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



70m 


1.0 

0 

7 

1 

74H54N 

DL14ce 

72 

74H55PC 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

11nA 



60m 


1.0 

\o 

7 

1 

74H55N 

DL14ce 

73 

74LS51 DC 


TTL 

1,3 

2.0* 

-80A 

6 

5 

0.0 

5.0 

8.0n 



14m% 

300m 

0 

7 

2 

74L51 

T0116 

74 

74LS51PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

5 

0.0 

5.0 

8.0n 



14m% 

300m 

0 

7 

2 

74L51 

T0116 

75 

74LS54DC 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

10 

5 

0.0 

5.0 

lOn 



10m% 

300m 

0 

7 

1 

74L54N 

T0116 

76 

74LS54PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

10 

5 

0.0 

5.0 

lOn 



10m% 

300m 

0 

7 

1 

74L54N 

T0116 

77 

74LS55PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

lOn 



6.5m% 

300m 

0 

7 

1 

74L55N 

T0116 

78 

74S64DC 


TTL 

L3_ 

2.0* 

80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

3.5n 



39mt 

1.0 

0 

7 

1 

74S64N 

T0116 

79 

74S64PC 


TTL 

1.3 

2.0* 

80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

3.5n 



39mf 

1.0 

o~ 

7 

1 

74S64N 

DL14ce 

80 

74S65PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

11 

10 

0.0 

5.0 

5.0n 



36mf 

1.0 

0 

7 

1 

74S65N 

DL14ce 

81 

5450DM 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



70m 


1.0 ! 

5 

c 

2 

74-50N 

T0116 

82 

5451 DM 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22 nA 



70m 


1.0 

5 

c 

2 

74-50N 

T5T16 

83 

5453DM 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 


1.0 

5 

c 

1 

74-53N 

T0116 

84 

5454DM 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 


1.0 

5 

c 

1 

74-53N 

T0116 

85 

7450DC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

5 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



70m 


1.0 

0 

7 

2 

74-50N 

T0116 

86 

7450PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



70m 


1.0 

0 

7 

2 

74-50N 

DL14ce 

87 

7451 DC 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



70m 


1.0 

0 

7 

4 

74-50N 

T0116 

88 

7451 PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



70m 


1.0 

0 

7 

2 

74-50N 

DL14ce 

89 

7453DC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 


1.0 

0 

7 

1 

74-53N 

T0116 

90 

7453PC 


TTL 

1.3 

2.0* 

-80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 


1.0 

0 

7 

1 

74-53N 

DL14ce 

91 

7454DC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 


1.0 

0 

7 

1 

74-53N 

T0116 

92 

7454PC 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 


1.0 

0 

7 

1 

74-53N 

DL14ce 

93 

DM54H50J 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

IlnA 



120m 



5 

C 

2 

74-50N 

DL14ax 

94 

DM74H50N 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

IlnA 



120m 



0 

7 

2 

74-50N 

DL14bt 

95 

DM74H51N 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

IlnA 



120m 



0 

7 

2 

74-50N 

DL14bt 

96 

DM74S64N 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

5.5nA 



39mt 


0 

7 

1 

74S64N 

DL14bt 

97 

DM74S65N 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

8.5nA 



36mf 


0 

7 

1 

74S65N 

DL14bt 

98 

DM5450J 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



28m 


400m 

5 

C 

2 

74-50N 

DL14ax 

99 

DM5450W 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



28m 


400m 

5 

C 

2 

54-50W 

FP97a 

100 

DM5451J 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



28m 


400m 

5 

C 

2 

54-51W 

DL14ax 

101 

DM5451W 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



28m 


400m 

5 

c 

2 

54-51W 

FP97a 

102 

DM5453J 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



14m 


400m 

5 

c 

1 

74-53N 

DL14ax 

103 

DM5453W 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



14m- 


400m 

5 

c 

1 

54-53W 

FP97a 

104 

DM5454J 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



14m 


400m 

5 

c 

1 

74-53N 

DL14ax 

105 

DM5454W 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



14m- 


400m 

5 

c 

! 1 

54-54W 

FP97a 

106 

DM7450N 


TTL 

1,3 

2.0* 

-80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



28m 


400m 

0 

7 

2 

74-50N 

DL14bt 

107 

DM7451N 


TTL 

1,3 

2.0* 

-80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



28m 1 


400m 

0 

7 

2 

74-50N 

DL14bt 

108 

DM7453N 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



14m^ 


400m 

0 

7 

1 

74-53N 

DL14bt 

109 

DM7454N 


TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

34nA 



14nT 


400m 


7 

1 

74-53N 

DL14bt 

1.10# 

M74LS51P 


TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



5.5mt 


400m* 

2 

7 

2 

74L51N 

DL14cf 


83 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


83 










5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

u 

TECH 

a 

TYPE 

OF 

GATE 

cosic 

LEVEL 

FAN 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA¬ 

GATION 

DELAY 

(S) 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

.1WL 

MAX. 

NOISE 

REJECT 

jyi_ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

CKTS 

PER 

MOD 

DRAWINGS 1 

IN 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

(S) _ 

FALL 

TIME 

iS) 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

T 

(V) __ 

4JMAX. 

’0’ 

(V) 

NEG. 

(V) 

POS 

1VL_ 

- 


1 

2 

JANM38510/OO501 BA> 

JANM38510/00501BAE 

3 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



102m 


5 

C 

2 

54-50W 

FP115 

3 

r 

JANM38510/00501BAC 

1 

TTL 

TTL 

1,3 

1,3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80 A 

6 

6 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27 nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

C 

c 

2 

2 

54-50W 

54-50W 

FP115 

FP115 

4 

5 

JANM38510/00501BCA 

1 

JANM38510/00501BCB 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



102m 


5 

c 

2 

74-50N 

DL14bo 

6 

1 

J AN M38510/00501B DA 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80 A 

6 

6 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

74-50N 

54-50W 

DL14bo 

FP116 

7 

8 

JANM38510/00501BDB 

1 

JANM38510/00501CAA 

TTL 

1.3 

2.0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.5 

27 nA 



102m 


5 

c 

2 

54-50W 

FP116 

9 

1 

JANM38510/00501 CAB 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

,80A 

,80A 

6 

6 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-50W 

54-50W 

FP115 

FP115 

10 

11 

JANM38510/00501CAC 

1 

JANM38510/00501 CCA 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



102m 


5 

c 

2 

54-50W 

FP115 

12 

1 

JANM38510/00501CCB 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80 A 

6 

6 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

74-50N 

74-50N 

DL14bo 

DL14bo 

13 

14 

JANM38510/00501CDA 

1 

JANM38510/00501CDB 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



102m 


5 

c 

2 

54-50W 

FP116 

15 

1 

JANM38510/00502BAA 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80A 

6 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-50W 

54-51W 

FP116 

FP115 

16 

17 

JANM38510/00502BAB 

1 

JANM38510/00502BAC 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



102m 


5 

c 

2 

54-51W 

FP115 

18 

. - T 

JANM38510/00502BCA 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80A 

.80A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-51W 

74-50N 

FP115 

DL14bo 

19 

20 

JANM38510/00502BCB 

1 

JANM38510/00502BDA 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



102m 


5 

c 

2 

74-50N 

DL14bo 

21 

.' _ 1 

J ANM38510/00502BDB 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80A 

.80A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-51W 

54-51W 

FP116 

FP116 

22 

23 

J AN M38510/00502CAA 

1 

JANM38510/00502CAB 

TTL . 

1,3 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

27 nA 



102m 


5 

c 

2 

54-51W 

FP115 

24 

1 

JANM38510/00502CAC 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80 A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-51W 

54-51W 

FP115 

FP115 

25 

26 

JANM38510/00502CCA 

1 

JANM38510/00502CCB 

TTL 

1,3 

2.0* 

80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

27 nA 



102m 


5 

c 

2 

74-50N 

DL14bo 

27 

" 1 
JANM38510/00502CDA 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80 A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27 nA 

27nA 



102m 

102m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

74-50N 

54-51W 

DL14bo 

FP116 

28 

29 

JANM38510/00502CDB 

1 

JANM38510/00503BAA 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



102m 


5 

c 

2 

54-51W 

FP116 

30 

1 

JANM38510/00503BAB 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 _ 

2.0* 

2.0* 

80A 

.80 A 

10 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



68m 

68m 


5 

5 

c 

c 

1 

_!_ 

54-53W 

54-53W 

FP115 

FP115 

31 

32 

JANM38510/00503BAC 

1 

JANM38510/00503BCA 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



68m 


5 

c 

i 

54-53W 

FP115 

33 

“1 

JANM38510/00503BCB 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 _ 

2.0* 

2.0* 

.80A 

,80A 

10 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

~27nA | 

27nA 



68m 

68m 


5 

5 

c 

c 

1 

1 

74-53N 

74-53N 

DL14bo 

DL14bo 

34 

35 

JANM38510/00503BDA 

1 

JANM38510/00503BDB 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.5 

27 nA 



68m 


5 

1 

c 

1 

54-53W 

FP116 

36 

1 

JANM38510/00503CAA 

1 

TTL 

TTL 

T3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80A 

.80A 

10 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27 nA 



68m 

68m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

54-53W 

54-53W 

FP116 

FP115 

37 

38 

JANM38510/00503CAB 

1 

JANM38510/00503CAC 1 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



68m 


5 

c 

1 

54-53W 

FP115 

39 

I 

J AN M38510/00503CCA 

1 , 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80 A 

10 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



68m 

68m 


5 

5 

c 

c 

i 

1 

54-53W 

74-53N 

FP115 

DL14bo 

40 

41 

JANM38510/00503CCB 

1 

JANM38510/00503CDA 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



68m 


5 

c 

1 

G01-246 

DL14bo 

42 

1 

JANM38510/00503CDB 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80A 

.80 A 

10 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



68m 

68m 


5 

5 

c 

c 

1 

1 

54-53W 

54-53W 

FP116 

FP116 

43 

44 

JANM38510/00504BAA 

1 

JANM38510/00504BAB 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



68m 


5 

c 

1 

54-54W 

FP115 

45 

1 

JANM38510/00504BAC 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80A 

.80 A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



68m 

68m 

....... 

5 

5 

c 

c 

1 

i 

54-54W 

54-54W 

FP115 

FP115 

46 

47 

JANM38510/00504BCA 

1 

JANM38510/00504BCB 

TTL 

1,3 

2.0* 

,80A 

8 

10 

0.0 

5.5 

27 nA 



68m 


5 

c 

1 

74-53N 

DL14bo 

48 

JANM38510/00504BDA 

1 

TTL 

TTL 

T73 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80A 

8 

8 

10 

_J0__ 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



68m 

68m 


5 

5 

c 

c 

1 

1 

74-53N 

54-54W 

DL14bo 

FP116 

49 

50 

JANM38510/00504BDB 

1 

JANM38510/00504CAA 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



68m 


5 

c 

1 

54-54W 

FP116 

51 

JANM38510/00504CAB 
_ 1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80 A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



68m 

68m 


5 

5 

c 

c 

1 

1 

54-54W 

54-54W 

FP115 

FP115 

52 

53 

JANM38510/00504CAC 

JANM38510/00504CCA 

TTL 

1,3 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



68m 


5 

c 

1 

54-54W 

FP115 

54 

JANM38510/00504CCB 

_L 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2.0* 

2.0* 

.80 A 

.80A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

27nA 

27nA 



68m 

68m 


5 

5 

c~~ 

c 

1 

1 

74-53N 

74-53N 

DL14bo 

DL14bo 

55 

JANM38510/00504CDA 

1 

TTL 

1.3 

2.0* 

.80A 

r 

8 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



68m 


5 

c 

1 

54-54W 

FP116 
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5. GATES 


IN ORDER OF:( 1 )TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’1 ’ 


LINE 

No. 

5] 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

I T ~ 

TECH 

B 

TYPE 

OF 

GATE 

"—LDSlC- 

LEVEL 

FA 

N 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA- 

GATION 

DELAY 

( S ) 

MAXIMUM ! 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

(W) 

MAX. 
NOISE 
REJECT 
JV )_ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 


DRAWINGS 1 

IN 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

(S) 

FALL 

TIME 

(S) 

CKTS 

PER 

MOD 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

*r 

(V) _| 

4JMAX. 

’O’ 

(V) 

NEG. 

(V) 

POS 

(V) 

- 

+ 

1 

2 

JANM38510/00504CD! 

JANM38510/04001 BA> 

3 

\ _ 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.5 

27nA 



68 m 


5 

C 

1 

54-54W 

FP116 

3 

J AN M38510/04001BAI 

3 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80A 

.80 A 

6 

6 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

26nA 

26 nA 



140m 

140m 


5 

5 

C 

c 

2 

2 

54-50W 

54-50W 

FP115 

FP115 

4 

5 

JANM38510/04001 BC> 

JANM38510/04001 BCt 

3 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



140m 


5 

c 

. 

2 

74-50N 

DL14bo 

6 

\ 

JANM38510/04001BDA 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80A 

.80 A 

6 

6 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

26nA 

26nA 



140m 

140m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

74-50N 

54-50W 

DL14bo 

FP116 

7 

8 

JANM38510/04001BDB 

1 

JANM38510/04001CAA 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



140m 


5 

c 

2 

54-50W 

FP116 

9 

" “ 1 

JANM38510/04001 CAB 

1 

tTL 

TTL 

1,3 

_L3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80A 

.80 A 

6 

6 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

26nA 

26nA 



140m 

140m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-50W 

54-50W 

FP115 

FP115 

10 

11 

JANM38510/04001 CCA 

1 

JANM38510/04001CCB 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



140m 


5 

c 

2 

74-50N 

DL14bo 

12 

1 

JANM38510/04001CDA 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80 A 

.80 A 

6 

6 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

26nA 

26nA 



140m 

140m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

74-50N 

54-50W 

DL14bo 

FP116 

13 

14 

JANM38510/04001CDB 

1 

JANM38510/04002BAA 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



140m 


5 

c 

2 

54-50W 

FP116 

15 

1 

JANM38510/04002BAB 

.__. 1 

TTL 

TTL 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80 A 

.80 A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 



140m 

140m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-51W 

54-51W 

FP115 

FP115 

16 

17 

JANM38510/04002BCA 

1 

JANM38510/04002BCB 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

18nA 



140m 


5 

c 

2 

74-50N 

DL14bo 

18 

y — 1 

JANM38510/04002BDA 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80A 

.80A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 



140m 

140m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

74-50N 

54-51W 

DL14bo 

FP116 

19 

20 

JANM38510/04002BDB 

1 

JANM38510/04002CAA 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

18nA 



140m 


5 

c 

2 

54-51W 

FP116 

21 

I 

JANM38510/04002CAB 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80A 

.80 A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 



140m 

140m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

54-51W 

54-51W 

FP115 

FP115 

22 

23 

JANM38510/04002CCA 

JANM38510/04002CCB 

TTL 

1.3 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

l 8 nA 



140m 


5 

c 

2 

74-50N 

DL14bo 

24 

T 

JANM38510/04002CDA 

1 

TTL 

TTL 

1,3 

0x3 _ 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80 A 

.80 A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 



140m 

140m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

74-50N 

54-51W 

DL14bo 

FP116 

25 

26 

JANM38510/04002CDB 

1 

JANM38510/Q4003BAA 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80a 

4 

10 

0.0 

5.5 

18nA 



140m 


5 

c 

2 

54-51W 

FP116 

27 

. “ 1 

JANM38510/04003BAB 

1 

TTL 

TTL 

1,3 

13_ 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80A 

.80A 

10 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

26nA 

26nA 



140m 

140m 


5 

5 

c 

c 

1 

1 

54H53W 

54H53W 

FP115 

FP115_ 

28 

29_ 

JANM38510/04003BCA 

1 

JANM38510/04003BCB 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

■80A 

10 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



140m 


5 

c 

1 

74H53N 

DL14bo 

30 

1 

JANM38510/04003BDA 

... _. 1 

TTL 

TTL 

13 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

80A 

.80A 

10 

10 

“To 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

26nA 

26nA 



140m 

140m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

74H53N 

54H53W 

DL14bo 

FP116 

31 

32 

JANM38510/04003BDB 

1 

JANM38510/04003CAA 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



140m 


5 

c 

1 

54H53W 

FP116 

33 

T 

JANM38510/04003CAB 

.1 .. 

TTL 

TTL 

13 

13_ 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80 A 

.80A 

To 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

\5.5~ 

5.5 

26nA 

26nA 



140m 

140m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

54H53W 

54H53W 

FP115 

FP115 

34 

35 

J AN M38510/04003CCA 

1 

JAN M38510/04003CCB 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



140m 


5 

c 

1 

74H53N 

DL14bo 

36 

1 

JANM38510/04003CDA 

...1 . .. 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80 A 

.80A 

To 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

“26nA 

26nA 



140m 

140m_ 


5 

5_ 

c 

c 

1 

_ 1 . 

74H53N 

54H53W 

DL14bo 

FP116 

37 

38 

JANM38510/04003CDB 

1 

J ANM38510/04004BAA 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.5 

20nA 



140m 


5 

c 

1 

54H53W 

FP116 

39 

JANM38510/04004BAB 

1 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 *_ 

.80A 

.80A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 

5J5 

5.5 

18nA 

18nA 



140m 

140m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

54H54W 

54H54W 

FP115 

FP115 

40 

41 _ 

JANM38510/04004BCA 

1 

JANM38510/04004BCB 

TTL 

1,3 

__ 

2 . 0 * 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

18nA 


r 

140m 


5 

c 

1 

74H54N 

DL14bo 

42 

1 

JANM38510/04004BDA 

- ..... 1 .. 

TTL 

TTL 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80 A 

.80A 

8 

8 

“ion" 

10 

0.0 

0.0 

05“ 

5.5 

18nA 

18nA 



140m 

140m 


5~ 

5 _ 

c 

c 

_ 

_ L 

74H54N 

54H54W 

DL14bo 

FP116 

43 

44 

JANM38510/04004BDB 

1 

JANM38510/04004CAA 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.5 

18nA 



140m 


5 | 

c 

1 

54H54W 

FP116 

45 

" ~1 

JANM38510/04004CAB 

.. 1 . 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

~2j0* 

2 . 0 * 

.80A 

.80A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 

05"“ 

5.5 

18nA 

18nA 



140m 

140m 


5 

5 _ 

c 

c 

i 

i 

54H54W 

54H54W 

FPT15 

FP115 _ 

“46 

47 

JANM38510/04004CCA 

1 

JANM38510/04004CCB 

TTL 

1.3 

2 . 0 * 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

18nA 



140m 


5 

c 

1 

74H54N 

DL14bo 

48 

1 

JANM38510/04004CDA 

1 

TTL 

TTL 

13 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80A 

.80 A 

8 

8 

“To 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 



140m 

140m 


5“ I 

5 

c 

c 

_ 

_L 

74H54N 

54H54W 

DL14bo 

FP116 

49 

50 

JANM38510/04005BAA 

JANM38510/04005BAB 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



75m 


5 

c 

1 

54H55W 

FP115 

51 

( 

JANM38510/04005BCA 

1 

TTL 

TTL 

13 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80A 

.80A 

10 

10 

10 

10 

“00“ 

0.0 

05"“ 

05 

26nA 

26nA 



“75m 

75m 


5 

5_ 

C ! 
c 

1 

1 

54H55W 

74H55N 

FP115 

DL14bo 

52 

53 

JANM38510/04005BCB 

1 

JANM38510/04005BDA 

TTL 

1,3 

2 . 0 * 

.80A 

10 

10 

0.0 

05 

26nA 



75m 


5 

c 

1 

■ 

74H55N 

DL14bo 

54 

JANM38510/04005BDB 

1 

TTL 

TTL 

13 

1.3 

2 . 0 * 

2 . 0 * 

.80 A 

■80A_ 

10 

10 

To 

10 

0.0 

0.0 

05 

5.5 

26nA 

26nA 



75m 

75m 


5 

5 

c 

c 

1 

1 

54H55W 

54H55W 

FP116 

FP116 

55 

J ANM38510/04005CAA 

-- J _ 

TTL 

1.3 

2 . 0 * 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.5 

26nA 



75m 


5 

c 

1 

54H55W 

FP115 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’V 



5J 


TT 

E 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXI 

MUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

UMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

’V 

’0’ 



NEGT1 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

IVL_ 

JS)_ 

jsi 

.ISj. 

JW)_ 

JY)_ 

. 

±_ 




1 

JANM38510/O4O05CA 
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5. GATES 
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0.0 

5.0 

22 n 



105m 


0 

7 

2 

74-25N 

DL14ap 

30# 

ZN7427E 


TTL 

3 

2 .0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



143m 


0 

7 

3 

74-27N 

TOII6 

31# 

ZN7427J 


TTL 

3 

2 .0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



143m 


0 

7 

2 

74-27N 

DL14ap 

32# 

ZN7428E 


TTL 

3 

2 .0* 

.80 A 

2 

60 

0.0 

5.0 

18nA 



112 mt 


0 

7 

4 

74-02N 

T0116 

33# 

ZN7428J 


TTL 

3 

2 .0* 

.80 A 

2 

60 

0.0 

5.0 

18nA 



112 mt 


0 

7 

_ 4 

74-02N 

DL14aD 

34# 

K155LE1 


TTL 

3 

2.4 

0.4 

8 



5X)~ 


15n 

22 n 



1 

7 

4 



35# 

K155LE3 


TTL 

3 

2.4 

0.4 

8 



5.0 


15n 

22 n 



1 

7 

2 



36 

MC3002L.P% 


TTL 

3 

2.4* 

.40AC 

2 

10 

0.0 

5.0 

6 .0n 



122 mt 


0 

7 

4 


TOH6 

37 

MC3102F 


TTL 

3 

2.4* 

.40AC 

2 

10 

0.0 

5.0 

6 .0n 



122 mf 


5 

C 

4 

54S02W 

T086 

38 

MC3102L 


TTL 

3 

2.4* 

.40 AC 

2 

10 

0.0 

5.0 

6 .0n 



122 mf 


5 

c 

4 

74H02P 

T0116 

39# 

LC4001B 


TTL 

3 

2.5 

1.5A 

2 


0.0 

0.0 

125n 

200 n 

200 n 

300m 


4 

8 

4 

G03-290 

DL14h 

40 

N8242Q 


TTL 

3 

2.6 

T40C 

2 

20 

0.0 

5.0 

18n 


50n 

250m 


0 

7 

4 

G03-242 

T088 

41 

N8815A 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

4 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

50m 

600m 

0 

7 

2 

74-25N 

T0116 

42 

N8815N 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

4 

20 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

50m 

600m 

0 

7 

2 

74-25N 

T088 

43 

N8875A 


TTL 

3 

2 .6* 

40AC 

3 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

44m 

600m 

0 

7 

3 

74-27N 

TOII 6 

44 

N8875F 


TTL 

3 

2 .6* 

.40CA 

3 

20 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

44m 

600m 

0 

7 

3 

74-27N 

DL14ad 

45 

N8875J 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

3 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

44m 

600m 

0 

7 

3 

G03-218C 

T088 

46 

N8885F 


TTL 

3 

2 .6* 

.40CA 

2 

20 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

37m 

600m 

0 

7 

4 

603-218d 

DL14ad 

47 

N8885J 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

2 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

37m 

600m 

0 

7 

4 

G03-218d 

T088 

48 

S8242A 


TTL 

3 

2.6 

.40C 

2 

20 

0.0 

5.0 

18n 


50n 

250m 


5 

C 

4 

G03-242 

DL14e 

49 

S8815A 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

4 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

50m 

600m 

5 

C 

2 

74-25N 

TOII 6 

50 

S8815J 


TTL 

3 

2 .6* 

.40 AC 

4 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

50m 

600m 

5 

C 

2 

74-25N 

T088 

51 

S8875A 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

3 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

44m 

600m 

5 

C 

3 

74-27N 

TOII 6 

52 

S8875F 


TTL 

3 

2 .6* 

.40CA 

3 

20 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

44 m 

600m 

5 

C 

3 

G03-218C 

DL14ad 

53 

S8875J 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

3 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

44m 

600m 

5 

C 

3 

G03-218C 

T088 

54 

S8885A 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

2 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

37m 

600m 

5 

C 

4 

G03-218d 

TOII 6 

55 

S8885F 


TTL 

3 

2 .6* 

.40CA 

2 

20 

0.0 

5.0 

9.0n 


50n 

37m 

600m 

5 

C 

4 

G03-218d 

DL14ad 

56 

S8885J 


TTL 

3 

2 .6* 

.40AC 

2 

20 

0 

5 

9.0n 


50n 

37m 

600m 

5 

C 

4 

G03-218d 

T088 

57_#_ 

ZN5402E 


TTL 

3 

3.5 

.20 

2 

10 

0.0 

5.0 

29n 



10 m 

1.0 

5 

C 

4 


DL14m 

58# 

ZN5402F 


TTL 

3 

3.5 

.20 

2 

10 

0.0 

5.0 

29n 



10 m 

1.0 

5 

C 

4 


T086 

59# 

ZN7402E 


TTL 

3 

3.5 

.20 

2 

10 

0.0 

5.0 

29n 



10 m 

1.0 

5 

C 

4 


DL14m 

60#_ 

ZN7402F 


TTL 

3 

3.5 

, -20 

2 

10 

; o.o 

5.0 

29n 



10 m 

1.0 

5 

c 

4 


T086 

61 

MM4601AD 


TTL 

3 

3.5* 

1.5A 

2 


0.0 

5.0 

35n 



500m 

450m 

5 

c 

4 

40-01B 

DL14bi 

62 

MM5601AN 


TTL 

3 

3.5* 

1.5A 

2 


0.0 

5.0 

35n 



500m 

450m 

4 

8 

4 

40-01B 

DL14bt 

63 

306CL 


TTL 

3 

6.5A 

5.0* 

3 


0.0 

13 

600nA 



640m % 


3 

8 

4 

G03-131a 


64 

307AL 


TTL 

3 

6.5A 

5.0* 

3 

10 

: 0.0 

13 

600nA 



448m % 


3 

7 

4 

G03-131g 

DL16ad 

65 

MM480 


TTL 

3 

-8.0* 

-1.0AC 

3 

10 

1 10 

0 

250n 



24m 


5 

C 

2 

G03-202 

TOIOO 

66 

MM580 


TTL 

3 

-8.0* 

-1.0AC 

3 

10 

10 

0 

250n 



24m 


0 

7 

2 

G03-202 

TOIOO 

67# 

K155LE6 


TTL 

3,E 

2.4 

0.4 

8 



5.0 


12 n 

9n 



1 

7 

4 



68 # 

K155LE2 


TTL 

3.6 

2.4 

0.4 

8 



5.0 


15n 

22 n 



1 

7 

2 



69 

N8471A 


TTL 

4 


.35AC 

3 

9 

0 

5 

150n 


75n 

17m 

1.4 

0 

7 

3 

74-12N 

T0116 

70 

N8471J 


TTL 

4 


.35AC 

3 

9 

0 

5 

150n 


75n 

17m 

1.4 

0 

7 

3 

54-12W 

T088 

71 

N8481A 


TTL 

4 


.35AC 

2 

9 

0 

5 

150n 


1 75n 

17m 

1.4 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

72 1 

N8481F 


TTL 

4 


.35CA 

2 

9 

0.0 

5.0 

150n 


75n 

17m 

1.4 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14ad 

73 

N8481J 


TTL 

4 


.35AC 

2 

9 

0 

5 

150n 


75n 

17m 

1.4 

0 

7 

4 

54S03W 

T088 

74 

S8471A 


TTL 

4 


.35AC 

3 

9 

0 

5 

150n 


75n 

17m 

1.4 

5 

C 

3 

74-12N 

T0116 

75 

S8471J 


TTL 

4 


.35AC 

3 

9 

0 

5 

150n 


75n 

17m 

1.4 

5 

C 

3 

54-12W 

T088 

76 

S8481A 


TTL 

4 


35AC 

2 

9 

0 

5 

150n 


75n 

17m 

1.4 

5 

C 

4 

74-03N 

TOII 6 

77 

S8481F 


TTL 

4 


.35CA 

I 2 

9 

0.0 

5.0 

150n 


75n 

17m 

1.4 

5 

C 

4 

74-03N 

DL14ad 

78 

S8481J 


TTL 

4 


.35AC 

2 

9 

0 

5 

150n 


75n 

17m 

1.4 

5 

C 

4 

54S03W 

T088 

79# 

K155LA7 


TTL 

4 

0 

0.4 

8 





15n 

45n 



1 

7 

2 



80# 

K155LA8 


TTL 

4 

0 

0.4 

8 





15n 

45n 



1 

7 

4 



81# 

K155LA11 


TTL 

4 

0 

0.4 

8 



5.0 


17n 

24n 



1 

7 

4 



82 

N8881J 


TTL 

4 


.40AC 

2 

20 

0 

5 

25nA 


50n 

31m 

600m 

0 

7 

4 

74-0 IN 

T088 

83 

N8881N 


TTL 

4 


.40AC 

2 

20 

0.0 

5.0 

25mA 


50n 

31m 

600m 

0 

7 

4 

74-0 IN 

T0116 

84 

S8881A 


TTL 

4 


.40AC 

2 

20 

0 

5 

25nA 


50n 

31m 

600m 

5 

C 

4 

74-0 IN 

TOII 6 

85 

S8881J 


TTL 

4 


.40AC 

2 

20 

0 

5 

25nA 


50n 

31m 

600m 

5 

C 

4 

54-01W 

T088 

86 

SP352A 


TTL 

4 


.60CA 

5 

18 

0.0 

5.0 

30n 



84m 

600m 

0 

7 

2 

G04-435 

TOII 6 

87 

SP358A 


TTL 

4 


.60CA 

2 

40 

0.0 

5.0 

50nA 


\ 

92m 

300m* 

0 

7 

4 

G04-436a 

TOII 6 

88 

DM9002CJ 


TTL 

4 

1 .6* 

.85A 

2 


0.0 

5.0 

15nA 



122 m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14ax 

89 

DM9002CN 


TTL 

4 

1 .6* 

85A 

2 


0.0 

5.0 

15nA 



122 m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14bt 

90 

DM9003CJ 


TTL 

4 

1 .6* 

.85A 

3 


0.0 

5.0 

15nA 



91m 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14ax 

91 

DM9003CN 


TTL 

4 

1 .6* 

.85A 

3 


0.0 

5.0 

15nA 



91m 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14bt 

92 

DM9004CJ 


TTL 

4 

1 .6* 

.85A 

4 


0.0 

5.0 

15nA 



61m 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14ax 

93 

DM9004CN 


TTL 

4 

1 .6* 

.85A 

4 


0.0 

5.0 

15nA 



61m 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14bt 

94 

DM9009CJ 


TTL 

4 

1 .6* 

.85A 

4 


0.0 

5.0 

17nA 



146m 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14ax 

95 

DM9009CN 


TTL 

4 

1 .6* 

.85A 

4 


0.0 

5.0 

17nA 



146m 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14bt 

96 

DM9012CJ 


TTL 

4 

1 .6* 

.85 A 

2 


0.0 

5.0 

45nA 



122 m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14ax 

97 

DM9012CN 


TTL 

4 

1 .6* 

.85A 

2 


0.0 

5.0 

45nA 



122 m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14bt 

98 

9002DM 


TTL 

4 

1.7* 

.90 A 

2 

11 

0.0 

5.0 

lOnA 



44 mf 


5 

C 

4 

74-00N 

DL14ad 

99 

9002FM 


TTL 

4 

1.7* 

.90 A 

2 

11 

0.0 

5.0 

10nA 



44m+ 


5 

C 

4 

54SOOW 

FP28b 

100 

9003DM 


TTL 

4 

1.7* 

.90A 

3 

11 

0.0 

5.0 

10nA 



33mf 


5 

c 

3 

74-ION 

DL14ad 

101 

9003FM 


TTL 

4 

1.7* 

.90 A 

3 

11 

0.0 

5.0 

10nA 



33mf 


5 

c 

3 

54S10W 

FP28b 

102 

9004DM 


TTL 

4 

1.7* 

.90 A 

4 

11 

0.0 

5.0 

10nA 



22 mt 


5 

c 

2 

74-13N 

DL14ad 

103 

9004FM 


TTL 

4 

1.7* 

.90 A 

4 

11 

0.0 

5.0 

10nA 



22 mf 


5 

c 

2 

54-13W 

FP28b 

104 

9007DM 


TTL 

4 

1.7* 

.90 A 

8 

11 

0.0 

5.0 

10nA 



llmf 


5 

c 

1 

G04-345C 

DL14ad 

105 

9007FM 


TTL 

4 

1.7* 

.90 A 

8 

11 

0.0 

5.0 

10nA 



llmt 


5 

c 

1 

G04-345C 

FP28b 

106 

9012DM 


TTL 

4 

1.7* 

.90 A 

2 


0.0 

5.0 

45nA 



70m % 


5 

c 

4 

74-03N 

T0TT6 

107 

9012FM 


TTL 

4 

1.7* 

.90A 

2 


0.0 

5.0 

45nA 



70m% 


5 

c 

4 

54S03W 

T086 

108 

9002DC 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

2 

10 

0.0 

5.0 

13nA 



44mt 


0 

7 

4 

74-00N 

DL14ad 

109 

9003DC 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

3 

10 

0.0 

5.0 

13nA 



33mf 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14ad 

110 

9004DC 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

4 

10 

0.0 

5.0 

13nA 



22 mt 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14ad 
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5. GATES 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’1’ 



£) 1 


iT^ 

a 

\mo 

F/ 

tN 

POWER 


MAX 

MUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

1ECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

,Q, 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







M - 




(V), 


(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V) 

- 

-f* 




1 

9057T5C “ 


TTT 

4 

1 .8* 

85A 

8 

10 

0.6 

5.0 

13nA 



llmt 




1 

G04-345c 

DLl4ad 

2 

9012DC 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

2 


0.0 

5.0 

45nA 



78m% 


0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

3 

SN29002J 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

2 


0.0 

5.0 

15nA 



27n% 


0 

7 

4 

74-00N 

DL14af 

4 

SN29002N 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

2 


0.0 

5.0 

15nA 



27n% 


0 

7 

4 

74-00N 

DL14r 

5 

SN29003J 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

3 


0.0 

5.0 

15nA 



27n% 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14af 

6 

SN29003N 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

3 


0.0 

5.0 

15nA 



27n% 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14r 

7 

SN29004J 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

4 


0.0 

5.0 

15nA 



27n% 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 

8 

SN29004N 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

4 


0.0 

5.0 

15nA 



27n% 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

9 

SN29007J 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

8 


0.0 

5.0 

15nA 



27n% 


0 

7 

1 

G04-03ba 

DL14af 

10 

SN29007N 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

8 


0.0 

5.0 

15nA 



27n% 


0 

7 

1 

G04-03ba 

DL14r 

11 

SN29009J 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

4 

60 

0.0 

5.0 

17nA 



68 m % 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 

12 

SN29009N 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

4 

60 

0.0 

5.0 

17nA 



68 m % 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

13 

SN29012J 


TTL 

4 

1 .8* 

.85A 

2 


0.0 

5.0 

45nA 



47n% 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14af 

14 

SN29012N 


TTL 

4 

1 .8* 

-85A 

2 


0.0 

5.0 

45nA 



47 n% 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14r 

15 

541ODM 


TTL 

4 

2 .0* 

.40A 

3 

20 

0.0 

5.0 

220nA 





5 

C 

3 

74-ION 

DL14bf 

16 

5412DM 


TTL 

4 

2 .0* 

.40 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45nA 





5 

C 

3 

74-12N 

DL14bf 

17 

5412FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.40 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45nA 





5 

c 

3 

54-12W 

FP52 

18 

5420FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.40 A 

4 

20 

0.0 

5.0 

22nA 





5 

c 

3 

54-20W 

FP52 

19 

5422DM 


TTL 

4 

2 .0* 

.40 A 

4 

12 

0.0 

5.0 

45nA 





5 

c 

2 

74-22N 

DL14bf 

20 

5422FM 


TTL 

4 

2 .0* 

40A 

4 

12 

0.0 

5.0 

45nA 





5 

c 

2 

54-22W 

FP52 

21 

7410DC 


TTL 

4 

2 .0* 

.40 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

22nA 





0 

7 

3 

74-09N 

DL14bf 

22 

7412DC 


TTL 

4 

2 .0* 

40A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45nA 





0 

7 

3 

74-12N 

DL14bf 

23 

7422DC 


TTL 

4 

2 .0* 

.40 A 

4 

12 

0.0 

5.0 

45nA 





0 

7 

2 

74-22N 

DL14ba 

24 

7422PC 


TTL 

4 

2 .0* 

.40 A 

4 

12 

0.0 

5.0 

45nA 





0 

7 

2 

74-22N 

DL14ce 

25 

54S22FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.50 A 

1 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 





5 

1 

2 

54-22W 

FP52 

26 

74S03PC 


TTL 

4 

2 .0* 

.50 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 





0 

7 

4 

74-03N 

DL14ce 

27 

74S10PC 


TTL 

4 

2 .0* 

.50 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

4.5nA 





0 

7 

3 

74-ION 

DL14ce 

28# 

SFC403LE 


TTL 

4 

2 .0* 

.60 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

90nA 



I.Omt 

1.0 

0 

7 

4 


T0il6 

29# 

SFC403LEM 


TTL 

4 

2 .0* 

.60 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

90nA 



I.Omt 

1.0 

5 

C 

4 


T0116 

30 

SN54L01W 


TTL 

4 

2 .0* 

.60A 

2 

10 

0.0 

5.0 

90nA 



I.Omt 

1.0 

5 

C 

4 

54-01W 

FP52e 

31 

SN54L03J 


TTL 

4 

2 .0* 

.60 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

90nA 



I.Omt 

1.0 

5 

c 

4 

74-03N 

DL14af 

32 

54LS00DM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

5.0n 



22 m % 

300m 

5 

c 

4 

74-00N 

T0116 

33 

54LS00FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70 A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

5.On 



22 m% 

300m 

5 

c 

4 

54S00W 

TO 86 

34 

54LS03DM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

14n 



22 m % 

300m 

5 

c 

4 

74-03N 

T0116 

35 

54LS03FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

14n 



22 m % 

300m 

5 

c 

4 

54S03W 

T086 

36 

54LS10DM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70 A 

3 

2.5 

0.0 

5.0 

6 .0n 



16m% 

300m 

5 

c 

3 

74-ION 

T0116 

37 

54LS10FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70 A 

3 

2.5 

0.0 

5.0 

6 . On 



16m% 

300m 

5 

c 

3 

54S10W 

T086 

38 

54LS20DM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

2.5 

0.0 

5.0 

7.0n 



11 m% 

300m 

5 

c 

2 

74-13N 

T0116 

39 

54LS20FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

2.5 

0.0 

5.0 

7.On 



11 m% 

300m 

5 

c 

2 

54-13W 

T086 

40 

54LS22FM 


TTL 

4 

2 ,0* 

.70A 

4 

2.5 

0.0 

5.0 

14n 



11 m% 

300m 

5 

c 

2 

54-22W 

T086 

41 

54LS26DM 


TTL 

4 

2 .0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.0 

22nA 



22 m% 

300m* 

5 

c 

4 

74-03N 

T0116 

42 

54LS26FM 


TTL 

4 

2 .0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.0 

22nA 



22 m% 

300m* 

5 

c 

4 

54S03W 

FP21h 

43 

54LS30DM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

2.5 

0.0 

5.0 

9.0n 



5.5m% 

300m 

5 

c 

1 

74-30N 

T0116 

44 

54LS30FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

2.5 

0.0 

5.0 

9.0n 



5.5m% 

300m 

5 

c 

1 

54S30W 

T086 

45 

54LS133DM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

13 

2.5 

0.0 

5.0 

17n 



5.5m% 

300m 

5 

c 

1 

74S133N 

T0116 

46 

54LS133FM 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

13 

2.5 

0.0 

5.0 

17n 



5.5m% 

300m 

5 

c 

1 

54S133W 

T086 

47 

DM54L00J 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

2 

20 

0.0 

5.0 

100nA 



4.0mt 


5 

c 

4 

74-00N 

DL14ax 

48 

DM54LOOW#mil 


TTL 

4 

2.0 

0.7 

8 

4 

0 

8.0 

60n 




0.4 

5 

c 

4 

G04-384 

FP97c 

49 

DM54L03J 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

2 

20 

0.0 

5.0 

90nA 



4.0mt 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14ax 

50 

DM54L10J 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

3 

20 

0.0 

5.0 

lOOnA 



3.0mt 


5 

c 

3 

74-ION 

DL14ax 

51 

DM54L10W#mil 


TTL 

4 

2.0 

0.7 

9 

3 

0 

8.0 

60n 




0.4 

5 

c 

3 

G04-509 

FP97c 

52 

DM54 L20J 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

20 

0.0 

5.0 

lOOnA 



2 .0mt 


5 

c 

2 

74-13N 

DL14ax 

53 

DM54L20W#mil 


TTL 

4 

2.0 

0.7 

8 

2 

0 

8.0 

60n 




0.4 

5 

c 

2 

G04-465 

FP97c 

54 

DM54L30J 


TTL 

4 

2 .0* 

70A 

8 

20 

0.0 

5.0 

90nA 



I.Omt 


5 

c 

1 

74-30N 

DL14ax 

55 

DM74L00N 


TTL 

4 

2 .0* 

.70 A 

2 

20 

0.0 

5jO 

lOOnA 



4.0mt 


0 

7 

4" 

74-00N 

DL14bt 

56 

DM74L03N 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

2 

20 

0.0 

5.0 

90 nA 

1 


4.0mf 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14bt 

57 , 

DM74L10N 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

3 , 

20 

0.0 

5.0 

lOOnA 



3.0mt 


0 

7 

3 

74-1 ON 

DL14bt 

58 

DM74L20N 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 l 

20 

0.0 

5.0 

lOOnA 



2 .0mt 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14bt 

59 

DM74L30N 


TTL 

4 

2 .0* 

70A 

8 

20 

0.0 

5.0 

90nA 



I.Omt 


0 

7 

1 

74-30N 

DL14bt 

60 

DM80L06N 


TTL 

4 

2.0 

0.7 

8 

4 



290n 



12 m 

0.4 

0 

7 

4 

G04-464 

DL14r 

61 

JANM38510/02001 BA/ 





















1 

1 

TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

10 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

C 

1 

54-30W 

FP115 

62 

JANM38510/02001BAC 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5“ 

c 

1 

54-30W 

FP115 

63 

JANM38510/02001BCA 





















_ 

TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

lOe 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

c 

1 

74-30N 

DL14bo 

64 

JANM38510/02001BCB 













T 


1 







TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

10 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

C I 

1 

74-30N 

DL14bo 

65 

JANM38510/02001BDA 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

"TOeT 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

c~ 

1 

54-30W 

FPT16 

66 

JANM38510/02001BDB 




















. 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

10 

0.0 

5J3_ 

154mA 



4.0m 


5_ 

c 

1 

54-30W 

FP116 

~67 

JANM38510/02001CAA 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

10 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

c 

1 

54-30W 

FP115 

68 

JANM38510/02001CAC 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

_____ 

10 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

c 

1 

54-30W 

FP115 

69 

JANM38510/02001 CCA 





















_ _ 

TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

lOe 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5_ 

c 

_1_ 

74-30N 

DLl4bo 

70 

JANM38510/02001CCB 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

8 

10 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

c 

1 

74-30N J 

DL14bo 

71 

JANM38510/02001CDA 






















TTL 

4 

2 .0* 

,70A 

8 

lOe 

~oo~ 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

cr 

1 

54-30W 

FP116 

72 

JANM38510/02001CDB 





















L_ 

TTL_ 

4 

2 .0*_ 

.70A 

8 

10 

0.0 

5.5 

154nA 



4.0m 


5 

c_ 

1 

54-30W 

FP116 

73 

JANM38510/02002BAA 






















TTL 

4 

2 .0* 

,70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5 

c 

2 

54-20W 

FP115 

74 

JANM38510/02002BAC 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5 

c 

2 

54-20W 

FP115 

75 

JANM38510/02002BCA 




















. 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

lOe 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5_ 

c 

2 

74-13N 

DL14bo 

~76 

JANM38510/02002BCB 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

99nA 


' 

8 .0m 


5 

c 

2 

74-13N 

DL14bo 

77 

JANM38510/02002BDA 






















TTL 

4 

2 .0* 

“70A 

~4~ 

lOe 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5 

c 

2 

54-20W 

FP116 

78 

JANM38510/Q2Q02BDB 




















_ _ _ 


TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5_ 

c 

2 

54-20W 

FP116 

79 

JANM38510/02002CAA 









1 - 


! 











TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5 

c 

2 

54-20W 

FP115 

80 

JANM38510/02002CAC 


1_ 




















TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


j5 

c 

2 

54-20W 

FP115 

81 

JANM38510/02002CCA 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

lOe 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5 

c 

2 

74-13N 

DL14bo 

82 

JANM38510/02002CCB 






















TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5 

c 

2 

74-13N 

DL14bo 

_ 83_ 

JAN M38510/02002CD A 






















TTL 

4 

"To* 

.70A 

4 

lOe 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


_ 

c 

2 

54-20W 

FP116 

84 

JANM38510/02002CDB 






















TTL 

4 

2 .0* 

70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

99nA 



8 .0m 


5 

c 

2 

54-20W 

FP116 

85 

JANM38510/02003BAA 





















_ 

[hl_ 

4 

2 .0* 

.70A 

3 

10 

0.0 

5.5 

99nA 



12 m 


!5 

c 

_3. 

54-1OW 

FP115 


94 


D.A. T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


94 








5. GATES 


IN ORDER 0F:(1)TECHN0L0GY(2)TYPE(3)L06ICT 
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5J 
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SHT. 

I]— 
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2 J 
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OF 

GATE 
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PROPA¬ 
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DELAY 
JS)_ 

MAXIMUM 

MAX. 
OPER. 
POWER 
DISS. 
(W) . 

MAX. 
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REJECT 

JV]_ 
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TEMP. 
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DRAWINGS 1 

IN 
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IS)_ 
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.70 A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



24m 


5 

c 

4 

54S00W 

FP115 

36 

~1 ~ 

JANM38510/30001CAC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.70A 

■70A 

2 

2 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24nA 



24m 

24m 


5 

5 

c 

c 

T 

4 

54S00W 

54S00W 

FP115 

FP115 

37 

38 

JANM38510/30001 CCA 

1 

JANM38510/30001CCC 

TTL 

4 

2 .0* 

.70A 

2 

■ 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



24m 


5 

c 

4 

74-00N 

DL14bo 

39 

T 

JANM38510/30001CDA 

' . 1_ 

TTL 

TTL 

4 

4 

~2B* 

2 .0* 

.70a 

.70A 

2 

2 

lid 

lid 

~0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24 nA 

24 nA 



24m 

24m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

74-00N 

74-03N 

DL14bo 

FP116 

40 

41 

JANM38510/30001CDB 

1 

JANM38510/30001CDC 

TTL 

4 

2 .0* 

-70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



24m 


5 

c 

4 

54S00W 

FP116 

42 

_ - -| 

JANM38510/30002BAA 

_ _ 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0*0 

.70 A 

.70A 

2 

2 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

60nA 



24m 

24m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

54S00W 

54S03W 

FP116 

FP115 

43 

44 

JANM38510/30002BAB 

1 

JANM38510/30002BAC 

TTL 

4 

2 .0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

60 n A 


i 

24m 


5 

c 

4 

54S03W 

FP115 

45 

" T 

JANM38510/30002BCA 1 

1 

TTL 

TTL 

4 

4_ 

2 .0*0 

2 .0*0 

.70A 

.70A 

2 

2 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60nA 

60nA 

i 


24m 

24m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

54S03W 

74-03N 

FP115 

DL14bo 

46 

47 

JANM38510/30002BCB 

1 

JANM38510/30002BCC 

TTL 

4 

2 .0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

60 n A 



24m 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14bo 

48 

r 

JANM38510/30002BDA 

IJ 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0*0 

2 .0*0 

.70A 

.70A 

2 

2 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60 nA 

60 nA 



24m 

24m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

74-03N 

54S03W 

DL14bo 

FP116 

49 

50 

JANM38510/30002BDB 

1 

JANM38510/30002BDC 

TTL 

4 

2 .0*0 

.70 A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



24m 


5 

c 

4 

54S03W 

FP116 

51 

1 

JANM38510/30002CAB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0*0 

2 .0*0 

.70A 

.70 A 

2 

2 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60nA 

60nA 



24m 

24m 


5 

5 

c~~] 

c 

4 

4 

54S03W 

54S03W 

FP116 

FP115_ 

52 

53 

JANM38510/30002CAC 

JANM38510/30002CCA 

TTL 

4 

2 .0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



24m 


5 

c 

4 

54S03W 

FP115 

54 

JANM38510/30002CCB 

_1_ 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0*0 

2 .0*0 

.70A 

.70A 

2 

2 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60nA 

60nA 



24m 

24m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

74-03N 

74-03N 

DL14bo 

DL14bo 

55 

JANM38510/30002CCC 
__ 1 

TTL 

4 

2 .0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



24m 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14bo 
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5. GATES 


IN ORDER Of^1)TECHNOLOGY(2)TYP£(3)LOGICT 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

u 

TECH 

a 

TYPE 

OF 

GATE 

LOGIC 

LEVEL 

FAN 1 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA¬ 
GATION 
DELAY 
JS)_ 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

JWL 

MAX. 
NOISE 
REJECT 
JY)_ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 


DRAWINGS 

IN 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

(S) 

FALL 

TIME 

JS)_ 

CKTS 

PER 

MOD 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

*1* 

(V) 

UMAX. 

’0’ 

(V) 

NEG. 

1YL__ 

POS 

M_ 

COI 

)E 

- 

d_ 

1 

2 

JANM38510/30002CD/ 

JANM38510/30002CD( 

\ 

TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



24m 


5 

C 

4 

54S03W 

FP116 

3 

T 

JANM38510/30005BAA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0*0 

2.0* 

.70 A 

.70 A 

2 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60rtA 

24nA 



24m 

18m 


5 

5 

C 

c 

4 

3 

54S03W 

54S10W 

FP116 

FP115 

4 

5 

JANM38510/30005BAB 

1 

JANM38510/30005BAC 

TTL 

4 

2.0* 

.70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

24 nA 



18m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP115 

6 

" T “ 

JANM38510/30005BCA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

.70A 

.70A 

3 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24 nA 

24nA 



18m 

18m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

54S10W 

74-ION 

FP115 

DL14bo 

7 

8 

JANM38510/30005BCB 

1 

JANM38510/30005BCC 

TTL 

4 

2.0* 

.70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



18m 


5 

c 

3 

74-ION 

DL14bo 

9 

t 

JANM38510/30005BDA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

.70A 

.70A 

3 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24nA 



18m 

18m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

74-1 ON 

54S10W 

DL14bo 

FP116 

10 

11 

JANM38510/30005BDB 

1 

JANM38510/30005CAA 

TTL 

4 

2.0* 

.70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

24 nA 



18m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP116 

12 

—1 

JANM38510/30005CAB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

.70 A 

70A 

3 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24nA 



18m 

18m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

54S10W 

54S10W 

FP115 

FP115 

13 

14 

JANM38510/30005CAC 

1 

JANM38510/30005CCA 

TTL 

4 

2.0* 

70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



18m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP115 

15 

___ ' T -1 

JANM38510/30005CCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

.70 A 

.70 A 

3 

3 

lid 

lid 

0.6“^ 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24nA 



18m 

18m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

74-1 ON 

74-ION 

DL14bo 

DL14bo 

16 

17 

JANM38510/30005CCC 

JANM38510/30005CDA 

TTL 

4 

2.0* 

.70 A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



18m 


5 

c 

3 

74-1 ON 

DL14bo 

18 

_____ 

20 

- j 

JANM38510/30005CDB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

.70 A 

.70 A 

3 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24nA 



18m 

18m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

54S10W 

54S10W 

FP116 

FP116 

JANM38510/30006BAA 

1 

JANM38510/30006BAB 

TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

60 nA 



18m 


5 

c 

3 

54-12W 

FP115 

21 

" T 

J ANM38510/30006BAC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0*0 

2.0*0 

.70A 

.70A 

3 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60 nA 

60 nA 



18m 

18m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

54-12W 

54-12W 

FP115 

FP115 

22 

JANM38510/30006BCA 

1 

JANM38510/30006BCB 

TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



18m 


5 

c 

3 

74-12N 

DL14bo 

23 “1 

24 

I 

JANM38510/30006BCC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0*0 

2.0*0 

.70 A 

.70A 

3 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60nA 

60nA 



18m 

18m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

74-12N 

74-12N 

DLl4bo 

DLl4bo 

25 

26 

JANM38510/30006BDA 

1 

J ANM38510/30006BDC 

TTL 

4 

2.0*0 

-70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



18m 


5 

c 

3 

54-12W 

FP116 

27 

1 

JANM38510/30006CAA 

1 

m_ 1 

TTL 

4 

4_ 

2.0*0 

2.0*0 

.70A 

.70 A 

3 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60nA 

60nA 



18m 

18m 


5 

5 

C 

3 

3 

54-12W 

54-12W 

FP116 

FP115_ 

28 

29_ 

JANM38510/30006CAB 

1 

JANM38510/30006CAC 

TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



18m 


5 

c 

3 

54-12W 

FP115 

30 

- - - - T “ 1 

JANM38510/30006CCA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0*0 

2.0*0 

.70A 

70A 

~3~ 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60nA 

60nA 

I 


18m 

18m 


5 

c 

c 

3 

3 

54-12W 

74-12N 

FP115 

DL14bo 

“31 

32 

J ANM38510/30006CCB 

1 

JANM38510/30006CCC 

TTL 

4 

2.0*0 

.70 A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 

i 


-I 

18m 


5 

c 

3 

74-12N 

DL14bo 

33 

r 

JANM38510/30006CDA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0*0 

2.0*0 

.70 A 

.70A 

3 

3 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60nA 

60nA 



18m 

18m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

74-12N 

54-12W 

DL14bo 

FP116 

34 

35 

JANM38510/30006CDC 

1 

JANM38510/30007BAA 

TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

3 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 


i 

18m 


5 

___ 

c 

3 

54-12W 

FP116 

36 

1 

JANM38510/30007BAB 

1 

TTL~ 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

70A 

.70A 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24nA 



12m 

12m 


5 

c 

c 

2 

2 

54-13W 

54-13W 

FP115 

FP115 

37 

38 

JANM38510/30007BAC 

1 

JANM38510/30007BCA 

TTL 

4 

2.0* 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



12m 


5 

c 

2 

54-13W 

FP115 

39 

JANM38510/30007BCC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

.70A 

.70A 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

575 

5.5 

24nA 

24nA 



12m 

12m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

74-13N 

74-13N 

DL14bo 

DL14bo 

40 

41 

JANM38510/30007BDA 

1 

JANM38510/30007BDB 

TTL 

4 

2.0* 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



12m 


5 

c 

2 

54-13W 

FP116 

42 

__ f— 

JANM38510/30007BDC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

.70A 

.70A 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24nA 



12m 

12m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54-13W 

54-13W 

FP116 

FP116 

43 

44 

JANM38510/30007CAA 

1 

JANM38510/30007CAB 

TTL 

4 

2.0* 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

24nA 



12m 


5 

c 

2 

54-13W 

FP115 

45 

T 

JANM38510/30007CAC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

.70A 

.70A 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24nA 



12m 

12m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54-13W 

54-13W 

FP115 

FP115 

46 

47 _ 

JANM38510/30007CCA 

1 

JANM38510/30007CCC 

TTL 

4 

2.0* 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

24 nA 



12m 


5 

c 

2 

74-13N 

DL14bo 

48 

I 

JANM38510/30007CDA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0* 

,70A 

.70A 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

24 nA 



12m 

12m 


5 

5_ 

c 

c 

T 

2 

74-13N 

54-13W 

DL14bo 

FP116 

49 

50 

JANM38510/30007CDB 

1 

JANM38510/30007CDC 

TTL 

4 

2.0* 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

24 n A 



12m 


5 

c 

2 

54-13W 

FP116 

51 

1 

JANM38510/30008BAA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2.0*0 

.70A 

.70A 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

24nA 

60nA 



12m 

12m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54-13W 

54-22W 

FP116 

FP115 

52 

53 

JANM38510/30008BAB 

1 

JANM38510/30008BAC 

TTL 

4 

2.0*0 

.70 A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5 

c 

2 

54-22W 

FP115 

54 

1 

JANM38510/30008BCA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0*0 

2.0*0 

.70A 

.70A 

4 

4 

lid 

lid 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

60nA 

60nA 



12m 

12m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54-22W 

74-22N 

FP115 

DL14bo 

55 

JANM38510/30008BCB 
_1_ 

TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5_ 

c 

2 

74-22N 

DL14bo 
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5. GATES 


IN ORDER Of :(1 )TCCHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICM’ 



5J 


Ij 

2J 

— \mc — 

“FAN - 1 

POWER 


MAXIMUM 1 

MAX. 


OPER” 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

’1’ 

’O’ 



NEST 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

COC 

)E 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



M_ 

M_ 

JS)__ 

JSL_. 

JSL- 

JW)_ 

JY1_ 

- 





1 

3ANM38510/30006SC< 





















! 


TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60 nA 



12m 


5 

C 

2 

74-22N 

DL14bo 

2 

JANM38510/30008BDA 






















TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60 nA 



12m 


5 

C 

2 

54-22W 

FP116 

3 

JANM38510/30008BDC 




















i 


TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5 

C 

2 

54-22W 

FP116 

4 

JANM3851Q/30008CAA 




















1 


TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5 

C 

2 

54-22W 

FP115 

5 

JANM38510/30008CAB 






















TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5 

C 

2 

54-22W 

FP115 

6 

JANM38510/30008CAC 




















_ _ 1 

_ 

TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5 

C 

2 

54-22W 

FP115 

7 

JANM38510/30008CCA 1 




















I 


TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5 

C 

2 

74-22N 

DL14bo 

8 

J ANM38510/30008CCE 





















1 


TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

SOnA 



12m 


5 

C 

2 

74-22N 

DL14bo 

9 

JANM38510/30008CCC 




















1 


TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5 

C 

2 

74-22N 

DL14bo 

10 

JANM38510/30008CD/ 





















1 


TTL 

4 

2.0*0 

.70A 

4 

lid 

0.0 

5.5 

60nA 



12m 


5 

C 

2 

54-22W 

FP116 

. 11 

JANM38510/30008CDC 






















TTL 

4 

2.0*0 

70A 

4 
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5 

c 

4 

74-00N 

T0116 

27 

54H00FM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

1.0 

5 

c 

4 

54-00W 

FP21h 

28 

54H01DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



200m 

1.0 

5 

c 

4 

74-03N 

T0116 

29 

54H01FM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



200m 

1.0 

5 

c 

4 

54-01W 

FP21 h 

30 

54H10DM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 

_ 


150m 

1.0 

5 

c 

3 

74-ION 

T0116 

31 

54H10FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



150m 

1.0 

b 

c 

3 

54-1OW 

FP21h 

32 

54H20DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

•80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100m 

1.0 

5 

c 

2 

74-13N 

T0116 

33 

54H20FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100m 

1.0 

5 

c 

2 

54-20W 

FP21h 

34 

54H22DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100m 

1.0 

b 

c 

2 

74-22N 

TOH6 

35 

54H22FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100m 

1.0 

5 

c 

2 

54H22W 

FP21h 

36 

54H30DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



40m 

1.0 

5 

c 

1 

74-30N 

T0116 

37 

54H30FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



40m 

1.0 

5 

c 

1 

54-30W 

FP21h 

38 

54S00DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

50 

3.0n 



180m 

1.0 

5 

c 

4 

74-00N 

T0116 

39 

54S00FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

3.On 



180m 

1.0 

5 

c 

4 

54S00W 

FP21h 

40 

54S03DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



180m 

1.0 

5 

c 

4 

74-03N 

T0116 

41 

54S10DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

3.0n 



135m 

1.0 

5 

c 

3 

74-1 ON 

T0116 

42 

54S10FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

3.0n 



135m 

1.0 

5 

c 

3 

54S10W 

FP21h 

~43 

54S20DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



38mt 

1.0 

5 

c 

2 

74-13N 

T0116 

44 

54S20FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



38mf 

1.0 

5 

c 

2 

54-13W 

FP21h 

45 

54S22DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



34mt 

1.0 

5 

c 

_ 2 , 

74-22N 

T0116 

46 

54S30DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

22nA 





5 

c 

1 

74-30N 

DL14ba 

47 

54S30FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

22nA 





5 

c 

1 

54S30W 

FP52 

48 

54S133DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

13 

10 b 

0.0 

5.0 

7.On 



50m 

300m* 

5 

c 

1 

74S133N 

DL16ci 

49 

54S133FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

13 

10 b 

0.0 

5.0 

7.On 



50m 

300m* 

5 

C ' 

1 

54S133W 

FP103 

50 

54S134FM 


TTL 

4 

2 . 0 *§ 

■80A 

12 

10 b 

0.0 

5.0 

7.5n 



125m 

300m* 

5 

c 

1 

54S134W 

FP103 

51 

74F00DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

12 

0.0 

5.0 

3.9n 



51m 


0 

7 

4 

74-00N 

T0116 

52 

74F00PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

12 

0.0 

5.0 

3.9n 



51m 


0 

7 

4 

74-00N 

DL14ce 

53 

74F10DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

3 

12 

0.0 

5.0 

3.9n 



39m | 


0 

7 

3 

74-ION 

T0116 

54 

74F10PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

■80A 

3 

12 

0.0 

5.0 

3.9n 



39m 


0 

7 

3 

74-1 ON 

DL16cj 

55 

74F20DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 a 

4 

12 

0.0 

5.0 

3.9n 



26m 


0 

7 

2 

74-13N 

T0116 

56 

74F20PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

12 

0.0 

5.0 

3.9n 



26m 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14ce 

57 

74H00DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

•80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

T0116 

58 

74H00PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14ce 

59 

74H01DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

9.0nA 



90mf 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

60 

74H01PC 


TTL , 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

9.0nA 



90m+ 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14ce 

61 

74H10DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



90mt 

1.0 

0 

7 

3 

74-1 ON'" 

T0116 

62 

74H10PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



90mf 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14ce 

63 

74H20DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80a 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100m 

1.0 

0 

7 . 

2_, 

74-13N 

T0116 

64 

74H20PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

■80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100m 

1.0 

0 

7 

~2 

74-13N ” 

DL14ce 

65 

74H22DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

■80a 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100m 

1.0 

0 

7 

2 

74-22N 

T0116 

66 

74H22PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 a 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100m 

1.0 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14ce 

67 

74H30DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80a 

8 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



50m 

1.0 

0 

7 

1 

74-30N 

T0fl6 

68 

74H30PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 a 

8 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



50m 

1.0 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14ce 

69 

74LS00DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

■80A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

5.0n 



22m % 

300m 

0 

7 

._ iJ 

74-00N 

T0116 

70 

74LS00PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80a 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

5.0n 



22m % 

300m 

0 

7 

4 ! 

74-00N 

T0116 

71 

74LS03DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

5 

0.0 

5.0 

14n 

! 


22m % 

300m 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

72 

74LS03PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

■80 a 

2 

5 

0.0 

5.0 

14n 



22m% 

300m 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

73 

74LS10DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 a 

3 

5 

0.0 

5.0 

6.0n 



16m% 

300m 

0 

7 

3 

74-1 ON 

T0116 

74 

74LS10PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 a 

3 

5 

0.0 

5.0 

6.0n 

| 


16m% 

300m 

0 

7 

3 

74-ION 

T0116 

75 

74LS20DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

4 

5 

0.0 

5.0 

7.0n 



11m% 

300m 

0 

7 

2 

74-13N 

T0116 

76 

74LS20PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

4 

5 

0.0 

5.0 

7.0n 



11m% 

300m 

0 

7 

2 

74-13N 

T0116 

77 

74LS22PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

4 

5 

0.0 

5.0 

14n 



11m% 

300m 

0 

7 

2 

74-22N 

T0116 

78 

74LS26DC 


TTL 

4 

2 . 0*0 

.80A 

2 

22d 

0.0 

5.0 

22nA 



22m % 

300m* 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

79 

74L$26PC 


TTL 

4 

2 . 0*0 

80A 

2 

22d 

0.0 

5.0 

22nA 



22m % 

300m* 

"0 

7 

4 

74-03N 

DL14ce 

80 

74LS30DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

9.0n 



5.5m% 

300m 

0 

7 

1 

74-30N 

T0116 

81 

74LS30PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

9.0n 



5.5m% 

300m_ 

0 

7 

1 

74-30N 

T0116 

82 

74LS37DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

30 

0.0 

5.0 

22nA 





0 

7 

4 

74-00N 

DL14bf 

83 

74LS37PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

30 

0.0 

5.0 

22nA 





0 

7 

4 


DL14ce 

84 

74LS133DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

13 

5 

0.0 

5.0 

17n 



5.5m% 

300m 

0 

7 

1 

74S133N 

T0116 

85 

74LS133PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

13 

5 

0.0 

5.0 

17n 



5.5m% 

300m 

0 

7 

1 

74S133N 

T0116 

86 

74S00DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

3.0n 



180m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00 

T0116 

87 

74S00PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

3.0n 



180m 

TO_ 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14ce 

88 

74S03DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 





0 

7 


74-03N 

T0116 

89 

74S10DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 a 

3 

10 

0.0 

5.0 

3.On 



135m 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

T0116 

90 

74S20DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



38mt 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

T0116 

91 

74S20PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



38mf 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14ce 

92 

74S22DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



34mf 

1.0 

0 

7 

2 

74-22N 

T0116 

93 

74S22PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

•80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



34mt 

1.0 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14ce 

94 1 

74&30DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

8 

20 

0.0 

5.0 

22nA 





0 

7 

1 

74-30N 

DL14ba 

95 

74S30PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

22nA 





0 

7 

1 

74-30N 

DL14ce 

96 

74S133DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 a 

13 

10 b 

0.0 

5.0 

7.0n 



50m 

300m* 

0 

7 

1 

74S133N 

DL16ci 

97 

74S133PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

13 

10 b 

0.0 

5.0 

7.0n 



50m 

300m* 

0 

7 

1 

74S133N 

0 

98 

5400DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

22nA 



10m 

1.0 

5 

C 

4 

74-00N 

T0116 

99 

5400FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

22nA 



10m 

1.0 

5 

C 

4 

54-00W 

FP52 

100 

5401 DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 

5 

c 

4 

74-01N 

T0116 

101 

5401FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 

5 

c 

4 

54-01W 

FP52 

102 

5403DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



40mt 

1.0 

5 

c 

4 

74-03N 

T0116 

103 

5403FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 




1.0 

5 

c 

4 

54S03W 

FP52 

104 

5430DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10mf 

1.0 

5 

c 

1 

74-30 

T0116 

105 

5430FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

22nA 



lOmt 

TO_ 

5 

c 

1 

54-30W 

FP52 

106 

5437DM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 


5 

c 

4 

74-00N 

T0116 

107 

5437FM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 


5 

c 

4 

54S00W 

FP21h 

108 

7400DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

22nA 



10m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

T0116 

109 

7400PC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10m 

TO 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14ce 

110 

7401 DC 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 

0 

7 

4 

74-01N 

TOII6 
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5. GATES 


IN ORDER Of^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)lOGICT 



5J 


Jj 

0 

— 

FAN 1 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 



OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

TALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



ter 

POS 

DELAY 



DISS. 


REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(Y) _ 

„_JY) 



fl(L_ 


JS)_ 


(S) 

LJWL 


JV)_ 

- 

+ 




1 

740fPC " 


TTE 

4 

2 .0* 

^OA 

2 

10 

0.0 

5.0 

30n 



110 m 


1.0 

v 

7 

4 

74-01N 

DL14ce 

2 

7403DC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 a 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



40m- 


1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

3 

7403PC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



40m 


1.0 

0 _ 

7 

4 

74-03N 

DL14ce 

4 

741OPC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10 m 


1.0 

0 ~ 

7 

3 

74-09N 

DL14ce 

5# 

7412PC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 


10 

0.0 

5.0 

45nA 






0 

7 

3 

74-12N 

DL14cr 

6 

7420DC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



20 mt 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

T0116 

7 

7420PC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

7.0 

22nA 



10 m 


1.0 

0 ~ 

7 

2 

74-13N 

DL14ce 

8 

7426DC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

24nA 



110 m% 


0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

9 

7426PC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

24nA 



110 m% 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14ce 

10 

7430DC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10 mf 

1.0 

0 

7 

1 

74-30N 

T0116 

11 

7430PC 


iTTL 

4 

2 .0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10 mt 

1.0 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14ce 

12 

7437DC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 



0 

7 

4 

74-OON 

T0116 

13 

7437PC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 



0 

7 

4 

74-00N 

DL14ce 

14 

7438DC 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 



0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

15 

7438PC 


TTL 

4 

2 .0* 

■80A 

2 


0.0 

5.0 

22 nA 



297m 



0 

7 
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5. GATES 
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2 .0* 

.80A 

.80 A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 



60m 

60m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

54-30W 

54-30W 

FP115 

FP115 

37 

38 

JANM38510/02301BCA 

1 

JANM38510/02301BCB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

18nA 



60m 


5 

c 

1 

74-30N 

DL14bo 

39 

1 

JANM38510/02301BDA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 J 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80 A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 



60m 

60m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

74-30N 

54-30W 

DL14bo 

FP116 

40 

41 

JANM38510/02301CAA 
! 

JANM38510/02301 CAB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

18nA 



60m 


5 

c 

1 

54-30W 

FP115 

42 

1 

JANM38510/02301CAC 

_1_ 

m 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 _ 1 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 



60m 

60m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

54-30W 

54-30W 

FP115 

FP115 

43 

44 

JANM38510/02301 CCA 

1 

JANM38510/02301CCB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

18nA 



60m 


5 

c 

1 

74-30N 

DL14bo 

45 

T 

JANM38510/02301CDA 

_L_ 

Tu¬ 

rn 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

8 

8 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

18nA 

18nA 


-.1 

60m 

60m 


5 

5_ 

c 

1 

1 

74-30N 

54-30W 

DL14bo 

FP116 

“46 

47 

JANM38510/02302BAA 

JANM38510/02302BAB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



120 m 


5 

c 

2 

54-20W 

FP115 

48 

T 

JANM38510/02302BCA 

_1_ 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



120 m 

120 m 


5 

5_ 

C”j 

c 

2 

2 

54-20W 

74-13N 

FPTl5 

DL14bo 

49 

50 

JANM38510/02302BCB 

1 

JANM38510/02302BDA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



120 m 


5 

c 

2 

74-13N 

DL14bo 

51 

JANM38510/02302BDB 

_L 

TTL 

TTL 

4 

4 

2.0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



120 m 

120 m 


5 

5_ 

c 

2 

2 

74-13N 

74-13N 

FP116 

FP116 

52 

53 

JANM38510/02302CAA 

JANM38510/02302CAB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



120 m 


5 

c 

2 

54-20W 

FP115 

54 

JANM38510/02302CCA 

_1_ 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80 A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



120 m 

120 m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54-20W 

74-13N 

FP115 

DL14bo 

55 

JANM38510/02302CCB 

1 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



120 m 


5 

C 

2 

74-13N 

DL14bo 
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5. GATES 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 


LINE 

No. 

5] 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

rr^ 

TECH 

2 J 

TYPE 

OF 

GATE 

LOSlC 

LEVEL 

F/ 

(N 

POWER 

SUPPLY 

PROPA- 

GATION 

DELAY 

(S) 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

(W) 

MAX. 

NOISE 

REJECT 

(V) 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 


DRAWINGS 1 

IN 

OUT 

RISE 

TIME 

(S) 

FALL 

TIME 

(S) 

CKTS 

PER 

MOD 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

’1’ 

(V) 

UMAX. 

’0’ 

MAX. 

SPAN 

row 

POS 

CO! 

DE 

- 

+ 

1 - 

2 

JANM38510/O2302CD; 

JANM38510/02302CD 

\ 

3 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 


E 


16nA 



120 m 


5 

C 

2 

74-13N 

FP116 

3 

T 

JANM38510/02303BAA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80 A 

4 

3 

10 

10 


MM 

m 

16nA 

16nA 



120 m 

180m 


5 

5 

C 

c 

2 

3 

74-13N 

54-1OW 

FP116 

FP115 

4 

5 

JANM38510/02303BAB 

1 

JANM38510/02303BCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



180m 


5 

c 

3 

54-1OW 

FP115 

6 

1 

JANM38510/02303BCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80A 

3 

3 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



180m 

180m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

74-ION 

74-1 ON 

DL14bo 

DL14bo 

7 

8 

JANM38510/02303BDA 

1 

JANM38510/02303BDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



180m 


5 

c 

3 

54-10W 

FP116 

9 

.. ' . 1 “ 

JANM38510/02303CAA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

3 

3 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



180m 

180m 


5 

5 

c 

c _ 

3 

3 

54-10W 

54-1 OW 

FP116 

FP115 

10 

11 

J ANM38510/02303CAB 

1 

JANM38510/02303CCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



180m 


5 

c 

3 

54-1 OW 

FP115 

12 

1 

JANM38510/02303CCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

80A 

3 

3 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



180m 

180m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

74-1 ON 

74-ION 

DL14bo 

DL14bo 

13 

14 

JANM38510/02303CDA 

1 

JANM38510/02303CDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



594m 


5 

c 

3 

54-10W 

FP116 

15 

.1 . 

JANM38510/02304BAA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

3 

2 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



180m 

240m 


5 

5 

c 

c 

3 

4 

54-1 OW 

54-00W 

FP116 

FP115 

16 

17 

JANM38510/02304BAB 

1 

JANM38510/02304BCA 

TTL 

4 

2 .0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



240m 


5 

c 

4 

54-00W 

FP115 

18 

1 

JANM38510/02304BCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

2 

2 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



240m 

240m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

74-00N 

74-00N 

DL14bo 

DL14bo 

19 

20 

JANM38510/02304BDA 

1 

JANM38510/02304BDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



240m 


5 

c 

4 

54-00W 

FP116 

21 

i 

JANM38510/02304CAA 

___1_ 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

2 

2 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



240m 

240m 


5 

5 

c 

4 

4 

54-00W 

54-00W 

FP116 

FP115 

22 

23 

JANM38510/02304CAB 

JANM38510/02304CCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



240m 


5 

c 

4 

. 

54-00W 

FP115 

24 

1 

JANM38510/02304CCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80A 

2 

2 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

16nA 



240m 

240m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

74-00N 

74-00N 

DL14bo 

DLl4bo 

25 

26 

JANM38510/02304CDA 

1 

JANM38510/02304CDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



240m 


5 

c 

4 

54-00W 

FP116 

27 

1 

JANM38510/02306BAA 

l 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80 A 

2 

2 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

16nA 

1 

21 nA 



240m 

240m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

54-00W 

54-01W 

FP116 

FP115 

28 

29 

JANM38510/02306BAB 

1 

JANM38510/02306BCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

21 nA 



240m 


5 

c 

4 

54-01W 

FP115 

30 

r 

JANM38510/02306BCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

2 

2 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

21 nA 

21 nA 



240m 

240m 


5 

5_ 

c 

c 

4 ; 

4 

74-03N 

74-03N 

DL14bo 

DL14bo 

31 

32 

JANM38510/02306BDA 

1 

JAN M38510/02306BDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

21 nA 



240m 


5 

c 

4 

54-01W 

! 

FP116 

33 

1 

JANM38510/02306CAA 

_ 1 _ 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

2 

2 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

21 nA 

21 nA 



240m 

240m 


5 

5_ 

c 

c 

4 

4 

54-01W 

54-01W 

FP116 

FP115 

34 

35 

JANM38510/02306CAB 

1 

JANM38510/02306CCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

21 nA 



240m 


5 

c 

4 

54-01W 

FP115 

36 

1 

JANM38510/02306CCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

2 

2 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

21 nA 

21 nA 



240m 

240m 


5 

5_ 

c 

c 

4 

4 

74-03N 

74-03N 

DL14bo 

DL14bo 

37 

38 _ 

JANM38510/02306CDA 

1 

J ANM38510/02306CDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

21nA 



240m 


5 

c 

4 

54-01W 

FP116 

39 

T 

JANM38510/02307BAA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

2 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

21nA 

21 nA 



240m 

120 m 


5~ 

5 

c 

c 

4 

2 

54-01W 

54H22W 

FP116 

FP115 

40 

41 

JANM38510/02307BAB 

1 

JANM38510/02307BCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

21 nA 



120 m 


i 5 

c 

2 

54H22W 

FP115 

42 

1 

JANM38510/02307BCB 

_ 1 . . 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

21 nA 

21 nA 



120 m 

120 m 


5 

5 

c~ 

c 

2 

2 

74-22N 

74-22N 

DL14bo 

DL14bo 

43 

44 

JANM38510/02307CAA 

1 

JANM38510/02307CAB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

21 nA 



120 m 


5 

c 

2 

54H22W 

FP115 

45 

j 

JANM38510/02307CCA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80A 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

21 nA 

21 nA 



120 m 

120 m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54H22W 

74-22N 

FP115 

DL14bo 

46 

47 

JANM38510/02307CCB 

1 

JANM38510/07001 BAB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

1 

10 

0.0 

5.5 

21 nA 



120 m 


5 

c 

2 

74-22N 

DL14bo 

48 

| 

JANM38510/07001BAC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

2 

2 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



198m 

198m 


5 

5 _ 

c 

c 

4 

4 

54S00W 

54S00W 

FP115 

FP115 

49 

50 

JANM38510/07001 BCA 

1 

JANM38510/07001BCB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.5 

9.0nA 



198m 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14bo 

51 

" r 

JANM38510/07001BDA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

2 

2 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



198m 

198m 


5 

5 _ 

c 

c 

4 

4 

74-03N 

74-03N 

DL14bo 

FP116 

52 

53 

JANM38510/07001BDB 

JANM38510/07001 CAB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 


0.0 

5.5 

9.0nA 



198m 


5 

c 

4 

74-03N 

FP116 

54 

JANM38510/07001CAC 

i.. 1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

I .80A 

2 

2 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



198m 

198m 


5 

5_ 

c 

c 

4 

4 

54S00W 

54S00W 

FP115 

FP115 

55 

[JANM38510/07001 CCA 
_ 1_ 

[EEL— 

4 

2 .0* 

1 

.80 A 

2 


0.0 

5.5 

9.0nA 



198m 


5_ 

c 

4 

74-03N 

DL14bo 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)IOGICT 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

u 

TECH 

TYPE 

OF 

GATE 

LOGIC 

LEVEL 

FAN 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA- 

GATION 

DELAY 

JS)_ 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

_ML 

MAX. 

NOISE 

REJECT 

JV)_ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 


DRAWINGS I 

IN 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

JS1_ 

FALL 

TIME 

JSL. 

CKTS 

PER 

MOD 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

*r 

(V) 

4JMAX. 

’O’ 

(V) 

NEG. 

(V) 

POS 

(V) 

COC 

)E 

■ 

■±_ 

1 

2 

JANM38510/07001 CC! 

JANM38510/07001 CD> 

3 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 


0.0 

5.5 

9.0nA 



198m 


5 

C 

4 

74-03N 

DL14bo 

3 

| 

JANM38510/07001CDB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

2 

2 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



198m 

198m 


5 

5 

C 

c 

4 

4 

54S00W 

54S00W 

FP116 

FP116 

4 

5 

JANM38510/07002BCA 

1 

JANM38510/07002BCB 

TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

2 


0.0 

5.5 

14nA 



198m 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14bo 

6 

1 

JANM38510/07002BDA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0*0 

2 .0*0 

.80 A 

.80 A 

2 

2 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

14nA 

14nA 



198m 

198m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

74-03N 

54S03W 

DL14bo 

FP116 

7 

8 

JANM38510/07002BDB 

1 

JANM38510/07002CCA 

TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

2 


0.0 

5.5 

14nA 



198m 


5 

c 

4 

54S03W 

FP116 

9 

1 

JANM38510/07002CCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0*0 

2 .0*0 

.80 A 

.80A 

2 

2 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

14nA 

14nA 



198m 

198m 


5 

5 

c 

c 

4 

4 

74-03N 

74-03N 

DL14bo 

DL14bo 

10 

11 

JANM38510/07002Ct)A 

1 

JANM38510/07002CDB 

TTL 

4 

2 .0*0 

.80A 

2 


0.0 

5.5 

14nA 



198m 


5 

c 

4 

54S03W 

FP116 

12 

1 

JANM38510/07005BAB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0*0 

2 .0* 

.80A 

.80 A 

2 

3 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

14nA 

9.0nA 



198m 

148m 


5 

5 

c 

c 

4 

3 

54S03W 

54S10W 

FP116 

FP115 

13 

14 

JANM38510/07005BAC 

1 

JANM38510/07005BCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

3 


0.0 

5.5 

9.0nA 



148m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP115 

15 

! 

JANM38510/07005BCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

3 

3 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



148m 

148m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

74-1 ON 

74-ION 

DL14bo 

DL14bo 

16 

17 

JANM38510/07005BDA 

1 

JANM38510/07005BDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 


0.0 

5.5 

9.0nA 



148m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP116 

18 

.. 1 

JANM38510/07005CAB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

3 

3 


“0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



148m 

148m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

54S10W 

54S10W 

FP116 

FP115 

19 

20 

JANM38510/07005CAC 

1 

JANM38510/07005CCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 


0.0 

5.5 

9.0nA 



148m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP115 

21 

| 

JANM38510/07005CCB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80 A 

3 

3 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



148m 

148m 


5 

5 

c 

c 

3 

3 

74-ION 

74-ION 

DL14bo 

DL14bo 

22 

23 

JANM38510/07005CDA 

1 

JANM38510/07005CDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 


0.0 

5.5 

9.0nA 



148m 


5 

c 

3 

54S10W 

FP116 

24 

. r . 

JANM38510/07006BAB 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

3 

4 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



148m 

L_99m 


5 

_5_ 

c 

c 

3 

2 

54S10W 

54-13W 

FP116 

FP115 

25 

26 

JANM38510/07006BAC 

JANM38510/07006BCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 


0.0 

5.5 

9.0nA 



99m 


5 

c 

2 

54-13W 

FP115 

27 

" ". — “ 1 

JANM38510/07006BCB 
. 1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

4 

4 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



99m 

99m 


5 

5 

c 

c 

2 

2 

74-13N 

74-13N 

DL14bo 

DL14bo 

28 

29 

JANM38510/07006BDA 

1 

JANM38510/07006BDB 

TTL 

4 

2 .0* 

80A 

4 


0.0 

5.5 

9.0nA 



99m 


5 

c 

2 

54-13W 

FP116 

30 

r~ 

JANM38510/07006CAB 

1 

TTL 

TTL 

_ 

4 

“2lj* 

2 .0* 

-80A 

.80A 

4 

4 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



99m 

99m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54-13W 

54-13W 

FP116 

FP115 

31 

32 

JANM38510/07006CAC 

1 

JANM38510/07006CCA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 


0.0 

5.5 

9.0nA 



99m 


5 

c 

2 

54-13W 

FP115 

33 

1 

JANM38510/07006CCB 
_1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80 A 

4 

4 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

9.0nA 

9.0nA 



99m 

99m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

_2. 

74-13N 

74-13N 

DL14bo 

DL14bo 

34 

35 

JANM38510/07006CDA 

1 

JANM38510/07006CDB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 


0.0 

5.5 

9.0nA 



99m 


5 

c 

2 

54-13W 

FP116 

36 

T 

JANM38510/07007BCA 

_1_ 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0*0 

.80 A 

.80 A 

4 

4 


~oxr 

0.0 

575“ 

5.5 

9.0nA 

14nA 



99m 

99m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54-13W 

74-22N 

FP116 

DL14bo 

37 

38 

JANM38510/07007BCB 

JANM38510/07007BDA 

TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

4 


0.0 

5.5 

14nA 



99m 


5 

c 

2 

74-22N 

DL14bo 

39 

1 

JANM38510/07007BDB 

1 | 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0*0 

2 .0*0 

.80 A 

.80A 

4 

4 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

14nA 

14nA 



99m 

99m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

54-22W 

54-22W 

FP116 

FP116 

40 

41 

JANM38510/07007CCA 

1 

JANM38510/07007CCB 

TTL 

4 

2 .0*0 

.80A 

4 


0.0 

5.5 

14nA 



99m 


5 

c 

2 

74-22N 

DL14bo 

42 

1 

JANM38510/07007CDA 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0*0 

2 .0*0 

.80A 

.80 A 

4 

4 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

14nA 

14nA 



99 m 

99m 


5 

5_ 

c 

c 

2 

2 

74-22N 

54-22W 

DL14bo 

FP116 

43 

44 

JANM38510/07007CDB 

1 

JANM38510/07008BAB 

TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

4 


0.0 

5.5 

14nA 



99m 


5 

c 

2 

54-22W 

FP116 

45 

1 

JANM38510/07008BAC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80 A 

8 

8 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

10nA 

10nA 



55m 

55m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

54S30W 

54S30W 

FP115 

FP115 

46 

47 

JANM38510/07008BCB 

1 

JANM38510/07008CAB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

8 


0.0 

5.5 

10r\A 



55m 


5 

c 

1 

74-30N 

DL14bo 

48 

I 

JANM38510/07008CAC 

1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80 A 

8 

8 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

10nA 

10nA 



55m 

55m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

54S30W 

54S30W 

FP115 

FP115 

49 

50 

JANM38510/07008CCB 

1 

JANM38510/07009BEA 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 


0.0 

5.5 

10nA 



55m 


5 

c 

1 

74-30N 

DL14bo 

51 

1 

JANM38510/07009BEB 
_1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 

.80A 

13 

13 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

10nA 

10nA 



55m 

55m 


5 

5_ 

c“ 

c 

1 

1 

74S133N 

74S133N 

DL16br 

DL16br 

52 

53 

JANM38510/07009BFA 

1 

JANM38510/07009BFB 

TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

13 


0.0 

5.5 

10nA 



55m 


5 

c 

1 

54S133W 

FP117 

54 

JANM38510/07009CEA 
_1 

TTL 

TTL 

4 

4 

2 .0* 

2.0* 

.80A 

.80A 

13 

13 


0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

10nA 

10nA 



55m 

55m 


5 

5_ 

c 

c 

1 

1 

54S133W 

74S133N 

FP117 

DL16br 

55 

JANM38510/07009CEB 

1 

TTL 

4 

2.0* 

80A 

13 


0.0 

5.5 

10nA 



55m 


5_ 

c 

1 

74S133N 

DL16br 
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5. GATES 


IN ORDER 0F:(1)TECHN0L0GY(2)TYPE(3)L06ICT 



5j 


1 1 

a— 

- LOGIC- 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS I 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

UJ 

CL 

& 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’O’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

. (V) 



(V) 

(V) 

IS)_ 

(S) 

(S) 

JWL_ 

JYL 

- 

±_ 




1 

JANM38510/07069cF/ 























TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

13 


0.0 

5.5 

10nA 



55m 


5 

c 

1 

54S133W 

FP117 

2 

JANM38510/07009CFI 























TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

13 


0.0 

5.5 

10nA 



55m 


5 

c 

1 

54S133W 

FP117 

3 

JANM38510/0701OBE/ 

\ 




















1 

TTL 

4 

2 .0*S 

.80A 

12 


0.0 

5.5 

lOnA 



138m 


5 

c 

1 

74S134N 

DL16br 

4 

JANM38510/07010BEB 




















! 

TTL 

4 

2 .0* 

80A 

12 


0.0 

5.5 

10nA 



138m 


5 

c 

1 

74S134N 

DL16br 

5 

JANM38510/07010BFA 




















1 

TTL 

4 

2 .0*§ 

.80 A n 

12 


0.0 

5.5 

10nA 



138m 


5 

c 

1 

54S134W 

FP117 

6 

JANM38510/0701OBFB 




















1 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

12 


0.0 

5.5 

10nA 



138m 


5 

c 

1 

54S134W 

FP117 

7 

JANM38510/0701OCEA 




















1 

TTL 

4 

2 .0*§ 

.80A 

12 


0.0 

5.5 

10nA 



138m 


5 

c 

1 

74S134N 

DL16br 

8 

JANM38510/07010CEB 




















1 

TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

12 


0.0 

5.5 

10nA 



138m 


5 

c 

1 

54S134W 

DL16br 

9 

JANM38510/0701OCFA 




















1 

TTL 

4 

2.0*5 

.80A 

12 


0.0 

5.5 

10nA 



138m 


5 

c 

1 

54S134W 

FP117 

10 

JANM38510/0701OCFB 






















TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

12 


0.0 

5.5 

10nA 



138m 


5 

c 

1 

54S134W 

FP117 

11 # 

M53200P 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

7.0 

13n 



lOmt 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14d 

12 # 

M53201P 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

7.0 

13n 



10 rrrf 

1.0 

0 

7 

4 

74-01N 

DL14d 

13# 

M53203P 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

7.0 

13n 



10 mt 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14d 

14# 

M53210P 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

7.0 

13n 



lOmt 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14d 

15# 

M53220P 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

7.0 

13n 



10 rrvf 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14d 

16# 

M53230P 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

7.0 

13n 



lOmf 

1.0 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14d 

17# 

M53237P 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



297m 


0 

7 

4 

74-00N 

DL14d 

18# 

M53238P 


TTL 

4 

2 .0* 

•80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



297m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14d 

19# 

M53240P 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

30 

0.0 

7.0 

13n 



26mf 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14d 

20 # 

MB74LS00 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



22 m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-00N 

DL14ai 

21 # 

MB74LS00M 


TTL 

4 

2 .0* 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



22 m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-00N 

DL14bn 

22 # 

MB74LS01 


TTL 

4 

2 .0*0 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-01N 

DL14ai 

23# 

MB74LS01M 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 

1.0 * 

2 

7 

_^ 

74-01N 

DL14bn 

24# 

MB74LS03 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-03N 

DL14ai 

25# 

MB74LS03M 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-03N 

DL14bn 

26# 

MB74LS10 


TTL- _| 

4 

2 .0* 

80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



16m 

1.0 * 

2 

7 

3 

74-ION 

DL14ai 

27# 

MB74LS10M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



16m 

1.0 * 

2 

7 

3 

74-1 ON 

DL14bn 

28# 

MB74LS12 


TTL 

4 

2 .0*0 

80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



16m 

1.0 * 

2 

7 

3 

74-12N 

DL14ai 

29# 

MB74LS12M 


TTL 

4 

2 .0*0 

80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



16m 

1.0 * 

2 

7 

3 

74-12N 

DL14bn 

30# 

MB74LS20 


TTL 

4 

2 .0* 

80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



11 m 

1.0 * 

2 

7 

2 

74-13N 

DL14ai 

31# 

MB74LS20M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



11 m 

1.0 * 

2 

7 

2 

74-13N 

DL14bn 

32# 

MB74LS22 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

4 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



11 m 

1.0 * 

2 

7 i 

2 

74-22N 

DL14ai 

33# 

MB74LS22M 


TTL 

4 

2 .0*0 

80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



11 m 

1.0 * 

2 

7 

2 

74-22N 

DL14bn 

34# 

MB74LS26 


TTL 

4 

2 .0*0 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 

400m* 

2 

7 

4 

74-03N 

DL14ai 

35# 

MB74LS26M 


TTL 

4 

2 .0*0 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 

400m* 

2 

7 

4 

74-03N 

DL14bn 

36# 

MB74LS30 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



5.5m 

1.0 * 

2 

7 

1 

74-30N 

DL14ai 

37# 

MB74LS30M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



5.5m 

1.0 * 

2 

7 

1 

74-30N 

DL14bn 

38# 

MB74LS37 


TTL 

4 

20*0 

.80 A 

2 

60 

0.0 

5.0 

24nA 



60m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-00N 

DL14ai 

39# 

MB74LS37M 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

2 

60 

0.0 

5.0 

24nA 



60m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-OON 

DL14bn 

40# 

MB74LS38 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

2 

60 

0.0 

5.0 

32nA 



60m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-03N 

DL14ai 

41# 

MB74LS38M 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80A 

2 

60 

0.0 

50 

32nA 



60m 

1.0 * 

2 

7 

4 

74-03N 

DL14bn 

42# 

MB74LS40 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

60 

0.0 

5.0 

24nA 



30m 

1.0 * 

2 

7 

2 

74-13N 

DL14ai 

43# 

MB74LS40M 


TTL 

4 

2 .0* 

80A 

4 

60 

0.0 

5.0 

24nA 



30m 

1.0 * 

2 

7 

2 

74-13N 

DL14bn 

44# 

MB400 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



40mt 


0 

7 

4 

74-OON 

DL14aa 

45# 

MB400M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



40mf 


0 

7 

4 

74-OON 

DL14ac 

46# 

MB401 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



30mf 


0 

7 

3 

74-OON 

DL14aq 

47# 

MB401M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



30mt 


0 

7 

3 

74-OON 

DL14ac 

48# 

MB402 


TTL 

4 

2 .0* 

80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



20 mf 


0 

7 

2 

74-22N 

DL14aq 

49# 

MB402M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



20 mf 


0 

7 

2 

74-22N 

DL14ac 

50# 

MB403 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



lOmt 


0 

7 

1 

74-30N 

DL14aa 

51# 

MB403M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



10 m| 


0 

7 

1 ! 

74-30N 

DL14ac 

52# 

MB404 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

30 

0.0 

5.0 

lOn 



48mf 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14aq 

53# 

MB404M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

30 

0.0 

5.0 

lOn 



48mt 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14ac 

54# 

MB416 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

20 n 



40mf 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14aq 

55# 

MB416M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

20 n 



40m| 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14ac 

56# 

MB431 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 


0.0 

5.0 

15n 



lOOmt 


0 

7 

2 

74-03N 

DL14aa 

57# 

MB431M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 


0.0 

5.0 

15n 



lOOmt 


0 

7 

2 

74-03N 

DL14ac 

58# 

MB433 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

30 

0.0 

5.0 

13n 



96mt 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14aq 

59# 

MB433M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

30 

0.0 

5.0 

13n 



96mt 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14ac 

60# 

MB435 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

"30 

0.0 

5.0 

lOn 



104mf 


0 

7 

4 

74-OON 

DL14aq 

61# 

MB435M 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

30 

0.0 

5.0 

lOn 



104mf 


0 

7 

4 

74-OON 

DL14ac 

. 62# 

MB601 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7n 



84mt 


0 

7 

4 

74-OON 

DL14aa 

63# 

MB602 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

7n 



63mf 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14aq 

64# 

MB603 


TTL 

4 

2 .0* 

.80a 

4 

10 

0.0 

5.0 

7n 



42mf 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14aq 

65# 

MB604 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

7n 



21 m+ 


0 

7 

1 

74-30N 

DL14aa 

66 # 

MB605 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

30 

0.0 

5.0 

7n 



94mt 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14aq 

67# 

N8T96F 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

6.5n 





0 

7 

6 

G04-540 

DL16aw 

68 # 

N8T96N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

6.5n 





0 

7 

6 

G04-540 

DL16e 

69# 

N8T98F 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

6.5n 





0 

7 

6 

G04-541 

DL16aw 

70# 

N8T98N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

6.5n 





0 

7 

6 

G04-541 

DL16e 

71 ▼ # 

N74F00F 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

2 


-0.5 

7.0 

5.0nA 





0 

7 


74-00 

DL140 

72* 

N74F00N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 



0.5 

7.0 

6.0nA 

2 ^n 

2.5n 



0 

7 

4 

74-00 

DL140 - 

73 t# 

N74F10F 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

3 


-0.5 

7.0 

5.0nA 





0 

7 


74-10 

DL140 

74*# 

N74F10N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

3 


-0.5 

7.0 

5.0nA 





0 

7 


74-10 

DL14n 

75* 

N74F20F 


TTL 

4 

2.0 

0.8 



0.5 

7.0 

6.0nA 

2.5n 

2.5n 



0 

7 

2 

74H20 

DL140 

76* 

N74F20N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 



0.5 

7.0 

6.0nA 

2.5n 

2.5n 



0 

7 

2 

74H20 

DL140 

77 

N74H00A 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

6 .2n 





0 

7 

4 

74-OON 

DL14br 

78 

N74H00F 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

6 .2n 



200 m 


0 

7 

4 


DL14bh 

79 

N74H00N 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

6 .2n 



200 m 


0 

7 

4 

74-OON 

DL14br 

80 

N74H01F 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



200 m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14bh 

81 

N74H01N 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



200 m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14br 

82 

N74H10F 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



150m 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14bh 

83 

N74H10N 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



150m 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14br 

84 

N74H20F 


TTL 

4 

r 2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100 m 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14bh 

85 

N74H20N 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

! 0.0 

5.0 

10nA 



100 m 


0 

7 

2 

74-13N 

DL14br 

86 

N74H22F 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



100 m 


0 

7 

2 

74-22N 

DL14bh 

87 

N74H22N 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



100 m 


0 

7 

2 

74-22N 

DL14br 

88 

N74H30F 


TTL 

4 

2 .0* 

.80 A 

8 

10 

1 0.0 

5.0 

8.9n 



50m 


0 

7 

1 

74-30N 

DL14bh 

89 

N74H30N 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

8.9n 



50m 


0 

7 

1 

74-30N 

DL14br 

90 

N74H30W 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

8.9n 



50m 


0 

7 

1 

54S30W 

FP39e 

91* 

N74LS00D 


TTL 

4 

2 .0* 

0.8A 

2 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



22 m 


0 

7 

4 

74-OON 

DL14bh 

92 

N74LS00N 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



22 m 


0 

7 

4 

74-OON 

DL14br 

93 

N74LS01F 


TTL 

4 

rjTo *0 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 


0 

7 

4 

74-01N 

DL14bh 

94 

N74LS01N 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 


0 

7 

4 

74-01N 

DL14br 

95 

N74LS03F 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14bh 

96 

N74LS03N 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22 m 


0 

7 

4 

74-03N 

DL14br 

97 ▼ 

N74LS10D 


TTL 

4 

2 .0* 

0.8A 

3 

20 

0.0 

5.0 

15n 



16m 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14bh 

98 

N74LS10N 


TTL 

4 

2 .0* 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



16m 


0 

7 

3 

74-ION 

DL14br 

99 

N74LS12F “1 


TTL 

4 

2 .0*0 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



16m 


0 

7 

3 

74-12N 

DL14bh 

100 

N74LS12N 


TTL 

4 

2 .0*0 

1 .80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



16m 


0 

7 

3 

74-12N 

DL14br 
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5. GATES 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGKS’1’ 





r\— 

2— 

LOGIC 

F/s 

N 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 



OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

i4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







, (V) 

(V) _ 



(V) 

(V) 

JS)_ 

(S) 


(W) 

jyi 


. 

+ 




1 ▼ 

N74LS20D 


TTL 

4 

^0* 


4 

20 

0.0 

5.0 

15n 



11m 



0 

7 

2 

74-13N ~ 

DLl4bh 

2 

N74LS20N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



11m 



0 

7 

2 

74-13 

DL14br 

3 

N74LS22F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



11m 



0 

7 

2 

74-22N 

DL14bh 

4 

N74LS22N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



11m 



0 

7 

2 

74-22N 

DL14br 

5* 

N74LS26D 


TTL 

4 

2.0* 

0.8A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22m 



0 

7 

4 

74-03N 

DL14bh 

6 

N74LS26N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



22m 



0 

7 

4 

74-03N 

DL14br 

7t 

N74LS30D 


TTL 

4 

2.0* 

0.8A 

8 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



5.5m 



0 

7 

1 

74-30N 

DL14bh 

8 

N74LS30N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

20nA 



5.5m 



0 

7 

1 

74-30N 

DL14br 

9* 

N74S00D 


TTL 

4 

2.0* 

0.8A 

2 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



180m 

TOt_ 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14bh 

10 

N74S00N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



180m 



0 

7 

4 

74-00N 

DL14br 

11 

N74S03F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



180m 

1.0 t 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14bh 

12 

N74S03N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



180m 



0 

7 

4 

74-03N 

DL14br 

13t 

N74S10D 


TTL 

4 

2.0* 

0.8A 

3 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



135m 

1.0 t 

0 

7 

3 

74-1 ON 

DL14bh 

14 

N74S10N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



135m 



0 

7 

3 

74-ION 

DL14br 

15t 

N74S20D 


TTL 

4 

2.0* 

0.8A 

4 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



90m 

TOt_ 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14bh 

16 

N74S20N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



90m 



id 

7 

2 

74-13N 

DL14br 

17 

N74S22F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



90m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14bh 

18 

N74S22N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



90m 


- 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14br 

19 

N74S133F 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.0nA 



50m 

1.0 t 

T) 

7 

1 

74S133N 

DL16aw 

20 

N74S133N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.0nA 



50m 



0 

7 

1 

74S133N 

DL16bp 

. 21 

N74S133W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

13 

20 

0.0 

5.0 

7.0nA 



50m 

1.0 t 

0 

7 

1 

54S133W 

FP47a 

22 

N74S134F 


TTL 

4 

2.0*§ 

.80A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



80m 

1.0 t 

0 

7 

1 

74S134N 

DL16aw 

23 

N74S134N 


TTL 

4 

2.0*§ 

.80A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



80m 



0 

7 

1 

74S134N 

DL16bp 

24 

N74S134W 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

13 

30 

0.0 

5.0 

7.5nA 



80m 

1.0 t _ 

0 

7 

1 

54S134W 

FP47q 

25 

N7400F 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



60m 

1.0 t 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14bh 

26 

N7400N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



60m 



0 

7 

4 

74-00N 

DL14br 

27 

N7401F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



80m 

1.0 t_ 

0 

7 

4 

74-01N 

DL14bh 

28 

N7401N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



80m 



0 

7 

4 

74-01N 

DL14br 

29 

N7403F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 t 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14bh 

30 

N7403N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 



0 

7 

4 

74-03N 

DL14br 

31 

N7410F 


m 

4 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



82m 

1.0 t 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14bh 

32 

N7410N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



82m 



0 

7 

3 

74-ION 

DL14br 

33 

N7412F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

3 

10a 

0.0 

5.0 

45nA 



82m 



|0 

7 

3 

74-12N 

DL14bh 

34 

N7412N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



82m 



0 

7 

3 

74-12N 

DL14br 

35 

N7420F 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



55m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14bh 

36 

N7420N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10a 

0.0 

5.0 

22nA 



55m 



0 

7 

2 

74-13N 

DL14br 

37 

N7426F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

24nA 



110m 

1.0 t 

TT 

7 

4 

74-03N 

DL14bh 

38 

N7426N I 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10a 

0.0 

5.0 

24nA 



110m 



0 

7 

4 

74-03N 

DLI4br 

39 

N7430F 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



30m 

i.o_t 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14bh 

40 

N7430N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



30m 



0 

7 

1 

74-30N 

DL14br 

41 ▼ # 

S54F00F 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

2 


-0.5 

7.0 

5.0nA 






5 

C 


74-00 

DL14o 

42*# 

S54F00W 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

2 


-0.5 

7.0 

5.0nA 






,5 

C 


54-00 

FP153 

43 ▼# 

S54F10F 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

3 


-0.5 

7.0 

5.0nA 






5 

C 


74-10 

DL140 

44 ▼ # 

S54F10W 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

3 


-0.5 

7.0 

5.0nA 






5 

C 


54-10 

FP153 

45 ▼ # 

S54F20F 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

4 


-0.5 

7.0 

5.0nA 






5 

C 


74-13 

DL140 

46 ▼ # 

S54F20W 


TTL 

4 

2.0 

iL8 

4 


-0.5 

7.0 

5.0nA 






5 

C 


54-20 

FP153 

47 

S54H00F 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

6.2n 



200m 



5 

c 

4 

74-00N 

DL14bh 

48 

S54H00W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

6.2n 



200m 



5 

c 

4 

54-00W 

FP39e 

49 

S54H01F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



200m 



5 

c 

4 

74-03N 

DL14bh 

50 

S54H01W 


TTL 

4 

2.0*0 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



200m 



5 

c 

4 

54-01W 

FP39e 

51 

S54H10F 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



150m 



5 

c 

3 

74-ION 

DL14bh 

52 

S54H10W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



150m 



5 

c 

3 

54-10W 

FP39e 

53 

S54H20F 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100m 



5 

c 

2 

74-13N 

DL14bh 

54 

S54H20W 


TTL 

4 

2.0* 

_.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100m 



5 

c 

2 

54-20W 

FP39e 

55 

S54H22F 


TTL 

4 

2.0*0 

80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100m 



5 

c 

2 ~ 

74-22N 

DL14bh 

56 

S54H22W 


TTL 

4 

2.0*0 

| .80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100m 



5 

c 

2 

54-22 

FP39e 

57 

S54H30F 


TTL 

4 

2.0* 

,80a 

8 

10 

0.0 

5.0 

8.9n 



50m 



5 

c 

1 

74-30N 

DL14bh 

58 

S54H30W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

8.9n 



50m 



5 

c 

1 

54-30W 

FP39e 

59 

S54S00F 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



180m 

1.0 


5 

c 

4 

74-OON 

DL14bh 

60 

S54S00W 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 


10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



180m 

1.0 


|5_-_ 

c 

4 

54S00W 

FP39e 

61 

S54S03F 


TTL 

4 

2.0* 

'~. 80 aT 

! 2 

20 

0.0 

5.0 

7.0nA 



180m+ 

1.0 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14bh 

62 

S54S03W 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

7.0nA 



180mf 

1.0 


5 

c 

4 

54S03W 

FP39e 

63 

S54S10F 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

1 10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



135m 

1.0 


5 

c 

3 

74-ION 

DL14bh 

64 

S54S10W 

j 

TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



135m 

1.0 


5 

c 

3 

54S10W 

FP39e 

65 

S54S20F 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



90m 

1.0 


5 

c 

2 

74-13N 

DL14bh 

66 

S54S20W 


TTL 

j 4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

5.0nA 



90m 

1.0 


5 

c 

2 

54-13W 

FP39e 

67 

S54S22F 


TTL 

i4 

2.0*0 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



90m 

1.0 • 


5 

c 

2 

74-22N 

DL14bh 

68 

S54S22W 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



90m 

1.0 


I 5 

c 

2 

54-22W 

FP39e 

69 

S54S133F 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.0nA 



50m 

1.0 


5 

c 

1 

74S133N 

DL16aw 

70 

S54S133W 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.0nA 



50m 

1.0 

• 

o 

c 

1 

54S133W 

FP47g 

71 

S54S134F 


TTL 

4 

2.0*§ 

.80 a 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



80m 

1.0 

• 

5 

c 

1 

74S134N 

DL16aw 

72 

S54S134W 


TTL 

4 

2.0*5 

.80 A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



80m 

1.0 

L_ 

5 

c 

1 

54S134W 

FP47a 

73 

S54S140A 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

60 

0.0 

5.0 

6.5nA 



220m| 

1.0 

■ 

5 

c 

2 

74-13 

DL14br 

74 

S5400F 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



110m 

1.0 

■ 

5 

c 

4 

74-OON 

DL14bh 

75 

S5400W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



110m 

1.0 


5 

c 

4 

54-00W 

FP39e 

76 

S5401F 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 

• 

5 

c 

4 

74-01N 

DL14bh 

77 

S5401W 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 

' 

5 

c 

4 

54-01W 

FP39e 

78 

S5403F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14bh 

79 

S5403W 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10a 

0.0 

5.0 

45nA 






5“ 

c 

4 

54S03W 

FP39e 

80 

S5410F 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



82m 

1.0 t 

5 

c 

3 

74-ION 

DL14bh 

81 

S5410W 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



82m 

1.0 t 

5 

c 

3 

54-1OW 

FP39e 

82 

S5412F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

3 

10a 

0.0 

5.0 

45nA 



82n 



o 

c 

3 

74-12N 

DL14bh 

83 

S5412W 


TTL 

4 

2.0*0 

.80 A 

3 

10a 

0.0 

5.0 

45nA 



82n 



5 

c 

3 

54-12W 

FP39e 

84 

S5420F 


TTL 

4 

2.0* 

.8GA 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



55m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74-13N 

DL14bh 

85 

S5420W 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



55m 

1.0 t 

5 

c 

2 

54-20W 

FP39e 

86 

S5426F 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

24nA 



110m 

1.0 t 

5 

c 

4 

74-03N 

DL14bh 

87 

S5430F 


TTL 

4 

2.0* 

,80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



30m 

1.0 t 

5 

c 

1 

74-30N 

DL14bh 

88 

S5430W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



30m 

1.0 t 

5 

c 

1 

54-30W 

FP39e 

89# 

SFC400E 


TTL 

4 

2.0* 

■80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



110m 

400m* 

0 

7 

4 

74-OON 

T0116 

.90# 

SFC400EM 


TTL 

4 J 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



110m 

400m 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

91# 

SFC400ET 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

io T 

0.0 

5.0 

22nA 



110m 

400m 

2 

8 

4 

74-OON 

T0116 

92# 

SFC400HE 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

400m 

0 

7 

4 

74-OON 

T0116 

„93#_ 

SFC400HEM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

6.0n 



40mt 

400m 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

94# 

SFC400HJM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

400m 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

95# 

SFC400HKM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

400m 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

_96#- 

SFC400HPM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

400m 

5 

c 

4 

54-00W 

T085 

97# 

SFC400JM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



110m 

400m 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

98# 

SFC400KM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



110m 

400m 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

.-99#- 

SFC400LSE 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

15nA 



22m 

300m* 

0 

7 

4 

74-OON 

T0116 

100# 

SFC400LSEM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



22m 

400m* 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

101# 

SFC400PM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



110m ! 

400m 

5 

c 

4 

54-OOW 

T085 

102# 

SFC400SE 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

4.5nA 



180m 

300m* 

0, 

7 

4 

74-OON 

T0116 

103# 

SFC400SJM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

4.5nA 

-* 


180m 

300m* 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

104# 

SFC400SKM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

4.5nA 

1 


180m 

300m* 

5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

.10.5#. 

SFC401AE 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

7.0 




10m 

400m* 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

106# 

SFC401E 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

23nA 



110m ! 

400m 

0 

7 

4 

74-01N 

T0116 

107# 

SFC401EM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

23nA 



110m 

400m 

5 

C 

4 

74-01N 

T0116 

108# 

SFC401ET 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

23nA 



110m 

400m 

2 

8 

4 

74-01N 

T0116 

109# 

SFC401HE 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 

- j 


200m 

400m 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 

1-1.0#. 

SFC401HEM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



200m 

400m 

0 

7 

4 

74-03N 

T0116 


105 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


105 




5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’1’ 
(4)LOGCT(5)TYPE NO. 



,5J 


D 

2 j 

LOGIC 

F /> 

N 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


(OPER. 


DRAWINGS | 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

UMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’ 0 ’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







l_M 

- ^ - 



( V ) 

M _ 

JS )_ 

. JS ). 

( SI ,. 

m 

M _ 

- 

J 




1 # 



TTH 

4 

10 * 


2 

10 

0.6 

5.0 

15nA 



200m 

400m 

5 ^ 

C 

4 

74B3N 

T0T16 “ 

2# 

SFC401HKM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



200m 

400m 

5 

C 

4 

74-03N 

T0116 

3# 

SFC401HPM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



200m 

400m 

5 

c 

4 

54-01W 

T085 

4# 

SFC401JM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

23nA 



110m 

400m 

5 

c 

4 

74-0 IN 

T0116 

5# 

SFC401KM 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

23nA 



110m 

400m 

5 

c 

4 

74-01N 

T0116 

6# 

SFC401LSE 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 1 

32al 



22m 

300m* 

0 

7 


74-01N 

T0116 

7# 

SFC401LSEM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.6 H 

32nA 



22m 

400m* 

5 

c 


74-01N 

T0116 

8# 

SFC401PM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

23nA 



40ml 

400m 

5 

c 

4 

54-00W 

T085 

9# 

SFC403E 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 , 

23nA 



40mt 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

TOII6 

10# 

SFC403EM 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

( - 2 ~ 1 

10 

0.0 

5.0 H 

23nA 



40mf 

1.0 

5 

C 

4 

74-03N 

T0116 

11# 

SFC403ET 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

23nA 



40mf 

1.0 

2 

8 

4 

74-03N 

T0116 

12#_ 

SFC403EV 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

23nA 



40mt 

1.0 

4 

8 

4 

74-03N 

T0116 

13# 

SFC410E 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

7.0 

13n 



10m 

400m* 

0 

7 

3 

74-1 ON 

T0116 

14# 

SFC410EM 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



I.Omf 

400m* 

5 

C 

3 

74-1 ON 

T0116 

15# 

SFC410ET 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

L 32nA 



I.Omt 

400m* 

2 

8 

3 

74-ION 

T0116 

16# 

SFC410HF. 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

h 20 

0.0 

5.0 

10nA 



60mt 

400m 

0 

7 

3 

74-1 ON 

|T0116 

17# 

SFC410HEM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

10nA 



6Cmf 

400m 

5 

C 

3 

74-ION 

T0116 

18# 

SFC410HP 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

10nA 



60mt 

400m 

0 

7 

3 

54-1OW 

T085 

19# 

SFC410HPM 


TTL 

4 

2.0* 

BOA 

3 

20 

0.0 

5.0 

10nA 



60mf 

400m 

5 

C 

3 

54-1OW 

T085 

20# 

SFC410PM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0 

7 

13n 



30mf 

400m 

5 

C 

3 

54-10 

ZB0 

21 # 

SFC420E 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

7.0 

13n 



10m 

400m* 

0 

7 

2 

74-13N 

T0116 

22 # 

SFC420EM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



I.Omf 

400m* 

5 

8 

2 

74-13N 

T0116 

23# 

SFC420ET 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

00 

5.0 

22nA 



10mf 

400m* 

2 

8 

2 

74-13N 

T0116 

24# 

SFC420HE 


TTL ^ 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0 

7 

6n 



40mt 

400m 

0 

7 

2 

74-13N 

T0116 

25# 

SFC420HEM 


TTL 1 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 




1.0 

5 

C 

2” 1 

74-13N 

T0116 

26# 

SFC420HPM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0 

7 

6n 



40mf 

400m 

5 

C 

2 


ZB0 

27# 

SFC420PM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0 

7 

1 13n 



20mf 

400m 

5 

c 

2 

54-20W 

ZB0 

28# 

SFC426E 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

24 nA 



110m% 


0 

7 

4 


T0116 

29# 

SFC426EM 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

24nA 



110m% 


5 

C 

4 


T0116 

30# 

SFC426ET 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 _ 

10 

0.0 , 

5.0 

24 nA 



110m% 


2 j 

8 

4 


T0116 

31# 

SFC430E 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

OB -1 

7.6 

13n 



10m 

400m* 

0 1 

7 

1 

74-30N 

T0116 

32# 

SFC430EM 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10ml 

1.0 

5 

C 

1 

74-30N 

T0116 

3-3# 

SFC430ET 


TTL 

4 

2 0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

1 22nA 



lOnvf 

1.0 

2 

8 

1 

74-30N 

T0116 

34# 

SFC430HE 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

8 

10 

0 

7 

6n 



20mt 

400m 

0 

7 

1 

74-30N 

T0116 

35# 

SFC430HEM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

11nA 




1.0 

5 

C 

1 


T0116 

36# 

SFC430HPM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0 

7 

6n 



20mf 

400m 

5 

C 

1 


ZB0 

37# 

SFC430LE 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

B.O 

60nA 



1 Omf 

1.0 

0 

7 

1 

74-30N 

T0116 

38# 

SFC430PM 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0 

7 

13n 



10mf 

400m 

5 

C 

1 


ZB0 

39# 

SFC437E 


TTL 

4 

2.0* 

BOA 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 


0 

7 

4 

74-OON 

T0116 

40# 

SFC437EM 


TTL 

4 

2.0* 

8CA 

2 


0.0 

5 0 

22nA 



297m 


5 

c 

4 

74-OON 

T0116 

41# 

SFC437ET 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 


2 

8 

4 

74-OON 

T0116 

42# , 

SFC438E 


TTL 

4 

2.0* 

-80A 

2 

30 

0.0 

5.0 

.22nA 



297m 


0 

7 

4 

74-03N 

(T0116 

43# 

SFC438FM 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

30 

r 0.6 

5.0 

22n A 



297m 


5 

C 

4 

74-03N 

T0116 

44# 

SFC438ET 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

30 

0.0 

5.0 

22nA 



297m 


2 

8 

4 

74-03N 

T0116 

45# 

SFC440E 


TTL 

4 

20* 

80A 

4 

30 

0.0 

7,0 _i 

13n 



27m 

400m* 

0 


2 

I74-13N 

T0116 

46# 

SFC440EM 

r 

TTL ^ 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

30 

0.6 

5.0 

22nA 



135m% 

1.0 

5 

c 1 

1 2 

74-13N 

T01I6 

47# 

SFC440ET 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

4 

30 

0.0 

5.0 

22nA 



135m% 

1.0 

2 

8 

2 

74-13N 

T0116 

43# 

SFC440HE 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

30 

0 

7 

6n 



40mt 

400m 

0 

7 

2 

74-13N 

T0116 

49# 

SFC440HEM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

30 1 

0.0 

5.0 

10nA 




1.0 

5 

C 

2 

74-13N 

T0116 

50# 

SFC440HPM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

4 

30 

0 

7 

6n 



40mt 

400m 

5 

c 

2 


ZB0 

51.# 

SFC440PM 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

4 

30 

. Qj 

7 

13n 



20 ml 

400m 

5 

c 

2 


ZB0 

52# 

SFC453PM 


TTL 

4 1 

20 * 

80A 

6 

10 

0 

7 

13n 


_ 

40mf 

400m 


c 

1 


zm 

53 

SN54ALS00J# 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

14n 





5 

c 

4 

74-00 

DLl4ci 

54 

SN54ALS00J#mil 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 


0 

7,0 

.. 14n_ 1 





5 

c 

4 

G04-503 

DL14c 

55 

SN54ALS00N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

14n 





5 

c 

4 

74-00 

DL14dq 

56 

SN54ALS01J#mil 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 

4 

0 

7.0 

59n 





5 

c 

4 

G04-502 

DL14c 

57 

SN54ALS03J# 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

20 n , 





5 , 

c 

4 

74-03 

DL14ci 

58 ’ 

SN54ALS03J#mi! 


TTL 

4 

2.0 

0.8 1 

8 

4 

0 

7.0 

' 59n 





5 

c 

4 

G04-503 

DL14c 

59 

SN54AL.S03N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

20n 





5 

c 

4 

74-03 

DL14dq 

60 

SN54ALS10J# 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

17n 





5 

c 

3 

74-10 

DL14ci 

61 

r SN54ALSlOJ#mi! 


TTL' 

4 

2.6 

078 

9 


0 

7 0 

14n 





5 

c 

3 

54-12 

DL14c 

62 

SN54ALS10N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

17n 





5 

c 

3 

74-10 

DL14dq 

63 

SN54ALS12J 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

35n i 





5 

c 

3j 

74-12 

DL14ci 

64 

SN54ALS12N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

9 ! 


0 . 0 " 

5.0 

35n 1 





5 

C 

T 1 

'74-12 

DL14dq 

65 

SN54ALS20J# 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5 0 

16n 





5 

c 

2 

74-20 

DL14ci 

66 

SN54ALS20J#mil 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 

_ 2 

0 

7.0 

14n 





5 

c 

2 

G04-471 

DL14c 

- 67 

SN54ALS20N 


TTL 

4 

' 2.0 

0.8 

8 


0.6 

5.0 

16n 



_ 


5 

c 

2 

74-20 

DL14dg 

68 

SN54ALS22J# 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

35n 





5 

c 

2 

74-22 

DL14ci 

69 

SM54ALS22J# mil 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 

2 

0 

7.0 

_59n__. 





5 

c 

2 

74-22 

DL14c 

70 

SN54ALS30J # mil 


Ttl 

4 

2.6 

0.8 

8 " 

1 

0 

7.0 

14n 





5 

c 

1 

G04-3ay 

DL14c ! 

71 

SN54ALS37J 


TTL 

4 

2.0 

0.8 



0.0 

7.0 


10n 

lOn 



5 

c 

4 

G04-464 

DL14af 

72 

SN54ALS38J 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

J 


0.0 

7.0 


_40n_ 

18n 



5 

c 

4 

G04-464 

DL14af 

- 73 - 

SN54ALS133 J # mil 


TTL 

4 

20 

0.8 

13 

~“T 

6 ; 

7.0 

14n 





5 

c 

i 

G04-474 

DL16dw 

74 

S N 54 A LS1000J # mil 






















TTL 

4_ 

2.0.. 

_0B_ 

JJ_ 

_4_ 

_oj 

7 0_ 

_1_C)n_i 





5 

C_. 

_ 4 .. 

G04-503 

DL14C_ 

“75" “ 

S N54 ALS1003J # mil 














P“- • 






1 

TTL 

4 

2.0 

08 

8 

4 

0 

7.0 

40n 





5 

c 

4 

G04-503 

DL14c 

76 

SN 54ALS1020J # mil 






















TTL 

4 

2.0 

0.8 


2 

Q— 

7 0 






5“ 

c“ 

-- 

74-22N 

DL14c 

77 

SN54AS804J 


TTL. 

4 

2.0 

0.8 



0.0 

7.0 


4n 

4n 



5 

c 

6 

G04-539 

DL20b 

78 

SN54H00J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

2 

10 

0 

5.0 j 

IQnA_ 



200 m _ 

1,0 

16 

c 

4 

74-Q0N 

DL14af 

79 

SN54H00W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

50 

10nA 



266 m 

1.0 

5 

C '■ 

4 

54 OOW 

M0004AA 

80 

SN54H01J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A ; 

2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



200 m 

1.0 

5 

c 

4 

74-03N 

DL14af 

81 

SN54H01W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

I 2 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



200 m 

1.0 

5 

c 

4 

54-01W 

M0004AA 

82 

SN54H10J 


TTL 

4 

20 * 

.80A 

3 

' 10 

0 . 0 ' 

5.0 ' 

10nA 



150m 

T.O 

;5 

c 

3 

74-ION 

DL14af 

83 

SN54H10W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



150m 

1.0 

5 

c 

3 

54-1 OW 

M0004AA 

84 

SN54H20J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

I 10 

0.0 

5.0 

10nA 



100 m 

1.0 


c 

2 

74-13N 

DLl 4af 

85 

SN54H20W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5~0 

10 riA 


r~' 

100 m 

T.o 

B 

c 

2 

54-20W 

M0004AA 

86 

SN54H22J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100 m 

1 0 

i 5 

c 

2 

74-22N ! 

DLI4af 

87 

SN54H22W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100 m 

1.0 

5 

,c 

2 

54H22W 

M0004AA 

"' 68 " 

SN54H30J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

80A 

"8 

16 

6.0 

50 “ 

12nA 



40m 

T.o 

“5 

h c 

1 

74-30N 

DL14af 

89 

SN54H30W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



40m 

1.0 

5 

c 

1 

54-30W 

M0004AA 

90 

SN54H40J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.boa 

4 

30 

0 

7 

IQriA 




1.0 


c 

2 

74-13N 

DL14af 

91 

SN54H40W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

30 

r 0.6 

5.6 

10nA 




1.0 

f 1 

C ■“ 

2 

54-40W 

M0004AA 

92 

SN54S00J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 

00 

5.0 

3.0n 



180m 

1.0 

5 

c 

4 

74-OON 

DLl4af 

93 

ISN54S00W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

BOA 

2 

20 

0.0 

5.0 

3.0n 



180m 

1.0 

(5_ 

c 

4 

54S00W 

M0004AA 

■J4 

r SN54S03j 

" ^ 

TTL 

4 

2 . 0 * 

•80A 

2 

10 

00 

5.6 

7.5nA 



180m 

1.6 

ri 

c~ 

4 

74-03N 

DL14af 

95 

SN54S03W 


TTL 

4 

20 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

6.0 

7.5nA 



180m 

1.0 

5 

c 

4 

I54S03W 

M0004AA 

96 

iSN54SlOJ 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

3 

20 

00 

5.0 

3 On 



135m 

1.0 

[5 

c 

3 

74-ION 

DL14af 

97 

SN54S10W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

3 

20 

i 6.0 

5.6 " 

3.0n 



135m 

1.0 

5 " 

c 

' 3 

54S10W 

M0004AA 

98 

SN54S20J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

20 

| 0.0 

5.0 

S.OnA 



38mf 

1.0 

5 

c 

2 

74-13N 

DLl4af 

99 

SN54S20W 


TTL 

4 

20 * 

.80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

5.0nA 



38ml 

1.0 

5 

c 

2 

54-13 W 

M0004AA 

100 

SN54S22J 


TTL 

4 

2 0 * 

BOA 

4 

10 

0 0 

5.6 

7.5nA " 



" 34mf 

1.0 

5. 

c 

2 

I74-22N 1 

Dl.14af 

101 

SN54S22W 


TTL 

4 

20 * 

.80 A 

4 

10 

1 0.0 

5.0 

7 5nA 



34mt 

1.0 

5 

c 

2 

54-22W 

M0004AA 

102 

SN54S30J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.BOA 

8 


! 0.0 

50 

7.0nA 



50m 


5 

c 

1 

74-30N 

DL14af 

103 

ISN54S30W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

BOA 

8 


6.0 

5.6 

7.0nA 



50m 


5 

c 

1 

54S30W 

M0004AA 

104 

SN54S37J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

BOA 

2 

30 

0.0 

5.0 

6.5nA 



400m 

1.0 

5 

c 

4 

74-OON 

DL14af 

105 

SN54S37W 


TTL 

4 

2 . 0 * 

BOA 

2 

30 

1 0.0 

5.0 J 

6.5nA 



400m 

1.0 

S 

c 

4 

54S00W 

M0004AA 

106 

SN54S38J 


TTL 

4 

" 2 . 0 * 

BOA 

2 

30 

i 6.0 

iso ~ 

10nA 



400m 

1.6 " 

5 

c 

4 

74-03N 

DLl4af 

107 

LSN54S38W 


TTL 

4 

2.0* 

BOA 

2 

30 

1 0.0 

5.0 

10nA 

L _ 


400m 

1.0 

5 

C ] 

4 

54S03W 

M0004AA 


106 


D.AT.A. 


106 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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43 

SN74ALS1003J 


TTL 

4 

2.0 

0.8 

8 

4 

0 

7.0 

30n 





0 

7 

4 

74ALS1003 

DL14c 

44 

SN74ALS1020J 


TTL 

4 

2.0 

0.8 


2 

0 

7.0 






5 

C 

2 

74ALS1020 

DL14c 

45 

SN74ALS1020N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 


2 

0 

7.0 




. 


5 

C 

2 

74ALS1020 

DL14n 

46 

SN74AS804J 


TTL 

4 

2.0 

0.8 



0.0 

7.0 


3n 

3n 



0 

7 

6 

74AS804 

DL20b 

47 

SN74AS804N 


TTL 

4 

2.0 

0.8 



0.0 

7.0 


3n 

3n 



0 

7 

6 

74AS804 

DL20a 

48 

SN74H00J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14af 

49 

SN74H00N 


TTL 

4 

2.0* 

,80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



200m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14r 

50 

SN74H01J 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

9.0nA 



90mf 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14af 

51 

SN74H01N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

9.0nA 



90mt 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14r 

52 

SN74H10J 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



90mf 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14af 

53 

SN74H10N 


TTL 

4 

2 . 0 * 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



90mf 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14r 

54 

SN74H20J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100m 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 

55 

SN74H20N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



100m 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

56 

SN74H22J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100m 

1.0 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14af 

57 

SN74H22N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

15nA 



100m 

1.0 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14r 

58 

SN74H30J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



50m 

1.0 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14af 

59 

SN74H30N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

12nA 



50m 

1.0 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14r 

60 

SN74H40J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

30 

0 

7 

10nA 




1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 

61 

SN74H40N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

30 

o' 

7 

10nA 




1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

62 

SN74LS00J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 a 

2 

22 

0.0 

5.0 

15nA 



22m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14af 

63 

SN74LS00N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

22 

, 0.0 

5.0 

15nA 



22m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14r 

64 

SN74LS01J 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

22 

o.o 

5.0 

32nA 



22m 

1.0 * 

0 

7 

4 

'74-01N 

DL14af 

65 

SN74LS01N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80 A 

2 

22 

0.0 

5.0 

32nA 



22m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-01N 

DL14r 

66 

SN74LS03J 


TTL 

4 

2.0*0 

.80 A 

2 

22 

0.0 

5.0 

32nA 



22m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14af 

67 

SN74LS03N 


TTL 

4 

2.0*0 

-80A 

2 

22 

0.0 

5.0 

32nA 



22m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14r 

68 

SN74LS10J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

22 

0.0 

5.0 

15nA 



16m 

1.0 * 

0 

7 

3 

74-1 ON 

DL14af 

69 

SN74LS10N 


TTL 

I 4 

2.0* 

.80A 

3 

22 

0.0 

5.0 

15nA 



16m 

1.0 * 

0 

7 

3 

74-1 ON 

DL14r 

70 

SN74LS12J 


TTL 

4 

2.0* 

' .80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



16m 

400m* 

0 

7 

3 

74-12N 

DL14af 

71 

SN74LS12N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

32nA 



16m 

400m* 

0 

7 

3 

74-12N 

DL14r 

72 

SN74LS20J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

22 

0.0 

5.0 

15nA 



11m 

1.0 * 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 

73 

SN74LS20N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

22 

0.0 

5.0 

15nA 



11m 

1.0 * 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

74 

SN74LS22J 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 


22 

0.0 

5.0 

32nA 



11m 

1.0 * 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14af 

75 

SN74LS22N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 


22 

0.0 

5.0 

32nA 



11m 

1.0 * 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14r 

76 

SN74LS26J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

5 

0.0 ' 

5.0 

32nA 



22m 

400m* 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14af 

77 

SN74LS26N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

5 

0.0 

5.0 

32nA 



22m 

400m* 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14r 

78 

SN74LS30J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

22 

0.0 

50 

20nA 



5.5m 

1.0 * 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14af 

79 

SN74LS30N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 

22 

0.0 

5.0 

20 nA 



5.5m 

1.0 * 

0 

7 

1 

74-30N 

DL14r 

80 

SN74LS37J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

66 

0.0 

5.0 

24nA 



60m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14af 

81 

SN74LS37N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

66 

0.0 

5.0 

24nA 



60m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14r 

82 

SN74LS38J 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

66 

0.0 

5.0 

32nA 



60m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14af 

83 

SN74LS38N 


TTL 

4 

2.0*0 

.80A 

2 

66 

0.0 

5.0 

32nA 



60m 

1.0 * 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14r 

84 

SN74LS40J 


TTL 

4 

2.0* 

,80A 

4 

66 

0.0 

5.0 

24 nA 



30m 

1.0 * 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 

85 

SN74LS40N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

66 

00 

5.0 

24 nA 



30m 

1.0 * 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

86 

SN74LS133J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

13 

20d 

0.0 

5.0 

38nA 



5.5m% 

400m* 

0 

7 

1 

74S133N 

DL16am 

87 

SN74LS133N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

13 

20d 

0.0 

5.0 

38nA 



5.5m% 

400m* 

0 

7 

1 

74S133N 

DL16bo 

88 

SN74S00J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

3.On 



180m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14af 

89 

SN74S00N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

3.0n 



180m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14r 

90 

SN74S03J 


TTL 

4 

2.0 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



180m 

1.0 

0 

7 1 

4 

74-03N 

DL14af 

91 

SN74S03N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



180m 

1.0 

0 

T 

4 

74-03N 

DL14r 

92 

SN74S10J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

3.0n 



135m 

1.0 

0 

7 

3 

74-ION 

DL14af 

93 

SN74S10N 


TTL J 

4 

2.0* 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

3.On 



135m 

1.0 

0 

7 

3 

74-10 

DL14r 

94 

SN74S20J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

20 

0.0 

5.0 

5.0nA 



38mf 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 

95 

SN74S20N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

20 

0.0 

5.0 

5.0nA 



38mf 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

96 

SN74S22J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



34mt 

1.0 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14af 

97 

SN74S22N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



34mf 

1.0 

0 

7 

2 

74-22N 

DL14r 

98 

SN74S30J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 


0.0 

5.0 

7.0nA 



50m 


0 

7 

1 

74-30N 

DL14af 

99 

SN74S30N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

8 


0.0 

5.0 

7.0nA 



50m 


0 

7 

1 

74-30N 

DL14ab 

100 

SN74S37J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

30 

0 . 0 ' 

5.0 “ 

6.5nA 



400m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14af 

101 

SN74S37N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

2 

30 

0,0 

5.0 

6.5nA 



400m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14r 

102 

SN74S38J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

30 

0.0 

5.0 

10nA 



400m 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14af 

103 

SN74S38N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

30 

0,0 

5.0 

10nA 



400m 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14r 

104 

SN74S40J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

60 

0.0 

5.0 

4.0n 



110m% 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 

105 

SN74S40N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

60 

0.0 

5.0 

4.0n 



110m% 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

106 

SN74S133J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.0nA 



21 mf 

300m 

0 

7 

1 

74S133N 

DL16v 

107 

SN74S133N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

13 

10 

0.0 

5.0 

7.0nA 



21 mf 

300m 

0 

7 

1 

74S133N 

DL16i 

108 

SN74S134J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

12 

10 

0.0 

5.0 

7.5nA 



45mt 

300m 

0 

7 

1 

74S134N 

DL16v 

109 

SN74S134N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

12 

10 

6.0 

5.0 

7.5nA 



45mf 

300m 

0 

7 

1 

74S134N 

DL16i 

110 

SN74S140J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

60 

0.0 

5.0 

4.0n 



110m% 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14af 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


TT" 

2J 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

0) 

(S) 

(S) 

JSL_ 

(W) 

_ 

- 

+ 




1 

SN74S140N 


TTU 

4 

^0* 

^OA 

4 

60 

0.0 

5.0 

4.0n 



110m% 

1.0 

0 

f 

2 

74-13N 

DL14r ~ 

2 

SN5400J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10m 

1.0 

5 

c 

4 

74-00N 

DL14af 

3 

SN5400W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



40mt 

1.0 

5 

C 

4 

54-00W 

M0004AA 

4 

SN5401J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 

5 

rr 

4 

74-01N 

DL14af 

5 

SN5401W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

50 

45nA 



110m 

1.0 

5 

c 

4 

54-01W 

M0004AA 

6 

SN5403J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



40mt 

1.0 

5 

c 

4 

74-03N 

DL14af 

7 

SN5403W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



40mt 

1.0 

5 

c 

4 

54S03W 

M0004AA 

8 

SN5410J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10m 

1.0 

5 

c 

3 

74-ION 

DLl4ae 

9 

SN5410W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



30mt 

1.0 

5 

c 

3 

54-10W 

M0004AA 

10 

SN5412J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



82m 


5 

c 

3 

74-12N 

DL14af 

11 

SN5412W 


TTL 

4 

2.0* 

80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45riA 



82m 


5 

c 

3 

54-12W 

M0004AA 

12 

SN5422J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



55m 

1.0 

5 

c 

2 

74-22N 

DL14af 

13 

SN5422W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



55m 

1.0 

5 

c 

2 

54-22W 

M0004AA 

14 

SN5426J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

24nA 



110m% 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14af 

15 

SN5426W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

i5.0 

24nA 



110m% 


5 

c 

4 

54S03W 

M0004AA 

16 

SN5430J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22 nA 



lOrnf 

1.0 

5 

c 

1 

74-30N 

DL14af 

17 

SN5430W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10mt 

1.0 

5 

c 

1 

54-30W 

M0004AA 

18 

SN5437J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 J 

22nA 



297m 


5 

c 

4 

74-00N 

DL14af 

19 

SN5437W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 


5 

c 

4 

54S00W 

M0004AA 

20 

SN5438J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

22 n A 



297m 


5 

c 

4 

74-03N 

DL14af 

21 

SN5438W 


TTl 

4 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

22nA 



297m 


5 

c 

4 

54S03W 

M0004AA 

22 

SN5440J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

30 

0.0 

5.0 

22nA 



135m% 

1.0 

5 

c 

2 

74-13N 

DL14af 

23 

SN5440W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

30 

0.0 

5.0 

22nA 



135m% 

1.0 

5 

c 

2 

54-40W 

M0004AA 

24 

SN7400J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22 nA 



10m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14af 

25 

SN7400N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



10m 

1.0 

0 

7 

4 

74-00N 

DL14r 

26 

SN7401J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



110m 

1.0 

0 

7 

4 

74-0 IN 

DL14af 

27 

SN7401N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30n 



110m 

1.0 

0 

7 

4 

74-01N 

DL14r 

28 

SN7403J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



40m| 

1.0 

0 

7 

4 ' 

74-03N 

DL14af 

29 

SN7403N 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

45nA 



40mf 

1.0 

0 

7 

4 

74-03N 

DL14r 

30 

SN7410J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 
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T]2j LOGIC 

DATA TECH TYPE LEVEL 

SHT. OF IZpNTiijMAX. 

GATE T »0’ 


5. GATES 


N8816F 

N8816J 

N8870A _ 

N8870F 

N8870J 

N8880A 

N8880F 

N8880J 

N8881F _ 

S8808A 

S8808J 

S8816A _ 

S8816F 
S8816J 
S88 70A 
" S8870F 
S8870J 
_ S888QA 
S8880F 
S8880J 

_S8881F_ 

SN74S240N 

SN74S241N 

_ RG20 2CJ_ 

RG202CK 

RG202DC 

_ RG203CJ _ 

' RG203CK 
RG203DC 
RG122CJ_ 
RG122CK 
RG122DC 
RQ123CJ 
"" RG123CK 
RG123DC 
RG200CJ_ 
"RG200CK 
RG200DC 
RG201CJ 
RG201CK 
RG201DC 
RG322CJ _ 
RG322CK 
RG322DC 
RG323CJ__ 

.RG323CK 

RG323DC 

RG120CJ_ 

RG120CK. 

RG120DC 
RG121CJ _ 

' 'RGM21CK " 
RG121DC 
RG320CJ 
RG320CK 
RG320DC 
RG321CJ 

RG32TCK . 

RG321DC 

RG40CJ 

RG40CK 

RG40DC 

RG41CJ 

RG41CK 

RG41DC 

RG42CJ 

RG42CK 

RG42DC 

RG43CJ 

RG43CK 

RG43DC 

RG60CJ_ 

RG60CK 

RG60DC 

RG6i_CJ 

RG61CK 

RG61DC 

RG62CJ 

RG62CK 

RG62DC 

RG63CJ 

RG63CK 

RG63DC 

RG140CJ __ 

RG140CK 

RG140DC 

RiGUlCJ 

RG141CK 

RG141DC 

RG142CJ_ 

RG142CK 

RG142DC 

RGJ43CJ 

RG143CK 

RG143DC 

N8470A 

N8470F 

N8470J 
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N8480F 
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S8470F 
S8470J 
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S8480F 

S8480J 
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D.A. T.A. 


TTL 4 
TTL 4 
TTL 4 
TTL "4 
TTL 4 
TTL 4 
TTL 4 
TTL 4 
_ TTL 4_ 
"TTL 4 
TTL 4 
_m _A_ 
TTL 4 
TTL 4 

__TJL_ 4_ 
TTL '4 
TTL 4 
T TL 4 
TTL |4~ 
TTL 4 
TTL 4 
" TTL 4 ~ 
TTL 4 
_ TTL 4 
' ” TTL 4 
TTL 4 
TTL 4_ 
TTL 4 
TTL 4 
TTL 4 
TTL 4 
TTL 4 

m_ 4_ 

TTL 4 
TTL 4 
_ IJL _ 4_ 
"TTL" 4 
TTL 4 

UL 4 
"TTL "4" 
TTL 4 
m_ 4 
"TTL 4 
TTL 4 
TTL 4 
TTL 4" 
TTL 4 

m_ 1 

” TTL 4 
TTL 4 
TTL. 4 
TTL "4 " 
TTL 4 
TTL 4 

"TTL .4" 

TTL -1 
TTL _ 4 

- - ttl - - 4 - 

TTL 4 
TTL 4 
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TTL U 
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TTL 4 
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m_ 4 
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" .40CA 
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■40AC 
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.40AC 
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■40A 
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.20 
.20 
.20 
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.20 
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POWER 
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h JS)_ 
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MAX. 
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SPAN 

NEG. POS 
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4 

10 

0.0 

5.0 

29n 



10m 

1.0 

5 

c 

2 


T086 

58 

SP357A 


TTL 

4 

3.5* 

.60CA 

2 

40 

0.0 

5.0 

50nA 



92m 

300m* 

0 

7 

4 

G04-436 

T0116 

59 

5410FM 


TTL 

4 

20* 

.40A 

3 

20 

0.0 

5.0 

22nA 





5 

c 

3 

54-10 

FP52 

60# 

HD74ALS00 


TTL 

4.0 

2.0 

0.8 



0 

5.0 

4.On 




0.4 

0 

7 

4 


DL140 

61# 

HD74ALS01 


TTL 

4.0 

2.0 

0.8 



0 

5.0 

20n 




0.4 

0 

7 

4 


DL140 

62# 

HD74ALS03 


TTL 

4.0 

2.0 

0.8 



0 

5.0 

20n 




0.4 

0 

7 

4 


DL140 

63# 

HD74ALS20 


TTL 

4.0 

2.0 

0.8 



0 

5.0 

4.0n 




0.4 

0 

7 

2 


DL140 

64# 

HD74ALS22 


TTL 

4.0 

2.0 

0.8 



0 

5.0 

20n 




0.4 

0 

7 

2 


DL140 

65 

DM881 ON 


TTL 

4E 

2.0* 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

12n 





0 

7 

4 

74-03N 

DL14q 

66 

DM881 IN 


TTL 

4E 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

12n 





0 

7 

4 

74-03N 

DL14a 

67 

6N128 


TTL " 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

20nA 





5 

C 

4 

54-01W 

T084 

68 

6N129 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

3 


0.0 

5.0 

20nA 





5 

C 

3 

54-1OW 

T084 

69 

6N130 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

4 


0.0 

5.0 

20nA 





5 

C 

2 

54-20W 

T084 

70 

6N131 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

8 


0.0 

5.0 

20nA 





5 

C 

1 

54-30W 

T084 

71 

6N132 


TTL 

4M 

2.0* 

.80A 

4 


0.0 

5.0 

20nA 





5 

C 

2 

54-20W 

T084 

72 

5420DM 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



20m+ 

1.0 

5 

C 

2 

74-13N 

T0116 

73# 

M53208P 


TTL 

4M 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



130m% 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14d 

74# 

M53209P 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



130m% 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14d 

75 

SN5408J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 


5 

C 

4 

74-08N 

DL14af 

76 

SN5408W 


TTL 

4M 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 


5 

C 

C 

54S08W 

M0004AA 

77 

SN5409J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 


5 

C 

4 

74-09N 

DL14ad 

78 

SN5409W 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 


5 

C 

4 

54S09W 

M0004AA 

79 

SN5420J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



20m| 

1.0 

5 

C 

2 

74-13N 

DL14af 

80 

SN5420W 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



20mf 

1.0 

5 

C 

2 

54-20W 

M0004AA 

81 

SN7408J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14af 

82 

SN7408N 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



165m 


0 

7 

4 

74-08N 

DL14r 

83 

SN7409J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14ad 

84 

SN7409N 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



165m 


0 

7 

4 

74-09N 

DL14n 

85 

SN7420J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



20mf 

1.0 

0 

7 

2' 

74-13N 

DL14af 

86 

SN7420N 


TTL 

4M 

2.0* 

-80A 

4 

10 

0.0 

7.0 

22nA 



10m 

1.0 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14r 

87# 

ZN5408E 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



130m% 

1.0 

5 

C 

4 

74-08N 

T0116 

88# 

ZN5408J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



130m% 

1.0 

5 

C 

4 

74-08N 

DL14ap 

89# 

ZN5409E 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



130m% 

1.0 

5 

c 

4 

74-09N 

T0116 

90# 

ZN5409J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



130m% 

1.0 

5 

c 

4 

74-09N 

DL14aD 

91# 

ZN7408E 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



130m% 

1.0 

0 

7 

4 

74-08N 

TQT16 

92# 

ZN7408J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



130m% 

1.0 

0 

7 

4 

74-08N 

DL14ap 

. 93# 

ZN7409E 


TTL 

4M 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



130m% 

1.0 

0 

7 

4 

74-09N 

T0116 

94# 

ZN7409J 


TTL 

4M 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

32nA 



130m% 

1.0 

0 

7 

4 

74-09N 

DL14ap 

95 

N8H16A 


TTL 

4M 

2.6* 

.40AC 

4 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

0 

7 

2 

74-13N 

TOII6 

96 

N8H16F 


TTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

4 

30 

0.0 

5.0 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

0 

7 

2 

74-13N 

DL14ad 

97 

N8H16J 


TTL 

4M 

2.6* 

.40 AC 

4 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

0 

7 

2 

54-13W 

T088 

98 

N8H70A 


TTL 

4M 

2.6* 

.40AC 

3 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

0 

7 

3 

74-ION 

T0116 

99 

N8H70J 


TTL 

4M 

2.6* 

.40 AC 

3 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

0 

7 

3 

54S10W 

TO 88 

100 

N8H80A 


TTL 

4M 

2.6* 

.40 AC 

2 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

0 

7 

4 

74-00N 

T0116 

101 

N8H80J 


TTL 

4M 

2.6* 

.40 AC 

2 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

0 

7 

4 

54S00W 

T088 

102 

N8855A 


TTL 

4M 

2.6* 

.40 AC 

4 

60 

0 

5 

15nA 


50n 

57m 

600m 

0 

7 

2 

54-20 

T0116 

103 

N8855F 


TTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

4 

60 

0.0 

5.0 

15n 


50n 

57m 

600m 

0 

7 

2 

54-20 

DL14ad 

104 

N8855J 


TTL 

4M 

2.6* 

.40 AC 

4 

60 

0 

5 

15nA 


50n 

57m 

600m 

0 

7 

2 

54-20 

T088 

105 

S8H16A 


TTL 

4M 

2.6* 

.40AC 

4 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

5 

C 

2 

74-13N 

T0116 

106 

S8H16F 


TTL 

4M 

2.6* 

.40CA 

4 

30 

0.0 

5.0 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

5 

c 

2 

74-13N 

DL14ad 

107 

S8H16J 


TTL 

4M 

2.6* 

.40AC 

4 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

5 

c 

2 

54-13W 

T088 

108 

S8H70A 


TTL 

4M 

2.6* 

.40AC 

3 

30 

0 

5 

6.On 


50n 

46m 

600m 

5 

c 

3 

74-1 ON 

TOII 6 

109 

S8H70J 


TTL 

4M 

2.6* 

.40AC 

3 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

5 

c 

3 

54S10W 

T088 

110 

S8H80A 


TTL 

4M 

2.6* 

.40 AC 

2 

30 

0 

5 

6.0n 


50n 

46m 

600m 

5 

c 

4 

74-00N 

T0116 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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13 54LS136DM 

14 54LS136FM 

15 54LS386DM _ 

16 54LS386FM 

17 DM54L86J 

18 PM54L86W#mil _ 

19 DM74L86N 

20 JANM38510/02601BCA 

~21 JANM38510/02601BCB 

I 

22 JANM38510/02601BDA 

| 

23 JANM38510/02601BDB 

_1_ 

24 JANM38510/02601 CCA 

I 

25 JANM38510/02601CCB 

26 JANM38510/02601CDA 

_I_ 

27 JANM38510/02601CDB 

I 

28 JANM38510/30502BAA 

r _ 

29 JANM38510/30502BAB 

~30 JANM38510/30502BAC 

I 

31 JANM38510/30502BCA 

r _ 

32 JANM38510/30502BCB 

~33 JANM38510/30502BCC 

I 

34 JANM38510/30502BDA 

r _ 

35 JANM38510/30502BDB 

_I_ 

36 JANM38510/30502BDC 

I 

37 JANM38510/30502CAA 

r~ 

38 JANM38510/30502CAB 

"39 JANM38510/30502CAC 

I 

40 JANM38510/30502CCA 

41 JANM38510/30502CCB 

42 JANM38510/30502CCC 

I 

43 _JANM38510/30502CDA 


44 JANM38510/30502CDB 

"45 JANM38510/30502CDC - 

_46_ _ S54LS86F _ 

47 ' S54LS86W 

48 S54LS136F 

49 _ S54LS136W _ 

50 S54LS386F 

51 S54LS386W 

52 SN54L86J _ 

53 SN54L86W 

54 SN54L86W# 

55 SN54LS86J _ 

56 SN54LS86W 

57 SN54LS136J 

58 SN54LS136W _ 

59 SN54LS386J 

60 SN54LS386W 

61# T5 4LS86D2 _ _ 

62# T54LS13602 

63 54S86DM 

64 54S86FM _ 

65 74LS86DC 

66 74LS86PC 

67 _ 74LS136DC _ 

68 74LS136PC 

69 74S86DC 

70 74S86PC _ 

71 5486DM 

72 5486FM 

73 7486DC _ 

74 7486PC 

75 9014FM 

76 _ DM74S86N , 

77 DM5486J 

78 DM5486W 

79 DM7486N _ 

80# HD74LS86 

81# HD74LS86P , 

82# HD74LS136 _ 

83# HD74LS136P 
84# IHD74LS386 


1.7* 

.90A 

2 

11 

0.0 


13n 

1.8* 

.85A 

2 

11 

0.0 


14n 

2.0* 

70A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

23nA 

2.0* 

70A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

23nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.0 

17nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.0 

17nA 

2.0* 

.70A 

2 

20 

0.0 

5.0 

60nA 

2.0 

0.7 

8 

4 

0 

8.0 

60n 

2.0* 

.70A 

2 

20 

0.0 

5.0 

60nA 

2.0* 

■70A 

2 

10 

0.0 

5.5 

275nA 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 


275nA 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

5.5 

275nA 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

5.5 

275nA 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

'Ql 

275nA 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

5.5 

275nA 








2.0* 

70A 

2 

10 

0.0 

5.5 

275nA 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

5.5 

275nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

"40 nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40 nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40 nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40 nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

40nA 

2.0* 

.70A 

2 


0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.70A 

2 


0.0 

5.0 

30nA 

2.0*0 

.70A 

2 


0.0 

5.0 

30nA 

2.0*0 

.70A 

2 


0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.0 

30n 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.0 

30n 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

5.0 

150nA 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

5.0 

55n 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

5.0 

55n 

2.0* 

.70A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 

2.0* 

-70A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 

2.0* 

.70A 

2 

22d 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.70A 

2 

22d 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

•70A 

2 

lOd 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.70A 

2 

lOd 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.0 

17nA 

2.0* 

.70A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

23n 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80 A 

2 

5 

0.0 

5.0 

17nA 

2.0* 

.80A 

2 

5 

0.0 

5.0 

17nA 

2.0* 

80A 

2 

5 

0.0 

5.0 

23nA 

2.0* 

.80 A 

2 

5 

0.0 

5.0 

23nA 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5j0 

30nA 

2.0* 

.80A 

2 

11 

0.0 

5.0 

13n 

2.0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

10nA 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

14n 

2.0* 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

14n 

2.0* 

.80A 

8 


0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80A 

8 


0.0 

5.0 

30nA 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

23nA 


28m 
85mf 
85m 
50m% 300m 
50m% 300m 
50m% 300m* 
50m%|30Qm* 
4.0mf 


36m 400m* 5 


36m 400m* 5 


36m 400m* 5 C 


55m 300m* 5 C 

55rn 300m* 5 C~ 


55m l300m» 15 1C 


55m 300m* 5 C 

55m 300m* 5 C~ 


55m 300m» 5_C_ 

55m 300m* 5 C 


55m 300m* 5 C 

55m 300m» 5_C 


55m 300m* 5 C 

55m 300m* 5 C~ 


55m 300m» 5_C 

55m 300m* 5 C 


55m 300m* 5 C 

55m 300m* 5 C 


50m 

300m* 

50m 

300m* 

19mt 

1.0 

19mf 

1.0 

15mf 

1.0 

30mt 

300m* 

30mf 

300m* 

30mf 


30mt 


30mf 

300m 

30mt 

300m 

50m % 

300m 

50m % 

300m 

150mt 

1.0 

150mt 

1.0 

50m% 

300m 

50m% 

300m 

50m% 

300m 

50m% 

300m 

150mt 

1.0 

150mt 

1.0 

150mt 

1.0 

150mf 

1.0 

150mt 

1.0 

150mf 

1.0 

85mf 


375m% 


160mf 

1.0 

160mt 

1.0 

160mt 

1.0 

400m 

300m 

400m 

300m 

400m 

300m 

400m 

300m 

400m 

300m 


54-20W 
74-13N 
74-13N 


54-20W 
74-13N 
74-13N 


54-20W 
4 G02-132 
4 G02-132 
4 74-136N 
4 54-136W 
4 74L86N 
4 

4 74L86N 
4 G05-122 
4 74L86N 


4 54-86W 
4 74-86N 
4 54-86W 
4 74-136N 
4 54-136W 
4 74L86N 
4 54LS386W 
4 74L86N 
4 54L86T 
4 54L86T 
4 74-86N 
4 54-86 
4 74-136N 
4 54-136W 
4 74L86N 
4 54LS386W 
4 74-86N 
4 74-136N 
4 74-86N 
4 54-86W 
4 74-86N 
4 74-86N 
4 74-136N 
4 74-136N 
4 74-86N 
4 74-86N 
4 74-86N 
4 54-86W 
4 74-86N 
4 74-86N 
4 G02-132 
4 74-86 
4 74-86N 
4 54-86W 
4 74-86N 


4 G05-126 
4 G05-126 


FP116 
DL14bh 
' FP39e 
DL14bh 
FP39e 
DL14bh 
FP39e 
DL14af 
" M0004AA 
FP52e 
DL14ci 
“ M0004AA 
DL14af 
MQ004AA 
~UL14lf~ 
M0004AA 
DL14av 
DL14av 
DL14bf 
FP52 
T0116 
T0116 ! 

T0116 
T0116 
DL14bf 
DL14ce 
T0116 
FP21h 
T0116 
DL14ce 
FP93c 
DL14bt 
DL14ax 
FP97a 
DL14bt 
" DL14cz 
DL14cz 
DL16bc 
" DL16bc 
DL14cz 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 



5J 


n 

21 ' 

LOGIC 

F/ 


POWER 


MAXIMUM 

MAX. 



OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

UMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

’1’ 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 


REJECT 

CODE 

MOD 

BLOCK 







(V). 

(V) 





(S1_ 

(S) 

(S) 

fW) 


JV)_ 

- 





i# 

HD74LS386P 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 



0.0 

5.6 

23nA 



400m 


360 m 

2 

1 

4 


DL14cz 

2 # 

M74LS86P 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

17nA 



15mf 

400m* 

2 

7 

4 

74-86N 

DL14cf 

3# 

M74LS136P 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

23nA 



15mt 

400m* 

2 

7 

4 

74-136N 

DL14cf 

4# 

M74LS266P 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

22 d 

0.0 

5.0 

30nA 



68 m 


400m* 

2 

7 

4 

G07-5 

DL14cf 

5# 

M74LS386P 


TTL 

5 

2.0 

0.8 

20 

20 

-0.5 

7.0 

17m 



525m 


0.3 

2 

7 


G05-126 

DL140 

6 

JANM38510/00701 BAA 





















1 

TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

C 

4 


FP115 

7 

JANM38510/00701 BAB 





















1 

TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

C 

4 

54-86W 

FP115 

8 

JANM38510/00701BAC 





















1 

TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

C 

4 

54-86W 

FP115 

9 

JANM38510/00701BCA 





















1 

TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

C 

4 

74-86N 

DL14bo 

10 

JANM38510/00701BCB 





















1 

TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

74-86N 

DL14bo 

11 

JANM38510/00701BDA 





















1 

TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP116 

12 

JANM38510/00701BDB 





















1 

TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP116 

13 

JANM38510/00701CAA 





















1 

TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP115 

14 

JANM38510/00701 CAB 























TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP115 

15 

JANM38510/00701 CA( 
























TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP115 

16 

JANM38510/00701CC/ 
























TTL 

3 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

74-86N 

DL14bo 

17 

JANM38510/00701CC 

3 























TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

74-86N 

DL14bo 

18 

JANM38510/00701 CD 

\ 























TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP116 

19 

JANM38510/00701 CD 

3 























TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.5 

37nA 



256m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP116 

20 

JANM38510/07501BC/ 

\ 























TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 


0.0 

5.5 

16nA 



548m 



5 

c 

4 

74-86N 

DL14bo 

21 

JANM38510/07501BC 

3 























TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



548m 



5 

c 

4 

74-86N 

DL14bo 

22 

JANM38510/07501BD/ 

\ 























TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 


0.0 

5.5 

16nA 



548m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP116 

23 

JANM38510/07501BD 

3 























TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



548m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP116 

24 

JANM38510/07501 CC/ 

^_ 























TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 


0.0 

5.5 

16nA 



548m 



5 

c 

4 

74-86N 

DL14bo 

25 

JANM38510/07501 CC 

3 























TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



548m 



5 

c 

4 

74-86N 

DL14bo 

26 

JANM38510/07501 CD/ 

\ 























TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 


0.0 

5.5 

16nA 



548m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP116 

27 

JANM38510/07501 CD 

3 























TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

10 

0.0 

5.5 

16nA 



548m 



5 

c 

4 

54-86W 

FP116 

28# 

M53286P 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

7.0 

14n 



39m 


1.0 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14d 

29# 

MB74LS86 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



30m 


1.0 * 

2 

7 

4 

74-86N 

DL14ai 

30# 

MB74LS86M 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



30m 


1.0 * 

2 

7 

4 

74-86N 

DL14bn 

31# 

MB74LS136 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



30m 


1.0 * 

2 

7 

4 

74-136N 

DL14ai 

32# 

MB74LS136M 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



30m 


1.0 * 

2 

7 

4 

74-136N 

DL14bn 

33# 

MB74LS386 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



40m 


1.0 * 

2 

7 

4 

74L86N 

DL14ai 

34# 

MB74LS386M 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



40m 


1.0 ♦ 

2 

7 

4 

74L86N 

DL14bn 

35# 

MB449 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80AC 

2 

10 

0.0 J 

5.0 




120 m- 



0 

7 

4 

74-86N 

DL14aa 

36# 

MB449M 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80AC 

2 

10 

0.0 

5.0 




120 m- 



0 

7 

4 

74-86N 

DL14ac 

37 

MC54F86J(A) 


TTL 

5 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

7.On 






5 

C 

4 

74-86 

DL14ci 

38 

MC54F86N(A) 


TTL 

5 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

7.0n 






5 

C 

4 

74-86 

DL14dq 

39 

MC74F86J(A) 


TTL 

5 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

6.5n 






0 

7 

4 

74-86 

DL14ci 

40 

MC74F86N(A) 


TTL 

5 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

6.5n 






0 

7 

4 

74-86 

DL14dg 

41 ▼# 

N74F86F 


TTL 

5 

2.0 

0.8 

2 


-0.5 

L0_] 

5.5nA 






0 

7 


74-86 

DL14o 

42 ▼ # 

N74F86N 


TTL 

5 

2.0 

0.8 

2 


-0.5 

7.0 

5.5nA 






0 

7 


74-86 

DL14n 

43 

N74LS86F 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



50m 



0 

7 

4 

74-86N 

DL14br 

44 

N74LS86N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



50m 



0 

7 

4 

74-86N 

DL14bh 

45 

N74LS136F 


TTL 

5 

2 . 0*0 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



50m 



0 

7 

4 

74-136N 

DL14bh 

46 

N74LS136N 


TTL 

5 

2 . 0*0 

80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



50m 



0 

7 

4 

74-136N 

DL14br 

47 

N74LS386F 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

22 d 

0.0 

5.0 

30n 



50m 


300m* 

0 

7 

_4, 

74L86N 

DL14bh 

48 

N74LS386N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

22 d 

0.0 

5.0 

30n 



50m 


300m* 

0 

7 

4 

74L86N 

DL14br 

49 ▼ 

N74S86D 


TTL 

5 

2 . 0 * 

0.8A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



375m 


1.0 t 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14bh 

50 

N74S86N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



375m 



0 

7 

4 

74-86N 

DL14br 

51 

N7486F 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 



250m 


1.0 f 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14bh 

52 

N7486N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 



250m 



0 

7 

4 

74-86N 

DL14br 

53 ▼ 

S54F86F 


TTL 

5 

2.0 

0.8 



0.5 

7.0 

8.5nA 

2.5n 

2.5n 




5 

C 


74-86 

DL140 

54 t# 

S54F86W 


TTL 

5 

2.0 

0.8 

_____ 


-0.5 

7.0 

5.5nA 






5 

C 


54-86 

FP153 

55 

S54S86F 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



375m 


1.0 f 

5 

C 

4 

74-86N 

DL14bh 

56 

S54S86W 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

10nA 



375m 


1.0 t 

5 

C 

4 

54-86W 

FP39e 

57# 

SFC450E 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0 

7 

13n 



20 mf 


0 

7 

2 


T0116 

58# 

SFC450ET 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

13n 



20 mf 

400m 

2 

8 

2 


TOII 6 

59# 

SFC450HE 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0 

7 

6 n 



40mt 

400m 

0 

7 

2 


T0116 

60# 

SFC450HPM 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0 

7 

6 n 



40rr»t 

400m 

5 

C 

2 


ZB0 

61# 

SFC450PM 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

10 

0 

7 

13n 



20 mf 

400m 

5 

C 

2 


ZB0 

62# 

SFC451E 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0 

7 

13n 



20 mt 


0 

7 

2 


TOII 6 

63# 

SFC451PM 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0 

7 

13n 



20 mt 

400m 

5 

C 

2 


ZB0 

64# 

SFC486E 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15n 





1.0 

0 

7 

4 

74-86N 

TOII 6 

65#_ 

SFC486EM 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15n 





1.0 

5 

C 

4 

74-86N 

TOII 6 

66 # 

SFC486ET 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15n 





1.0 

2 

8 

4 

74-86N 

TOII 6 

67# 

SFC486PM 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

15n 





1.0 

5 

C 

4 

54-86W 

T085 

68 

SN54S86J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



375m 


1.0 

5 

C 

4 

74-86N 

DL14af 

69 

SN54S86W 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



375m 


1.0 

5 

C 

4 

54-86W 

M0004AA 

70 

SN74LS86J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



30mf 

400m* 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14ci 

71 

SN74LS86N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



30mt 

400m* 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14ci 

72 

SN74LS136J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

22 d 

0.0 

5.0 

30nA 



30mf 


0 

7 

4 

74-136N 

DL14af 

73 

SN74LS136N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

22 d 

0.0 

5.0 

30nA 



30mf 


0 

7 

4 

74-136N 

DL14r 

74 

SN74LS386J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

20 d 

0.0 

5.0 

30nA 



30m+ 

300m 

0 

7 

4 

74L86N 

DL14af 

75 

SN74LS386N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

20 d 

0.0 

5.0 

30nA 



30mt 

300m 

0 

7 

4 

74L86N 

DL14r 

76 

SN74S86J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



375m 


1.0 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14af 

77 

SN74S86N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



375m 


1.0 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14r 

78 

SN5486J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 



150mf 

1.0 

5 

C 

4 

74-86N 

DL14af 

79 

SN5486W 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 



150mf 

1.0 

5 

C 

4 

54-86W 

M0004AA 

80 

SN7486J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 



150mt 

1.0 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14af 

81# 

SN7486N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

30nA 



150mf 

1.0 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14r 

82 

SN54136J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

12 n 



150mf 


5 

C 

4 

74-136N 

DL14af 

83 

SN54136W 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

12 n 



150mt 


5 

C 

4 

54-136W 

M0004AA 

84 

SN74136J 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

12 n 



150mf 


0 

7 

4 

74-136N 

DL14af 

85 

SN74136N 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 


0.0 

5.0 

12 n 



150mf 


0 

7 

4 

74-136N 

DL14r 

86 # 

T74LS86B1 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

22 d 

0.0 

5.0 

17nA 



50m % 

300m 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14v 

87# 

T74LS86D1 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

22 d 

0.0 

5.0 

17nA 



50m % 

300m 

0 

7 

4 

74-86N 

DL14av 

- 88 # 

T74LS136B1 


TTL 

5 

2 . 0 * 

.80A 

2 

5 

0.0 

5.0 

23n 



50m% 

300m 

0 

7 

4 

74-136N 

DL14v 
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5. GATES 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’1’ 



1] ^ 


1J 

21 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


OPER 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 


OF 

3JMIN. 

4JMAX. 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

NOISE 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





GATE 

T 

’0’ 



NEG. 

POS 

DELAY 



DISS. 

REJECT 

COC 

)E 

MOD 

BLOCK 







(V) 

(V) 



(V) 

M 

_ 

(S) 

(S) 

(W) 

JV)_ 

- 

+ 




1# 

T74LS136D1 ^ 


TTL 

5 

^0* 

.80 A 

2 

5 

0.0 

5.6 

23n 



50m % 

30(5m 1 

0 

7 

4 

74-136N 

DL14av 

2# 

ZN5486E 


TTL 

5 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

14n 



150mf 


5 

C 

4 

74-86N 

T0116 

3# 

ZN5486J 


TTL 

5 

2.0* 
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74-50N 

DL14br 

110 

N7453F 


TTL 

6 

2.0* 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 

iOLt_ 

0 

7 

1 

74-53N 

DL14bh 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 


LINE 

No. 

5J 

^ TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

Tech 

Type 

of 

GATE 

-LOSiC- 

LEVEL 

FAN 

POWER— 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA- 

GATION 

DELAY 

Jg_ 

MAXI 

MUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

<W)._ 

MAX. 
NOISE 
REJECT 
JV) _ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

CKTS 

PER 

MOD 

DRAWINGS | 

IN 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

JS1. 

FALL 

TIME 

(S). 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

*1* 

M 

4JMAX. 

’0’ 

M 

NEG. 

IV) 

POS 

- 

i_ 

1 

N7453N 


TTL 

6 

2 . 6 * 

,80 a 

16 

10 

0.6 

5.6 

22nA 



47m 


6 

1 

1 

74-53N 

DL14br 

2 

N7460F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80a 

5 

30 

0.0 

5.0 

30 nA 



20 m 

10 t 

0 

7 

2 

74-60N 

DL14bh 

3 

N7460N 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

5 


0.0 

5.0 




20 m 


0 

7 

2 

74-60N 

DL14br 

4 

S54H50F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 

6 . 8 n 



120 m 


5 

C 

2 

74-50N 

DL14bh 

5 

S54H50W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

6 . 8 n 



120 m 


5 

C 

2 

54-50W 

FP39e 

6 

S54H52F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



155m 


5 

C 

1 

74H52N 

DL14bh 

7 

S54H52W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

lOn 



155m 


5 

C 

1 

54H52W 

FP39e 

8 

S54H53F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



70m 


5 

C 

1 

74H53N 

DL14bh 

9 

S54H53W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

11 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



70m 


5 

c 

1 

54H53W 

FP39e 

10 

S54H55F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.0 

7.0n 



60m 


5 

c 

1 

74H55N 

DL14bh 

11 

S54H60F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

5 


0.0 

5.0 




22 m 


5 

c 

2 

74-60N 

DL14bh 

12 

S54H60W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

5 


0.0 

5.0 




22 m 


5 

c 

2 

54-60W 

FP39e 

13 

S54H61F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

3 


0.0 

5.0 




80m 


5 

c 

3 

74H61N 

DL14bh 

14 

S54H61W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

3 


0.0 

5.0 




80m 


5 

c 

3 

54H61W 

FP39e 

15 

S54H62F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

11 


0.0 

5.0 




45m 


5 

c 

1 

74H62N 

DL14bh 

16 

S54H62W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

11 


0.0 

5.0 




45m 


5 

c 

1 

54H62W 

FP39e 

17 

S5450F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

22 nA 



70m 

1.0 f 

5 

c 

2 

74-50N 

DL14bh 

18 

S5450W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 a 

6 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



70m 

1.0 t 

5 

c 

2 

54-50W 

FP39e 

19 

S5453F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

10 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 

10 t 

5 

c 

1 

74-53 

DL14bh 

20 

S5453W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

10 

10 

0.0 

5.0 

22nA 



47m 

10 t 

5 

c 

1 

54H53W 

FP39e 

21 

S5460F 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

5 


0.0 

5.0 

30nA 



20 m 

10 J_ 

5 

c 

1 2 

74-60N 

DL14bh 

22 

S5460W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

5 


0.0 

5.0 

30nA 



20 m 

1.0 t 

5 

c 

2 

54-60W 

FP39e 

23# 

SFC460E 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

4 

10 

0.0 

7.0 

15n 



4.0m 

400m* 

0 

7 

2 

G06-56a 

T0116 

24# 

SFC460EM 


TTL 

6 _ 

2 . 0 * 

.80 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nA 



20 mt 

1.0 

5 

c 

2 

54-60 

T0116 

25# 

SFC460ET 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 

4 

10 

0.0 

5.0 

30 nA 



20 mf 

1.0 

2 

8 

2 

74-60N 

T0116 

26# 

SFC460PM 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0 

7 




20 nrvf 

400m 

5 

C 

2 

54-60W 

ZB0 

27 

SN54H60J 


TTL 

6 

2.0* 

.80A 

4 


0.0 

5.0 




17m 

1.0 

5 

c 

2 

74-60N 

DL14af 

28 

SN54H60W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

4 


0.0 

5.0 




17m 

1.0 

5 

c 

2 

54-60W 

M0004AA 

29 

SN54H61J 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

3 


0.0 

5.0 




80m 

1.0 

5 

c 

3 

74H61 

DL14af 

30 

SN54H61W 


TTL 

6 

2.0* 

.80A 

3 


0.0 

5.0_| 




80m 

1.0 

5_ 

c 

3 

54H61W 

M0004AA 

31 

SN54H62J 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

10 ^ 


0.0 

5.0 




45m 

1.0 

5 

c 

1 

74H62N 

DL14af 

32 

SN54H62W 


TTL 

6 

2.0* 

.80 A 

10 


0.0 

5.0 




45m 

1.0 

5 

c 

1 

54H62W 

M0004AA 

33 

SN74H60J 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

4 


0.0 

5.0 




17m 

1.0 

0 

7 

2 

74-60N 

DL14af 

34 

SN74H60N 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

4 


0.0 

5.0 




17m 

1.0 

6 

7 

2 

74-60N 

DL14r 

35 

SN74H61J 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

3 


0.0 

5.0 




80m 

1.0 

0 

7 

3 

74H61N 

DL14af 

36 

SN74H61N 


TTL 

6 

2.0* 

.80A 

3 


0.0 

5.0 




80m 

1.0 

0 

7 

3 

74H61N 

DL14r 

37 

SN74H62J 


TTL 

6 

2.0* 

.80 A 

10 


0.0 

5.0 




45m 

1.0 

0 

7 

1 

74H62N 

DL14f»f 

38 

SN74H62N 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80 A 

10 


0.0 

5.0 




45m 

1.0 

0 

7 

1 

74H62N 

DL14r 

39 

SN5460J 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 




20 m 

1.0 

5 

C 

2 

74-60N 

DL14af 

40 

SN5460W 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 




20 m 

1.0 

5 

C 

2 

54-60W 

M0004AA 

41 

SN7460J 


TTL 

6 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 




20 m 

1.0 

0 

7 

2 

74-60N 

DL14af 

42 

SN7460N 


TTL 

6 

2 . 0 * 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 




20 m 

1.0 

0 

7 

2 

74-60N 

DL14r 

43 

RG150CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 f# 


1.1 

|5 

C 

4 


FP52j 

44 

RG150CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 ml 


1.1 

5 

C 

4 


FP52k 

45 

RG150DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 mi 


1.1 

5 

c 

4 


DL14be 

46 

RG151CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 mi 

■ 

1.1 

5 

c 

4 


FP52j 

47 

RG151CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 m 


1.1 

5 

c 

4 


FP52k 

48 

RG151DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 m 


1.1 

5 

c 

4 


DL14be 

49 

RG152CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 m 


1.1 

0 

7 

4 


FP52j 

50 

RG152CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 m 


1.1 

0 

7 

4 


FP52k 

51 

RG152DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 m 1 


1.1 

0 

7 

4 


DL14be 

52 

RG153CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 r# 


1.1 

6 

7 

4 


FP52j 

53 

RG153CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 nT 


1.1 

0 

7 

4 


FP52k 

54 

RG153DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

10 


0.0 

5.0 

4.0n 



20 r# 


1.1 

0 

7 

4 


DL14be 

55 

RG170CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 mi 


1.1 

5 

C 

2 

G06-56 

FP52j 

56 

RG170CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 m 


1.1 

5 

C 

2 

G06-56 

FP52k 

57 

RG170DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



lOm-i 


1.1 

5 

c 

2 

G06-56 

DL14be 

58 

RG171CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



lOr# 


1.1 

5 

c 

2 

G06-56 

FP52j 

59 

RG171CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 mi 


1.1 

5 

c 

2 

G06-56 

FP52k 

60 

RG171DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 ml 


1.1 

5 

c 

2 

G06-56 

DL14be 

61 

RG172CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 mi 


1.1 

0 

7 

2 

G06-56 

FP52j 

62 

RG172CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 m 


1.1 

0 

7 

2 

G 06-56 

FP52k 

63 

RG172DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 m 


1.1 

0 

7 

2 

G06-56 

DL14be 

64 

RG173CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 m 


1.1 

6 

7 

2 

G06-56 

FP52j 

65 

RG173CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 m 


1.1 

0 

7 

2 

G06-56 

FP52k 

66 

RG173DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

4 


0.0 

5.0 

I.On 



10 m 

• 

1.1 

0 

7 

2 

G06-56 

DL14be 

67 

RG290CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m 


1.0 

5 

C 

2 


FP52j 

68 

RG290CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m - 


1.0 

5 

C 

2 


FP52k 

69 

RG290DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m- 


1.0 

5 

C 

2 


DL14be 

70 

RG291CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m- 


1.0 

5 

C 

2 


FP52j 

71 

RG291CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m- 


1.0 

5 

c 

2 


FP52k 

72 

RG291DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m- 


1.0 

5 

c ; 

2 


DL14be 

73 

RG292CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m 

1 

1.0 

0 

7 

2 


FP52j 

74 

RG292CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m 


1.0 

0 

7 

2 


FP52k 

75 

RG292DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m 


1.0 

0 

7 

2 


DL14be 

76 

RG293CJ 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m- 


1.0 

0 

7 

2 


FP52j 

77 

RG293CK 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m 


1.0 

0 

7 

2 


FP52k 

78 

RG293DC 


TTL 

6 

3.4 

.20 

5 


0.0 

5.0 

7.0n 



30m 

Lj 

1.0 

0 

7 

2 


DL14be 

79# 

ZN5460E 


TTL 

6 

3.5 

.20 

5 

10 

0.0 

5.0 

29n 



10m 

1.0 

5 

c 

2 


DL14m 

80# 

ZN5460F 


TTL 

6 

3.5 

.20 

5 

10 

0.0 

5.0 

29n 



10m 

1.0 

5 

c 

2 


TO 86 

81# 

ZN7460E 


TTL 

6 

3.5 

.20 

5 

10 

0.0 

5.0 

29n 



10m 

1.0 

5 

c 

2 


DL14m 

82# 

ZN7460F 


TTL 

6 

3.5 

.20 

5 

10 

0.0 

5.0 

29n 



10m 

1.0 

5 

c 

2 


T086 

83 

N8242F 


TTL 

7 

0 

.40CA 

2 

15 

0.0 

5.0 

28nA 


50n 

237m 


0 

7 

4 

G03-242 

DL14bh 

84 

N8242N 


TTL 

7 

0 

.40AC 

2 

15 

0.0 

5.0 

28nA 



237m 


0 

7 

4 

G03-242 

DL14br 

85 

S8242W 


TTL 

7 

0 

40AC 

2 

15 

0.0 

5.0 

28nA 



238m 


5 

c 

4 

54LS266 

FP39e 

86 

N82S42F 


TTL 

7 

0 

50AC 

2 

60 

0.0 

5.0 

14nA 



310m 


0 

7 

4 

G03-242 

DL14bh 

87 

N82S42N 


TTL 

7 

0 

.50AC 

2 

60 

0.0 

5.0 

14nA 



310m 


0 

7 

4 

G03-242 

DL14br 

88 

54LS266DM 


TTL ' 

7 

2.0* 

.70A 

2 

2.5 

0.0 

5.0 

23nA 



65 m% 

300m 

5 

C 

4 

74LS266N 

T0116 

89 

54LS266FM 


TTL 

7 

2.0* 

70A 

2 

2.5 

00 

5.0 

23nA 



65m % 

300m 

5 

c 

4 

54LS266W 

TO 86 

90 

JANM38510/30303BCA 




















1 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

56nA 



72m 

300m* 

5 

c 

4 

74LS266N 

DL14bo 

91 

JANM38510/30303BCB 




















1 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5J5_J 

56nA 



72m 

300m* 

5_ 

c 

4 

74LS266N 

DL14bo 

92 

JANM38510/30303BCC 




















1 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

56nA 



72m 

300m* 

5 

c 

4 

74LS266N 

DL14bo 

93 

JANM38510/30303BDA 




















i 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

TfcT 

676 

5.5 

56nA 



72m 

~3Q0m* 

5 

c 

4 

54LS266W 

FP116 

94 

JANM38510/30303BDB 




















1 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

56nA 



72m 

300m* 

5_ 

c 

4 

54LS266W 

FP116 

95 

JANM38510/30303CCA 




















1 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

56nA 



72m 

300m* 

5 

c 

4 

74LS266N 

DL14bo 

96 

JANM38510/30303CCB 




















I 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

56nA 



72m 

300m* 

5~ 

c 

4 

74LS266N 

DL14bo 

97 

JANM38510/30303CCC 




















1 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

56nA 



72m 

300m* 

5 

c 

4 

74LS266N 

DL14bo 

98 

JANM38510/30303CDA 




















I 

TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

56nA 



72m 

300m* 

5 

c 

4 

54LS266W 

FP116 

99 

JANM38510/30303CDB 






















TTL 

7 

2.0*0 

70A 

2 

lid 

0.0 

5.5 

56nA 



72m 

300m* 

5~~ 

c 

4 

54LS266W 

FP116 

100 

S54LS266F 


TTL 

7 

2.0*0 

.70A 

2 


0.0 

5.0 

30nA 



65m 


5 _ 

c 

4 

74LS266N 

DL14bh 
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5. GATES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGIC’1’ 



HI 


Tf 

a 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM - 1 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TECH 

TYPE 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

MAX. 
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S54LS266W 


TTL 

7 
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.70A 

2 
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b.O 

30nA 



65m 


5 

C 

4 

54LS266W 
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2 

SN54LS266J 


TTL 

7 
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2 

lOd 

0.0 

5.0 

30nA 



40m % 


5 

c 

4 

74LS266N 

DL14af 

3 

SN54LS266W 


TTL 

7 

2 .0*0 

.70A 

2 

lOd 

0.0 

5.0 

30nA 



40m % 


5 

c 

4 

54LS266W 

M0004AA 

4 

74LS266DC 


TTL 

7 

2 .0* 

.80 A 

2 

5 

0.0 

5.0 

23nA 



65m % 

300m 

0 

7 

4 

74LS266N 

TC5TT6 

5 

74LS266PC 


TTL 

7 

2 .0* 

.80 A 

2 

5 

0.0 

5.0 

23nA 



65m % 

300m 

0 

7 

4 

74LS266N 

TO116 

6 

9386DC 


TTL 

7 

2 .0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

25nA 



170mt 


0 

7 

4 

K07-24 

DL14a 

7 

9386DM 


TTL 

7 

2 .0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

25nA 



170mf 


5 

C 

4 

K07-24 

DL14g 

8 

9386FM 


TTL 

7 

2 .0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

25nA 



170mt 


5 

C 

4 

K07-24 

FP115 

9 

9386PC 


TTL 

7 

2 .0* 

.80 A 

2 


0.0 

5.0 

25nA 



170mt 


0 

7 

4 

K07-24 

DL14ce 

10 # 

HD74LS266 


TTL 

7 

2 .0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

30nA 



400m 

300m 

2 

7 

4 

G07-5 

DL14cz 

11 # 

HD74LS266P 


TTL 

7 

2 .0*0 

0.8A 

2 


0.0 

5.0 

18n 



71 m% 

0.4 

2 

7 

4 

G07-5 

DL14cz 

12 # 

MB74LS266 


TTL 

7 

2 .0* 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



30mt 

1.0 * 

2 

7 

4 

74LS266N 

DL14ai 

13# 

MB74LS266M 


TTL 

7 

2 .0* 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



30mf 

1.0 * 

2 

7 

4 

74LS266N 

DL14bn 

14 

N74LS266F 


TTL 

7 

2 .0*0 

.80A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



65m 


0 

7 

4 

74LS266N 

DL14bh 

15 

N74LS266N 


TTL 

7 

2 .0*0 

.80 A 

2 

20 

0.0 

5.0 

30nA 



65m 


0 

7 

4 

74LS266N 

DL14br 

16 

SN74LS266J 
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7 
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.80A 

2 
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5.0 
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C 
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2 
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30nA 



40m % 


5 

C 

4 

74LS266N 

DL14r 

18 

MC3122F 


TTL 

7 

2.4* 

.40AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

14n 



85mt 


5 

C 

4 

G05-104 

T086 

19 

MC3122L 


TTL 

7 

2.4* 

.40AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

14n 



85mf 


5 

C 

4 

74H89P 

TOH6 

20 

MC3022L,P% 


TTL 

7 

2.5* 

.40 AC 

2 

8 

0.0 

5.0 

14n 



85mf 


0 

7 

4 

G05-104 

TOH6 

21 # 

M74LS04P 


TTL 

8 





0.0 

5.0 

5.0n 



12 m 


2 

7 

6 

74-04N 

DL14av 

22 # 

M74LS05P 


TTL 

8 





0.0 

5.0 

12 n 



12 m 


2 

7 

6 

74-05N 

DL14ay 

23# 

K155LN2 


TTL 

8 

0 

0.4 

6 

10 


5.0 


15n 

55n 



1 

7 

6 



24# 

HD74LS14 


TTL 

8 

1.4* 

1.0A 

6 


0.0 

5.0 

22nA 



400m 


2 

7 

6 


DL14cz 

25# 

HD74LS14P 


TTL 

8 

1.4* 

1.0A 

6 


0.0 

5.0 

22nA 



400m 


2 

7 

6 


DL14cz 

26 

DM9016CJ 


TTL 

8 

1.6 

.85 

6 

6 



45n 




0.4 

0 

7 

6 

G08-05 

DL14g 

27 

DM9016CN 


TTL 

8 

1.6 

.85 

6 

6 



45n 




0.4 

0 

7 

6 

G08-05 

DL14r 

28 

S54LS04F 


TTL 

8 

2.0 

0.7 

6 


0.0 

5.0 

15n 

15n 

6 n 


0.4 

5 

C 

6 

74-04N 

DL14bh 

29 

S54LS04W 


TTL 

8 

2.0 

0.7 

6 


0.0 

5.0 

15n 

15n 

6 n 


0.4 

5 

C 

6 

54S04W 

FP39e 

30 

54F04DM 


TTL 

8 

2 .0* 

.80 



0.0 

5.0 

2 .6n 





5 

c 

6 

74-04N 

T0116 

31 

54F04FM 


TTL 

8 

2 .0* 

.80 



0.0 

5.0 

2 .6n 





5 

c 

6 

G08-9 

T086 

32 

74F04DC 


TTL 

8 

2 .0* 

.80 



0.0 

5.0 

2 .6n 





0 

7 

6 

74-04N 

T0116 

33 

74F04PC 


TTL 

8 

2 .0* 

.80 



0.0 

5.0 

2 .6n 





0 

7 

6 

74-04N 

T0116 

34# 

HD74LS04 


TTL 

8 

2 .0* 

.80 A 

6 


0.0 

5.0 

15nA 



400m 

300m 

2 

7 

6 


DL14cz 

35# 

HD74LS04P 


TTL 

8 

2 .0* 

.80 A 

6 


0.0 

5.0 

15nA 



400m 

300m 

2 

7 

6 


DL14cz 

36# 

HD74LS05 


TTL 

8 

2 .0* 

.80 A 

6 


0.0 

5.0 

30nA 



400m 

300m 

2 

7 

6 


DL14CZ 

37# 

HD74LS05P 


TTL 

8 

2 .0* 

80A 

6 


0.0 

5.0 

30nA 



400m 

300m 

2 

7 

6 


DL14cz 

38*# 

M74ALS04P 


TTL 

8 

2 .0* 

0.8 



0.0 

5.0 

11 n 



21 m 


2 

7 

6 

74-04N 

DL14cf 

39 ▼# 

M74ALS05P 


TTL 

8 

2 .0* 

0.8 



0.0 

5.0 

54n 



21 m 


2 

7 

6 

74-05N 

DL14cf 

40# 

M74LS366AP 


TTL 

8 

2 .0§ 

.80 



0.0 

5.0 

16n 



105m 

1.0 

2 

7 

6 

74-366N 

DL16db 

41# 

M74LS368AP 


TTL 

8 

2 -0§ 

.80 



0.0 

5.0 

16n 



105m 

1.0 

2 

7 

6 

74-368N 

DL16db 
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N74F04F 


TTL 
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0.8 
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5.0nA 
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74-04 

DL14o 

43 t# 

N74F04N 


TTL 
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74-04 

DL14n 

44 

N74LS04F 


TTL 
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74-04N 
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N74LS04N 


TTL 
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0.8 
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5.0 

9.5n 





0 

7 

6 

74-04N 

DL14br 

46# 

N74LS05F 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

17n 





0 

7 

6 

74-05N 

DL14bh 

47# 

N74LS05N 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

17n 





0 

7 

6 

74-05N 

DL14br 

48 

N74S04F 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

4.8n 

2.5n 

2.5n 


0.4 

0 

7 

6 

74-04N 

DL14bh 

49# 

N74S04N 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 
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0 

7 

6 

74-04N 

DL14br 
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N74S05F 


TTL 
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0.8 

6 
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5.0 
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7 

6 

74-05N 

DL14bh 

51# 

N74S05N 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

5.0n 
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7 
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74-05N 

DL14br 

52 
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TTL 
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0.8 

6 


0.0 
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0.4 

0 

7 
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74-04N 

DL14bh 
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N7404N 


TTL 
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2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

lOn 





0 

7 

6 

74-04N 

DL14br 

54# 

N7405F 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

40n 





0 

7 

6 

74-05N 

DL14bh 

55# 

N7405N 


TTL 

8 

2.0 

0.8 
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0.0 

5.0 

40n 
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7 
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74-05N 

DL14br 
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N7406N 


TTL 
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0.8 
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0.0 
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lOn 





0 

7 

6 
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6 
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5 
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6 
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DL14ci 

67 

SN54ALS05J # mil 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 

6 

0 

7.0 
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5 

c 

6 

G08-03 

DL14c 

68 

SN54ALS05N 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

26n 





5 

c 

6 
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DL14dg 

69 

SN74ALS05J 


TTL 

8 
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0.8 

6 

6 

0 

7.0 

54n 





0 

7 

6 

74-05N 

DL14c 

70 

SN74ALS05J# 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

22 n 





0 

7 

6 

74-05 

DL14ci 

71 

SN74ALS05N 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 

6 

0 

7.0 

54n 





0 

7 

6 

74-05N 

DL14n 

72 

SN74ALS05N# 


TTL 

8 

2.0 

0.8 

6 


0.0 

5.0 

22 n 





0 

7 

6 

74-05 

DL14da 

73# 

K155LN1 


TTL 
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2.4 

0.4 

1 

10 
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1 

7 
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74 
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6 

6 
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5 

C 

6 

54LS19 

DL14c 
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6 
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5 

C 
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TTL 
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6 

6 
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7.0 

13n 





0 

7 

6 

74LS19 

DL14c 

77 

SN74LS19N 


TTL 
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2.5A 

,4C 

6 

6 
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7.0 

13n 





0 

7 

6 

74LS19 

DL14n 

^J£# 

LC4069UB 


TTL 

8 

2.5 

1.5A 

1 
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4 

8 

6 


DL14h 
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HD74ALS04 


TTL 

8.0 
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0 
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0 

7 

6 
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0 
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0 

7 

6 

G08-03 
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1 

7 

6 


3 
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TTL 

9 
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1.0 

2 

7 

6 

74-365N 
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TTL 

9 
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16n 
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1.0 

2 

7 

6 

74-367N 

DL16db 
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K176LP4 


4 

13 

8.2 

0.3 

7 

50 


9.0 

250n 
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1 

7 

2 

G03-296 


85# 
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4 

5 
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0.3 
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1 

7 

4 
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6. DECODERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)DECODES FROM 
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0 

0 

T 
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NEG 

POS 

TIME 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






M 


(V) 

(V) 



M 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

JV)_ 

- 

+ 




1 

NE5045D 



1 


2.7 

0.5C 

1 

7 

0.6 

5.6 




112m 


2 

1 

1 

FT) 1-69 


2 

NE5045N 



1 


2.7 

0.5C 

1 

7 

0.0 

5.0 




112m 


2 

7 

1 

F01-69 


3 

NE5046N 



1 


2.7 

0.5 

1 

2 

0.0 

5.0 




72m 


2, 

7 

1 

F01-70 


4 

BDM1615500 



1 

2 





0.0 

5.0 




1.7 


0 

7 




5 

BDM1616500 



1 

2 





0.0 

5.0 




1.7 


0 

7 




6 

BDM1617500 



1 

2 





0.0 

5.0 




2.0 


0 

7 




7 

BDM1618500 



1 

2 





0.0 

5.0 




2.0 


0 

7 




8 

FCH301 



1 

4 

6.0 

0.0 

4 

10 


6.0 

70n 



250m 

1.0 

0 

7 

1 

F01-20 

DL16d 

9# 

GXB10161 



1 

4 



3 

8 

5.2 

0.0 

6.0mAP 

3.3n 

3.3n 



3 

8 

1 

F01-66 

DL0 

10# 

GXB10162 



1 

4 



3 

8 

5.2 

0.0 

6.0mAP 

3 3n 

3.3n 



3 

8 

1 

F01-66 

DL0 

11# 

DN852 



1 

8 





0.0 

5.0 




135m% 


2 

7 

1 

F01-50 

DL16af 

12# 

GXB10172 



1 

8 



2 

8 

5.2 

0.0 

6.0 AP 

3.3n 

3.3n 



3 

8 

2 

F01-67 

DL0 

13# 

M54402P 



1 

8 

2.0* 

.80A 

4 

80 

0.0 

7.0 

30n 



113mf 

1.0 t 

0 

7 

1 

F01-20f 

DL14d 

14# 

M53354P 



1 

18 

2.0* 

80A 

6 

10 

0.0 

5.0 




170mt 


0 

7 

1 

74-154N 

DL24e 

15# 

M53355P 



1 

18 

2.0* 

.80A 

6 

70 

0.0 

5.0 




125mt 


0 

7 

1 

74-155N 

DL16u 

16# 

M53356P 



1 

18 

2.0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 




125m+ 


0 

7 

1 

74-156N 

DL16u 

17# 

MB10161 



1 

18 

-.96* 

1.6AC 

5 

8 

5.2 

0.0 




315m| 


3 

8 

1 

F01-66 

DL16ak 

18# 

MB10161M 



1 

18 

-.96* 

1.6AC 

5 

8 

5.2 

0.0 




315mt 


3 

8 

1 

F01-66 

DL16ap 

19# 

MB10162 



1 

18 

-.96* 

1.6AC 

5 

8 

5.2 

0.0 




315mf 


3 

8 

1 

F01-66a 

DL16ak 

20# 

MB10162M 



1 

18 

-.96* 

1.6AC 

5 

8 

5.2 

0.0 




315m| 


3 

8 

1 

F01-66a 

DL16ap 

21 

DM9301W 



2 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



125mt 


5 

C 

1 

F01-20b 

FP88a 

22# 

M53241P 



2 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

7.0 




105mt 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-4 IN 

DL16u 

23# 

M53242P 



2 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

7.0 

30n 



140mf 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-42N 

DL16u 

24# 

MB442 



2 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 




140mt 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16ak 

25# 

MB442M 



2 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 




140mf 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16ap 

26# 

MB443 



2 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 




240mt 


0 

7 

1 

74-45N 

DL16ak 

27# 

MB443M 



2 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0_| 




240m+ 


0 

7 

1 

74-45N 

DL16ap 

28 

5900 



2 

18 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 




460m 


6 

7 

1 


MD14C 

29# 

M54406P 



2 

18 

2.0* 

.80A 

7 

12 

0.0 

5.0 

100nA 



265m| 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-406 

DL16u 

30# 

M53243P 



5 

4 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

7.0 

30n 



140mt 

JLOJt_ 

0 

7 

1 

74-43N 

DL16u 

31# 

M53244P 



6 

4 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

7.0 

30n 



140mf 

1-0 t 

0 

7 

1 

74-44N 

DL16u 

32 

883/4428B 


CMS 

1 

8 

8.2 

6.7 

4 

8 

0.0 

15 

80n 



300m 


5 

C 

1 

44-28 

MOOOIAA 

33 

CDP1853CD 


CMS 

1 

8 

3.5* 

1.5A 

3 

8 

0.0 

6.5 

275nPA 

20n 

20n 



,5 

C 


F01-65 

DL16dc 

34 

CDP1853CE 


^MS 

1 

8 

3.5* 

1.5A 

3 

8 

0.0 

6.5 

275nPA 

20n 

20n 



[4 

8 


F01-65 

MOOOIAC 

35 

CDP1853D 


CMS 

1 

8 

3.5* 

1.5A 

3 

8 

0.0 

10 

275nPA 

20n 

20n 



5 

C 


F01-65 

DL16dc 

36 

CDP1853E 


CMS 

1 

8 

3.5* 

1.5A 

3 

8 

0.0 

10 

275nPA 

20n 

20n 



4 

8 


F01-65 

MOOOIAC 

37# 

HEF4028P#2 


CMS 

1 

8 

7.0* 

3.0A 

3 

8 

0.0 

10 

40n 



600u% 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-28B 

DL16bw 

38 

SCL4428B 


CMS 

1 

8 

9.95* 

.05AC 

4 

10 

0.0 

10 

100nA 



100u% 

3.0 

5 

C 

1 

44-28B 

MOOOIAA 

39 

CD4514BC 


CMS 

IV 

18 

7.0 

3.0 _ 

4 

16 

0 

15 i 

50nP 

20n 

20n 

500m 

4.5 t 

4 

8 

1 

45-14B 

DL0 

40 

CD4514BD 


CMS 

IV 

18 

9.95* 

.05AC 

6 

16 

oo~“ 

10 

lOOnA 



20u% 

2.0 

5 

C 

1 

45-14B 

MO015AG 

41 

CD4514BE 


CMS 

IV 

18 

9.95* 

.05AC 

6 

16 

0.0 

10 

10GnA 



20u% 

2.0 

4 

8 

1 

45-14B 

MO015AA 

42 

CD4514BF 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

6 

16 

0.0 

10 

lOOnA 



20u% 

2.0 

5 

c 

1 

45-14B 

MO015AG 

43 

CD4514BH 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

6 

16 

0.0 

10 

lOOnA 



20 u% 

2.0 

5 

c 

1 

F01-46 

CHI 28 

44 

CD4514BM 


CMS 

IV 

18 

7.0 

3.0 

4 

16 

0 

15 

50nP 

20n 

20n 

500m 

4.5 f 

5 

c 

1 

45-14B 

DL0 

45 

CD4515BC 


CMS 

IV 

18 

7.0 

3.0 

4 

16 

0 

15 

50nP 

20n 

20n 

500m 

4.5 f „ 

4 

8 

1 

45-15B 

pua 

46 

CD4515BD 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

6 

16 

0.0 

10 

lOOnA 



20 u% 

2.0 

5 n 

C 

1 

45-15B 

{MO015AG 

47 

CD4515BE 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

6 

16 

0.0 

10 

lOOnA 



20u% 

2.0 

4 

8 

1 

45-15B 

MO015AA 

48 

CD4515BF 


CMS 

1 

18 

.05A 

9.9* 

6 

16 

0.0 

10 

lOOnA 



20 u% 

2.0 

5 

C 

1 

45-15B 

MO015AG 

49 

CD4515BH 


CMS 

1 

18 

.05A 

9.9* 

6 

16 

0.0 

10 

lOOnA 



20u% 

2.0 

5 

c 

1 

F01-46 

CHI 28 

50 

CD4515BM 


CMS 

IV 

18 

7.0 

3.0 

4 

16 

0 

15 

50nP 

20n 

20n 

500m 

4.5 t 

5 

c 

1 

45-15B 

DL0 

51 

CD4555BD 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

2 

4 

0.0 

10 

lOOnA 



200m 

2.0 

5 

c 

2 

F01-28b 

MOOOIAE 

52 

CD4555BF 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05 AC 

2 

4 

0.0 

10 

lOOnA 



200m 

2.0 

5 

c 

2 

F01-28b 

MOOOIAC 

53 

CD4556BD 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05 AC 

2 

4 

0.0 

10 

lOOnA 



200m 

2.0 

5 

c 

2 

74S139N 

MOOOIAE 

54 

CD4556BE 


mm 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

2 

4 

0.0 

10 

lOOnA 



200m 

2.0 

4 

8 

2 

74S139N 

MOOOIAC 

55 

CD4556BF 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

2 

4 

0.0 

10 

lOOnA 



200m 

2.0 

5 

C 

2 

74S139N 

MOOOIAC 

56 

CDP1873CD 


CMS 

1 

18 

3.5* 

1.5A 



0.0 

5.0 

62nP 





5 

C 

1 

# 

DL16dc 

57 

CDP1873CE 


CMS 

1 

18 

3.5* 

1.5A 



0.0 

5.0 

62nP 





4_ 

8 

1 

• 

MOOOIAC 

58# 

HCC4514BD 


CMS 

IV 

18 

10 

o.oc 

6 

16 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 f 

5 

C 

1 

45-14B 

DL24aj 

59# 

HCC4515BD 


CMS 

IV 

18 

10 

o.oc 

6 

16 

0.0 

10 

200rtA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

1 

45-15B 

DL24aj 

60# 

HCC4555BD 


CMS 

1 

18 

10 

0.0 

2 

4 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

2 

45-55B 

MOOOIAE 

61# 

HCC4555BF 


CMS 

1 

18 

10 

0.0 

2 

4 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

2 

45-55B 

MOOOIAC 

62# 

HCC4555BK 


CMS 

1 

18 

10 

0.0 

2 

4 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

2 

45-55B 

M0004AG 

63# 

HCC4556BD 


CMS 

1 

18 

15* 

.05 AC 

2 

4 

0.0 

15 

20QnA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

2 

F01-28a 

MOOOIAE 

64# 

HCC4556BF 


CMS 

1 

18 

15* 

.05 AC 

2 

4 

0.0 

15 

200nA 



200m 

4.5 f 

5 

C 

2 

F01-28a 

MOOOIAC 

65# 

HCC4556BK 


CMS 

1 

18 

15* 

.05AC 

2 

4 

0.0 

15 

200nA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

2 

54S139W 

M0004AG 

66# 

HCF4514BD 


CMS 

IV 

18 

10 

O.OC 

6 

16 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 J_ 

5 

c 

1 

F01-46 

DL24ai 

67# 

HCF4514BE 


CMS 

IV 

18 

10 

O.OC 

6 

16 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 t 

4 

8 

1 

45-14B 

DL24ai 

68# 

HCF4515BD 


CMS 

IV 

18 

10 

O.OC 

6 

16 

0.0 

10 

200riA 



200m 

4.5 f 

5 

C 

1 

45-15B 

DL24aj 

69# 

HCF4515BE 


CMS 

IV 

18 

10 

O.OC 

6 

16 

0.0 

10 

200nA 



200m 


4 

8 

1 

45-15B 

DL24ai 

70# 

HCF4555BE 


CMS 

1 

18 

10 

0.0 

2 

4 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4^ t 

4 

8 

2 

45-55B 

MOOOIAC 

71# 

HCF4555BF 


CMS 

1 

18 

10 

0.0 

2 

4 

0.0 

10 

200nA 



200m 

4.5 f 

4 

8 

2 

45-55B 

MOOOIAC 

72# 

HCF4556BE 


CMS 

1 

18 

15* 

.05 AC 

2 

4 

0.0 

15 

200nA 



200m 

4.5 _ 

4 

8 

_2j 

F01-28a 

MOOOIAC 

73# 

HCF4556BF 



1j 

18 

15* 

.05 AC 

2 

4 

0.0 

15 

200nA 



200m 

4.5 t 

4 

8 

T 

F01-28a 

MOOOIAC 

74 

HD4-6440-2#mil 

Mm 






















mm 

1 

18 

3.5* 

1.0A 

3 

8 

0 

8.0 




50ut 


5 

C 

1 

F01-63 

LC11 

75 

HD4-6440-9 


CMS 

1 

18 

3.5* 

1.0A 

3 

8 

0 

8.0 




50uf 


4 

8 

1 

F01-63 

LC11 

76# 

HD14514B 


CMS 

IV 

18 

3.5 

1.5 


9.4 

0.0 

15 

550nP 

360n 

200n 

300m 


4 

8 

4 

F01-46 

DL24ao 

77# 

HD14515B 


CMS 

IV 

18 

3.5 

1.5 


9.4 

0.0 

15 

550nP 

360n 

200n 

300m 


4 

8 

4 

F01-46 

DL24ao 

78t# 

M4514BP 


CMS 

1 

18 

11.0* 

4.0A 

4 

16 

0.0 

18 

300nPA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 * 

4 

8 

1 

FI 8-4 

DL24bm 

79 ▼ # 

M4555BP 


CMS 

1 

18 

11.0* 

4.0A 

2 

4 

0.0 

18 

220nPA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 * 

4 

8 

2 

FI 9-3 

DL16db 

80 ▼ # 

M4556BP 


CMS 

1 

18_ 

11.0* 

4.0A 

2 

4 

0.0 

18 

220nPA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 * 

4 

8 

2 

FI 9-2 

DL16db 

81 

MC54HC139J(A) 


CMS 

1 

"18 

3.8 

1.1 

2 

4 

0.0 

6.0 


500n 

500n 

500m 

1.1 

5 

C 

2 

FI 9-3 

DL16ao 

82 

MC54HC4514J(A) 





















i 

CMS 

IV 

18 

3.2 

u_ 

4 

16 

0.5 

7.0 


500n 

500n 

5OOm0 

1.1 

5 

C 

_1_ 

• 

DL240 

‘83 

MC74HC4514J(A) 





















1 

CMS 

IV 

18 

3.2 

1.1 

4 

16 

0.5 

7.0 


500n 

500n 

5OOm0 

1.1 

4 

8 

1 

# 

DL240 

84 

MC74HC4514N(A) 























CMS 

IV 

18 

3.2 

1.1 

4 

16 

0.5 

7J0“ 


500n 

500n 

5OOm0 

1.1 

4 

8 

1 

0 

DL240' 

85# 

MSM4555RS 


CMS 

1 

18 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

600n 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

2 

F01-77 

DL160 

86# 

MSM4556RS 


CMS 

1 

18 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

600n 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

2 

• 

DL160 

87 

SCL4514B 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05 AC 

6 

16 

0.0 

10 

130nA 



100u% 

3.0 

4 

8 

1 

45-14B 

DL24am 

88 

SCL4515B 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

6 

16 

0.0 

10 

130nA 



100u% 

3.0 

5 

C 

1 

F01-46 

CH0 

89 

SCL4555B 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05 AC 

2 

4 

0.0 

10 

130nA 



100u% 

3.0 

5 

C 

2 

45-55B 

DL16ar 

90 

SCL4556B 


CMS 

1 

18 

9.95* 

.05AC 

2 

4 

0.0 

10 

130nA 



100u% 

3.0 

5 

C 

2 

74S139N 

DL16ar 

91# 

TC40H139P 


CMS 

1 

18 

4.0* 

1.0A 

2 

4 

0.0 

5.0 

48nP 

35n 

30n 

300m 

1.0 

4 

8 

2 

40H139 

DL16cr 

92 

883/4555B 


CMS 

1 

19 

8.2 

6.7 

2 

4 

0.0 

15 

80n 



300m 


5 

C 

2 

45-55 

MOOOIAG 

93 

883/4556B 


CMS 

1 

19 

8.2 

6.7 

2 

4 

0.0 

15 

80n 



300m 


5 

C 

2 

74S139 

MOOOIAG 

94 

883/4028B 


CMS 

2 

4 

8.2 

6.7 

4 

10 

0.0 

15 

80n 



300m 


5 

C 

1 

40-28 

MOOOIAG 

95 

4028BDC 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

70nA 



9.0m % 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-28B 

DL16ci 

96 

4028BDM 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

70nA 



9.0m % 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-28B 

DL16cj 

97 

4028BFC 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

70nA 



9.0m % 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-28B 

FP103 

98 

4028BFM 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

70nA 



9.0m % 

6.7 t 

5 

C 

1 

40-28B 

FP103 

99 

4028BPC 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

70nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-28B 

• 

100 

CD4028AD 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

50 

0.0 

10 

75nA 



100u% 

4.5 t 

5 

C 

1 

40-28B 

MOOOIAE 

101 

CD4028AE 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

50 

0.0 

10 

150 A 



1.0m % 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-28B 

MOOOIAC 

102 

CD4028AF 


CMS 

2 

4 

9.99* 

.01AC 

4 

10 

0.0 

10 

75nA 



100u% 

4.5 f 

5 

c 

1 

40-28B 

^MOOOIAC 

103 

CD4028BCJ 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

IIOnA 



1.2m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

F01-20j 

DL16au 

104 

CD4028BCN 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

IIOnA 



1.2m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

F01-20i 

DL16bu 

105 

CD4028BD 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

80nA 



500m 

4.0 * 

5 

C 

1 

40-28B 

MOOOIAE 

106 

CD4028BE 


CMS 

2 

4 

11* 

4.0A 

4 

10 

0.0 I 

15 j 

80nA 



500m 

4.0 * 

4 

8 

1 

40-28B 

MOOOIAC 
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IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)DECODES FROM 



4J 


TJ— 

DECODES 

LOGIC 

NUMBER OF 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


2 IF 

3J 

LEVEL 

LINES 

SUPPLY 

TRANS- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

R 


MIN. 

MAX. 

IN 

OUT 

SPAN 


ISTION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





0 

0 

»r 

’O’ 



NEG 

POS 

TIME 



DISS. 



CODE 

MOD 

BLOCK 






M 


(V) 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 


(V) 


- 

+ 




1 

7Tnan?flRp 


CmS 

2 

4 

11 * 

4.0A 

4 

10 

6.6 

15 

80nA 



560 m 

4.0 * 

S 

C 

1 

40-26B 

MOOOIAC 

2 

CD4028BMJ 


CMS 

2 

4 

11 * 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

IIOnA 



300u% 

6.7 t 

5 

C 

1 

F01-20j 

DL16au 

3 

CD4028BMW 


CMS 

2 

4 

11 * 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

IIOnA 



300u% 

6.7 t 

5 

c 

1 

F01-20i 

FP 88 c 

4 

CM4028AD 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

10 

0.0 

10 

75nA 



200 m 

4.5 f 

5 

c 

1 

40-28B 

DL16az 

5 

CM4028AE 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

10 

0.0 

10 

150nA 



200 m 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-28B 

DL16az 

6 # 

HBC4028AD 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

50 

0.0 

10 

75nA 



100 u% 

4.5 t 

5 

C 

1 

40-28B 

MOOOIAE 

7# 

HBC4028AF 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

50 

0.0 

10 

75nA 



100 u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-28B 

MOOOIAE 

8 # 

HBC4028AK 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

50 

0.0 

10 

75nA 



100 u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-28B 

M0004AG 

9# 

HBF4028AE 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

50 

0.0 

10 

150nA 



1 . 0 m% 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-28B 

MOOOIAC 

10 # 

HBF4028AF 


CMS 

2 

4 

10 

O.OC 

4 

50 

0.0 

10 

150nA 



1 . 0 m% 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-28B 

MOOOIAE 

11 # 

HCC4028BD 


CMS 

2 

4 

11 * 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

80nA 



500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-28B 

DL16cm 

12 # 

HCC4028BF 


CMS 

2 

4 

11 * 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 

80nA 



500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-28B 

DL16aa 

13# 

HCC4028BK 


CMS 

2 

4 

11 * 

4.0A 

4 

10 

0.0 

15 
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—rose— 

NUMBER OF 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 


MAX. 

OPER. 


^ DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


2JF 

3 1 

LEVEL 

LINES 

SUPPLY 

TRANS- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

R 

T 

MIN. 

MAX. 

IN 

OUT 

SPAN 

ISTION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





0 

0 

'1* 

’0’ 



NEG 

POS 

TIME 



DISS. 



CODE 

MOD 

BLOCK 






M 


(V) 

(V) 



(V) 

M 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 


(V) 

. 

+ 




1 

MC54F139J(A) 



19 

16 

2.0 

6.6 

2 

4 

6 

5.6 






0.3 

5 

C 

2 

FT^2 

DL16ds 

2 

MC54F139N(A) 


SCH 

19 

18 

2.0 

0.8 

2 

4 

0 

5.5 






0.3 

5 

c 

2 

FI 9-2 

DL16dt 

3 

MC74F139J(A) 


SCH 

19_ 

18 

2.0 

0.8 

2 

4 

0 

5.2 






0.3 

0 

7 

2 

FI 9-2 

DL16ds 

4 

MC74F139N(A) 


SCH 

19 

18 

2.0 

0.8 

2 

4 

0 

5.2 






0.3 

0 

7 

2 

FI 9-2 

DL16dt 

5 

MC54F138J(A) 


SCH 

23 

18 

2.0 

0.8 

3 

8 

0 

5.5 






0.3 

5 

C 

1 

F23-2 

DL16ds 

6 

MC54F138N(A) 


SCH 

23 

18 

2.0 

0.8 

3 

8 

0 

5.5 






0.3 

5 

C 

1 

F23-2 

DL16dt 

7 

MC74F138J(A) 


SCH 

23 

18 

2.0 

0.8 

3 

8 

0 

5.2 






0.3 

0 

7 

1 

F23-2 

DL16ds 

8 

MC74F138N(A) 


SCH 

23 

18 

2.0 

0.8 

3 

8 

0 

5.2 






0.3 

0 

7 

1 

F23-2 

DL16dt 

9 

MC4001P#2 


TTL 

1 

2 

2.5A 

.45AC 

6 


0.0 

5.0 

45n 



300mt 


0 

7 

1 

F02-36 

DL16bo 

10 

MC4032F 


TTL 

1 

4 

1.9* 

1.0 

10 

2 

0 

5.0 




20 m 


4.5 

0 

7 

1 

F01-75 


11 

MC4032L 


TTL 

1 

4 

1.9* 

1.0 

10 

2 

0 

5.0 




20 m 


4.5 

0 

7 

1 

F01-75 


12 

MC4032P 


TTL 

1 

4 

1.9* 

1.0 

10 

2 

0 

5.0 




20 m 


4.5 

0 

7 

1 

F01-75 


13 

MC4332F#mil 


TTL 

1 

4 

2 .0* 

0.8A 

10 

2 

0 

5.0 




20 m 


4.7 

5 

C 

1 

F01-75 


14 

MC4332L#mil 


TTL 

1 

4 

2 .0* 

0.8A 

10 

2 

0 

5.0 




20 m 


4.7 

5 

C 

1 

F01-75 


15# 

M74LS138P 


TTL 

1 

8 

2 .0* 

.80A 

6 

8 

0.0 

5.0 

28nPA 



50m 


400m* 

2 

7 

1 

74S138N 

DL16db 

16 

N82S50F 


TTL 

1 

8 

2.7* 

.50 AC 

4 

8 

0.0 

5.0 

16nPA 



360m 



0 

7 

1 

F01-37a 

DL14bh 

17 

N82S50N 


TTL 

1 

8 

2.7* 

.50 AC 

4 

8 

0.0 

5.0 

16nPA 



360m 



0 

7 

1 

F01-37a 

DL14br 

18 

N8250F 


TTL 

1 

8 

2 .6* 

.40AC 

4 

8 

0.0 

5.0 

35nPA 



119m 



0 

7 

1 

F01-37a 

DL14bh 

19 

N8250N 


TTL 

1 

8 

2 .6* 

.40AC 

4 

8 

0.0 

5.0 

35nPA~" 



119m 



0 

7 

1 

F01~37a 

DL14br 

20 

S8250A 


TTL 

1 

8 

2 .6* 

40C 

4 

8 

0.0 

5.0 


5.0n 

5.0n 

125m 



5 

C 

1 

F01-20a 

DL14e 

21 

S8250F 


TTL 

1 

8 

2 .6* 

.40AC 

4 

8 

0.0 

5.0 

35nPA 



119m 



5 

C 

1 

F01-37a 

Dl.14bh 

22 

S8250W 


TTL 

1 

8 

2 .6* 

.40AC 

4 

8 

0.0 

5.0 

35nPA 



119m 



5 

c 

1 

F01-37b 

FP39e 

23 

N8T01B 


TTL 

1 

10 

68 * 

2.7CA 

4 

10 

5 

5 




60m+ 


0 

7 

1 

F01-19 

DL16b 

24 

N8T01E 


TTL 

1 

10 

68 * 

2.7CA 

4 

10 

5.0 

5.0 




60mt 


0 

7 

1 

F01-19 

DL16t 

25 

S8T01B 


TTL 

1 

10 

68 * 

2.7CA 

4 

10 

5 

5 




60mt 


2 

8 

1 

F01-19 

DL16b 

26 

S8T01E 


TTL 

1 

10 

68 * 

2.7AC 

4 

10 

5.0 

5.0 




60mt 


5 

c 

1 

F01-19 

DL16t 

27 

93L01DC 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

-70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

70nPA 



45mt 

400m 

0 

7 

1 

F01-20b 

DL16bd 

28 

93L01DM 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

-70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

70nPA 



45mf 

400m 

5 

C 

1 

F01-20b 

DL16bd 

29 

93L01FM 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

70nPA 



45mf 

400m 

5 

C 

1 

F01-20b 

FP79b 

30 

93L01PC 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

-70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

70nPA 



45mt 


0 

7 

1 

F01-20b 

DL16ce 

31 

93L11PC 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.70A 

4 

16 

0.0 

5.0 

75nPA 



58mf 


0 

7 

1 

74-154N 

DL24g 

32 

93L21PC 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.70A 

3 

4 

0.0 

5.0 

65nPA 



45m+ 


0 

7 

2 

74S139N 

DL16ce 

33 

9315DC 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.85A 

4 

10 

0.0 

5.0 







0 

7 

1 

74-41N 

DL16t 

34 

9315DM 


TTL 

1 

18 

1.9* 

1 .1A 

4 

10 

0.0 

5.0 







5 

C 

1 

74-41N 

DL16t 

35 

9315FM 


TTL 

1 

18 

1.9* 

1 .1A 

4 

10 

0.0 

5.0 







5 

C 

1 

54-41w 

FP47b 

36 

9315PC 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.85A 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



155m % 


0 

7 

1 

74-41N 

• 

37 

9321 PC 


TTL 

1 

18 


-80A 

3 

4 

0.0 

5.0 

21nPA 



250m % 


0 

7 

2 

F01-28a 

DL16ce 

38 

Am25LS2548DC 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

-80A 

3 

8 

0.0 

5.0 

17n 






0 

7 

1 

F01-64 

DL20k 

39 

Am25LS2548DM 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

3 

8 

0.0 

5.0 

17n 






5 

C 

1 

F01-64 

DL20k 

40 

Am25LS2548FM 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

3 

8 

0.0 

5.0 

17n 






5 

c 

1 

F01-64 

FP143 

41 

Am25LS2548PC 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

3 

8 

0.0 

5.0 

17n 






0 

7 

1 

F01-64 

DL20m 

42 

D3205 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.85A 

6 

8 

0.0 

5.0 

18nPA 



350m 



6 

C 

1 

74S138N 

DL16ba 

43 

DM 54 LI 54 AF 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.70A 

6 

16 

0.0 

5.0 

150nPA 



20 mf 


5 

C 

1 

54-154w 

FP107a 

44 

DM74L154AN 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.70A 

6 

16 

0.0 

5.0 

150nPA 



20 mt 


0 

7 

1 

74-154N 

DL24v 

45# 

HD74LS138 


TTL 

1 

18 

20 * 

.80A 



0.0 

5.0 




400m 


300m 

2 

7 

1 

F01-73 

DL16bc 

46# 

HD74LS138P 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 



0.0 

5.0 




400m 


300m 

2 

7 

1 

F01-73 

DL16bc 

47# 

HD74LS139 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 



0.0 

5.0 




400m 


300m 

2 

7 

2 

F01-74 

DL16bc 

48# 

HD74LS139P 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 



0.0 

5.0 




400m 


300m 

2 

7 

2 

F01-74 

DL16bc 

49 

JANM38510/15202 

3EA 






















1 

TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

2 

4 

0.0 

5.5 

48nPA 



195m 


400m* 

5 

C 

2 

74-156N 

DL16br 

50 

JANM38510/15202BEB 






















! 

TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

2 

4 

0.0 

5.5 

48nPA 



195m 


400m* 

5 

C 

2 

74-156N 

DL16br 

51 

JANM38510/15202BFA 






















1 

TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

2 

4 

0,0 

5.5 

48nPA 



195m 


400m* 

5 

C 

2 

54-155W 

FP117 

52 

JANM38510/15202BFB 
























TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

2 

4 

0.0 

5.5 

48nPA 



195m 


400m* 

5 

C 

2 

54-155W 

FP117 

53_ 

JANM38510/15202CEA 
























TTL 

1 

18 

“2.0* 

___ 

2 


0.0 

5.5 

48nPA 

-! 


195m 


400m* 

5 

C 

2 

74-156N 

DL16br 

54 

JANM38510/ \ 5202CEB 






















_ 

. . - 

TTL 

_ 

18 

2 ,0*_ 

-80A 

2 

4 

0.0 

5.5 

48nPA 



195m 


400m* 

5_ 

C 

2 

74-156N 

DL16br 

55 

JANM38510/15202CFA 
























TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

2 

4 

0.0 

5.5 

48nPA 



195m 


400m* 

5 

C 

2 

54-155W 

FP117 

56 

JANM38510/ i 5202CFB 
























TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

2 

4 

0.0 

5.5 

48nPA 



195m 


400m* 

5 

C” 

2 

_____ 

FP117 

57 

JANM38510/15203BEA 






















_ 


TTL 

1 

18 

2 .0*0 

.80A 

2 

4 

0.0 

5.5 

57nPA 



195m 


400m* 

5_ 

c 

_2 

74-156N 

DL16br 

58 

JANM38510/15203BEB 
























TTL 

1 

18 

2 .0*0 

.80 A 

2 

4 

0.0 

5.5 

57nPA 



195m 


400m* 

5 

c 

2 

74-156N 

DL16br 

59 

JANM38510/15203BFA 
























TTL 

1 

18 

2 .0*0 

.80 A 

2 

4 

0 .0” 

5.5 

57nPA 



195m 


400m* 

5~ 

c 

2 ~ 

54-156W 

FPTl7 

60 

JANM38510/15203BFB 






















__ _ 


TTL 

1 

18 

2 .0*0 

.80A 

2 

4 

0.0 

5.5 

57nPA 



195m 


400m* 

5 

c 

2 

54-156W 

FP117_ 

”61 

J ANM38510/15203CEA 
























TTL 

1 

18 

2 .0*0 

.80A 

2 

4 

0.0 

5.5 

57nPA 



195m 


400m* 

5 

c 

2 

74-156N 

DL16br 

62 

JANM38510/15203CEB 
























TTL 

1 

18 

2 .0*0 

.80A 

2 

4 

o.cT” 

5J5 

”57~nPA” 



195m 


400m* 

5 

c 

2 

74-156N 

DL16br 

63 

JANM38510/15203CFA 






















_ 


TTL 

1 

18 

2 .0*0 

.80A 

2 

4 J 

0.0 

5_.5_ 

57nPA 



195m 


400m* 

5_ 

c 

2 

54-156W 

FP117 

~64 

JANM38510/15203CFB 
























TTL 

1 

18 

2 .0*0 

.80 A 

2 

4 

0.0 

5.5 

57nPA 



195m 


400m* 

5 

c 

2 

54-156W 

FP117 

__65_ 

MC4006L.P% 


TTL 

1 

18 

2.5* 

.40AC 

3 

8 

0.0 

5.0 

14nP 



100 m 



0 

7 

1 

74-406 

TO i 16 

66 

MC4007L 


TTL 

1 

18 

2.5* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

29nPA 



125ml 



0 

7 

2 

F01-28 

DL16aj 

67 

MC4007P 


TTL 

1 

18 

2.5* 

.40AC 

3 

4 

0.0 

5.0 

14nP 



125m 



0 

7 

2 

F01-28 

DL16bo 

68 

MC4038P 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.90 A 

3 

8 

0.0 

5.0 




240ml 



0 

7 

1 

F01-22 

DL16bo 

69 

IMC4048P 


TTL 

1 

18 

2.5* 

.45AC 

6 

8 

0.0 

5.0 




240mi 



0 

7 

1 

F01-22 

DL16bo 

70 

MC4306F 


TTL 

1 

18 

2.4* 

.40AC 

3 

8 

0.0 

5.0 

14nP 



100 ml 



5 

C 

1 

54-406 

7066 

71 

MC4306L 


TTL 

1 

18 

2.4* 

.40AC 

3 

8 

0.0 

5.0 

14nP 



100 m 



5 

C 

1 

74-406 

T0116 

72 " 

MC4307L 


TTL 

1 

18 

2.4* 

.40AC 

3 

4 

0.0 

5.0 

' 14nP 



125ml 



5 

C 

2 

F01-28 

DL16aj 

73# 

N74LS156N 


TTL 

i 

18 

2.0 

0.8 

2 

4 

0.0 

5.0 

15n 





0.4 

0 

7 

2 

74-156N 

DL16aw 

74# 

N74LS156W 


TTL 

1 

18 

2.0 

0.8 

2 

4 

0.0 

5.0 

15n 





0.4 

0 

7 

2 

54-156W 

FP153 

75# 

N74156F 


TTL 

1 

18 

2.0 

0.8 

2 

4 

0.0 

5.0 

7n 





0.4 

0 

7 

2 

74-156N 

DL16ar 

76# 

N74156N 


TTL 

1 

18 

2.0 

0.8 

2 

4 

0.0 

5.0 

7n 





0.4 

0 

7 

2 

74-156N 

DL16aw 

77 

P3205 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.85A 

6 

8 

0.0 

5.0 

18nPA 



350m 



6 

7 

1 


DL16bv 

78# 

S54LS156F 


TTL 

1 

18 

2.0 

0.7 

2 

4 

0.0 

5.0 

15n 





0.4 

5 

C 

2 

74-156N 

DL16ar 

79# 

S54LS156W 


TTL 

1 

18 

2.0 

0.7 

2 

4 

0.0 

5.0 

15n 





0.4 

5 

C 

2 

54-156W 

FP153 

—80#_ 

SFC4155E 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 




125mt 


0 

7 

1 

74-155N 

DL16a 

81# 

SFC4155EM 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 




125mf 


5 

C 

1 

74-155N 

DL16a 

82# 

SFC4155ET 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 




125mf 


2 

8 

1 

74-155N 

DL16a 

83# 

SFC4156E 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 




125mt 


0 

7 

1 

74-156N 

DL16a 

84# 

SFC4156EM 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A n 

6 

10 

0.0 

5.0 




125mf 


5 

C 

1 

74-156N 

DL16a 

85# 

SFC4156ET 


TTL 

1 

18 

20 * 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 




125mf 


2 

8 

1 

74-156N 

DL16a 

86 

SN54155J 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

6 

8 

0.0 

5.0 

32nPA 



125mt 

400m 

5 

C 

1 

74-155N 

DL16v 

87 

SN54155W 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

8 

0.0 

5.0 

32nPA 



125mf 

400m 

5 


1 

54-155W 

M0004AG 

88 

SN54156J 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

•80A 

6 

8 

0.0 

5.0 

34nPA 



125mf 


5 

c 

1 

74-156N 

DL16v 

89 

SN54156W 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

8 

0.0 

5.0 

34nPA 



125mt 


5 

C 

1 

54-156W 

M0004AG 

90 

SN74155J 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

8 

0.0 

5.0 

32nPA 



125mf 

400m 

0 

7 

1 

74-155N 

DL16v 

91 

SN74155N 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

8 

0.0 

5.0 

32nPA 



125mf 

400m 

0 

7 

1 

74-155N 

DL16I 

92 

SN74156J 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

•80A 

6 

8 

0.0 

5.0 

34nPA 



125mt 


0 

7 

1 

74-156N 

DL16v 

93 

SN74156N 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

8 

0.0 

5.0 

34nPA 



125mf 


0 

7 

1 

74-156N 

DL16i 

._94#_ 

ZN54154E 

_ 

TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 

36nPA 



170mt 

JLQ_t _ 

5 

C 

i 

74-154N 

T0116 
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IN ORDER OF:(1 )TECHNOLOGY(2)DECODES FROM 



4J 


TT~ 

DECC 

5DES 

LOGIC 

NUMBER OF 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


2 |F 

Tp 

LEVEL 

LINES 

SUPPLY 

TRANS- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

R 

T 

MIN. 

MAX. 

IN 

OUT 

SPAN 

ISTION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





0 

0 

T 

’O’ 



NEG 

POS 

TIME 



DISS. 


COI 

)E 

MOD 

BLOCK 






M 


M _ 

m_ 



M_ 

M, 

(S) 

(S) 

JS]_ 

(W) 

(V)_ 

- 





1 # 

ZN54154J 


1 II 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 

36nPA 



170mf 

1.0 t 

b 

C 

1 

74-154N — 

DL14ap 

2 # 

ZN54155E 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

32nPA 



125mf 

1.0 t 

5 

c 

1 

74-155N 

T0116 

3# 

ZN54155J 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 

32nPA 



125mt 

1.0 t 

5 

c 

_ 1j 

74-155N 

DL14aD 

4# 

ZN74154E 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

36nPA 



170mf 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-154N 

T0116 

5# 

ZN74154J 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

36nPA 



170mf 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-154N 

DL14ap 

6 # 

ZN74155E 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

0.0 

5.0 

32nPA 



125mt 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-155N 

T0116 

7# 

ZN74155J 


TTL 

1 

18 

2 .0* 

.80 A 

6 

10 

0.0 

5.0 

32nPA 



125mt 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-155N 

DL14ap 

8 

Am29806 


TTL 

1 

19 

2.0 

0.8 


4 

0.0 

5.0 





0.3 

5 

C 

1 

# 

DL240 

9 

MC4040P 


TTL 

1 

19 

2 .0* 

.90 A 

4 

8 

0.0 

5.0 

45n 



200 mt 


0 

7 


F01-22a 

DL16bo 

10 

MC4001P#1 


TTL 

2 

1 

2.5A 

.45AC 

6 


0.0 

5.0 

45n 



300m f 


0 

7 

1 

F02-36 

DL16bo 

11 

DM54L42AJ 


TTL 

2 

3 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

140nPA 



15m| 


5 

C 

1 

74-42N 

DL16bz 

12 

DM74L42AN 


TTL 

2 

3 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

140nPA 



15mt 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16bu 

13 

5445DM 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50nA 



215mf 

1.0 t 

5 

C 

1 

74-45N 

DL16cp 

14 

7445DC 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50nA 



215mf 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-45N 

DL16cp 

15 

7445PC 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50 nA 



215mt 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-45N 


16 

9352FM 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



280m 


5 

C 

1 

54LS42W 

FP47b 

17 

54145DM 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50nPA 



215mf 


5 

C 


74-45N 

DL16cp 

18 

54145FM 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50nPA 



215mt 


5 

c 


54-45W 

FP93c 

19 

74141 DC 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 




55mf 


0 

7 

1 

74-41N 

DL16cp 

20 

74145DC 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50nPA 



215mf 


0 

7 

1 

74-45N 

DL16cp 

21 

74145PC 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50nPA 



215mt 


0 

7 

1 

74-45N 

0 

22 

DM54LS155J#mil 
























TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

22 n 




0.4 

5 

C 

8 

F01-31 

DL16au 

23 

DM54LSl55W#mil 
























TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

22 n 




0.4 

5 

C 

8 

F01-31 

FP98b 

24 

DM54LSl56J#mil 
























TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

32n 




0.4 

5 

c 

8 

F01-31 

DL16au 

25 

DM54LS156W#mil 
























TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

32n 




0.4 

5 

c 

8 

F01-31 

FP98b 

26 

DM74LS155N 


TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

22 n 




0.4 

0 

7 

8 

F01-31 

DL16a 

27 

DM74LS156N 


TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

32n 




0.4 

0 

7 

8 

F01-31 

DL16a 

28 

DM5441AJ 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 




180mf 


5 

C 

1 

74-41N 

DL16ae 

29 

DM5441 AW 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 




180mt 


5 

C 

1 

54-41W 

FP98b 

30 

DM5442J 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



280m% 


5 

c 

1 

74-42N 

DL16ai 

31 

DM5442W 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



280m% 


5 

c 

1 

54LS42W 

FP88a 

32 

DM5445J 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



210 mt 


5 

c 

1 

74-45N 

DL16ae 

33 

DM5445W 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



210 mf 


5 

c 

1 

54-45W 

FP98 

34 

DM7441 AN 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 




180mf 


0 

7 

1 

74-41N 

DL16bu 

35 

DM7442N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



280m % 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16bu 

36 

DM7445N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



210 mf 


0 

7 

1 

74-45N 

DL16bu 

37 

DM8301J 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



125mf 


0 

7 

1 

F01-20b 

DL16ai 

38 

DM8301N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



125mt 


0 

7 

1 

F01-20b 

DL16bu 

39 

DM8301W 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



125m| 


0 

7 

1 

F01-20b 

FP88a 

40 

DM9301J 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



125mf 


5 

C 

1 

F01-20b 

DL16ai 

41 

DM9301N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



125mt 


5 

C 

1 

F01-20b 

DL16bu 

42 

DM54155J#mil 


TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

20 n 




0.4 

5 

c 

8 

F01-31 

DL16au 

43 

DM54155W#mil 


TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

20 n 




0.4 

5 

c 

8 

F01-31 

FP98b 

44 

DM54156J# mil 


TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

23n 




0.4 

5 

c 

8 

F01-31 

DL16au 

45 

DM54156W#mil 


TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

23n 




0.4 

5 

c 

8 

F01-31 

FP98b 

46 

DM74141J 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 




55mf 


0 

7 

1 

74-41N 

DL16ae 

47 

DM74141N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 




55mt 


0 

7 

1 

74-41N 

DL16bu 

48 

DM74141W 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

80A 

4 

10 

0.0 

5.0 




55mf 


0 

7 

1 

54-141W 

FP98 

49 

DM74145J 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



210 mf 


0 

7 

1 

74-45N 

DL16ae 

50 

DM74145N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



210 mt 


0 

7 

1 

74-45N 

DL16bu 

51 

DM74145W 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



210 mf 


0 

7 

1 

54-45W 

FP98 

52 

DM74155N 


TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

20 n 




0.4 

0 

7 

8 

F01-31 

DL16a 

53 

DM74156N 


TTL 

2 

4 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

23n 




0.4 

0 

7 

8 

F01-31 

DL16a 

54# 

FJH261-7442 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

20 n 



140mt 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16f 

55# 

HD74LS42 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

20nP 



400m 

300m 

2 

7 

1 

F01-20 

DL16bc 

56#_ 

HD74LS42P 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 



0.0 

5.0 

20nP 



400m 

300m 

2 

7 

1 

F01-20 

DL16bc 

57# 

K155ID3 


TTL 

2 

4 

2.4 

0.4 

4 

16 


5.0 


27n 

30n 



1 

7 

1 



58# 

M74LS42P 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

27nA 



35mf 

400m* 

2 

7 

1 

74-42N 

DL16bm 

,_59# 

M74LS145P 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50 nA 



35mt 

400m* 

2 

7 

1 

74-45N 

DL16bm 

60 

JANM38510/01001BEA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

46nPA 



226m 


5 

C 

1 

74-42N 

DL16br 

61 

JANM38510/01001BEB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

46nPA 



226m 


fT 

C~ 

1 

74-42N 

DL16br 

62 

JANM38510/01001BFA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

46nPA 



226m 


5 

c 

1 

74-42N 

DL16br 

63 

JANM38510/01001BFB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

46nPA 



226m 


5 

c 

1 

54LS42W 

FP117 

64 

JANM38510/01001CEA 























TTL 

2 

~4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

07(T~ 

5.5 

46nPA 



226m 


5 

c~ 

1 

74-42N 

DL16br 

65 

JANM38510/01001 CEB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

46nPA 



226m 


5 

c 

1 

74-42N 

DL16br 

66 

JANM38510/01001CFA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

46nPA 



226m 


5 

c 

1 

74-42N 

DL16br 

67 

JANM38510/01001CFB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

46nPA 



226m 


5 

c~ 

1 

54LS42W 

FP117 

68 

JANM38510/15206BEA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



190m 

400m* 

5 

c 

1 

F01-20b 

DL16br 

69 

JANM38510/15206BEB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



190m 

400m* 

5 

c 

1 

F01-20b 

DL16br 

70 

JANM38510/15206BFA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

~10~“ 

o7o~ 

5.5 

53nPA 



190m 

400m* 

5 

c 

1 

F01-20b 

DL16br 

71 

JANM38510/15206BFB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



190m 

400m* 

5 

c 

1 

F01-20b 

DL16br 

72 

JANM38510/15206( 

:ea 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



190m 

400m* 

5 

c 

1 

F01-20b 

DL16br 

73 

JANM38510/15206CEB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



190m 

400m* 

5 

c~ 

1 

F01-20b 

DL16br 

74 

JANM38510/15206CFA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



190m 

400m* 

5 

c 

1 

F01-20b 

DL16br 

75 

JANM38510/15206CFB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



190m 

400m* 

5 

c 

1 

F01-20b 

DL16br 

76 

JANM38510/30703BEA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



71m 

300m* 

5 

c~ 

1 

74-42N 

DL16br 

77 

JANM38510/30703BEB 






















_ 

TTL 

2 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



71m 

300m* 

5 

c 

1 

74-42N 

DL16br 

78 

JANM38510/30703BFA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



71m 

300m* 

5 

c 

1 

54LS42W 

FP117 

79 

JANM38510/30703BFB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



71m 

300m* 

5 

c~^ 

1 

54LS42W 

FP117 

80 

JANM38510/30703CEA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



71m 

300m* 

5 

c 

1 

F01-20e 

DL16br 

81 

JANM38510/30703CEB 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



71m 

300m* 

5 

c 

1 

74-42N 

DL16br 

82 

JANM38510/30703CFA 























TTL 

2 

4 

2 .0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.5 

53nPA 



71m 

300m* 

5 

c~1 

1 

54LS42W 

FP117 

83# 

IM53245P 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80C 

4 

10 

0.0 

5.0 | 

50nA 



215mt 

L Q_t _ 

0 

7 

1 

74-45N 

DL16u 
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IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)OECODES FROM 



t>. utu 


(3)DEC0DES TOP 

l)TYPE 

NO. 


4] 


□ 

DECODES 

LOGIC 

NUMBER OF 

POWER 


MAXI 

MUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

2 IF 

3T 

LEVEL 

LINES 

SUPPLY 

TRANS- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

R 

T 

MIN. 

MAX. 

IN 

OUT 

SPAN 

ISTION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





0 

0 

T 

’0’ 



NEG 

POS 

TIME 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






M 


(V) 

(V) 



M_ 

(V) 

_(S) 

(S)_. 

_jS)_ 

(W) 

JV) _ 

- 

t 




1 # 

M53345P 


TTt 

2 

4 

2 .0* 

.86c 

4 

10 

0.0 

5.0 

50nA 



215mf 

1.0 t 

0 

/ 

1 

74-45N 

DL16u 

2 # 

MB74LS145M 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

50nPA 



35mf 


2 

7 

1 

74-45N 

DL16cu 

3t 

N74LS42D 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

0 .8A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



65m 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16bD 

4 

N74LS42N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



65m 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16bp 

5 

N82S52F 


TTL 

2 

4 

2.7* 

.50 AC 

4 

10 

0.0 

5.0 

16nPA 



425m 


0 

7 

1 

F01-20b 

DL16aw 

6 

N82S52N 


TTL 

2 

4 

2.7* 

.50 AC 

4 

10 

0.0 

5.0 

16nPA 



425m 


0 

7 

1 

F01-20b 

DL16bp 

7 

N7442F 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



280m 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16aw 

8 

N7442N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

30nPA 



280m 


0 

7 

1 

74-42N 

DL16bp 

9 

N7443N 


TTL 

2 

4 

2 .0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



280m 


0 

7 

1 

74-43N 

DL16bD 

10 

N8251F 


TTL 

2 

4 

2 .6* 

.40AC 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



128m 


0 

7 

1 

F01-20g 

DL16aw 

11 

N8251N 


TTL 

2 

4 

2 .6* 

.40 AC 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



128m 


0 

7 

1 

F01-20g 

DL16bp 

12 

N8252F 


TTL 

2 

4 

2 .6* 

.40AC 

4 

10 

0.0 

5.0 

35nPA 



128m 


0 

7 

1 

F01-20b 

DL16aw 

13 

N8252N 


TTL 

2 

4 

2 .6* 
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5. DEC( 

DDERS 

IN ORDER 0F:(1) 
(3VDEC0DES TON 

rECHN 0 L 0 GY( 2 )DEC 0 DES FROM 
)TYPE NO. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

LJ 

DECC 

)DE$ 

LOGIC 1 
LEVEL 1 

NUMBER OF 
LINES 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

TRANS¬ 

ITION 

TIME 

(S) 

MAXIMUM I 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

jm. 

MAX. 

NOISE 

REJECT 

JV)_ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CKTS 
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MOD 

DRAWINGS \ 

TECH 

2JF 

R 

0 

M 

3J 

T 

0 

RISE 

TIME 

(S) 

FALL 

TIME 

-JSL- 

LOGIC 
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BLOCK 

OUTLINE 

MIN. 

T 

(V) 

MAX. 

*0’ 
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)E 

- 

±_ 
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228m 

5.0 t 

0 

7 


J05-103 

DL16k 

~7# 

FZK105 


DTL 

5 

7.5* 

4.5A 

mvm 


0.0 

12 

180n 



228m 

5.0 f 

2 

8 


J05-103 

DL16k 

8# 

TU30 


DTL 

5 

9.3* 

7.3A 

Mm 

BM 

0.0 

17 


llOnf 

50nf 

300m 


2 

7 


J05-111 

MD20A 

9# 

FCK111 


DTL 

5S 

2.2* 

1.0A 

Mm 


0.0 

6.0 

200nA 



98mt 


0 

7 

1 

J05-87 

DL14s 

10 

355CJ 


DTL 

7 

9.0* 

2.0AC 

mm 


0.0 

12 

330n 



320m 


0 

7 

1 

J05-99 

DL8j 

11 

355CL 


DTL 

7 

9.0* 

2.0AC 

mm 

11 . h 

0.0 

12 

330n 



320m 


0 

7 


J05-99 

DL8s 

12 

355AJ 


DTL 

7 

12* 

2.0AC 

K9 

m 

0.0 

15 

330n 



320m 


0 

7 


J05-99 

DL8i 

13 

355AL 


DTL 

7 

12* 

2.0AC 

4 


0.0 

15 

330n 



320m 


0 

7 


J05-99 

DL8s 

14 

MC10198L 


ECT 

5 

-.96* 

1.6AC 



5.2 

0.0 

lOn 

3.5n 

3.5n 

520m 


3 

8 

1 

J05-116 

DL16am 

15 

MC10198P 


ECT 

5 

-.96* 

1.6AC 


1 HI 

5.2 

0.0 

lOn 

3.5n 

3.5n 

520m 


3 

8 

1 

J05-116 

DL16bo 

16# 

TC5043P 


MOS 

2 

6.0 

0.4* 



0.0 

7.0 




300m 

1.4 

4 

8 

1 

J02-5 

DL0 

17# 

MN3307 


MOS 

3 





0.3 

6.0 

51mA 

500n 

500n 



2 

6 


J03-16 

DL8f 

18# 

MN3204 


NCH 

3 





0.0 

5.0 

25mA 





2 

6 

1 

J03-12 

DL8f 

19# 

MN3206 


NCH 

3 





0.0 

5.0 

6.4mA 





2 

7 

1 

J03-7 

DL8f 

20# 

MN3207# 


NCH 

3 





0.0 

5.0 

51mA 





2 

6 


J03-8 

DL8f 

21# 

MN3209 


NCH 

3 





0.0 

5.0 

12mA 





2 

6 

1 

J03-8 

DL8f 

22# 

MN3210 


NCH 

3 





0.0 

5.0 

51mA 





2 

6 

2 

J03-14 

DL14as 

23 

Z80ACT CCE # 2 


NCH 

7 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 


30n 

SOn 



4 

8 

4 

J07-05 

DL28c 

24 

Z80ACT CCM # 2 


NCH 

7 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 


30n 

30n 



5 

C 

4 

J07-05 

DL28c 

25 

Z80ACT CCS # 2 


NCH 

7 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 


30n 

30n 



0 

7 

4 

J07-05 

DL28c 

26 

Z80ACTCPS#2 | 


NCH 

7 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 


30n 

30n 



0 

7 

4 

J07-05 

DL28d 

27 

Z80CTCCE#2 


NCH 

7 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 


30n 

30n 



4 

8 

4 

J07-05 

DL28c 

28 

Z80CTCCM#2 


NCH 

7 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 


30n 

30n 



5 

C 

4 

J07-05 

DL28c 

29 

Z80CTCCS#2 


NCH 

7 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 


30n 

30n 



0 

7 

4 

J07-05 

DL28c 

30 

Z80CTCPS#2 


NCH 

7 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 


30n 

30n 



0 

7 

4 

J07-05 

DL28d 

31# 

MN3011 


PCH 

2 





15 

0.0 

1.9m 

500n 

500n 



2 

6 

1 

J03-11 

DL12a 

32# 

MN3003 


PCH 

3 





9.0 

0.0 

6.4m 





2 

6 

2 

J03-4 

DL14as 

33# 

MN3004 


PCH 

3 





15 

0.0 

25m 

500n 

500n 



2 

6 

1 

J03-5 

DL14as 

34# 

MN3005 


PCH 

3 





15 

0.0 

204m 

500n 

500n 




6 

1 

J03-6 

DL8u 

35# 

MN3006 


PCH 

3 





15 

0.0 

6.4m 

500n 

500n 



2 

6 

1 

J03-7 

DL8f 

36# 

MN3007 


PCH 

3 





15 

0.0 

51mA 

500n 

500n 



2 

6 


J03-8 

DL8f 

37# 

MN3008 


PCH 

3 





15 

0.0 

102m 

500n 

500n 



2 

6 

1 

J03-9 

DL8u 

38# 

MN3009 


PCH 

3 





15 

0.0 

12m 

500n 

500m 



2 

6 

1 

J03-8a 

DL8f | 

39# 

MN3010 


PCH 

3 





15 

0.0 

2.5m 

500n 

500n 



2 

6 

2 

J03-10 

DL140 

40# 

MN3012 


PCH 

3 





18 

0.0 

.47m 

500n 

500n 



2 

6 

3 

J03-12 

DL14as 

41 

LS7210 


PCH 

7 

3.5 

1.5 

1 


0.0 

15.0 

1.6uA 





2 

7 

1 

J06-14 

DL140 

42 

WD55A 


PCH 

7 

9.4* 

4.2A 



0.0 

13 




2.5 


0 

5 

1 

J07-10 

DL40I 

43 

WD55B 


PCH 

7 

9.4* 

4.2A 



0.0 

13 




2.5 


0 

5 

1 

J07-10 

DL40k 

44# 

SA558F 


RCT 

5 



10 


0.0 

16.0 


lOOn 

lOOn 

1.3 


4 

8 

4 

LOO-95 


45# 

SA558N 


RCT 

5 



10 


0.0 

16.0 


lOOn 

lOOn 

1.3 


4 

8 

4 

LOO-95 


46# 

SE558F 


RCT 

5 



10 


0.0 

16.0 


lOOn 

lOOn 

1.3 


4 

8 

4 

LOO-95 


47# 

SE558N 


RCT 

5 



10 


0.0 

18.0 


lOOn 

lOOn 

1.3 


5 

C 

4 

LOO-95 


48 

LCE306 


RTL 

5 

6.0 

O.OC_ 



6.0 

12 

25n 

50n 

60n 

40m 


4 

A 

1 

J05-25 

CN27 

49 

LCE406 


RTL 

5 

6.0 

O.OC 



6.0 

12 

25n 



200m 


4 

A 

1 

J05-26 

MD2A 

50 

LCE506 


RTL 

5 

6.0 

O.OC 



6.0 

12 

25n 





3 

8 

1 


MD2A 

51 

LCE706 


RTL 

5 

6.0 

O.OC 



6.0 

_12 

30n 





1 

6 

1 


MD2A 

52 

LM556CJ ] 


TTL 


12.7* 

2.5AC 

4 

50 

0.0 

15 


lOOnf 

lOOnf 

225m% 


0 

7 


J05-120 

DL14az 

53 

LM556CN 


TTL 


12.7* 

2.5AC 

4 

50 

0.0 

15 


lOOnf 

lOOnt 

225m % 


0 

7 


J05-120 

DL14bt 

54 

LM556J 


TTL 


13* 

2.2AC 

4 

50 

0.0 

15 


lOOnt 

lOOnt 

180m% 


5 

C 


J05-120 

DL14az 

55 I 

62Z03A001H 


TTL 




1 




I.On 

3.0n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

56 

62Z03A002H 


TTL 




1 




2.0n 

3.0n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

57 

62Z03A003H 


TTL 




1 




3.0n 

3.0n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

58 

62Z03A004H 


TTL 




1 




4.0n 

3.5n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

59 

62Z03A005H 


TTL 




1 




5.0n 

3.5n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

60 

62Z03A006H 


TTL 




1 




6.0n 

3.5n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

61 

62Z03A007H 


TTL 




1 




7.0n 

4.0n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

62 

62Z03A008H 


TTL 




1 




8.0n 

4.0n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

63 

62Z03A009H 


TTL 




1 




9.0n 

4.5n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

64 

62Z03A010H 


TTL 




1 




lOn 

4.5n 




0 

7 

1 

J01-1 

MD3A 

65 

62Z07A005H 


TTL 

2 



1 




5.0n 

2.0n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

66 

62Z07A010H 


TTL 

2 



1 




lOn 

3.3n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

67 

62Z07A020F 


TTL 

2 



1 




20n 

6.0n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

68 

62Z07A020H 


TTL 

2 



1 




20n 

6.0n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

69 

62Z07A025F 


TTL 

2 



1 




25n 

7.8n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

70 

62Z07A025H 


TTL 

2 



1 




25n 

7.8n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

71 

62Z07A030F 


TTL 

2 



1 




30n 

9.0n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

72 

62Z07A030H 


TTL 

2 



1 




30n 

9.0n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

73 

62Z07A040F 


TTL 

2 



1 




40n 

12n 




0 

7 

5 

3623 

MD7A 

74 

62Z07A040H 


TTL 

2 



1 




40n 

11n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

75 

62Z07A050F 


TTL 

2 



1 




50n 

15n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

76 

62Z07A050H 


TTL 

2 



1 




50n 

14n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

77 

62Z07A060H 


TTL 

2 



1 




60n 

18n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

78 

62Z07A070H 


TTL 

2 



1 




70n 

22n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

79 

62Z07A075H 


TTL 

2 



1 




75n 

22n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

80 

62Z07A080H 


TTL 

2 



1 




80n 

24n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

81 

62Z07A090H 


TTL 

2 



1 




90n 

27n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

82 

62Z07A100H 


TTL 

2 



1 




lOOn 

28n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

83 

62Z14A010F 


TTL 

2 



1 




lOn 

1.7n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

84 

62Z14A010H 


TTL 

2 



1 




lOn 

1.7n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

85 

62Z14A010T 


TTL 

2 



1 




lOn 

1.7n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

86 

62Z14A020F 


TTL 

2 



1 




20n 

3.3n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

87 

62Z14A020H 


TTL 

2 



1 




20n 

3.3n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

88 

62Z14A020T 


TTL 

2 



1 




20n 

3.3n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

89 

62Z14A025F 


TTL 

2 



1 




25n 

4.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

90 

62Z14A025H 


TTL 

2 



1 




25n 

4.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

91 

62Z14A025T 


TTL 

2 



1 




25n 

4.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

92 

62Z14A030F 


TTL 

2 



1 




30n 

5.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

93 

62Z14A030H 


TTL 

2 



1 




30n 

5.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

94 

62Z14A030T 


TTL 

2 



1 




30n 

5.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

95 

62Z14A040F 


TTL 

2 



1 




40n 

7.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

96 

62Z14A040H 


TTL 

2 



1 




40n 

7.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 1 

97 

62Z14A040T 


TTL 

2 



1 




40n 

7.0n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

98 

62Z14A050F 


TTL 

2 



1 




50n 

8.5n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

99 

62Z14A050H 


TTL 

2 



1 




50n 

8.5n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

100 

62Z14A050T 


TTL 

2 



1 




50n 

8.5n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

101 

62Z14A060F 


TTL 

2 



1 




60n 

lOn 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

102 

62Z14A060H 


TTL 

2 



1 




60n 

lOn 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

103 

62Z14A060T 


TTL 

2 



1 




60n 

lOn 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

104 

62Z14A070F 


TTL 

2 



1 




70n 

11n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

105 

62Z14A075F 


TTL 

2 



1 




75n 

12n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

106 

62Z14A075H 


TTL 

2 



1 




75n 

12n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

107 

62Z14A075T 


TTL 

2 



1 




75n 

12n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

108 

62Z14A080F 


TTL 

2 



1 




80n 

13n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

109 

62Z14A080H 


TTL 

2 



1 




SOn 

13n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

110 

62Z14A080T 


TTL 

2 



1 




80n 

13n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 
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---1 NO. 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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10. TIME DELAYS 


IN ORDER OF:TECHNOLOGY(2)TYPE OF DELAY 



5J 


n 

nc 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T E 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 


OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y L 

3JMIN. 

4JMAX 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 


POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P A 

’1’ 

’0’ 



NEG. 

POS. 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E Y 

(V) 

(V) 



M_A 

M _H 

... LSI. . 

JS)_ 

(S) 


JW)_ 

JV)_ 

- 

+ 




1 

62Z14A090P 


TTE 

2 



1 




90n 

15n 




0 

/ 

10 

302^4 

MD14F 

2 

62Z14A100F 


TTL 

2 



1 




lOOn 

17n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

3 

62Z14A100H 


TTL 

2 



1 




lOOn 

17n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

4 

62Z14A100T 


TTL 

2 



1 




lOOn 

17n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

5 

62Z14A150F 


TTL 

2 



1 




150n 

25n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

6 

62Z14A150H 


TTL 

2 



1 




150n 

25n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

7 

62Z14A200F 


TTL 

2 



1 




200n 

34 n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

8 

62Z14A200H 


TTL 

2 



1 




200n 

34n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

9 

62Z14A250F 


TTL 

2 



1 




250n 

42n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

10 

62Z14A250H 


TTL 

2 



1 




250n 

42n 




0 

7 

10 

J02-4 

MD14F 

11 

6207A005F 


TTL 

2 



1 




5.0n 

2.On 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

12 

6207A010F 


TTL 

2 



1 




lOn 

3.2n 




0 

7 

5 

J02-3 

MD7A 

13 

61Z14A025 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

25n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

14 

61Z14A030 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

30n 

4.0n 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

15 

61Z14A035 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

35n 

4.0n 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

16 

61Z14A040 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

40n 

4.0n 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

17 

61Z14A045 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

45n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

18 

61Z14A050 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

50n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

19 

61Z14A075 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

75n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

20 

61Z14A100 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

lOOn 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MDI4E 

21 

61Z14A150 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

150n 

4.0n 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

22 

61Z14A200 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

200n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

23 

61Z14A250 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

250n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

24 

61Z14A300 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

300n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

25 

61Z14A400 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

400n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

26 

61Z14A500 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

500n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-1 

MD14E 

27 

61Z16A025 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

25n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

28 

61Z16A030 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

30n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

29 

61Z16A035 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

35n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

30 

61Z16A040 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

40n 

4.0n 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

31 

61Z16A045 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

45n 

4.0n 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

32 

61Z16A050 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

50n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

33 

61^16A075 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

75n 

4.0n 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

34 

61Z16A100 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

lOOn 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

35 

61Z16A150 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

150n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

36 

61Z16A200 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

200n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 1 

37 

61Z16A250 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

250n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

38 

61Z16A300 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

300n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

39 

61Z16A400 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

400n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

40 

61Z16A500 


TTL 

2 

2.0 

0.8 

1 

10 

0.0 

5.5 

500n 

4.On 




0 

7 

5 

J02-2 

MD16A 

41# 

TDB2608DP#ai 


TTL 

3.0 

8.0 

7.0 



0 

35 




600m 


0 

7 

1 

J03-15 

DL14cy 

42# 

TDE2608DP#ai 


TTL 

3.0 

8.0 

7.0 



0 

40 




600m 


2 

8 

1 

J03-15 

DL14cv 

43 

SN54L121J 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

160nA 



35m% 

1.2 t 

5 

C 

1 

74-121 

DL14af 

44 

SN54L121W 


TTL 

4 

2.0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

160nA 



35m% 

1.2 f 

5 

C 

1 

54-121 

FP52e 

45 

SN29601J 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

40 nA 



115m % 


0 

7 

1 

J04-38 

DL14af 

46 

SN29601N 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

4 

20 

0.0 

5.0 

40nA 



115m% 


0 

7 

1 

J04-38 

DL14r 

47# 

ZN1010E 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.25 

35n 





5 

C 

1 

J04-42 

DL14f 

48# 

ZN1010F 


TTL 

4 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.25 

35n 





. 

C 

1 

J04-42 

T086 

49 

951HM 


TTL 

4 

2.0* 

.85A 

4 

20 

0.0 

5.0 






5 

c 

1 

J04-33 

TOIOO 

50# 

M53322P 


TTL 

4.5 

2.0* 

.80A 

5 

10 

0.0 

5.0 

65n 



147m 

1.0 

0 

7 

1 

74-122 

DL14d 

51# 

SFC4122E 


TTL 

4.5 

2.0* 

.80 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



154m 

1.0 

0 

7 

1 

74-122 

T0116 

52# 

SFC4122EM 


TTL 

4.5 

2.0* 

.80 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



154m 

1.0 

5 

C 

1 

74-122 

TOII6 

53# 

SFC4122ET 


TTL 

4.5 

2.0* 

.80A 

5 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



154m 

1.0 

2 

8 

1 

74-122 

TOII6 

54# 

SFC4122PM 


TTL 

4.5 

2.0* 

.80 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



154m 

1.0 

5 

C 

1 

54-122 

T085 

55# 

M53323P 


TTL 

4.5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

65n 



347m 

1.0 

0 

7 

2 

54-122 

DL16u 

56 

54123DM 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45n 



363m 

1.0 

5 

C 

2 

74-123 

DL16cj 

57 

54123FM 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45n 



330m % 

1.0 

5 

C 

2 

54-123 

FP103 

58 

74123DC 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45n 



330m % 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

DL16cj 

59 

74123PC 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

45n 



330m% 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

• 

60 

AM26123DC 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 



347m 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

DL16bd 

61 

AM26123DM 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 



347m 

1.0 

5 

C 

2 

74-123 

DL16bd 

62 

AM26123FM 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 



347m 

1.0 

5 

C 

2 

54-123 

FP79b 

63 

AM26123PC 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 



347m 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

DL16ce 

64# 

SFC4123E 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80 A 

5 

20 

0.0 

5.0 

40nA 

40n# 


363m 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

DL16a 

65# 

SFC4123EM 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80A 

5 

20 

0.0 

5.0 

40nA 

40n# 


363m 

1.0 

5 

C 

2 

74-123 

DL16a 

66# 

SFC4123ET 


TTL 

4,5 

2.0* 

.80A 

5 

20 

0.0 

5.0 

40nA 

40n# 


363m 

1.0 

2 

8 

2 

74-123 

DL16a 

67 

DM74L123N 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

65n 



363m 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

DL16bu 

68 

DM74123N 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

65n 



363m 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

DL16bu 

69# 

MB440 


TTL 

4*5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 




220mt 


0 

7 

2 

74-123 

DL16ak 

70# 

MB440M 


TTL 

4,5 

2.4* 

.40 AC 

3 

10 

0.0 

5.0 




220mf 


0 

7 

2 

74-123 

DL16ap 

71 

SN54122J 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

5 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



140m% 

1.0 

5 

C 

1 

74-122 

DL14af 

72 

SN54122W 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

5 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



140m% 

1.0 

5 

C 

1 

54-122 

M0004AA 

73 

SN54123J 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



330m % 

1.0 

5 

c 

2 

74-123 

DL16v 

74 

SN54123W 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



330m % 

1.0 

5 

c 

2 

54-123 

M0004AG 

75 

SN74122J 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

5 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



140m% 

1.0 

0 

7 

1 1 

74-122 

DL14af 

76 

SN74122N 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

5 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



140m% 

1.0 

0 

7 

1 

74-122 

DL14r 

77 

SN74123J 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



330m % 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

DL16v 

78 

SN74123N 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

40nA 



330m % 

1.0 

0 

7 

2 

74-123 

DL16I 

79# 

ZN54122E 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

5 

10 

0.0 

5.0 

65n 



154m 

1.0 t 

5 

C 

1 

74-122 

T0116 

80# 

ZN54122J 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

5 

10 

0.0 

5.0 

65n 



154m 

1.0 t 

5 

c 

1 

74-122 

DL14ap 

81# 

ZN54123E 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

65n 



363m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74-123 

TOII 6 

82# 

ZN54123J 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

65n 



363m 

1.0 t 

5 

c 

2 

74-123 

DL14ap 

83# 

ZN74122E 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

5 

10 

0.0 

5.0 

65n 



154m 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-122 

T0116 

84# 

ZN74122J 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

5 

10 

0.0 

5.0 

65n 



154m 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-122 

DL14aD 

85# 

ZN74123E 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

65n 



363m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-123 

TOII 6 

86# 

ZN74123J 


TTL 

4,5 

2.4 

.40 

3 

10 

0.0 

5.0 

65n 



363m 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-123 

DL14ap 

87 

NE553BA 


TTL 

5 


1.0C 

2 


0.0 

5.0 

I.Ou 

lOOn 


lOOn 


135m 


0 

7 

4 

J05-110 

DL16bD 

88 

NE553F 


TTL 

5 


1.0C 

2 


0.0 

5.0 

I.Ou 

lOOnl 


lOOn 


135m 


0 

7 

4 

J05-110 

DL16ak 

89 

SE553BA 


TTL 

5 


1.0C 

2 


0.0 

5.0 

I.Ou 

lOOnl 


lOOn 


135m 


5 

C 

4 

J05-110 

DL16bp 

90 

SE553F 


TTL 

5 


1.0C 

2 


0.0 

5.0 

I.Ou 

lOOnl 


lOOn 


135m 


5 

C 

4 

J05-110 

DL16ak 

91 

NE554BA 


TTL 

5 


3.5C 

2 


0.0 

5.0 

I.Ou 

lOOnl 


lOOn 


135m 


0 

7 

4 

J05-110 

DL16bp 

92 

NE554F 


TTL 

5 


3.5C 

2 


0.0 

5.0 

I.Ou 

100m 

• 

lOOn 


135m 


0 

7 

4 

J05-110 

DL16ak 

93 

SE554BA 


TTL 

5 


3.5C 

2 


0.0 

5.0 

I.Ou 

100m 


100m 


135m 


5 

C 

4 

J05-110 

DL16bp 

94 

SE554F 


TTL 

5 


3.5C 

2 


0.0 

5.0 

I.Ou 

lOOnl 


lOOnl 


135m 


5 

C 

4 

J05-110 

DL16ak 

95 

LM122F 


TTL 

5 

0.0 

1.6 

6 


0.0 

40 

3.0u 



500m 


5 

c 

1 

J05-100 

FP138 

96 

LM122H 


TTL 

5 

0.0 

1.6 

6 


0.0 

40 

3.0u 



500m 


5 

c 

1 

J05-100 

CN38b 

97 

LM222H 


TTL 

5 

0.0 

1.6 

6 


0.0 

40 

3.0u 



500m 


2 

8 

1 

J05-100 

CN38b 

98 

LM322H 


TTL 

5 

0.0 

1.6 

6 


0.0 

40 

3.0u 



500m 


0 

7 

1 

J05-100 

CN38b 

99 

LM2905N 


TTL 

5 

0.0 

1.6 

4 


0.0 

40 

3.0m 



500m 


4 

8 

1 

J05-100a 

DL8w 

100 

LM3905N 


TTL 

5 

0.0 

1.6 

4 


0.0 

40 

3.0m 



500m 


0 

7 

1 

J05-100a 

DL8w 

101 

N9602B 


TTL 

5 

1.65* 

.85 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

48 nA 



260m % 

1.0 t 

0 

7 

2 

45-28 

DL16bp 

102 

N9602F 


TTL 

i 5 

1.65* 

.85 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

48 nA 



260m % 

1.0 t 

0 

\7 

2 

45-28 

DL16ak 

103 

N9602W 


TTL 

5 

1.65* 

.85 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

48nA 



260m % 

1.0 t 

0 

7 

2 

45-28 

FP47g 

104 

S9602B 


TTL 

5 

1.65* 

.85A 

5 

10 

0.0 

5.0 

43 nA 



225m % 

1.0 t 

5 

C 

2 

45-28 

DL16bp 

105 

S9602F 


TTL 

5 

1.65* 

.85A 

5 

10 

0.0 

5.0 

43 nA 



225m% 

1.0 t 

5 

C 

2 

45-28 

DL16ak 

106 

S9602W 


TTL 

5 

1.65* 

.85A 

5 

10 

0.0 

5.0 

43nA 



225m % 

1.0 t 

5 

C 

2 

45-28 

FP47g 

107 

9600DM 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

5 


0.0 

5.0 

80nA 



130m% 


5 

C 

1 

J05-86 

DL14bj 

108 

9600FM 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

5 


0.0 

5.0 

80nA 



130m% 


5 

C 

1 

J05-86 

FP106 

109 

9601 DM 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

4 

12 

0.0 

5.0 

75nA 



100m% 


5 

C 

1 

J04-38 

DL14bj 

110 

9601 FM 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

4 

12 

0.0 

5.0 

75nA 



100m% 


5 

C 

1 

J04-38 

FP106 
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10. TIME DELAYS 


Ht ORDER OF:TECHMOLOGY(2)TYPE OF DELAY 
-miLOGICWaTYPE HO. 



5J 


IT” 

2“JD 

LOGIC 


POWER 


MAXIMUM 1 

MAX. 

MAX. 

orea 



LINE 

TYPE 

DATA 


T E 

LEVEL 


mm 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y L 

3JMIN. 

4JMAX 


Ml 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P A 

’1’ 

’O’ 

■ 

■ 


POS. 

DELAY 



DISS. 


COI 

)E 

MOD 

BLOCK 






E Y 

(V) 



■ 

7lwm 

M— 

IS) 

(S) 

JS1_ 

■C !2I 

_M_ 

- 

+ 




1 

AM2600DM " 


TTL 

5 

1.7* 

.90 a 


■ 


oT) 

75nA 



ITcTlTnVPf 


b 

C 

1 

J05-86 

DLl4bj 

2 

AM2600FM 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

5 


0.0 

5.0 

75nA 



130m% 


5 

C 

1 

J05-86 

FP106 

3 

AM2602DM 


TTL 

5 

1.7* 

.90A 

2 

16 

0.0 

5.0 

75nA 



250m % 

1.0 

5 

C 

2 

45-28 

DL16bd 

4 

AM2602FM 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

2 

16 

0.0 

5.0 

75nA 



250m % 

1.0 

5 

C 

2 

45-28 

FP79b 

5 

DM9601J 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

4 


0.0 

5.0 

65nA 



125m% 


5 

C 

1 

J04-38 

DL14ax 

6 

DM9601N 


TTL 

5 

1.7* 

.90A 

4 


0.0 

5.0 

65nA 



125m% 


5 

C 

1 

J04-38 

DL14bt 

7 

DM9601W 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

4 


0.0 

5.0 

65nA 



125m% 


5 

c 

1 

J04-38 

FP97a 

8 

DM9602J 


TTL 

5 

1.7* 

.90A 

5 


0.0 

5.0 

lOOnA 



225m % 


5 

c 

2 

45-28 

DL16ai 

9 

DM9602N 


TTL 

5 

1.7* 

.90 A 

5 


0.0 

5.0 

lOOnA 



225m % 


5 

c 

2 

45-28 

DLlSbu 

10 

DM9602W 


TTL 

5 

1.7* 

.90A 

5 


0.0 

5.0 

lOOnA 



225m % 


5 

c 

2 

45-28 

FP88a 

11 

9600DC 


TTL 

5 

1 .8* 

.85A 

5 


0.0 

5.0 

80nA 



120 m% 


0 

7 

1 

JO 5-86 

DL14bj 

12 

9600PC 


TTL 

5 

1 .8* 

.85A 

5 


0.0 

5.0 

80nA 



120 m% 


0 

7 

1 

J05-86 

DL14bu 

13 

9601 DC 


TTL 

5 

1 .8* 

.85A 

4 

12 

0.0 

5.0 

75nA 



100 m% 


0 

7 

1 

J04-38 

DL14bj 

14 

9601 PC 


TTL 

5 

1 .8* 

.85A 

4 

12 

0.0 

5.0 

75nA 



100 m% 


0 

7 

1 

J04-38 

DL14bu 

15 

AM2600DC 


TTL 

5 

1 .8* 

.85A 

5 


0.0 

5.0 

75nA 



120 m% 


0 

7 

1 

J05-86 

DL14bi 

16 

AM2600PC 


TTL 

5 

1 .8* 

.85A 

5 


0.0 

5.0 
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10. TIME DELAYS 


IN ORDER OF:TECHNOLOGY(2)TYPE OF DELAY 



5J 


rr ~ 

Ud" 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T E 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y L 

3JMIN. 

4JMAX 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P A 

T 

’0’ 



NEG. 

POS. 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E Y 

(V) 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

( S ) 

( S ) 

m 

(V)_ 

- 

Ja_ 




1 

JANM38510/01201CC/ 























TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

50n 

60n# 


220 m 


5 

c 

1 

74-121 

DL14bo 

2 

JANM38510/01201CCE 























TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

50n 

60n# 


220 m 


5 

c 

1 

74-121 

DL14bo 

3 

JANM38510/01201CDA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

50n 

60n# 


220 m 


5 

c 

1 

54-121 

FP116 

4 

JANM38510/01201CDB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

50n 

60n# 


220 m 


5 

c 

1 

54-121 

FP116 

5 

JANM38510/01202BAA 






















TTL 

5 

2 .0* 

80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


170m 


5 

c 

1 

54-122 

FP115 

6 

JANM38510/01202BAB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


170m 


5 

c 

1 

54-122 

FP115 

7 

JANM38510/01202BCA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


170m 


5 

c 

1 

74-122 

DL14bo 

8 

JANM38510/01202BCB 






















TTL 

5 

2 .0* 

80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


170m 


5 

c 

1 

74-122 

DL14bo 

9 

JAN M38510/01202CAA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


170m 


5 

c 

1 

54-122 

FP115 

10 

JANM38510/01202CAB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


170m 


5 

c 

1 

54-122 

FP115 

11 

JAN M38510/01202CCA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


170m 


5 

c 

1 

74-122 

DL14bo 

12 

JANM38510/01202CCB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


170m 


5 

c 

1 

74-122 

DL14bo 

13 

JANM38510/01203BEA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


380m 


5 

c 

2 

74-123 

DL16br 

14 

JANM38510/01203BEB 






















TTL 

5 

2 .0* 

-80A 

3 

20 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


380m 


5 

c 

2 

74-123 

DL16br 

15 

JANM38510/01203BFA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


380m 


5 

c 

2 

54-123 

FP117 

16 

JANM38510/01203BFB 






















TTL 

5 

2 .0* 

80A 

3 

20 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


380m 


5 

c 

2 

54-123 

FP117 

17 

JANM38510/01203CEA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


380m 


5 

c 

2 

74-123 

DL16br 

18 

JANM38510/01203CEB 






















TTL 

5 

2 .0* 

-80A 

3 

20 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


380m 


5 

c 

2 

74-123 

DL16br 

19 

JANM38510/01203CFA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


380m 


5 

c 

2 

54-123 

FP117 

20 

JANM38510/01203CFB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

3 

20 

0.0 

5.5 

75n 

40n# 


380m 


5 

c 

2 

54-123 

FP117 

21 

JANM38510/01204BAA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

4 

12 

0.0 

5.5 

95n 

40n# 


138m 


5 

c 

1 

J04-38 

FP115 

22 

JANM38510/01204BAB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

4 

12 

0.0 

5.5 

95ri 

40n# 


138m 


5 

c 

1 

J04-38 

FP115 

23 

JANM38510/01204BCA 




















' 


TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

4 

12 

0.0 

5.5 

95n 

40n# 


138m 


5 

c 

1 

J04-38 

FP115 

24 

JANM38510/01204BCB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

4 

12 

0.0 

5.5 

95n 

40n# 


138m 


5 

c 

1 

J04-38 

FP115 

25 

J ANM38510/01204CAA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

4 

12 

0.0 

5.5 

95n 

40n# 


138m 


5 

c 

1 

J04-38 

FP115 

26 

JANM38510/01204CAB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

4 

12 

0.0 

5.5 

95n 

40n# 


138m 


5 

c 

1 

J04-38 

FP115 

27 

JANM38510/01204CCA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

4 

12 

0.0 

5.5 

95n 

40n# 


138m 


5 

c 

1 

J04-38 

FP115 

28 

JANM38510/01204CCB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

4 

12 

0.0 

5.5 

95n 

40n# 


138m 


5 

c 

1 

J04-38 

FP115 

29 

JANM38510/01205BEA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

2 

16 

0.0 

5.5 

108n 

40n# 


286m 


5 

c 

2 

45-28 

DL16br 

30 

JANM38510/01205BEB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

_2_ 

16 

0.0 

5.5 

108n 

40n# 


286m 


5 

c 

2 

45-28 

DL16br 

IT 

JANM38510/01205BFA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

2 

16 

0.0 

5.5 

108n 

40n# 


286m 


5 

c 

2 

45-28 

FP117 

32 

JANM38510/01205BFB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

2 

16 

0.0 

5.5 1 

108n 

40n# 


286m 


5 

c 

2 ! 

45-28 

FPTl7 

33 

JANM38510/01205CEA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

2 

16 

0.0 

5.5 

108n 

40n# 


286m 


5 

c 

2 

45-28 

DL16br 

34 

JANM38510/01205CEB 






















TTL | 

5 

2 .0* 

.80 A 

2 

16 

0.0 

5.5 

108n 

40n# 


286m 


5 

c 

2 

45-28 

DL16br 

35 

JANM38510/01205CFA 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

2 

16 

0.0 

5.5 

108n 

40n# 


286m 


5 

c 

2 

45-28 

FP117 

36 

JANM38510/01205CFB 






















TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

2 

16 

0.0 

5.5 

108n 

40n# 


286m 


5 

c 

2 

45-28 

FP117 

37# 

MB74LS122 


TTL | 

5 

2 .0* 

.80A 

5 

20 

0.0 

5.0 

56nA 



55m 

300m* 

2 

7 

1 

74-122 

DL14aw 

38# 

MB74LS122M 


TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

5 

20 

0.0 

5.0 

56nA 



55m 

300m* 

2 

7 

1 

74-122 

DL14bn 

39# 

MB74LS123 


TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

3 

20 

Lo.o 

5.0 

56nA 



100 m 

300m* 

2 

7 

2 

74-123 

DL16as 

40# 

MB74LS123M 


TTL 

5 

2 .0* 

80A 

3 

20 

0.0 

5.0 

56nA 



100 m 

300m* 

2 

7 

2 

74-123 

DL16cu 

41# 

MB74LS221 


TTL 

5 

2 .0* 

80 a 

3 

20 

0.0 

5.0 

80nA 



135m 

300m* 

2 

7 

2 

74-221 

DL16as 

42# 

MB74LS221M 


TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

3 

20 

0.0 

5.0 

80nA 



135m 

300m* 

2 

7 

2 

74-221 

DL16cu 

43 

N8T20F 


TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

5.0 

5.0 

lOn 



375m 


0 

7 

1 

J05-89 

DL16aw 

44 

N8T20N 


TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

6 

10 

5.0 

5.0 

lOn 



375m 


0 

7 

1 

J05-89 

DL16bp 

45 

S8T20F 


TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

6 

10 

5.0 

5.0 

lOn 



375m 


5 

C 

1 

J05-89 

DL16aw 

46 

S8T20N 


TTL 

5 

2 .0* 

80A 

6 

10 

5.0 

5.0 

lOn 



375m 


5 

C 

1 

J05-89 

DL16bp 

47 

S54123E 


TTL 

5 

2 .0* 

80A 

5 

20 

0.0 

5.0 

40nA 



330m % 


5 

c 

2 

74-123 

DL16t 

48 

SN54L122J 


TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

4 

40 

0.0 

5.0 

80nA 



70m 

1.0 t 

5 

c 

1 

74-122 

DL14af 

49 

SN54L122W 


TTL 

5 

2 .0* 

80A 

4 

40 

■ 0.0 

5.0 

80nA 



70m 

1.0 

5 

ci 

1 

54-122 

FP52e 

50 

SN54L123J 


TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



165m% 

1.0 * 

5 

c 

1 

74-123 

DL16v 

51 

SN54LS122J 


TTL 

5 

2 .0* 

.80A 

5 

5 

0.0 

5.0 

56nA 



55m % 

300m 

5 

c 

1 

74-122 

DL14af 

52 

SN54LS122W 


TTL 

5 

2 .0* 

80A 

5 

5 

0.0 

5.0 

56nA 



55m% 

300m 

5 

c 

1 

54-122 

M0004AA 

53 

SN54LS123J 


TTL 

5 

2 .0* 

80A 

5 

5 

0.0 

5.0 

56nA 



100 m% 

300m 

5 

c 

2 

74-123 

DL16v 

54 

SN54LS123W 


TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

5 

5 

0.0 

5.0 

56nA 



100 m% 

300m 

5 

c 

2 

54-123 

M0004AG 

55 

SN74LS122J 


TTL 

5 

2 .0* 

80A 

5 

10 

0.0 

5.0 

56nA 



55m% 

400m 

0 

7 

1 

74-122 

DL14af 

56 

SN74LS122N 


TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

56 nA 



55m % 

400m 

0 

7 

1 

74-122 

DL14r 

57 

SN74LS123J 


TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

56nA 



100 m% 

400m 

0 

7 

2 

74-123 

DL16v 

58 

SN74LS123N 


TTL 

5 

2 .0* 

.80 A 

5 

10 

0.0 

5.0 

56nA 



100 m% 

400m 

0 

7 


74-123 

DL16i 

59 

9602DM 


TTL 

5 

2 .0* 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

90n 



245m % 

400m 

5 

C 

2 

45-28 

DL16cj 

60 

9602FM 


TTL 

5 

2 .0* 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

90n 



245m % 

400m 

5 

C 

2 

45-28 

FP103 

61 

N8T22A 


TTL 

5 

2.4* 

40CA 

4 

8 

0.0 

5.0 

40 nA 



132m 


0 

7 

1 

74-122 

T0116 

62 

N74LS123AF 


TTL 

5 

2.4* 

.40 AC 

3 

20 

0.0 

5.0 

65nA 



100 m 


0 

7 

2 

74-123 

DL16aw 

63 

N74LS123AN 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

20 

0.0 

5.0 

65nA 



100 m 


0 

7 

2 

74-123 

DL16bo 

64 

N74LS221F 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

20 

0.0 

5.0 

20 n 



135m 


0 

7 

2 

74-221 

DL16aw 

65 

N74LS221N 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

20 

0.0 

5.0 

20 n 



135m 


0 

7 

2 

74-221 

DL16bp 

66 

N74121F 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 



200 m 


0 

7 

1 

74-121 

DL14bh 

67 

N74121N 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 



200 m 


0 

7 

1 

74-121 

DL14br 

68 

N74121W 


TTL 

5 

2.4* 

.40CA 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 



200 m 


0 

7 

1 

54-121 

FP39e 

69 

N74122F 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 



140m 


0 

7 

1 

74-122 

DL14bh 

70 

N74122N 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 



140m 


0 

7 

1 

74-122 

DL14br 

71 

N74123F 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 



330m 


0 

7 

2 

74-123 

DL16aw 

72 

N74123N 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 



330m 


0 

7 

2 

74-123 

DL16bD 

73 

N74221F 


TTL 

5 

2,4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 



400m 


0 

7 

2 

74-221 

DL16aw 

74 

N74221N 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 



400m 


0 

7 

2 

74-221 

DL16bD 
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10. TIME DELAYS 


IN ORDER OF:TECHNOLOGY(2)TYPE OF DELAY 



5J 


I T~ 

JJD 

LOGIC 

Fan I 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T E 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 


FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y L 

3JMIN. 

4JMAX 


MAX. 

SPAN 


GATION 

TIME 


TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P A 

T 

’0’ 



NEG. 

POS. 

DELAY 




DISS. 


COC 

)E 

MOD 

BLOCK 






E Y 

(V) 

m 



(V) 

(V) 

(S) 

JSL 


(S) 

m 

_JV)_ 

- 

+ 




1 

S54LS123AF 


ttl 

5 

2.4* 

.40 AC 

3 


0.0 

5.0 

65nA 




100 m 


b 

C 

2 

74-123 J 

DL16aw 

2 

S54LS123AW 


TTL 

5 

2.4* 

.40 AC 

3 


0.0 

5.0 

65nA 




100 m 


5 

c 

2 

54-123 

FP47g 

3 

S54LS221F 


TTL 

5 

2.4* 

.40 AC 

3 


0.0 

5.0 

20 n 




135m 


5 

c 

2 

74-221 

DL16aw 

4 

S54LS221W 


TTL 

5 

2.4* 

.40 AC 

3 


0.0 

5.0 

20 n 




135m 


5 

c 

2 

54-221 

FP47g 

5 

S54121F 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 




200 m 


5 

c 

1 

74-121 

DL14bh 

6 

S54121Q 


TTL 

5 

2.4* 

.40CA 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 






5 

c 

1 

54-121 

T088 

7 

S54121W 


TTL 

5 

2.4* 

.40aC 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 




200 m 


5 

c 

1 

54-121 

FP39e 

8 

S54122F 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 




140m% 


5 

c 

1 

74-122 

DL14bh 

9 

S54122Q 


TTL 

5 

2.4* 

.40CA 

4 

20 

0.0 

5.0 

40nA 






5 

c 

1 

54-122 

T088 

10 

S54122W 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

65nA 




140m 


5 

c 

1 

54-122 

FP39e 

11 

S54123F 


TTL 

5 

2.4* 

.40 AC 

3 

20 

0.0 

5.0 

65nA 




330m 


5 

c 

2 

74-123 

DL16aw 

12 

S54123W 


TTL 

5 

2.4* 

.40 AC 

3 

20 

0.0 

5.0 

65nA 




330m 


,5 

c 

2 

54-123 

FP47a 

13 

S54221F 


TTL 

5 

2.4* ! 

.40 AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 




400m 


5 

c 

2 

74-221 

DL16aw 

14 

S54221W 


TTL 

5 

2.4* 

.40AC 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 




400m 


5 

c 

2 

54-221 

FP47g 

15 

DM54121J 


TTL 

5 

3.3 

.23C 

3 

10 

0.0 

5.0 

50nA 




90mt 

1.2 t 

5 

c 

1 

74-121 

DL14ax 

16 

DM54121W 


TTL 

5 

3.3 

.23C 

3 

10 

0.0 

5.0 

50nA 




90mt 

1.2 t 

5 

c 

1 

54-121 

FP97a 

17 

DM74121J 


TTL 

5 

3.3 

.23C 

3 

10 

0.0 

5.0 

50nA 




90mt 

1.2 t 

0 

7 

1 

74-121 

DL14ax 

18 

DM74121N 


TTL 

5 

3.3 

.23C 

3 

10 

0.0 

5.0 

50nA 




90mt 

1.2 t 

0 

7 

1 

74-121 

DL14bt 

19 

N8162A 


TTL 

5 

3.4* 

.40CA 

7 

12 

0 

5.0 

52nA 



50n 

100 m 

1.4 

0 

7 

1 

J05-71 

T0116 

20 

N8162F 


TTL 

5 

3.4* 

.40CA 

7 

12 

0.0 

5.0 

52nA 



50n 

100 m 

1.4 

0 

7 

1 

J05-71 

DL14ad 

21 

N8162J 


TTL 

5 

3.4* 

.40CA 

7 

12 

0 

5.0 

52nA 



50n 

100 m 

1.4 

0 

7 

1 

J05-71 

T088 

22 

S8162A 


TTL 

5 

3.4* 

.40CA 

7 

12 

0 

5.0 

52nA 



50n 

100 m 

1.4 

5 

c 

1 

J05-71 

T0116 

23 

S8162F 


TTL 

5 

3.4* 

.40CA 

7 

12 

0.0 

5.0 

52nA 



50n 

100 m 

1.4 

5 

c 

1 

J05-71 

DL14ad 

24 

S8162J 


TTL 

5 

3.4* 

.40CA 

7 

12 

0 

5.0 

52nA 



50n 

100 m 

1.4 

5 

c 

1 

J05-71 

TO 88 

25# 

ZN2010E 


TTL 

5 

3.5 

.20 


10 

0.0 

5.25 







5 

c 



DL0 

26# 

ZN2010F 


TTL 

5 

3.5 

.20 


10 

0.0 

5.25 







. 

c 



FP0 

27 

SN54LS221W 


TTL 

5 

3.5 

.25C 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 

40n# 


23mt 

1-2 t 

5 

c 

2 

54-221 

M0004AG 

28 

XR320P#1 


TTL 

5 

10.4 

1.5C 

4 

62 

0.0 

12 


lOOnf 

40nt 

625m 


0 

7 

1 

C01-21 

DL14ay 

29 

MC3456L#2 


TTL 

5 

12 * 

2.7AC 



0.0 

15 


lOOnt 

lOOnt 

1.0 


0 

7 


C03-26 

T0116 

30 

MC3456P#2 


TTL 

5 

12 * 

2.7AC 



0.0 

15 


lOOnt 

lOOnt 

625m 


0 

7 


C03-26 

DL14aa 

31 

MC1455G 


TTL 

5 

12.5 

2.5C 

3 


0.0 

15 


lOOnf 

lOOnt 

680mt 


0 

7 

1 

J07-04 

T099 

32 

MC1455P1 


TTL 

5 

12.5 

2.5C 

3 


0.0 

15 


lOOnf 

lOOnt 

625mt 


0 

7 

1 

J07-04 

DL8o 

33 

MC1455U 


TTL 

5 

12.5 

2.5C 

3 


0.0 

15 


lOOnf 

lOOnt 

625mt 


0 

7 

1 

J07-04 

DL8o 

34 

MC1555G 


TTL 

5 

12.5 

2.5C 

3 


0.0 

15 


100 n| 

lOOnt 

680mt 


5 

C 

1 

J07-04 

T099 

35 

MC1555U 


TTL 

5 

12.5 

2.5C 

3 


0.0 

15 


lOOnf 

lOOnt 

625mt 


5 

C 

1 

J07-04 

DL8o 

36# 

TDA0555D 


TTL 

5 

12.5 

2.5C 

6 


0.0 

15 


lOOnt 

lOOnt 



2 

8 

1 

J05-114 

FP129 

37 

JANM38510/10902BCI 

3 























TTL 

5 

12.5* 

2.8AC 

4 

50 

0.0 

15 

300nA 

I.Ou# 


400m 


5 

C 

2 

J05-120 

DL14bo 

38 

JANM38510/10902CC 

3 























TTL 

5 

12.5* 

2.8AC 

4 

50 

0.0 

15 

300nA 

I.Ou# 


400m 


5 

C 

2 

J05-120 

DL14bo 

39 

XR2556CN#1 


TTL 

5 

12.7* 

2.5AC 


50 

0.0 

15 

lOu 

lOOnf 

lOOnt 

420m % 


0 

7 

2 

J05-120a 

DL14ay 

40 

XR2556CP#1 


TTL 

5 

12.7* 

2.5AC 


50 

0.0 

15 

lOu 

lOOnt 

lOOnt 

420m% 


0 

7 

2 

J05-120a 

DL14av 

41 

MC3556L#2 


TTL 

5 

13* 

2.2AC 



0.0 

15 


lOOnf 

lOOnt 

1.0 


5 

C 


C03-26 

T0116 

42 

XR2556M#1 


TTL 

5 

13* 

2.2AC 


50 

0.0 

15 

lOu 

lOOnf 

lOOnt 

330m % 


5 

C 

2 

J05-120a 

DL14ay 

43# 

M51841P 


TTL 

5 

13.3 

2.5C 

5 


0.0 

5.0 

20 n 

lOOnt 

lOOnt 

600m 


0 

7 

1 

J05-117 

DL8i 

44 

JANM38510/10901BCI 

3 





















1 

TTL 

5 

14* 

2.8AC 

4 

50 

0.0 

16.5 

300nA 

I.Ou# 


400m 


5 

C 

1 

J05-119a 

DL14bo 

45 

JANM38510/10901BGC 





















1 

TTL 

5 

14* 

2.8AC 

4 

50 

0.0 

16.5 

300nA 

I.Ou# 


300m 


5 

C 

1 

J05-119a 

CN13 

46 

JANM38510/10901CCB 





















1 

TTL 

5 

14* 

2.8AC 

4 

50 

0.0 

16.5 

300nA 

I.Ou# 


400m 


5 

c 

1 

J05-119a 

DL14bo 

47 

JANM38510/10901CGC 























TTL 

5 

14* 

2.8AC 

4 

50 

0.0 

16.5 

300nA 

I.Ou# 


300m 


5 

c 

1 

J05-119a 

CN13 

48# 

TDB0555CM 


TTL 

5.0 





0 

18 


lOOn 


lOOn 

600m 


0 

7 

1 

J05-119 

T099 

49# 

TDB0555DP8 


TTL 

5.0 





0 

18 


lOOn 


lOOn 

600m 


TT~ 

7 

1 

J05-99 

DL8ag 

50# 

TDB0556DP 


TTL 

5.0 





0 

18 


lOOn 


lOOn 

600m 


0 

7 

1 

J05-120 

DL14cy 

51# 

TDC0555CM # mil 


TTL 

5.0 





0 

18 


lOOn 


lOOn 

600m 


5 

C 

1 

J05-119 

T099 

52# 

TDC0556DP#mil 


TTL 

5.0 





0 

18 


lOOn 


lOOn 

600m 


5 

C 

1 

J05-120 

DL14cy 

53 

54121 DM 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 




115mt 

1.0 t 

5 

c 

1 

74-121 

T0116 

54 

54121FM 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 




200 m 

1.0 t 

5 

c 

1 

54-121 

FP21h 

55 

74121 DC 


TTL 

5F, 

2.0A 

.80* 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 




200 m 


0 

7 

1 

74-121 

T0116 

56 

74121 PC 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

20 n 




200 m 

1.0 


0 

7 

1 

74-121 

DL14ce 

57# 

M5332IP 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

7.0 

30n 




115mt 

1.0 


0 

7 

1 

74-121 

DL14d 

58 

SN54121J 


TTL 

5F, 

nro* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

35n 




200 m 

1.0 


5 

C 

1 


DL14af 

59 

SN54121W 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

35n 




200 m 

1.0 


5 

c 

1 


M0004AA 

60 

SN74121J 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

35n 




200 m 

1.0 


0 

7 

1 

74-121 

DL14af 

61 

SN74121N 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

35n 




200 m 

1.0 


0 

7 

1 

"74-121 

DL14r 

62# 

ZN54121E 


TTL 

5F, 

2 .0* 

80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

30n 




115mt 

1.0 ■ 


5 

C 

1 


T0116 

63# 

ZN54121J 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

30n 




115mt 

1.0 


5 

c 

1 


DL14ao 

64# 

ZN74121E 


TTL 

5F, 

2 .0* 

.80A 

3 

r io 

0.0 

5.0 

30n 




115mt 

1.0 


0 

7 

1 


T0116 

65# 

ZN74121J 


TTL 

5F, 

2 .0* 

80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

30n 




115mt 

1.0 


0 

7 

1 


DL14ap 

66 

SN54221J 


TTL 

5F, 

3.4 

.20C 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 

20 n# 


400m 

1.2 • 


5 

C 

2 

74-221 

DL16v 

67 

SN54221W 


TTL 

5F, 

3.4 

.20C 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 

20 n# 


400m 

1.2 


5 

c 

2 

54-221 

M0004AG 

68 

SN74221J 


TTL 

5F, 

3.4 

.20C 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 

20 n# 


400m 

1.2 


0 

7 

2 

74-221 

DL16v 

69 

SN74221N 


TTL 

5F, 

3.4 

.20C 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 

20 n# 


400m 

1.2 


0 

7 

2 

74-221 

DL16i 

70 

SN54LS221J 


TTL 

5F, 

3.5 

.25C 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 

40n# 


23mt 

1.2 


5 

C 

2 

74-221 

DL16v 

71 

SN74LS221J 


TTL 

5F, 

3.5 

25C 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 

40n# 


23mt 

1.2 


0 

7 

2 

74-221 

DL16v 

72 

SN74LS221N 


TTL 

5F, 

3.5 

.25C 

3 

10 

0.0 

5.0 

80nA 

40n# 


23mt 

1.2 


0 

7 

2 

74-221 

DL16i 

73# 

SFC4121E 


TTL 

5FS 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

30n 




115mt 

1.0 


0 

7 

1 


T0116 

74# 

SFC4121EM 


TTL 

5FS 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

30n 




115mt 

1.0 


5 

C 

1 


T0116 

75# 

SFC4121ET 


TTL 

5FS 

2 .0* 

.80 A 

3 

10 

0.0 

5.0 

30n 




115mt 

1.0 


2 

8 

1 


T0116 

76# 

SFC4121PM 


TTL 

5FS 

2 .0* 

.80A 

3 

10 

0.0 

5.0 

30n 




115mt 

1.0 


5 

C 

1 


T085 

77# 

K155AG1 


TTL 

5FS 

2.4 

0.4 




5.0 


70n 


80n 



1 

7 

2 



78t# 

LB8555D 


TTL 

6 











625m 


2 

7 


J07-11 

DL8a 

79t# 

LB8555S 


TTL 

6 











625m 


2 

7 


J07-11 

SL8b 

80# 

ZN1034P#2 


TTL 

6 

2.5* 

.40CA 

2 


0.0 

5.0 

2 .0u 




25m% 


0 

7 

1 

J06-7 

DL0 

81# 

ZN1034T#2 


TTL 

6 

2.5* 

.40CA 

2 


0.0 

5.0 

2 .0u 




25m% 


0 

7 

1 

J06-7 

TOIOO 

82 

XR2242CN#1 


TTL 

6 

150 

.40AC 

2 

1 

0.0 

5.0 

lOu 

180nt 

180nt 

385m 


0 

7 

1 

J06-8 

DL0 

83 

XR2242CP#1 


TTL 

6 

150 

.40AC 

2 

1 

0.0 

5.0 

lOu 

180nt 

180nt 

300m 


0 

7 

1 

J06-8 

DL0 

84 

XR2242M#1 


TTL 

6 

150 

.40AC 

2 

2 

0.0 

5.0 

lOu 

180nt 

180nt 

385m 


5 

C 

1 

J06-8 

DL0 

85 

XR2243CN#ai 


TTL 

6 

150 

0.4AC 

3.0 

3.0 

0 

15.0 





385m 


0 

7 

1 

J06-13 

DL80 

86 

XR2243CP#ai 


TTL 

6 

150 

0.4AC 

3.0 

3.0 

0 

15.0 





300m 


0 

7 

1 

J06-13 

DL80 

87 

UA2240CJ 


TTL 

6 U 

150 

.40CA 

3 

1 

0.0 

15 

lOu 

180n- 


180m 


270m 


0 

7 

1 

J06-4 

DL16v 

88 

UA2240CN 


TTL 

6 U 

150 

.40CA 

3 

1 

0.0 

15 

lOu 

180n 


180n 


270m 


0 

7 

1 

J06-4 

DL16i 

89 

UA2240DC 


TTL 

6 U 

150 

.40AC 

3 

1 

0.0 

15 

lOu 

180n- 


180m 


750m 

1.0 t 

0 

7 

1 

J06-4 

DL16x 

90 

UA2240DM 


TTL 

6 U 

150 

.40AC 

3 

2 

0.0 

15 

lOu 

180n 


180n 

Lj 

750m 

1-0 t 

5 

C 

1 

J06-4 

DL16x 

91 

UA2240MJ 


TTL 

6 U 

150 

.40CA 

3 

2 

0.0 

15 

lOu 

180n- 


180n 


240m 


5 

C 

1 

J06-4 

DL16v 

92 

UA2240PC 


TTL 

6 U 

150 

.40AC 

3 

1 

0.0 

15 

lOu 

180n 


180m 


650m 

1.0 t 

0 

7 

1 

J06-4 

DL16bi 

93 

XR2240CN#1 


TTL 

6 U 

150 

.40 AC 

3 

1 

0.0 

5.0 

lOu 

180n 


180n 

• 

750m 


0 

7 

1 

J06-4 

DL16ai 

94 

XR2240CP#1 


TTL 

6 U 

150 

.40AC 

3 

1 

0.0 

5.0 

lOu 

180m 


180n 


625m 


0 

7 

1 

J06-4 

DL16aj 

95 

XR2240M#1 


TTL 

6 U 

150 

.40AC 

3 

2 

0.0 

5.0 

lOu 

180n 


180n 


750m 


5 

C 

1 

J06-4 

DL16aj 

96 

XR2240N#1 


TTL 

6 U 

150 

.40AC 

3 

2 

0.0 

5.0 

lOu 

180n 


180m 


750m 


0 

7 

1 

J06-4 

DL16ai 

97 

XR2240P#1 


TTL 

6 U 

150 

.40AC 

3 

2 

0.0 

5.0 

lOu 

180n 


180n 


625m 


0 

7 

1 

J06-4 

DL16aj 

98 

CA555CE#mil 


TTL 

7 





4.5 

16 


100 m 


100 m 


600m 


5 

C 

1 

J07-02 

DL8m 

99 

CA555CG#mil 


TTL 

7 





4.5 

16 


lOOnl 


lOOni 


600m 


5 

C 

1 

J07-02 

DL8m 

100 

CA555CS#mil 


TTL 

7 





4.5 

16 


lOOni 


lOOni 


600m 


5 

c 

1 

J07-02 

CN79 

101 

CA555CT#mil 


TTL 

7 





4.5 

16 


lOOni 


lOOni 


600m 


5 

c 

1 

J07-02 

T099 

102 

CA555E#mil 


TTL 

7 





4.5 

18 


lOOn 


lOOni 


600m 


5 

c 

1 

J07-02 

DL8m 

103 

CA555G#mii 


TTL 

7 





4.5 

18 


lOOni 


100 m 


600m 


5 

C 

1 

J07-02 

DL8m 

104 

CA555S#mil 


TTL 

7 





4.5 

18 


100 m 


100 ^ 


600m 


5 

c 

1 

J07-02 

CN79 
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IN ORDER OF:TECHNOLOGY(2)TYPE OF DELAY 


LINE 

No. 

5] 1 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

TT~ 

TECH 

2jD 
T E 

Y L 

P A 

E Y 

LOGIC 

LEVEL 

FAN 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA- 

GATION 

DELAY 

(S) 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

m 

MAX. 

NOISE 

REJECT 

(V) 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

CKTS 

PER 

MOD 

r ~ DRAWINGS 1 

IN 

OUT 

MAX. 

RISE 

TIME 

(S) 

FALL 

TIME 

(S) 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

3JMIN. 

T 

(V) 

4JMAX 

’0’ 

M 

NEG. 

M_ 

POS. 

IV) 

- 


1 

2 

3 

CA555T#mil 

NE558F 

NE558N 


nr 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 



4 

4 

4 

4 

4.5 

0.0 

0.0 

18 

16 

16 


106 nf 

lOOn 

lOOn 

lOOnt 

lOOn 

lOOn 

600m 

1.2 

1.2 


5 

0 

0 

c 

7 

7 

1 

4 

4 

J07-02 

LOO-95 

LOO-95 

T099 

DL16dv 

DL16bp 

4# 

5# 

6 

UPC617C 

UPC1555C 

XR555CM 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 



5.0 

1.0 

0 

0 

0 

18 

18 

18.0 


lOOn 
lOOn 
200 n 

lOOn 

lOOn 

200 n 

600m 

600m 

385m 


2 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

J07-04 

J07-04 

J05-119a 

DL8ai 

DL8ai 

DL80 

7# 

8 

9 

ZN1034E 

NE556A 

XRL555CN 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

2.5* 

2.75* 

2 .8* 

.40CA 

.35AC 

.35AC 

2 

4 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

2 u 

lOOn 

200 n 


lOOnl 

lOOnl 

L_ 

25m% 

600m 

2.5m% 


0 

0 

0 

7 

7 

7 

2 

1 

J06-7 

J05-98a 

J05-119a 

T0116 
DL14br 
DL8d 

10 

11 

12 

XRL555CP 

SE556A 

SE556CA 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

2 .8* 

3.0* 

3.0* 

.35AC 

.25AC 

.25AC 

4 

4 

4 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 


200 n 

lOOn 

lOOn 

r 

lOOnl 

lOOnl 

lOOnl 

L_ 

2.5m% 

600m 

600m 


0 

5 

[5 

7 

C 

C 

1 

2 

2 

J05-119a 

J05-98a 

J05-98a 

DL8d 

DL14br 

DL14br 

13 

14# 

15# 

XRL555M 

TDB0555 

TDB0555B 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

3.0* 

5.0 

5.0 

.25AC 

.70 

.70 

4 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

16 

16 


200 n 

lOOn 

lOOn 


lOOnl 

lOOnl 

lOOnl 

L_ 

1 5m% 


5 

0 

0 

C 

7 

7 

1 

1 

1 

J05-119a 

J05-114 

J05-114 

DL8d 

T099 

DL8m 

16# 

17# 

18 

TDB0556A 

TDC0555 

UA555HC 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

5.0 

5.0 

12.5 

.70 

.70 

2.5 

4 

125 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

18 

15 

lOu 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

L_ 

lOOni 

lOOnl 

100 _oj 

; 

600m 


0 ~ 

5 

0 

7 

C 

7 

2 

1 

1 

J05-120 

J05-114 

J05-119 

DL14cp 

T099 

TOIOO 

19 

20 

21 

UA555HM 

UA555TC 

UA556DC 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.5 

12.5 

12.5 

2.5 

2.5 

2.5 

4 

4 

4 

125 

125 

125 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

15 

lOu 

lOu 

lOu 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

L_ 

lOOnl 

lOOnl 

lOOnl 


600m 

600m 

600m 


5 

0 

0 

c 

7 

7 

1 

1 

2 

J05-119 

J05-119a 

J05-120 

TOIOO 

CN0 

T0116 

22 

23 

24 

UA556DM 

UA556PC 

LM555CH 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.5 

12.5 

12.7* 

2.5 

2.5 

2.5AC 

4 

4 

4 

125 

125 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

15 

lOu 

lOu 

lOu 

lOOn 

lOOn 

lOOn 


lOOni 

lOOn 

lOOnl 


600m 

600m 

600m 


5 

0 

0 

C 

7 

7 

2 

2 

1 

J05-120 

J05-120 

J05-119 

T0116 

DL14ce 

CN13c 

25 

26 

27 

LM555CJ 

LM555CN 

NE555D 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.7* 

12.7* 

12.7 

2.5AC 

2.5AC 

2.5C 

4 

4 

1 

50 

50 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

16 

lOu 

lOu 

lOOn 

lOOn 

300n 


lOOnl 

lOOnl 

300n 

• 

225m% 

600m 

600m 


0 “ 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

JU 

J05-119a 

J05-119a 

J05-98 

DL8w 

DL8w 

FP129 

28 

29 

30 

NE555JG 

NE555L 

NE555P 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.7* 

12.7* 

12.7* 

2.5AC 

2.5AC 

2.5 AC 

4 

4 

4 

50 

50 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

15 


lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

225m% 

225m% 

225m% 


0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

J05-119a 

J05-119 

J05-119a 

DL8v 

CN13c 

DL8m 

31 

32 

33 

NE556J 

NE556N 

SE556J 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.7* 

12.7* 

12.7* 

2.5AC 

2.5AC 

2.5AC 

4 

4 

4 

50 

50 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

15 


lOOnf 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

420m% 
420m % 
330m % 


0 

0 

5 

7 

7 

C 

2 

_£j 

J05-120 

J05-120 

J05-120 

MOOOIAA 

DL14r 

MOOOIAA 

34 

35 

36 

XR555CN 

XR555CP 

XR556CN 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.7* 

12.7* 

12.7* 

2.5AC 

2.5AC 

2.5AC 

5 

5 

4 

50 

50 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

15 


lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

225m% 
225m% 
420m % 


0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

1 

2 

J05-119a 

J05-119a 

J05-120 

DL8d 

DL.8d 

DL14av 

37 

38 

39 

XR556CP 

NE556-1F 

NE556-1N 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.7* 

12.7 

12.7 

2.5AC 

3.2C 

3.2C 

4 

2 

2 

50 

2 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16 
16 


lOOnt 

300n 

300n 

lOOnt 
300n 
300n 

420m % 
1.2 

1.2 


5 

0 

0 

C 

7 

7 

2 

2 

2 

J05-120 

J05-98a 

J05-98a 

DL14ay 

DL14dg 

DL14br 

40 

41 

42 

NE556D 

SA556-1F 

SA556-1N 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.7 

12.7 

12.7 

3.2C 

3.2C 

3.2C 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

16 

16 


300n 

300n 

300n 

300n 

300n 

300n 

600m 

1.2 

1.2 


0 

4 

4 

7 

8 

8 

2 

2 

2 

J05-98a 

J05-98a 

J05-98a 

FP147 

DL14da 

DL14br 

43 

44 

45 

SE556-1CF 

SE556-1CN 

SE556-1F 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.7 

12.7 

12.7 

3.2C 

3.2C 

3.2C 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

16 

18 


200 n 

200 n 

200 n 

200 n 

200 n 

200 n 

1.2 

1.2 

1.2 


5 

5 

5 

C 

C 

C 

2 

2 

2 

J05-98a 

J05-98a 

J05-98a 

DL14dg 

DL14br 

DL14da 

46 

47 

48 

SE556-1N 

LM555H 

LM555J 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

12.7 

13* 

13* 

3.2C 

2.2AC 

2.2AC 

2 

4 

4 

2 

50 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

15 

15 

lOu 

200 n 

lOOnt 

lOOnt 

200 n 

lOOnt 

lOOnt 

1.2 

600m 

180m% 


5 

5 

5 

C 

C 

C 

2 

1 

1 

J05-98a 

J05-119 

J05-119a 

DL14br 

CN13c 

DL8w 

49 

50 

51 

SE555JG 

SE555L 

SE555P 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

13* 

13* 

13* 

2.2AC 

2.2AC 

2.2AC 

4 

4 

4 

50 

50 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

15 


lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

lOOnt 

180m% 

180m% 

180m% 


5 

5 

5 

C 

C 

C 

1 

1 

1 

J05-119a 

J05-119 

J05-119a 

DL8v 

CN13c 

DL8m 

52 

53 
54# 

XR555M 

XR556M 

SE556F 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

13* 

13* 

13.3 

2.2AC 

2.2AC 

.25C 

5 

4 

4 

50 

50 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

18.0 


lOOnt 

lOOnt 

300n 

lOOnt 

lOOnt 

300n 

165m% 
330m % 
600m 


5 

5 

5 

C 

C 

C 

1 

2 

2 

J05-119a 

J05-120 

J05-98a 

DL8d 

DL14ay 

55# 

56# 

57# 

SE556N 

SE555F 

SE555FE 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

13.3 

13.3 

13.3 

.25C 

2.2C 

2.2 C 

4 

5 

5 


0.0 

0.0 

0.0 

18.0 

18.0 

18.0 


300n 

300n 

300n 

300n 

300n 

300n 

600m 

600m 

600m 


5 

5 

5 

C 

c 

c 

2 

1 

1 1 

J05-98a 

J05-98C 

J05-98 


58# 

59# 

60# 

SE555H 

SE555N 

NE555F 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

13.3 

13.3 

13.3 

2.2C 

2.2C 

2.5C 

5 

5 

5 


0.0 

0.0 

0.0 

18.0 

18.0 

16.0 


300n 

300n 

300n 

300n 

300n 

300n 

600m 

600m 

600m 


5 

5 

0 

c 

c 

7 

1 

1 

1 

J05-98b 

J05-98 

J05-98C 


61# 

62 

63 

NE555FE 

NE555H 

NE555N 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

13.3 

13.3 

13.3 

2.5C 

2.5C 

2.5C 

5 

5 

5 


0.0 

0.0 

0.0 

16.0 

15 

15 

20 n 

20 n 

300n 

lOOnt 

lOOnt 

300n 

lOOnt 

lOOnt 

600m 

600m 

600m 


0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

J05-98 

J05-98 

J05-98 

CN46b 

DL8c 

64 

65 
66 # 

NE555T 

NE555V 

SE555CF 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

13.3 

13.3 

13.3 

2.5C 

2.5C 

2.5C 

5 

5 

5 


0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

16.0 

20 n 

20 n 

lOOnt 

lOOnt 

300n 

lOOnt 

lOOnt 

300n 

600m 

600m 

600m 


0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

J05-98 

J05-98 

J05-98C 

CN46b 

DL8c 

67# 

68 # 

69# 

SE555CFE 

SE555CH 

SE555CN 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

13.3 

13.3 

13.3 

2.5C 

2.5C 

2.5C 

5 

5 

5 


0.0 

0.0 

0.0 

16.0 

16.0 

16.0 


300n 

300n 

300n 

300n 

300n 

300n 

600m 

600m 

600m 


0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

J05-98 

J05-98b 

J05-98 


70 

71 

72# 

SE555T 

SE555V 

NE556F 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

13.3 

13.3 

13.3 

2.5C 

2.5C 

3.2C 

5 

5 

4 


0.0 

0.0 

0.0 

15 

15 

16.0 


lOOnt 

lOOnt 

300n 

lOOnt 

lOOnt 

300n 

600m 

600m 

600m 


5 

5 

0 

C 

C 

7 

1 

1 

2 

J05-98 

J05-98 

J05-98a 

CN46b 

DL8c 

73# 

74# 

SA556N 

SE556CN 


TTL 

TTL 

7 

7 

13.3 

13.3 

3.2C 

3.2C 

4 

4 


0.0 

0.0 

16.0 

16.0 


300n 

300n 

300n 

300n 

600m 

600m 


4 

4 

8 

8 

2 

2 

J05-98a 

J05-98a 
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11. COUNTERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



s 


IT - 

2 j 

3j 

LOGIC 1 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

MAX. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

*1* 

’O’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

(V) 

(V) 



iVL_ 

IYL_ 

JS)_ 

_JS)_ 

LiS)_ 

(W) 

JY)_ 

- 

±_ 




1 

DM54LS160AW#mi! 




















2 

DM54LS162AW#mil 




















3 

DM54S197W#mil 




















4 

DM54162AW#mil 





















5# 

LC7960 



IE 

500k* 





.30 

10 




174m 


3 

8 


E01-162 

DL16m 

6# 

LC7961 



IE 

500k* 





.30 

10 

3.0uA 



600m 


3 

7 


E01-161 

DL20p 

7 

CM4029AD 



1,2 

5.0MT$ 

10 

O.OC 

9 


0.0 

10 

300riA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-29B 

DL16az 

8 

CM4029AE 



1,2 

5.0MTS 

10 

O.OC 

9 


0.0 

10 

600nA 

15u* 

15u* 

200m . 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-29B 

DL16az 

9 

HD9-54C93 



2 

5.0M 

10 

0.0 



0.0 

15 

75n 



750n 

3.0 

5 

C 

1 



10 

CM4020AD 



2 

8.0MT$ 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

225nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 f 

5 

C 

1 

E02-72 

DL14j 

11 

CM4020AE 



2 

8.0MTS 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

250nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 f 

4 

8 

1 

E02-72 

DL14i 

12 

CM4024AD 



2 

10Mf 

10 

“OOC 

2 


0.0 

10 

25nA 

lOu* 

lOu* 

200m 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-24B 

DL14j 

13 

CM4024AE 



2 

10Mf 

10 

O.OC 

2 


0.0 

10 

50 nA 

lOu* 

lOu* 

200m 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-24B 

DL14j 

14 

CM4040AD 



2 

10M 

10 

0.0 

2 


0.0 

10 

125n 

15u* 

15u* 

200m 


5 

C 

1 

40-40B 

DL16az 

15 

CM4040AE 



2 

10M 

10 

0.0 

2 


0.0 

10 

125n 

15u* 

15u* 

200m 


4 

8 

1 

40-40B 

DL16az 

16 

NC7106 



3 

10 kf 





0.0 

12 






4 

8 

1 

E03-76 

DL0 

17 

NC7107 



3 

10 kt 





0.0 

12 






4 

8 

1 

E03-76 

DL0 

18 

CM4017AD 



3 

5.0MT$ 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

400nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-17B 

DL16az 

19 

CM4017AE 



3 

5.0MT$ 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

500nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-17B 

DL16az 

20 

CM4026AD 



3 

5.0MTS 

10 

O.OC 

4 


0.0 

|10 

500nA 

15u* 

15u* 

200m 

4,5 t 

5 

C 

1 

40-26B 

DL16az 

21 

CM4026AE 



3 

5.0MT$ 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

700nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-26B 

DL16az 

22 

CM4033AD 



3 

5.0MT$ 

10 

O.OC ! 

5 


0.0 

10 

500nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 t 

5 

C 

1 

40-33B 

DL16az 

23 

CM4033AE 



3 

5.0MTS 

10 

O.OC 

5 


0.0 

10 

700nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-33B 

DL16az 

24 

CM4018AD 1 



6 

5.0MT$ 

10 

O.OC 

9 


0.0 

10 

400nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-18B 

DL16az 

25 

CM4018AE 



6 

5.0MT$ 

10 

O.OC 

9 


0.0 

10 

500nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-18B 

DL16az 

26 

CM4022AD 



6 

5.0MTS 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

225nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 t 

5 

C 

1 

40-22B 

DL16az 

27 

CM4022AE 



6 

5.0MT$ 

10 

O.OC 

3 


0.0 

10 

250nA 

15u* 

15u* 

200m 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-22B 

DL16az 

28# 

MSM4022RS 


CMS 

A8 

2.0Mt 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

I.Ou 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

1 

E01-171 

DL160 

29 

4518BDC 


CMS 

1 


11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

168nA 



9.0m % 

6.7 t 

4 

8 

2 

45-18B 

DL16ci 

30 

4518BDM 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

168nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

2 

45-18B 

DL16cj 

31 

4518BFC 


CMS 

1 


11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

168nA 



9.0m % 

6.7 t 

4 

8 

2 

45-18B 

FP103 

32 

4518BFM 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

168nA 



9.0m % 

6.7 t 

5 

C 

2 

45-18B 

FP103 

33 

4518BPC 


CMS 

1 


11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

168nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

2 

45-18B 

• 

34 ▼ 

HEF4510BTD 


CMS 

1 


1.5 

3.5 

8 

16e 

0.5 

18 

150nA 

I.Ou 

I.Ou 

200m 


4 

8 

1 

45-10 

FP148 

35# 

HEF4522 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 




400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

45-22B 

DL0 

36 ▼ 

HEF4522BDF 


CMS 

1 


11.0* 

4.0A 

8 

I6e 

0.0 

15 




400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

E01-128 

DL16at 

37 ▼ 

HEF4522BPN 


CMS 

1 


11.0* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 




400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

E01-128 

DL16cc 

38# 

MSM5511RS 


CMS 

1 

100k 

3.6* 

0.8A 

10 

1e 

0.0 

7.0 


5.0u# 



0.6 

3 

8 

1 

E01-167 

DL24ba 

39# 

HD14534B 


CMS 

1 

25M 

4.0 

1.0 


.4e 

0.0 

18 

4.0u 

400n 

200n 

300m 


4 

8 

4 

45-34 

DL24ao 

40# 

TC5001P 


CMS 

1 

500k* 

4.9* 

.05AC 

8 


0.0 

5.0 

I.OuA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

3 

8 

1 

E01-139 

DL24ao 

41# 

TC5037P 


CMS 

1 

500k* 

4.9* 

.05 AC 

4 


0.0 

5.0 

I.OuA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

3 

8 

1 

E01-143 

DL16cr 

42# 

TC5051P 


CMS 

1 

500k* 

4.9* 

.05AC 

5 


0.0 

5.0 

2.5uA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

3 

8 

1 


DL16cr 

43# 

TC5052P 


CMS 

1 

500k* 

4.9* 

.05AC 

5 


0.0 

5.0 

2.5uA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

3 

8 

1 


DL16cr 

44# 

TC5053P 


CMS 

1 

500k* 

3.5* 

1.5A 

8 


0.0 

5.0 




300m 

1.5 

4 

8 

1 


DL24ao 

45# 

TC5054P 


CMS 

1 

500k* 

3.5* 

1.5A 

8 


0.0 

5.0 




300m 

1.5 

4 

8 

1 


DL24ao 

46# 

HD14553B 


CMS 

1 

TOM 

3.5 

1.5 


Oe 

0.0 

18 

900n 

400n 

250n 

300m 


4 

8 

1 

45-53 

DL16p 

47# 

TC5026P 


CMS 

1 

800k* 

4.9* 

.05 AC 

6 


0.0 

5.0 

280nA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

3 

8 

1 

E01-141 

DL14ch 

48# 

HD14160B 


CMS 

1 

1.0M 

3.5 

1.5 


.4e 

0.0 

15 

350n 

200n 

200n 

300m 


A 

8 

4 

E01-163 

DL16p 

49# 

HD14162B 


CMS 

1 

1.0M 

3.5 

1.5 


.4e 

0.0 

15 

350n 

200n 

200n 

300m 


4 

8 

4 

E01-163 

DL16p 

50# 

MSM4510RS 


CMS 

1 

1.5Mt 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

I.Ou 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

1 

E01-167 

DL160 

51# 

MSM5503 


CMS 

1 

2.0Mf$ 

3.6* 

.80A 

10 

15 

0.0 

5.0 

I.OuA 

5.0u 

5.0u 

250u 


2 

7 

1 

• 

DL16bf 

52# 

MSM5505 


CMS 

1 

2.0M|$ 

3.6* 

.80 A 

15 

15 

0.0 

5.0 

I.OuA 

5.0u 

5.0u 

250u 


2 

7 

1 

E01-106 

DL24w 

53# 

MSM5512RS 


CMS 

1 

2.0M 

3.6* 

0.8A 

11 

40e 

0.0 

7.0 

I.OuA 

500n# 



0.6 

3 

8 

1 

E01-168 

DL24ba 

54# 

MSM5535 


CMS 

1 

2.0Mf$ 

3.6* 

.80A 

6 

15 

0.0 

5.0 

I.OuA 

5.0u 

5.0u 

250u 


2 

7 

1 


DL14bs 

55# 

TC5070P 


CMS 

1 

2.0M* 

14.9* 

.050CA 

18 

50 

0.0 

5.0 

1.5uA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

4 

8 

1 

E01-158 

DL42a 

56# 

TC5071P 


CMS 

1 

2.0M* 

14.9* 

.05CA 

18 

50 

0.0 

5.0 

1.5uA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

4 

8 

1 

E01-158 

DL42a 

57# 

TC5072P 


CMS 

1 

2.0M* 

14.9* 

.05CA 

18 

50 

0.0 

5.0 

1.5uA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

4 

8 

1 

E01-158 

DL42a 

58 

CD40102BD 


CMS 

1 

2.4M$ 

15* 

.05AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 

2.5 

5 

C 

1 

40-102B 

MOOOIAE 

59 

CD40102BE 


CMS 

1 

2.4MS 

15* 

.05AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 

2.5 

4 

8 

1 

40-102B 

MOOOIAC 

60 

CD40102BF 


CMS 

1 

2.4M$ 

15* 

.05 AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 

2.5 

5 

C 

1 

40-102B 

MOOOIAC 

61# 

HCC40102BD 


CMS 

1 

2.4M$ 

15* 

.05AC 



0.0 

-15 

250nA 



300u% 


5 

C 

1 

40-102B 

DL16cm 

62# 

HCC40102BF 


CMS 

1 

2.4M$ 

15* 

.05AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 


5_ 

C 

1 

40-102B 

DL16aa 

63# 

HCC40102BK 


CMS 

1 

2.4M$ 

15* 

.05 AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 


5 

C 

1 

40-102B 

FP131 

64# 

HCF40102BE 


CMS 

1 

2.4M$ 

15* 

.05 AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 


4 

8 

1 

40-102B 

DL16bj 

65# 

HCF40102BF 


CMS 

1 

2.4MS 

15* 

.05AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 


4 

8 

1 

40-102B 

DL16aa 

66*# 

M4029BP 


CMS 

1 

2.5M* 

11.0* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

18 

400nA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 

4 

8 

1 

40-29 

DL16db 

67# 

TC40192BP 


CMS 

1 

2.5M* 

14.9* 

.05CA 

8 

50 

0.0 

15 

300nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

1 

E01-157 

DL16cz 

68## 

M4510BP 


CMS 

1 

3.0M* 

11 * 

4.0A 

9 

50 

0.0 

18 

600nA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 

4 

8 

1 

E01-99 

DL16db 

69 

MC14522BCL 


CMS 

1 

3.0M* 

11* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

15 

340n 

160n 

80n 

1.2m% 

2.5 * 

4 

8 

1 

45-22B 

DL16am 

70 

MC14522BCP 


CMS 

1 

3.0M* 

11* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

15 

340n 

160n 

80n 

1.2m% 

2.5 * 

4 

8 

1 

45-22B 

DL16j 

71 ▼# 

M40160BP 


CMS 

1 

3.5M* 

11.0* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

18 

280nA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 

4_ 

8 

1 

40H160 

DL16db 

72t# 

M40162BP 


CMS 

1 

3.5M* 

11.0* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

18 

280nA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 

4 

8 

1 

40H162 

DL16db 

73# 

TC40160BP 


CMS 

1 

3.5M* 

14.9* 

.05AC 

9 


0.0 

15 

280nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

1 

74-160N 

DL16cr 

74# 

TC40162BP 


CMS 

1 

3.5M* 

14.9* 

.05AC 

9 


0.0 

15 

280nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

1 

74-162N 

DL16cr 

75 

CD4518BCJ 


CMS 

1 

4.0M$* 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

170nA 

5.0u* 

5.0u* 

1.2m% 

6.7 f 

4 

8 

2 

45-18B 

DL16au 

76 

CD4518BCN 


CMS 

1 

4.0M$* 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

170nA 

5.0u* 

5.0u* 

1.2m% 

6.7 f 

4 

8 

2 

45-18B 

DL16bu 

77 

CD4518BMJ 


CMS 

1 

4.0MS* 

11* 

4.0A 

3 

19e 

0.0 

15 

170nA 

5.0u* 

5.0u* 

300u% 

6.7 f 

5 

C 

2 

45-18B 

DL16au 

78 

CD4518BMW 


CMS 

1 

4.0M$* 

11* 

4.0A 

3 

19e 

0.0 

15 

170nA 

5.0u* 

5.0u* 

300u% 

6.7 t 

5 

C 

2 

45-18B 

FP88c 

794 # 

M4518BP 


CMS 

1 

4.0M* 

11* 

4.0A 

3 

50 

0.0 

18 

240nA 

160n 

80n 

0.5 

4.0 

4 

8 

2 

E01-98 

DL16db 

80 

MC14522BAL 


CMS 

1 

4.0M* 

11* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

15 

240n 

110n 

55n 

300u% 

2.5 * 

5 

C 

1 

45-22B 

DL16am 

81# 

MSM4518RS 


CMS 

1 

4.0Mf 

3.6* 

1.0A 


40 

0.3 

16 

800n 

200n 

200n 

200m 

0.6 

4 

8 

2 

E01-136 

DL160 

82# 

TC4518BP 


CMS 

1 

4.0M* 

14.9* 

.05AC 

3 


0.0 

15 

240nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

2 

45-18B 

DL16cr 

83 

40192BDC 


CMS 

1 

5.0M* 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

270nA 



9.0m % 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-192N 

DL16ci 

84 

40192BDM 


CMS 

1 

5.0M* 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

270nA 



9.0m% 

6.7 f 

5 


1 

74-192N 

DL16cj 

85 

40192BFC 


CMS 

1 

5.0M* 

11* 

4.0 A 

4 

25e 

0.0 

15 

270nA 



9.0m % 

6.7 f 

4 

8 

1 

54-192W 

FP103 

86 

40192BFM 


CMS 

1 

5.0M* 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

270nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

1 

54-192W 

FP103 

87 

40192BPC 


CMS 

1 

5.0M* 

11* 

4.0A 

4 

25e 

0.0 

15 

270nA 



9.0m % 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-192N 

• 

88 

CD4033AD 


CMS 

1 

5.0M$f 

10 

O.OC 

5 

50 

0.0 

10 

500nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-33B 

MOOOIAE 

89 

CD4033AE 


CMS 

1 

5.0M$t 

10 

O.OC 

5 

50 

0.0 

10 

700nA 

15u* 

15u* 

1.0m % 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-33B 

MOOOIAC 

90 

CD4033AF 


CMS 

1 

5.0M$f 

9.99* 

.01 AC 

5 


0.0 

10 

500nA 

15u 

15u 

100u% 

4.5 t 

5 

C 

1 

40-33B 

MOOOIAC 

91 

CD4510BCJ 


CMS 

1 

5.0M$* 

11* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

200DA 

15u* 

15u* 

1.2m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

45-1 OB 

DL16au 

92 

CD4510BCN 


CMS 

1 

5.0MS* 

11* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

200nA 

15u* 

15u* 

1.2m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

45-1 OB 

DL16bu 

93 

CD4510BMJ 


CMS 

1 

5.0M$* 

11* 

4.0A 

9 

19e 

0.0 

15 

200nA 

15u* 

15u* 

300u% 

6.7 f 

5 

C 

1 

E01-73 

DL16au 

94 

CD4510BMW 


CMS 

1 

5.0M$* 

11* 

4.0A 

9 

19e 

0.0 

15 

200nA 

15u* 

15u* 

300u% 

6.7 t 

5 

C 

1 

E01-73 

FP88c 

95# 

HBC4033AD 


CMS 

1 

5.0M$t 

10 

O.OC 

5 

50 

0.0 

10 

500nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 t 

5 

C 

1 

40-33B 

MOOOIAE 

96# 

HBC4033AF 


CMS 

1 

5.0M$f 

10 

O.OC 

5 

50 

0.0 

10 

500nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 f 

5 

c~1 

1 

40-33B 

MOOOIAE 

97# 

HBC4033AK 


CMS 

1 

5.0M$f 

10 

O.OC 

5 

50 

0.0 

10 

500nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 f 

5 

c 

1 

40-33B 

M0004AG 

98# 

HBF4033AE 


CMS 

1 

5.0M$t 

10 

O.OC 

5 

50 

0.0 

10 

700nA 

15u* 

15u* 

1.0m% 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-33B 

MOOOIAC 

99# 

HBF4033AF 


CMS 

1 

5.0M$f 

10 

O.OC 

5 

50 

0.0 

10 

700nA 

15u* 

15u* 

1.0m% 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-33B 

MOOOIAE 

100# 

HD14510B 


CMS 

1 

5.0M 

3.5 

1.5 


.4e 

0.0 

15 

315n 

360n 

250n 

300m 


4 

8 

4 

E01-73 

DL16p 

101# 

HD14522B 


CMS 

1 

5.0M 

3.5 

1.5 


.4e 

0.0 

18 

550n 

400n 

200n 

300m 


4 

8 

4 

E01-77 

DL16d 

102# 

HD14526B 


CMS 

1 

5.0M 

3.5 

1.5 


.4e 

0.0 

18 

550n 

400n 

200n 

300m 


4 

8 

4 

E01-164 

DL16p 

103# 

MSM40192 


CMS 

1 

5.0M$f 

7.2* 

2.0A 

7 

16e 

0.0 

10 

500nA 

120n 

120n 

1.4m% 

2.0 * 

2 

7 

1 

74-192N 

DL16cq 

104 

SCL4518B 


CMS 

1 

5.0M+ 

9.95* 

.05AC 

3 

50 

0.0 

10 

200nA 



100u% 

3.0 

5 

C 

2 

45-18B 

DL16ar 

105 

SCL4522B 


CMS 

1 

5.0Mf 

9.95* 

.05AC 

9 

50 

0.0 

10 

320nA 



100u% 

3.0 

5 

c 

1 

45-22B 

DL16ar 

106#_ 

TC40H192P 


CMS 

1 

5.0M* 

4.0* 

1.0A 

8 

50 

0.0 

5.0 

135nA 

I.Ou 

I.Ou 

300m 

1.0 

4 

8 

1 

40H192 

DL16cr 
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11. COUNTERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



4J 


I T~ 

2j 

I] 

LOGIC “~ 1 

“FAN ! 

POWER - 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

3PER 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

\ 

MAX. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

T 

’0’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

(V) 

(V) 



M 

M 

(S)_ 

(S) 

_!§) _ 

m . 

(V) 

■ 

+ 




—jw~ 

TC4522BP 


CMS 

1 

5.5M$f 

14.9* 

05AC 

9 

50 

0.0 

15 

37(5nA 

160n 

80n 

300m 

2.5 * 

4 

8 

1 

45-220 “ 1 

DL16cr 

2 

4510BDC 


CMS 

1 

6.0M* 

11* 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

45-1 OB 

DL16cj 

3 

4510BDM 


CMS 

1 

6.0M* 

11* 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 _t 

5 

C 

1 

45-1 OB 

DL16ci 

4 

4510BFC 


CMS 

1 

6.0M* 

11* 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

45-1 OB 

FP103 

5 

4510BFM 


CMS 

1 

6.0M* 

11* 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

1 

45-1 OB 

FP103 

6 

4510BPC 


CMS 

1 

6.0M* 

11* 

4.0A 

8 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 t. 

4 

8 

1 

E01-73 

* 

7# 

HCC4518BD 


CMS 

1 

6.0Mf 

10 

0.0 

3 


0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

2 

45-18B 

DL16aq 

8# 

HCC4518BF 


CMS 

1 

6.0Mf 

10 

0.0 

3 


0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

2 

45-18B 

DL16aq 

9# 

HCC4518BK 


CMS 

1 

6.0M+ 

10 

0.0 

3 


0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 t 

5 

C 

2 

45-18B 

FP131 

10# 

HCF4518BE 


CMS 

1 

6.0Mf 

10 

0.0 

3 


0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 t 

4 

8 

2 

45-18B 

DL16bj 

11# 

HCF4518BF 


CMS 

1 

6-OMf 

10 

0.0 

3 


0.0 

10 

260nA 



200m 

4.5 t 

4 

8 

2 

45-18B 

DL16aq 

12# 

HD14516B 


CMS 

1 

6.0M 

3.5 

1.5 


.4e 

0.0 

15 

315n 

360n 

200n 

300m 


4 

8 

4 

E01-73 

DL16d 

13 

SCL4510B 


CMS 

1 

6.0Mf 

9.95* 

.05AC 

9 

50 

0.0 

10 

250nA 



100u% 

3.0 

5 

C 

1 

45-1 OB 

DL16ar 

14 

883/4522B 


CMS 

1 

6.6M$ 

8.2 

6.7 

4 


0.0 

15 

240n 



300m 


5 

C 

4 

45-22 

MOOOIAG 

15 

MC14553BAL 


CMS 

1 

7.0M$t 

11* 

4.0A 

6 


0.0 

15 

600nA 

130n 

80n 


2.5 * 

5 

C 

1 

45-53B 

DL16am 

16 

MC14553BCL 


CMS 

1 

7.0M$t 

11* 

4.0A 

6 


0.0 

15 

600nA 

130n 

80n 


2.5 * 

4 

8 

1 

45-53B 

DL16am 

17 

MC14553BCP 


CMS 

1 

7.0M$f 

11* 

4.0A 

6 


0.0 

15 

600nA 

130n 

80n 


2.5 * 

4 

8 

1 

45-53B 

DL16bo 

18 

CD4522BC 


CMS 

1 

7.7M+ 

7.0 

3.0 


2 

0 

15 

50n 



500m 

4.5 t 

4 

8 

1 

E01-77 

PL0_ 

19 

CD4522BM 


CMS 

1 

7.7Mf 

7.0 

3.0 


2 

0 

15 

50n 



500m 

4.5 t 

5 

C 

1 

E01-77 

DL0 

20 

883/4518B 


CMS 

1 

8.0MS 

8.2 

6.7 



0.0 

15 

160n 



300m 


5 

C 

2 

45-18 

MOOOIAG 

21 

CD4518BD 


CMS 

1 

8.0M$t 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

5.0u 

5.0u 

500m 

4.0 * 

5 

C 

2 

45-18B 

MOOOIAE 

22 

CD4518BE 


CMS 

1 

8.0M$t 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

5.0u 

5.0u 

500m 

4.0 * 

4 

8 

2 

45-18B 

MOOOIAB 

23 

CD4518BF 


CMS 

1 

8.0M$f 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

5.0u 

5.0u 

500m 

4.0 * 

5 

C 

2 

45-18B 

MOOOIAC 

24# 

HEF40192P 


CMS 

1 

8.0M 

7.0* 

3.0A 

8 


0.0 

10 

30n 



1 .Om % 


4 

8 

1 

74-192N 

DL16bw 

25# 

MB84518B 


CMS 

1 

8.0MS* 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

180nA 

80n 

80n 

1.2n% 

4.5 * 

4 

81 

2 

E01-165 

DL16as 

26# 

MB84518BM 


CMS 

1 

8.0M$* 

10.5* 

4.5A 

3 

I6e 

0.0 

15 

180nA 

80n 

80n 

1,2m % 

4.5 * 

4 

8 

2 

E01-165 

DL16cu 

27 

MC14518BAL 


CMS 

1 

8.0M$t 

11* 

4.0 A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

130n 

80n 


2.5 * 

5 

C 

2 

45-18B 

DL16am 

28 

MC14518BCL 


CMS 

1 

8.0M$f 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

170nA 

130n 

80n 


2.5 * 

4 

8 

2 

45-18B 

DL16am 

29 

MC14518BCP 


CMS 

1 

8.0M$f 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

170nA 

130n 

80n 


2.5 * 

4 

8 

2 

45-18B 

DL16bo 

30# 

MSM4518 


CMS 

1 

8.0M$t 

7.2* 

2.0A 

3 

16e 

0.0 

10 

400nA 

120n 

120n 

1.4m% 

2.0 * 

2 

7 

2 

45-18B 

DL16cq 

31# 

HEF4518 


CMS 

1 

10M* 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

105nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

2 

45-18B 

oleT 

32 ▼ 

HEF4518BDF 


CMS 

1 

10M* 

11.0* 

40A 

3 

16e 

0.0 

15 

105nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

2 

E01-136 

DL16at 

33 t 

HEF4518BPN 


CMS 

1 

10M* 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

105nA 



400m 

6-7 Jl 

4 

8 

2 

E01-136 

DL16cc 1 

34# 

HEF4518P 


CMS 

1 

10M 

7.0* 

3.0A 

3 


o.o i 

10 

35n 

5.0n* 

5.0n* 

1,0m% 


4 

8 

2 

45-18B 

DL16bw 

35 

ICM7226AIDL 


CMS 

1 

10M 

2.0* 

-80A 



0.0 

5.0 


10nt 

10nt 

1.0 

2.0 

2 

7 

1 

E01-150 

DL40b 

36 

ICM7226BIPL 


CMS 

1 

10M 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 


lOnt 

lOnt 

500m 

2.0 

2 

7 

1 

E01-150 

DL40q 

37# 

TC40H160P 


CMS 

1 

10M* 

4.0* 

1.0A 

9 

50 

0.0 

5.0 

60 nA 

I.Ou 

I.Ou 

300m 

1.0 

4 

8 

1 

40H160 

DL16cr 

38# 

TC40H162P 


CMS 

1 

10M* 

4.0* 

1.0A 

9 

50 

0.0 

5.0 

60nA 

1 Ou 

I.Ou 

300m 

1.0 

4 

8 

1 

40H162 

DL16cr 

39# 

TC5032P 


CMS 

1 

10M* 

4.9* 

.05AC 

8 


0.0 

5.0 

2.0uA 

400n 

200n 

300m 

1.5 

3 

8 

1 

E01-142 

DL28h 

40 

883/4192B 


CMS 

1 

11M$ 

8.2 

6.7 

4 


0.0 

15 

180n 



300m 


5 

C 

1 

74-192 

MOOOIAG 

41 

883/451 OB 


CMS 

1 

11M$ 

8.2 

6.7 

4 


0.0 

15 

150n 



300m 


5 

C 

1 

45-10 

MOOOIAG 

42 

CD40192BD 


CMS 

1 

IIMSt 

11? _ | 

4.0A 

8 

18e 

0.0 

15 

220nA 

5.0u 

5.0u 

500m 

4.0 * 

5^ 

C 4 

2 

74-192N 

MOOOIAD 

43 

CD40192BE 


CMS 

1 

11M$f 

11* 

4.0A 

8 

18e 

0.0 

15 

220nA 

5.0u 

5.0u 

500m 

4.0 * 

4 

8 

2 

74-192N 

MOOOIAB 

44 

CD40192BF 


CMS 

1 

11M$t 

11* 

4.0A 

8 

18e 

0.0 

15 

220nA 

5.0u 

5.0u 

500m 

4.0 * 

5 

C 

2 

74-192N 

MOOOIAB 

45# 

HCC4510BD 


CMS 

1 

11MS 

11* 

4.0A 



0.0 

15 

150nA 



300u% 

2.5 * 

5 

C 

1 

45-1 OB 

DL16cm 

46# 

HCC4510BF 


CMS 

1 

11MS 

11* 

4.0A 



0.0 

15 

150nA 



300u% 

2.5 * 

5 

C 

1 

45-1 OB 

DL16aq 

47# 

HCC4510BK 


CMS 

1 

11 M$ 

11* 

4.0A 



0.0 

15 

150nA 



300u% 

2.5 * 

5 

C 

1 

45-1 OB 

FP131 

48# 

HCF4510BE 


CMS 

1 

11 MS 

11* 

4.0A 



0.0 

15 

150nA 



300u% 

2.5 * 

4 

8 

1 

45-1 OB 

DL16bi 

49# 

HCF4510BF 


CMS 

1 

11MS 

11* 

4.0A 



0.0 

15 

150nA 



300u% 

2.5 * 

4 

8 

1 

45-1 OB 

DL16aq 

50 

SCL4192B 


CMS 

1 

11 MS 

8.2 

6.7 

4 


0.0 

15 

180n 



300m 


5 

C 

4 

74-192 

MOOOIAG 

51 

883/4160B 


CMS 

1 

12MS 

8.2 

6.7 

4 


0.0 

15 

120n 



300m 


5 

C 

4 

74-160 

MOOOIAG 

52 

CD40160BD 


CMS 

1 

12M$f 

11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

120nA 

15u* 

15u* 

500m 

4.0 * 

5 

C 

1 

74-160N 

MOOOIAE 

53 

CD40160BE 


CMS 

1 

12M$f 

11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

120nA 

15u* 

15u* 

500m 

4.0 * 

4 

8 

1 

74-160N 

MOOOIAC 

54 

CD40160BF 


CMS 

1 

12MS+ 

11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

120nA 

15u* 

15u* 

500m 

4.0 * 

5 

C 

1 

74-160N 

MOOOIAG 

55 

CD40162BD 


CMS 

1 

12M$t 

11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

120nA 

15u* 

15u* 

500m 

4.0 * 

5 

C 

1 

74-162N 

MOOOIAE 

56 

CD40162BE 


CMS 

1 

12M$| 

11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

120nA 

15u* 

15u* 

500m 
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2.4MS 

15* 

.05 AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 

2.4M$ 

15* 

.05 AC 



0.0 

15 

250nA 



300u% 

2.5M* 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

18 

2.5uA 

160n 

80n 

0.5 

2.5M 

11* 

4.0A 



0.0 

18 

320nA 

160n 

80n 

500n 

2.5M* 

11* 

4.0A 

2 

50 

0.0 

18 

2.1uA 

160n 

80n 

0.5 

2.5M* 

14.9* 

.05AC 

2 


0.0 

15 

500nA 

160n 

80n 

300m 

2.5M* 

14.9* 

.05AC 

2 


0.0 

15 

320nA 

160n 

80n 

300m 

2.5M* 

14.9* 

.05AC 

2 


0.0 

15 

500nA 

160n 

80n 

300m 

2.7M 

10 

0.0 

4 


0.0 

10 

475nA 

7.5u 

7.5u 

200m 

2.7M* 

10 

o.oc 

4 


0.0 

10 

950nA 

7.5u 

7.5u 

200m 

2.7M* 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

950nA 

7.5u 

7.5u 

200m 

3.0M 

10 

0.0 

4 


0.0 

10 

450nA 

7.5u 

7.5u 

200m 

3.0M 

10 

0.0 

4 


0.0 

10 

450nA 

7.5u 

7.5u 

200m 

3.0M* 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

450n 

7.5u 

7.5u 

200m 

3.0M* 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

450n 

7.5u 

7.5u 

200m 

3.0M* 

10 

O.OC 

4 


0.0 

10 

450n 

7.5u 

7.5u 

200m 

3.0M* 

11* 

4.0 A 

9 

50 

0.0 

18 

600nA 

160n 

80n 

0.5 

3.0M* 

11* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

15 

340n 

160n 

80 n 

1.2m% 

3.0M* 

11* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

15 

340n 

160n 

80n 

1.2m% 

3.0M$f 

3.5* 

1.5A 

9 


0.0 

5.0 

290n 



500m 

3.0M$t 

3.5* 

1.5A 

9 


0.0 

5.0 

290n 



500m 


1 E02-125b 
1 E02-125b 
1 E02-125C 
1 E02-125C 
1 E02-125d 
1 E02-125d 
1 E02-126 
1 E02-126 
1 E02-126 



1 E02-186 
1 E02-10 3 
4 E01-73 


1 40-24B 
1 E02-205 
1 74L93N 
1 74L93N 

1 *_ 

1 E03-88 
1 E02-124 
1 E02-124 
1 E02-124a 
1 E02-124a 
1 74LS93N 
4 E02-123 
1 E03-97 
1 E01-1116 
1 40-102 
1 40-102 
1 40-102 
1 40-102 
1 40-102 
1 40-102 
1 40-102 
1 40-20 
1 E01-54 
1 40-40 
1 40-20B 
1 40-24B 
1 40-40B 
1 40-60B 
1 40-60B 
1 40-60B 
1 40-60B 
1 40-60B 
1 40-60B 
1 40-60B 
1 40-60B 
1 45-16 
1 45-26B 
1 45-26B 


FP116 
DL160 
DL14bi 
DL14bt 
DL16bf 
DL16cq 
DL16bf 
DL16cq 
' DL16bf 
DL16cq 
DL14bs 
DL14db 
DL160 
MQ001AE 
MO001AC 
MOOOIAC 
DL16cm 
DL16aq 
FP131 
DL16bi 
DL16aq 
DL16db 
DL16bm 
DL16db 
DL16cr 
DL14ch 
" DL16cr 
MOOOIAC 
DL16bi 
DL16an 
MO001AE 
MOOOIAC 
DL16cm 
DL16an 
FP131 
' DL16db 
DL16j 
DL16i 
DL16bz 
DL16bz 


D.A. T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 

















SHT. TECH Y OPER. 

P FREQ. 


_11 

LOGIC 

LEVEL 

MIN. I MAX. 
T ’0’ 


COUNTERS 

FAN I POWER I 
IN OUT I SUPPLY If 
MAX 


1 MM74C161N 

2 MM74C163N 

_3_ MM4620AD 

4 MM4620AF 

5 MM5620AN 
▼ # M40161BP 

7t# M40163BP 
8# TC40161BP 
TC40163BP 


IN ORDER 0F:(1)TECHN0L0GY(2)TYPE OF COUNTER 
OPERATING FREQ.('4)TYPE NO. 

1 MAXIMUM I MAX. I M AX. I OPER. I I DRAWINGS 

RISE | FALL OPER. NOISE TEMP. CKTS LOGIC 

TIME TIME POWER REJECT RANGE PER OR OUTLIN 

DISS. CODE_ MOD BLOCK 

(S) (S) m (V) ZJ± _ _ 

500m 450mf 0 7 1 74-161N DLl6bu 

500m 450mf 0 7 1 74-163N DL16bu 

_ 500m 450mt 5 C_1 40-20B _ DL16bz 

500m 450mf 5 C V40-20B |FP98 

500m 450mf 4 8 1 40-20B 

4. 












































































































































































































































































11. COUNTERS 


IN ORDER Of:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



n 


TJ- 

2j 

r|— 


— Loeie 



POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER^ 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

MAX. 


LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

’1’ 

’O’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 



CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 


(V ) 

(V) 




(V) 

(S) 

LS) 

(S) 

m 



. 

+ 




It 

HEF40193BDF 


CMS 

3 

13M 

* 

11 . 0 * 

4.6a 

6 

16e 

6.6 

16 

265nA 



460 m 


• 

4 

3 

1 

74-193N 

DLl 6 at 

2t 

HEF40193BPN 


CMS 

2 

13M* 

11 . 0 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

205nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

74-193N 

DL16cc 

3 

MC14020BAL 


CMS 

2 

13M$t 

11 * 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

1.5uA 

130n 

80n 


2.5 


5 

C 

1 

40-20B 

DL16am 

4 

MC14020BCL 


CMS 

2 

13M$f 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

1.5uA 

130n 

80n 


2.5 


4 

8 

1 

40-20B 

DL16am 

5 

MC14020BCP 


CMS 

2 

13M$f 

11* 

4.0A 

2 

I 6 e 

0.0 

15 

1.5uA 

130n 

80n 


2.5 


4 

8 

1 

40-20B 

DL16bo 

6 

MC14040BAL 


CMS 

2 

13MS+ 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

450nA 

130n 

80n 


2.5 


5 

C 

1 

40-40B 

DL16am 

7 

MC14040BCL 


CMS 

2 

13M$t 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

450nA 

130n 

80n 


2.5 


4 

8 

1 

40-40B 

DL16am 

8 

MC14040BCP 


CMS 

2 

13M$f 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

450nA 

130n 

80n 


2.5 


4 

8 

1 

40-40B 

DL16bo 

9 

4020BDC 


CMS 

2 

14M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-20B 

DL16ci 

10 

4020BDM 


CMS 

2 

14M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-20B 

DL16cj 

11 

4020BFC 


CMS 

2 

14M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-20B 

FP103 

12 

4020BFM 


CMS 

2 

14M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

1 

40-20B 

FP103 

13 

4020BPC 


CMS 

2 

14M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-20B 

• 

14 

4040B DC 


CMS 

2 

14M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-40B 

DL16cj 

15 

4040BDM 


CMS 

2 

14M* 

11 * 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

1 

40-40B 

DL16ci 

16 

4040BFC 


CMS 

2 

14M* 

11 * 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-40B 

FP103 

17 

4040BFM 


CMS 

2 

14M* 

11 * 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

1 

40-40B 

FP103 

18 

4040BPC 


CMS 

2 

14M* 

11 * 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

120nA 



9.0m % 

6 Tt_ 

4 

8 

1 

40-40B 

8 

19# 

HEF4020P 


CMS 

2 

15M|$ 

9.95* 

.05AC 

2 


0.0 

10 

150nA 

5.0n* 

5.0n* 

1 . 0 m % 



4 

8 

1 

40-22B 

DL16bw 

20# 

TC40H393P 


CMS 

2 

15M* 

4.0* 

1.0A 


50 

0.0 

5.0 

63nA 

I.Ou 

I.Ou 

300m 

1.0 


4 

8 

2 

40H393 

DL14ch 

21 T 

HEF4060BTD 


CMS 

2 

16M 


11 . 0 * 

4.0A 

4 

50e 

0.0 

15 

16nA 



2 OOm 0 

6.7 


4 

8 

1 

E02-163 

FP148 

22# 

HEF4516 


CMS 

2 

17M* 

11 * 

4.0 A 

8 

16e 

0.0 

15 

150nA 



400m 

6.7 


4 

8 

1 

45-16 

DL0 

23 t 

HEF4516BDF 


CMS 

2 

17M* 

11 . 0 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

150nA 



400m 

6.7 


4 

8 

1 

E01-126a 

DL16at 

24 t 

HEF4516BPN 


CMS 

2 

17M* 

11 . 0 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

150nA 



400m 

6.7 


4 

8 

1 

E01-126a 

DL16cc 

25# 

HEF40161 


CMS 

2 

17M* 

11 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

85nA 



400m 

6.7 


4 

8 

1 

74-161N 

DL0 

26t 

HEF40161BDF 


CMS 

2 

17M* 

11 . 0 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

85nA 



400m 

6.7 


4 

8 

1 

74-161N 

DL16at 

27 t 

HEF40161BPN 


CMS 

2 

17M* 

11 . 0 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

85nA 



400m 

6.7 


4 

8 

_ u 

74-161N 

DL16cc 

28# 

HEF40163 


CMS 

2 

17M* 

11 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

80nA 



400m 

6.7 


4 

8 

1 

74-163N 

DUZf 

29 t 

HEF40163BDF 


CMS 

2 

17M* 

11 . 0 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

80nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-163N 

DL16at 

30 t 

HEF40163BPN 


CMS 

2 

17M* 

11 . 0 * 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

80nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-163N 

DL16cc 

31 

4024BDC 


CMS 

2 

18M* 

11 * 

4.0 A 

2 

25e 

0.0 

15 

80nA 



9.0m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-24B 

T0116 

32 

4024BDM 


CMS 

2 

18M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

80nA 



9.0m% 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-24B 

T0116 

33 

4024BFC 


CMS 

2 

18M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

80nA 



9.0m % 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-24B 

FP21h 

34 

4024BFM 


CMS 

2 

18M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

80nA 



9.0m% 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-24B 

FP21h 

35 

4024BPC 


CMS 

2 

18M* 

11* 

4.0A 

2 

25e 

0.0 

15 

80nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-24B 

DL14ce 

36# 

HEF4020 


CMS 

2 

18M* 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

140nA 



400m 

6.7 t ... 

4 

8 

1 

40-20B 

DL0 

37 t 

HEF4020BDF 


CMS 

2 

18M* 

11.0* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

140n 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

E02-153 

DL16at 

38 t 

HEF4020BPN 


CMS 

2 

18M* 

11.0* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

140n 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

E02-153 

DL16cc 

39# 

HEF4024 


CMS 

2 

18M* 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

60 nA 



400m 


4 

8 

_ 1 

40-24B 

DL0 

40 t 

HEF4024BDF 


CMS 

2 

18M* 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

60nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-24 

DL14bg 

41 T 

HEF4024BPN 


CMS 

2 

18M* 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

60nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-24 

DL14bv 

42# 

HEF4040 


CMS 

2 

18M* 

11* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

140nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-40B 

DL0 

43 t 

HEF4040BDF 


CMS 

2 

18M* 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

140nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

E02-155 

DL16at 

44 T 

HEF4040BPN 


CMS 

2 

18M* 

11.0* 

4.0A 

2 

16e 

0.0 

15 

140nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

E02-155 

DL16cc 

45 t 

HEF4520BTD 


CMS 

2 

21M 


11.0* 

4.0A 

3 

50e 

0.0 

15 

105nA 



2 OOm 0 

6.7 t 

4 

8 

2 

E01-136 

FP148 

46 

CD4020BD 


CMS 

2 

24M1 

H 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

25 t 

5 

C 

1 

40-20B 

MOOOIAE 

47 

CD4020BE 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-20B 

MOOOIAC 

48 

CD4020BF 


CMS 

.2 

24M1 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-20B 

MOOOIAG 

49 

CD4024BD 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

E02-160 

MOOOIAD 

50 

CD4024BE 


CMS 

2 

24M- 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-24B 

MOOOIAB 

51 

CD4024BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-24B 

MOOOIAB 

52 

CD4040BD 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-40B 

MOOOIAD 

53 

CD4040BE 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-40B 

MOOOIAB 

54 

CD4040BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

E02-161 

MOOOIAB 

55 

CD4060BD 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-60B 

MOOOIAE 

56 

CD4060BE 


CMS 

2 

24M- 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-60B 

MOOOIAC 

57 

CD4060BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-60B 

MOOOIAC 

58 

CD4060BH 


CMS 

2 

24M- 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 

| 

500m 

4.0 


5 

C 

1 

E02-163 

CHI 30 

59# 

HCC4020BD 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 



5 

C 

1 

40-20B 

DL16cm 

60# 

HCC4020BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 



5 

C 

1 

40-20B 

FP131 

61# 

HCC4020BK 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 



5 

C 

1 

40-20B 

FP131 

62# 

HCC4024BD 


CMS 

2 

24M 

■ 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

E02-160 

DL14cd 

63# 

HCC4024BF 


CMS 

2 

24M- 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

E02-160 

DL14bd 

64# 

HCC4024BK 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

E02-160 

FP130 

65# 

HCC4040BD 


CMS 

2 

24M' 

• 

11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-40B 

DL16cm 

66 # 

HCC4040BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-40B 

DL16aa 

67# 

HCC4040BK 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-40B 1 

FP131 

68 # 

HCC4060BD 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-60B 

DL16cm 

69# 

HCC4060BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-60B 

DL16aa 

70# 

HCC4060BK 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-60B 

FP131 

71# 

HCF4020BE 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 



4 

8 

1 

E02-159 

DL16bj 

72# 

HCF4020BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 



4 

8 

1 

E02-159 

DL16aa 

73# 

HCF4024BE 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

E02-160 

DL14w 

74# 

HCF4024BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

E02-160 

DL14bd 

75# 

HCF4040BE 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-40B 

DL16bi 

76# 

HCF4040BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

2 

18e 

0.0 

15 

130nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-40B 

DL16aq 

77# 

HCF4060BE 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-60B 

DL16bj 

78# 

HCF4060BF 


CMS 

2 

24M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

240nA 

20n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-60B 

DL16aa 

79 t 

HEF4022BTD 


CMS 

2 

24M 


11.0* 

4.0A 

3 

50e 

0.0 

15 

125n 



2OOm0 

6.7 t 

4 

8 

1 

E05-18 

FP148 

80# 

HEF4040P 


CMS 

2 

25Mt$ 

7.0* 

3.0A 

2 


0.0 

10 

150nA 

5.0n* 

5.0n* 

1.0m % 



4 

8 

1 

40-40B 

DL16bw 

81 T 

HEF40193BTD 


CMS 

2 

26M 


11.0* 

4.0A 

8 

50e 

0.0 

15 

205nA 



2 OOm 0 

6.7 f_ 

4 

8 

1 

74-193 

FP148 

82# 

HEF4024P 


CMS 

2 

30M+$ 

7.0* 

3.0A 

2 


0.0 

10 

lOOnA 

5.0n* 

5.0n* 

1.0m % 



4 

8 

1 

40-24B 

T0116 

83 

MC54HC390J(A) 
























CMS 

2 

30M 


3.2 

2.4 



0.0 

6.0 

20n 



500m 



5 

C 

2 

74-390 

DL16ao 

84 

MC54HC393J(A) 
























CMS 

2 

30M 


3.2 

2.4 



0.0 

6.0 

20n 



500m 



5 

C 

2 

74-393 

DL14ci 

85 

MC54HC4020J(A) 
























CMS 

2 

30M 


3.2 

1.1 


8 

0.5 

7.0 

36n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 


5 

C~ 

1 

[E02-207 

DL160 

86 

MC54HC4024J(A) 
























CMS 

2 

30M 


3.2 

1.1 


8 

0.5 

7.0 

36n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 


5 

C 

1 

E02-206 

DL140 

87 

MC54 HC4040J (A) 
























CMS 

2 

30M 


3.2 

1.1 


8 

0.5 

7.0 

36n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 


5 

C 

1 

E02-208 

DL160 

88 

MC74HC390J(A) 







i 

















CMS 

2 

30M 


3.2 

2.4 

i 


0.0 

6.0 

20n 



500m 



4 

8 

2 

74-390 

DL16ao 

89 

MC74HC390N(A) 























1 

CMS 

2 

30M 


3.2 

2.4 



0.0 

6.0 

20n 



500m 



4 

8 

2 

74-390 

DL16do 

90 

MC74HC393J(A) 























| 

CMS 

2 

30M 


3.2 

2.4 



0.0 

6.0 

20n 



500m 



4 

8 

2 

74-393 

DL14ci 

91 

MC74HC393N(A) 























j- 

CMS 

2 

30M 


3.2 

2.4 



0.0 

6.0 

20n 



500m 



4 

8 

2 

74-393 

DL14dg 

92 

MC74HC4020J(A) 
























CMS 

2 

30M 


3.2 

1.1 


10 

0.5 

7.0 

36n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 


4 

8 

1 

E02-207 

DL160 

93 

MC74HC4020N(A) 
























CMS 

2 

30M 


3.2 

1.1 


10 

0.5 

7.0 

36n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 


4 

8 

1 

E02-207 

DL160 

94 

MC74HC4024J(A) 























| 

CMS 

2 

30M 


3.2 

1.1 


10 

0.5 

7.0 

36n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 


4 

8 

1 

E02-206 

DU40~ 

95 

MC74HC4024N(A) 




















. 




CMS 

2 

30 M 


3.2 

1.1 


10 

0.5 

LQ_ 

36n 

500n 

500n 

5OOm0 

1.1 


4 

8 

1 

E02-206 

DL140._ 

96 

MC74HC4040J(A) 
























CMS 

2 

30M 


3.2 

1.1 


10 

0.5 

7.0 

36n 

500n 

500rt 

5OOm0 

lU_ 


4 

8 

1 

E02-208 

DL160 
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11. COUNTERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 
(3K)PERATING FREQ.(4)TYPE NO. 



4 j 


T ]— 

2] 

3J 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

MAX. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN j 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

’1’ 

’0’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

(V) . 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

MY)_ 

- 

+ 




1 

CD40160BMJ 


CMS 

3 

7.0M$* 

11* 

4.0A 

9 

19e 

0.0 

15 

160nA 

5.0u 

5.0u 

300u% 

6.7 f 

5 

C 

1 

74-160N 

DL16au 

2 

CD40160BMW 


CMS 

3 

7.0M$* 

11* 

4.0A 

9 

19e 

0.0 

15 

160nA 

5.0u 

5.0u 

300u% 

6.7 f 

5 

C 

1 

74-160N 

FP88c 

3 

CD40162BCJ 


CMS 

3 

7.0MS* 

11* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

160nA 

5.0u 

5.0u 

1.2m% 

[6TLi_ 

4 

8 

1 

74-162N 

DL16au 

4 

CD40162BCN 


CMS 

3 

7.0M$* 

11* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

160nA 

5.0u 

5.0u 

1.2m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

74-162N 

DL16bu 

5 

CD40162BMJ 


CMS 

3 

7.0M$* 

11* 

4.0A 

9 

19e 

0.0 

15 

160nA 

5.0u 

5.0u 

300u% 

6.7 f 

5 

C 

1 

74-162N 

DLl6au 

6 

CD40162BMW 


CMS 

3 

7.0MS* 

11* 

4.0A 

9 

19e 

0.0 

15 

160nA 

5.0u 

5.0u 

300u% 

6,7 f . 

5 

C 

1 

54-162W 

FP88C 

7 

CD40192BCJ 


CMS 

3 

7.5M* 

11* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

150nA 

2.0u* 

2.0u* 

1.2m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-192N 

DL16au 

8 

CD40192BCN 


CMS 

3 

7.5M* 

11* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

150nA 

2.0u* 

2.0u* 

1,2m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

74-192N 

DL16bu 

9 

CD40192BMJ 


CMS 

3 

7.5M* 

11* 

4.0A 

8 

19e 

0.0 

15 

150nA 

2.0u* 

2.0u* 

300u% 

6,7 f 

5 

C 

1 

74-192N 

DL16au 

10 

CD40192BMW 


CMS 

3 

7.5M* 

11* 

4.0A 

8 

19e 

0.0 

15 

150nA 

2.0u* 

2.0u* 

300u% 

6.7 f 

5 

C 

1 

54-192W 

FP88c 

11 

40160BDC 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m % 

6.7 f 

4 

8 

1 

74-160N 

DL16cj 

12 

40160BDM 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m% 

6-7 f.. 

5 

C 

1 

74-160N 

DL16ci 

13 

40160BFC 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m % 

6.7 f 

4 

8 

1 

54-160W 

FP103 

14 

40160BFM 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m % 

6.7 t 

5 

C 

1 

54-160W 

FP103 

15 

40160BPC 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-160N 

° 

16 

40162BDC 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m % 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-162N 

DL16cj 

17 

40162BDM 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

1 

74-162N 

DL16cj 

18 

40162BFC 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m % 

6.7 t.. 

4 

8 

1 

54-162W 

FP103 

19 

40162BFM 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m % 

6-7 t 

5 

C 

1 

54-162W 

FP103 

20 

40162BPC 


CMS 

3 

8.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

104nA 



9.0m % 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-162N 

• 

21 

MC14160BAL 


CMS 

3 

8.0M$t 

11* 

4.0A 

10 

18e 

0.0 

15 

250nA 

80n 

80n 


2.5 * 

5 

C 

1 

74-160N 

DL16am 

22 

MC14160BCL 


"CMS 

3 

8.0M$f 

11* 

4.0A 

10 

16e 

0.0 

15 

250nA 

80n 

80n 


2.5 * 

4 

8 

1 

74-160N 

DL16am 

23 

MC14160BCP 


CMS 

3 

8.0M$f 

11* 

4.0A 

10 

16e 

0.0 

15 

250nA 

80n 

80n 


2.5 * 

4 

8 

1 

74-160N 

DL16bo 

24 

MC14162BAL 


CMS 

3 

8.0M$t 

11* 

4.0A 

10 

18e 

0.0 

15 

250nA 

80n 

80n 


2.5 * 

5 

C 

i 

74-162N 

DL16am 

25 

MC14162BCL 


CMS 

3 

8.0M$t 

11* 

4.0A 

10 

16e 

0.0 

15 

250nA 

80n 

80n 


2.5 * 

4 

8 

1 

74-162N 

DL16am 

26 

MC14162BCP 


CMS 

3 

8.0M$t 

11* 

4.0A 

10 

16e 

0.0 

15 

250nA 

80n 

80n 


2.5 * 

4 

8 

1 

74-162N 

DL16bo 

27 

SCL4160B 


CMS 

3 

8.5Mt 

9.95* 

.05AC 

10 

50 

0.0 

10 

190nA 



100u% 

3.0 

5 

C 

1 

74-160N 

DL16ar 

28 

SCL4162B 


CMS 

3 

8.5Mt 

9.95* 

.05AC 

10 

50 

0.0 

10 

190nA 



10Ou % 

3.0 

5 

C 

1 

74-162 

DL16ar 

29# 

HEF4534 


CMS 

3 

10M 

11* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

600nA 



400m 

6-7 t 

4 

8 

1 

45-34B 

DL0 

30 ▼ 

HEF4534BDF 


CMS 

3 

10M 

11.0* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

600nA 



400m 

SJL1 _ 

4 

8 

1 

E03-58 

DL24d 

31 ▼ 

HEF4534BPN 


CMS 

3 

10M 

11.0* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

600nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

E03-58 

DL24s 

32 

ICM7208IPI 


CMS 

3 

10M 





0.0 

5.0 




35m 


2 

7 

1 

E03-72 

DL28d 

33# 

HEF4017P 


CMS 

3 

13M 

7.0* 

3.0A 

3 


0.0 

10 

31n 



14m % 


4 

8 

1 

40-17B 

DLl6bw 

34# 

HEF40192 


CMS 

3 

13M* 

11* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

205nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-192N 

DL0~ 

35 ▼ 

HEF40192BDF 


CMS 

3 

13M* 

11.0* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

205nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-192N 

DL16at 

36 ▼ 

HEF40192BPN 


CMS 

3 

13M* 

11.0* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

205nA 



400m 

6^jL 

4 

8 

1 

74-192N 

DL16cc 

37 

CD7224AC 


CMS 

3 

15M 

3.0 

2.0 


.9e 

5.0 

5.0 




500m 


2 

7 

1 

E03-73 

DL40g 

38 

CD7224C 


CMS 

3 

15M 

3.0 

2.0 


,9e 

5.0 

5.0 




500m 


2 

7 

1 

E03-73 

DL40g 

39 

CD7225AC 


CMS 

3 

15M 

3.0 

2.0 


.9e 

5.0 

5.0 




500m 


2 

7 

1 

E03-74 

DL40g 

40 

CD7225C 


CMS 

3 ^ 

15M 

3.0 

2.0 


,9e 

5.0 

5.0 




500m 


2 1 

7 

1 

E03-74 

DL40g 

41 

ICM7224AIPL 


CMS 

3 

15M 

3* 

2A 



0.0 

5.0 




50 u% 


2 

7 

1 

E03-73 

DL40g 

42 

ICM7224IPL 


CMS 

3 

15M 

3* 

2A 



0.0 

5.0 




50u% 


2 

7 

1 

E03-73 

DL40a 

43 

ICM7225AIPL 


CMS 

3 

15M 

3* 

2A 



0.0 

5.0 




50 u% 


2 

7 

i 

E03-74 

DL40g 

44 

ICM7225IPL 


CMS 

3 

15M 

3* 

2A 



0.0 

5.0 




50 u% 


2 

7 

1 

E03-74 

DL40g 

45 

ICM7236AIPL 


CMS 

3 

15M 

3* 

2A 



0.0 

5.0 


3u#l 


300u 


2 

7 

1 

E03-75 

DL40q 

46 

ICM7236IPL 


CMS 

3 

15M 

3* 

2A 



0.0 

5.0 


3u# 

3u# 

300u 


2 

7 

1 

E03-75 

DL40g 

47# 

HCC4017BD 


CMS 

3 

16M$f 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

250nA 

30n# 


500m 


5 

C 

1 

40-17B 

DL16cm 

48# 

HCC4017BF 


CMS 

3 

16M$t 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

250nA 

30n# 


500m 


5 

c 

1 

40-17B 

DL16aq 

49# 

HCC4017BK 


CMS 

3 

16M$t 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

250nA 

30n# 


500m 


5 

c 

1 

40-17B 

FP131 

50# 

HCC4022BD 


CMS 

3 

16M$t 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 


5 

c 

1 

40-22B 

DLl6cm 

51# 

HCC4022BF 


CMS 

3 

16M$t 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 


5 

c 

1 

40-22B 

DL16aq 

52# 

HCC4022BK 


CMS 

3 

16M$t 

11* 

4.0A 

3 

I8e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 


5 

c 

1 

40-22B 

FP131 

53# 

HCF4017BE 


CMS 

3 

16M$f 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

250nA 

30n# 


500m 


4 

8 

1 

40-17B 

DL16bj 

54# 

HCF4017BF 


CMS 

3 

16M$t 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

250nA 

30n# 


500m 


4 

8 

1 ■ 

40-102 

DL16aq 

55# 

HCF4022BE 


CMS 

3 

16M$f 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 


4 

8 

1 i 

40-22B 

DL16bj 

56# 

HCF4022BF 


CMS 

3 

16M$| 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

5.0 

130nA 

20n# 


500m 


4 

8 

1 

40-22B 

DLl6aq 

57# 

HEF40160 


CMS 

3 

17M* 

11* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

85nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

74-160N 

DL0 

Mw 

HEF40160BDF 


CMS 

3 

17M* 

11.0* 

4.0A 1 

8 

16e 

0.0 

15 

85nA 



400m 

6.7 f [ 

4 

8 

1 

74-160N 

DL16at 

59 ▼ 

HEF40160BPN 


CMS 

3 

17M* 

11.0* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

85nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

74-160N 

DL16cc 

60# 

HEF40162 


CMS 

3 

17M* 

11* 

4.0A 

8 

16e 

0.0 

15 

80nA 



400m 

6-7 f J 

4 

8 

1 

74-162N 

DL0 

61 ▼ 

HEF40162BDF 


uM S 

3 

17M* 
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8 

1 

40-26B 

MOOOIAC 

42 

CD4026BF 


CMS 

5 

7.5M$t 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-26B 

MOOOIAC 

43 

CD4026BH 


CMS 

5 

7.5M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-26 

CHI 29 

44 

CD4033BD 


CMS 

5 

7.5M$f 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-33B 

MOOOIAE 

45 

CD4033BE 


CMS 

5 

7.5M$t 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-33B 

MOOOIAC 

46 

CD4033BF 


CMS 

5 

7.5M$t 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-33B 

MOOOIAC 

47 

CD4033BH 


CMS 

5 

7.5M 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-33 

CHI 29 

.48# . 

HCC4026BD 


CMS 

5 

7.5MS 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90m 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-26B 

DL16cm 

49# 

HCC4026BF 


CMS 

5 

7.5M$ 

■ 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90m 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-26B 

DL16aq 

50# 

HCC4026BK 


CMS 

5 

7.5M$ 


11* 

4.0 A 

4 

18e 

0.0 

15 

90m 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-26B 

FP131 


HCC4033BD 


CMS 

5 

7.5MS 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-33B 

DL16cm 

52# 

HCC4033BF 


Ws~ 

5 

7.5M$ 


11* 

4.0 A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-33B 

DLl6aq 

53# 

HCC4033BK 


CMS 

5 

7.5M$‘ 

■ 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90n 

50n# 


500m 

4.0 


5 

C 

1 

40-33B 

FP131 

—54#_ 

HCF4026BE 


CMS 

5 

7.5M$i 

_ 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90m 

50n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-26B 

N 

55# 

HCF4026BF 


CMS 

5 

h 7^Mf 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90m 

50n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-26B 

DL16aq 

56# 

HCF4033BE 


CMS 

5 

7.5M$ 


11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90 n 

50n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-33B 

DL16bj 

57#_ 

HCF4033BF 


CMS 

5 

7.5M$ 

_ 

11* 

4.0A 

4 

18e 

0.0 

15 

90 n 

50n# 


500m 

4.0 


4 

8 

1 

40-33B 

DL16aq 

58 

4017BDC 1 



5 

8.0M* 


11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

228nA 



9.0m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-17B 

DL16cj 

59 

4017BDM 


CMS 

5 

8.0M* 


11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

228nA 



9.0m% 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-17B 

DL16cj 

60 

4017BFC 


CMS 

5 

8.0M* 


11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

228nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-17B 

FP103 

61 

4017BFM 


CMS 

5 

8.0M* 


11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

228nA 



9.0m% 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-17B 

FP103 

62 

4017BPC 


CMS 

5 

8.0M* 


11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

228nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-17B 

• 

-63# _ 

HD14024B 


CMS 

5 

8.0M 


3.5 

1.5 


.4e 

0.0 

15 

380n 

400n 

250n 

300m 



4 

8 

4 

E05-29 

DL14cz 

64# 

HEF4018 


CMS 

5 

8.0M* 


11* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

105nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-18B 

DL0~ 

65 ▼ 

HEF4018BDF 


CMS 

5 

8.0M 


11.0* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

105nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

E05-17 

DL16at 

66 ▼ 

HEF4018BPN 


CMS 

5 

8.0M 


11.0* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

105nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

E05-17 

DL16cc 

67# 

HEF4018P 


CMS 

5 

10Mf$ 

7.0* 

3.0A 

9 


0.0 

10 

115n 

5.0n* 

5.0n* 

100u% 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-18B 

DL16bw 

68# 

HEF4022P 


CMS 

5 

10Mf$ 

7.0* 

3.0A 

3 


0.0 

10 

110n 

5.0n* 

5.0n* 

1.0m % 



4 

8 

1 

40-22B 

DL16bw 

69# 

HEF4017 


CMS 

5 

12M* 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

125nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-17B 

DL0 

70 ▼ 

HEF4017BDF 


CMS 

5 

12M* 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

125nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

E05-16 

DUlat 

71 ▼ 

HEF4017BPN 


CMS 

5 

12M* 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

125nA 



400m 

6.7 t 1 

4 

8 

1 

E05-16 

DL16cc 

72# 

HEF4022 


CMS 

5 

12M* 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

125nA 



400m 

6.7 t 

4 

8 

; 1 

40-22B 

DL0 

73 t 

HEF4022BDF 


CMS 

5 

12M* 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

125n 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

E05-18 

DL16at 

74 ▼ 

HEF4022BPN 


CMS 

5 

12M* 

11.0* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

125n 



400m 

6.7 t 

4 

8 

1 

E05-18 

DL16cc 

75 t 

HEF4018BTD 


CMS 

5 

16M 


11.0* 

4.0A 

9 

50e 

0.0 

15 

95nA 



200m£3 

6.7 t 

4 

8 

1 

E05-17 

FP148 

76 

MCI 4022BAL 


CMS 

5 

16M$f 

11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

350nA 

130n 

80n 


2.5 

it 

5 

C 

1 

40-22B 

DL16am 

77 

MC14022BCL 


CMS 

5 

16M$f 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

350nA 

130n 

80n 


2.5 

* 

4 

8 

1 

40-22B 

DL16am 

78 

MCI 4022BCP 


CMS 

5 

16M$t 

11* 

4.0A 

3 

16e 

0.0 

15 

350nA 

130n 

80n 


2.5 

n 

4 

8 

1 

40-22B 

DL16bo 

79 

SCL4017B 


CMS 

5 

16M! 


13.5* 

.45A 



0.0 

12 

I.OuA 

20n 

20n 

300u% 



5 

C 

r i 

40-17B 

DL0 

80 

4022BDC 


CMS 

5 

24M'' 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

60n 



9.0m% 

6.7 


4 

8 

i 

40-22B 

DL16cj 

81 

4022BDM 


CMS 

5 

24M- 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

60n 



9.0m% 

6.7 


5 

C 

i 

40-22B 

DL16ci 

82 

4022BFC 


CMS - 

5 

24M- 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

60n 



9.0m% 

6.7 


4 

8 

i 

40-22B 

FP103 

83 

4022BFM 


CMS 

5 

24M- 

11* 

4.0 A 

3 

25e 

0.0 

15 

60n 



9.0m% 

6.7 


5 

C 

i 

40-22B 

FP103 

84 

4022BPC 


CMS 

5 

24M- 

11* 

4.0A 

3 

25e 

0.0 

15 

60n 



9.0m % 

6.7 


4 

8 

i 

40-22B 

• 

85 ▼ 

HEF4017BTD 


CMS 

5 

24 M 


11.0* 

4.0A 

3 

50e 

0.0 

15 

125nA 



2OOm0 

6.7 


4 

8 

i 

E05-16 

FP148 

86# 

HD14018B 


CMS 

5A1 

1.2M 


3.5 

1.5 


23e 

0.0 

15 

31 On 

200n 

200n 

300m 



4 

8 

i 

E05-19 

DL16p 

-87# . 

HD14017B 


CMS 

5A1 

2.0M 


3.5 

1.5 


.4e 

0.0 

15 

500n 

400n 

200n 

300m 



4 

8 

i 

0 

DL16d 

88 

CD4017BD 


CMS 

5A1 

5.5M 


11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

30n# 


500m 



5 

C 

i 

40-17B 

MOOOIAE 

89 

CD4017BE 


CMS 

5A1 

5.5M 


11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

30n# 


500m 



4 

8 

i 

40-17B 

MOOOIAC 

90 

CD4017BF 


CMS 

5A1 

5.5M 


11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

30n# 


500m 



5 

C 

i 

40-17B 

MOOOIAC 

91# 

MB84017B 


CMS 

5A1 

8.0M$* 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

240nA 

“SOn' 

80n 

1.2m% 

4.5 

» 

4 

8 

i 

E05-31 

DL16as 

92# 

MB84017BM 


CMS 

5A1 

8.0M$* 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

240nA 

80n 

80n 

1.2m% 

4.5 

» 

4 

8 

i 

E05-31 

DL16cu 

93 

CD4018BD 


CMS 

5A1 

17M5 

i 


11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

130nA 

25n# 


500m 

2.5 t 

5 

C 

i 

40-18B 

MOOOIAE 

94 

CD4018BE 


CMS 

5A1 

17M! 



11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

130nA 

25n# 


500m 

2.5 f 

4 

8 

i 

40-18B 

MOOOIAC 

95 

CD4018BF 


CMS 

5A1 

17M$ 


11* 1 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

130nA 

25n# 


500m 

2.5 f 

5 

C 

i 

40-18B 

MOOOIAC 

96# 

HCC4018BD 


CMS 

5A1 

17M$- 


11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

130nA 

25n# 


500m 

2.5 t 

5 

C 

i 

40-18B 

DL16cm 

97# 

HCC4018BF 


citfsi 

5A1 

17M$1 


11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

130nA 

25n# 


500m 

2.5 f 

5 

C 

i 

40-18B 

DL16aq 

98# 

HCC4018BK 


CMS 

5A1 

17M$ 


11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

130nA 

25n# 


500m 

2.5 f 

5 

C 

i 

40-18B 

FP131 

99# 

HCF4018BE 


CMS 

5A1 

17M$' 


11* 1 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

130nA 

25n# 


500m 

2.5 t 

4 

8 

i 

40-18B 

DL16bi 

100# 

HCF4018BF 


CMS 

5A1 

17M$1 


11* 

4.0A 

9 

18e 

0.0 

15 

130nA 

25n# 


500m 

2.5 t 

4 

8 

i 

40-18B 

DL16aq 

101 

CD4022BD 


CMS 

5A8 

5.5M 


11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

30n# 


500m 



5 

C 

i 

40-22B 

MOOOIAE 

102 

CD4022BE 


CMS 

5A8 

5.5M 


11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

30n# 


500m 



4 

8 

i 

40-22B 

MOOOIAC 

103 

CD4022BF 


CMS^ 

5A8 

5.5M 


11* 

4.0A 

3 

18e 

0.0 

15 

170nA 

30n# 


500m 



5 

C 

i 

40-22B 

MOOOIAC 

104# 1 

MB84022B 


CMS 

5A8 

8.0M$* 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

240nA 

80n 

80n 

1.2m% 

4.5 

* 

4 

8 

i 

E05-30 

DL16as 

105# 

MB84022BM 


CMS 

5A8 

8.0MS* 

10.5* 

4.5A 

3 

16e 

0.0 

15 

240nA 

80n 

80n 

1.2m% 

4 5 

* 

4 

8 

i 

E05-30 

DL16cu 

106v 

HEF4753BDF 


CMS 

6 



11.0* 

4.0A 



0.0 

15 

130n 



400m 



4 

8 

i 

E06-32 

DL18b 

107* 

HEF4753BPN 


CMS 

6 



11.0* 

4.0A 



0.0 

15 

130n 

i 


400m 



4 

8 

i 

E 06-32 

DL18d 

108 

ICM7217AIPI% 


CMS 

6 

200k 


3.7 

4.1 



0.0 

5.0 




.50 

2.0 


2 

7 

i 

E06-26 

DL28d 

109 

ICM7217BIJI% 


CMS 

6 

200k 


1.3 

.80 



0.0 

5.0 




1.0 

2.0 


2 

7 

i 

E06-27 

DL28d 

110 

ICM7217CIPI% 


CMS 

6 

200k 


3.7 

4.1 



0.0 

5.0 




.50 

2.0 


2 

7 

i 

E06-26 

DL28d 
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IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



4J 


n 

2j 

3J 

LOGIC 

FA 

N 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX 

OPER. 


DRAWINGS I 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

MAX. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

t 

’0’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

(V) 

(V) 





(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V) 

- 

+ 




1 

ICM72l7lJI% 


CMS 

6 

305k 

1.3 

.80 



6.0 

5.0 




1.0 

2.0 

2 

7 

1 

E06-27 

DL28d 

2 

ICM7227AIPI% 


CMS 

6 

200k 

2.4 

2.2 



0.0 

5.0 




.50 

2.0 

2 

7 

1 

E06-25 

DL28d 

3 

ICM7227BIJI% 


CMS 

6 

200k 

2.4 

2.2 



0.0 

5.0 




1.0 

2.0 

2 

7 

1 

E02-48a 

DL28d 

4 

ICM7227CIPI% 


CMS 

6 

200k 

2.4 

2.2 



0.0 

5.0 




.50 

2.0 

2 

7 

1 

E06-25 

DL28d 

5 

ICM7227IJI% 


CMS 

6 

200k 

2.4 

2.2 



0.0 

5.0 




1.0 

2.0 

2 

7 

1 

E02-48a 

DL28d 

6 

MC14018BAL 


CMS 

6 

4.0M* 

11* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

15 

lOOn 

80n 

80n 

300u% 

2.5 * 

5 

C 

1 

40-18B 

DL16am 

7 

MC14018BCL 


CMS 

6 

4.0M* 

11* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

15 

lOOn 

80n 

~80n 

1.2m% 

2.5 * 

4 

8 

1 

40-18B 

DL16am 

8 

MC14018BCP 


CMS 

6 

4.0M* 

11* 

4.0A 

9 

50 

0.0 

15 

lOOn 

80n 

80n 

1.2m % 

2.5 * 

4 

8 

1 

40-18B 

DL16j 

9 

CD4029BCJ 


CMS 

6 

4.5MS* 

11* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

220nA 

5.0u* 

5.0u* 

1.2m % 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-29B 

DL16au 

10 

CD4029BCN 


CMS 

6 

4.5M$* 

11* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

220nA 

5.0u* 

5.0u* 

1.2m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-29B 

DL16bu 

11 

CD4029BMJ 


CMS 

6 

4.5M$* 

11* 

4.0A 

9 

19e 

0.0 

15 

220nA 

5.0u* 

5.0u* 

300u% 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-29B 

DL16au 

12 

CD4029BMW 


CMS 

6 

4.5MS* 

11* 

4.0A 

9 

19e 

0.0 

15 

220nA 

5.0u* 

5.0u* 

300u% 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-29B 

FP88c 

13 

CD4029AD 


CMS 

6 

5.0M$t 

10 

O.OC 

9 

50 

0.0 

10 

300nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-29B 

MOOOIAE 

14 

CD4029AE 


CMS 

6 

5.0M$t 

10 

O.OC 

9 

50 

0.0 

10 

600nA 

15u* 

15u* 

1.0m% 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-29B 

MOOOIAC 

15 

CD4029AF 


CMS 

6 

5.0M$t 

10 

O.OC 

9 

50 

0.0 

10 

300nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 f 

5 

C 

i 

40-29B 

MOOOIAC 

16# 

HBC4029AD 


CMS 

6 

5.0M$t 

10 

O.OC 

9 

50 

0.0 

10 

300nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-29B 

MOOOIAE 

17# 

HBC4029AF 


CMS 

6 

5.0M$t 

10 

O.OC 

9 

50 

0.0 

10 

300nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-29B 

MOOOIAE 

18# 

HBC4029AK 


CMS 

6 

5.0M$t 

10 

O.OC 

9 

50 

0.0 

10 

300nA 

15u* 

15u* 

100u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-29B 

M0004AG 

19# 

HBF4029AE 


CMS 

6 

5.0M$f 

10 

O.OC 

9 

50 

0.0 

10 

600nA 

15u* 

15u* 

1.0m% 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-29B 

MOOOIAC 

20# 

HBF4029AF 


CMS 

6 

5.0M$f 

10 

O.OC 

9 

50 

0.0 

10 

600nA 

15u* 

15u* 

1.0m % 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-29B 

MOOOIAE 

21 

4029BDC 


CMS 

6 

6.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-29B 

DL16ci 

22 

4029BDM 


CMS 

6 

6.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 f 

5 

C 

1 

40-29B 

DL16cj 

23 

4029BFC 


CMS 

6 

6.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-29B 

FP103 

24 

4029BFM 


CMS 

6 

6.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 f 

5 

C 

i 

40-29B 

FP103 

25 

4029BPC 


CMS 

6 

6.0M* 

11* 

4.0A 

9 

25e 

0.0 

15 

196nA 



9.0m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-29B 

• 

26 

SCL4029B 


CMS 

6 

6.0M| 

9.95* 

.05AC 

9 

50 

0.0 

10 

300nA 



100u% 

3.0 

5 

C 

1 

40-29B 

DL16ar 

27# 

HEF4029B 


CMS 

6 

12Mt 

9.95* 

.05AC 

9 

2e 

0.0 

10 

90 n 



100u% 


4 

8 

1 

40-29B 

DL16cb 

28# 

HEF4029P 


CMS 

6 

12M|$ 

7.0* 

3.0A 

9 


0.0 

10 

lOOn 

5.0n* 

5.0n* 

1.0m % 


4 

8 

1 

40-29B 

DL16bw 

29# 

HEF4029 


CMS 

6 

18M* 

11* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

140nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-29B 

DL0 

30 ▼ 

HEF4029BDF 


CMS 

6 

18M* 

11.0* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

140nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

E01-73a 

DL16at 

31 ▼ 

HEF4029BPN 


CMS 

6 

18M* 

11.0* 

4.0A 

9 

16e 

0.0 

15 

140nA 



400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

E01-73a 

DL16CC 

32 ▼ 

HEF4029BTD 


CMS 

6 

35M 

11.0* 

4.0A 

9 

50e 

0.0 

15 

140nA 



2OOm0 

6-7 f 

4 

8 

1 

E01-73a 

FP148 

33 

JANM38510/05604AEA 






















ICMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

-.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

2.9uA 



200m 


5 

C 

1 

40-22B 

DL16bs 

34 

JANM38510/05604AFA 






















[CMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

-.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

2.9uA 



200m 


5 

C 

1 

40-22B 

FP117 

35 

JANM38510/05604BEA 






















ICMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

3.4uA 



200m 


5 

C 

1 

40-22B 

DL16br 

36 

JANM38510/05604BEB 






















ICMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

3.4uA 



200m 


5 

c 

1 

40-22B 

DL16br 

37 

JANM38510/05604BEC 






















ICMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

3.4uA 



200m 


5 

C 

1 

40-22B 

DL16br 

38 

JANM38510/05604BFA 






















ICMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

3.4uA 



200m 


5 

C 

1 

40-22B 

FP117 

39 

JANM38510/05604CEA 






















ICMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

.85 A 

3 

7 

0.0 

5.0 

3.4uA 



200m 


5 

C 

1 

40-22B 

DL16br 

40 

JANM38510/05604CEB 






















]CMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

.85A 

3 

7 

0.0 

5.0 

3.4uA 



200m 


5_ 

C 

1 

40-22B 

DL16br 

41 

JANM38510/05604CEC 






















ICMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

.85 A 

3 

7 

0.0 

5.0 

3.4uA 



200m 


5 

c 

1 

40-22B 

DL16br 

42 

JANM38510/05604CFA 






















|CMS 

6A8 

350k$ 

3.95* 

.85 A 

3 

7 

0.0 

5.0 

3.4uA 



200m 


5 

C 

1 

40-22B 

FP117 

43 

JANM38510/05602AEA 






















ICMS 

6u 

350k$ 

3.95* 

-.85A 

9 

7 

0.0 

5.0 

2.3uA 



200m 


5 

C 

1 

40-18B 

DL16bs 

44 

JANM38510/05602AFA 






















ICMS 

6u 

350k$ 

3.95* 

-.85A 

9 

7 

0.0 

5.0 

2.3uA 



200m 


5 

C 

1 

40-18B 

FP117 

45 

JANM38510/05602BEA 






















ICMS 

6u 

350k$ 

3.95* 

-85A 

9 

7 

0.0 

5.0 

2.3uA 



200m 


5 

C 

1 

40-18B 

DL16bs 

46 

JANM38510/05602CEA 






















ICMS 

6u 

350k$ 

3.95* 

-.85a 

9 

7 

0.0 

5.0 

2.3uA 



200m 


5 

C 

1 

40-18B 

DL16bs 

47 

JANM38510/05602BEB 






















|CMS 

6U 

350k$ 

3.95* 

.85A 

9 

7 

0.0 

5.0 

2.7uA 



200m 


5 

C 

1 

40-18B 

DL16br 

48 

JANM38510/05602BFA 






















CMS 

6U 

350k$ 

3^5* 

.8 5 A 

9 

7 

0.0 

5.0 

2.7uA 



200m 


5 

C 

1 

40-18B 

FP117 

49 

JANM38510/05602CEB 






















ICMS 

6U 

350k$ 

3.95* 

.85A 

9 

7 

0.0 

5.0 

2.7uA 



200m 


5 

c 

1 

40-18B 

DL16br 

50 

JANM38510/05602CFA 























CMS 

6U 

350k$ 

3.95* 

.85A 

9 

7 

0.0 

5.0 

2.7uA 



200m 


5 

c 

1 

40-18B 

FP117 

51# 

SFF24018AEV 


CMS 

6U 

5.0M 

9.99* 

.01 AC 

9 


0.0 

10 

500nA 



200m 

3.0 * 

4 

8 

1 

40-18B 

DL16ch 

52# 

SFF24018AKM 


CMS 

6U 

5.0M 

9.99* 

.01 AC 

9 


0.0 

10 

400nA 



200m 

3.0 * 

5 

C 

1 

40-18B 

DL16ch 

53# 

MSM5536 


CMS 

8 

2.0Mt$ 

3.6* 

.80 A 

4 

15 

0.0 

5.0 

I.OuA 

5.0u 

5.0u 

250u 


2 

7 

1 

E02-79 

DL14bs 

54# 

MSM5536RS 


CMS 

8 

2.0M 

3.6* 

0.8A 

4 

40e 

0.0 

7.0 

I.OuA 

500n# 



0.6 

3 

8 

1 

E02-79 

DL14db 

55# 

MSM5531RS 


CMS 

8 

4.0M$ 

3.6* 

0.8A 

4 

40e 

0.0 

7.0 

300n 

500n# 



0.6 

3 

8 

1 

E01-170 

DL14db 

56# 

FZJ141 


DTL 

1 

500kf 

7.5* 

4.5A 

8 

10 

0.0 

12 

200n 

140nf 

60nf 

240m 

5.0 f 

0 

7 

1 

E01-69 

DL16k 

57# 

FZJ141A 


DTL 

1 

500kt 

7.5* 

4.5A 

9 

10 

0.0 

12 

200n 



240m 

5.0 t 

0 

7 

1 

E01-103 

DL16k 

58# 

FZJ145A 


DTL 

1 

500kt 

7.5* 

4.5A 

9 

10 

0.0 

12 

200n 



240m 

5.0 f 

2 

8 

1 

E01-103 

DL16k 

59 

371AJ 


DTL 

1 

1 OMTf 

6.5A 

5.0* 

8 

5 

0.0 

15 

800nA 



795mf 

3.2 

3 

7 

1 

E01-50a 

DL16bq 

60 

371AL 


DTL 

1 

I.OMTt 

6.5A 

5.0* 

8 

5 

0.0 

15 

800nA 



795mt 

3.2 

3 

7 

1 

E01-50a 

DL16ad 

61 

371 CL 


DTL 

1 

1 .OMTf 

6.5A 

5.0* 

8 

5 

0.0 

12 

800nA 



492mf 

3.5 

3 

8 

1 

E01-50a 

DL16ad 

62 

373AL 


DTL 

1 

I.OMTf 

6.5A 

5.0* 

10 

5 

0.0 

15 

725nA 



825m% 

3.2 

3 

7 

1 


DL16ad 

63 

373CL 


DTL 

1 

1 .OMTt 

6.5A 

5.0* 

10 

5 

0.0 

15 

725nA 



600m % 

3.2 

3 

8 

1 


DL16ad 

64# 

H157D1 


DTL 

1 

I.OMf 

8.0* 

6.0A 

7 

25 

0.0 

20 

600nA 



720m 

5.0 f 

0 

7 

1 

E01-62 

DL14av 

65# 

H157D2 


DTL 

1 

I.OMf 

8.0* 

6.0A 

7 

25 

0.0 

16 

600nA 



352m 

5.0 f 

5 

C 

1 

E01-62 

DL14av 

66# 

H157D6 


DTL 

1 

I.OMt 

8.0* 

6.0A 

7 

25 

0.0 

20 

600nA 



720m 

5.0 t 

4 

8 

1 

E01-62 

DL14bz 

67# 

H257B1 


DTL 

1 

I.OMf 

8.0* 

6.0A 

7 

25 

0.0 

16 

600nA 



720m% 

5.0 

0 

7 

1 

E01-62 

DL14by 

68 

371CJ 


DTL 

1 

2.0M 

6.5A 

5.0* 

8 

4 

0.0 

12 

300n 

lOOn 

120n 

350m 

5.0 f 

3 

8 

1 

E01-50a 

DL16bq 

69 

MC838L.P% 


DTL 

1 

30Mt 

2.6* 

,45A 

6 

32 

0.0 

5.0 




150mt 

1.0 

0 

7 

1 

E01-35a 

T0116 

70 

MC938L 


DTL 

1 

30M+ 

2.6* 

40A 

6 

32 

0.0 

5.0 




150mf 

1.0 

5 

C 

1 

E01-35a 

T0116 

71# 

DN851 


DTL 

2 


2.6* 

.40A 

5 

4 

0.0 

5.0 




230m% 


2 

6 

1 

E02-100 

DL14av 

—72# 

FZJ151 


DTL 

2 

500k+ 

7.5* 

4.5A 

9 

10 

0.0 

12 

200n 

140nt 

60nt 

240m 

5.0 t 

0 

7 

1 

E02-122 

DL16k 

73# 

FZJ151A 


DTL 

2 

500kf 

7.5* 

4.5A 

9 

10 

0.0 

12 

200n 

140nf 

60nf 

240m 

5.0 f 

0 

7 

1 

E02-122 

DL16k 

74# 

FZJ155A 


DTL 

2 

500kf 

7.5* 

4.5A 

9 

10 

0.0 

12 

200n 

140nf 

60nf 

240m 

5.0 f 

2 

8 

1 

E02-122 

DL16k 

75 

MC685L 


DTL 

2 

500kT * 

12.5* 

1.50 AC 

8 

10 

0.0 

15 




480mt 


3 

7 

1 

E02-94 

DL16ai 

76 

MC685P 


DTL 

2 

500kT * 

12.5* 

1.50 AC 

8 

10 

0.0 

15 




480mf 


3 

7 

1 

E02-94 

DL16bo 

77# 

H156D1 


DTL 

2 

I.OMf 

8.0* 

6.0 A 

7 

25 

0.0 

20 

600nA 



720m 

5.0 f 

0 

7 

1 

E02-83 

DL14av 

-16#.. 

H156D2 


DTL 

2 

I.OMf 

8.0* 

6.0A 

7 

25 

0.0 

16 

600nA 



352m 

5.0 t 

5 

C 

1 

E02-83 

DL14av 

79# 

H156D6 


DTL 

2 

I.OMf 

8.0* 

6.0A 

7 

25 

0.0 

16 

600nA 



464m 

5.0 f 

4 

8 

1 

E02-83 

DL14bz 

80# 

H256B1 


DTL 

2 

I.OMf 

8.0* 

6.0A 

7 

25 

0.0 

16 

600nA 



720m% 

5.0 

0 

7 

1 

E02-83 

DL14by 

JLL#_ 

FCJ141 


DTL 

2 

7.0Mt$ 

3.9* 

.40CA 

2 

8 

0.0 

6.0 

200n 

200n 

200n 

180mt 

1.2 t 

0 

7 

1 

E02-69 

DL14s 

82 

MC684L 


DTL 

3 

500kT * 

12.5* 

1.50AC 

8 

10 

0.0 

15 




480mf 


3 

7 

1 

E02-94 

DL16aj 

83 

MC684P 


DTL 

3 

500kT * 

12.5* 

1.50AC 

8 

10 

0.0 

15 




480mf 


3 

7 

1 

E02-94 

DL16bo 

84 

MC839L.P% 


DTL 

5 

30Mt 

2.6* 

.45A 

6 

32 

0.0 

5.0 




150mt 

1.0 

0 

7 

1 

E05-3 

T0116 

85 

MC939L 


DTL 

5 

30Mf 

2.6* 

.40 A 

6 

32 

0.0 

5.0 




150mf 

1.0 

5 

C 

1 

E05-3 

T0116 

86# 

DN811 


DTL 

6 


13* 

.40 A 

2 

4 

0.0 

15 




450m 

1.0 

2 

7 

1 

E06-17 

DL14ao 

87 

372AL 


DTI 

7 

I.OMTt 

6.5A 

5.0* 

8 

5 

0.0 

15 

800nA 



795mt 

3.2 

3 

7 

1 

E01-50 

DL16ad 

88 

372CL 


DTL 

7 

I.OMTf 

6.5A 

5.0* 

8 

5 

0.0 

12 

800nA 



492mf 

3.5 

3 

8 

1 

E01-50 

DL16ad 

89 

374AL 


DTL 

7 

I.OMTf 

6.5A 

5.0* 

10 

5 

0.0 

15 

725nA 



825m% 

3.2 

3 

!7 

1 


DL16ad 

90 

374CL 


DTL 

7 

I.OMTt 

6.5A 

5.0* 

10 

5 

0.0 

15 

725nA 



600m% 

3.2 

5 

c 

1 


DL16ad 

91 

MC10H016L(A) 


ECL 

2 

200M 

-1.1 

-1.4 



5.2 

0.0 

3.2n 

2.1n 

2.1n 



0 

7 

1 

E02-210 

DL16ao 

92 

MC10H016PfA1 


ECL 

2 

200M 

-1.1 

-1.4 



— 

0.0 

3.2n 

2.1n 

2. In 



o 

7 

_L 

E02-210 

DL16dD 
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65 LS7060 

66 LS7061 

67 LS7062 


68 LS7055 

69 LS7056 

70 LS7040 


71 LS7030 

72 LS7031 

73 958DC 


74 958HM 

75 989DC 

76 989HM 


77 54LS160FM 

78 54LS162FM 

79 74LS160PC 


80 74LS162PC 

81 9310PC 

82# M74LS490P 


83# M74LS668P 

84# M53392P 

85 N8285Q 


86 JANM38510/0250 

87 JANM38510/0250 

1BCA 

1BCB 

11 

88 JANM38510/02501BDA 

! J 

89 JANM38510/02501BDB 

1 

90 JANM38510/02501 CCA 

1 

91 JANM38510/02501CCB 

1 

92 JANM38510/02501CDA 

93 JANM38510/02501CDB 

94 N8292F 

95 N8292N 


96 S8292F 

97 S8292W 

98 SN54L192J 


99# FJJ141-7490 



5.0M 

14* 

11A 

2.0M 

1.2* 

.45CA 

2.0M 

1.2* 

.45CA 


1.2* 

.45AC 

- 

1.2* 

.45CA 


2.0* 

.70A 


2.0* 

.70A 


2.0* 

.80A 


2.0* 

.80A 


2.0* 

.80A 


2.0 

0.8 


2.0 

0.8 


2.0* 

.80A 


2.6* 

.40C 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

2.5M* 

2.0* 

.70 A 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

5.0M* 

2.6* 

.40CA 

5.0M* 

2.6* 

.40 AC 

5.0M* 

2.6* 

.40CA 

5.0M* 

2.6* 

.40 AC 

7.0Mt 

2.0* 

.70A 

10M 

2.0* 

.80 A 


4.0u 4.0u i 

25e 0.0 15 10nA lOOn# 825m 3.8 * 

5 0.0 3.6_ 140m _ 

5 0.0 3.6 140m 

4 0.0 3.6 90n 385m 

4 0.0 3.6 90n _ 385m _ 

2 0.0 5.0 18n 160m% 300m 

2 0.0 5.0 18n 160m% 300m 

5 0.0 5.0 18n _ 160m% 300m 

5 0.0 5.0 18n 160m% 300m 

6 0.0 5.0 50nA 470m % 

20_ 0.5 7.0 54m _ 137m 0.3_ 

"20 0.5 7.0 60m 178m 0.3 

60 0.0 7.0 1.0 f 

12 0.0 5.0_ 5.0n 5.0n 420m _ 

10 0.0 5.0 510nA 40m 


1 E03-82 
1 E01-10 
1 E01-10 
1 E01-36 
1 E01-36 
1 54-160W 
1 54-162W 
1 74-160N 
1 74-162 

1 74-160N 

2 74-490 
2 

1 74-192N 
1 E02-51 a 


D.A.T.A. 


5.0 510nA 40m 

5.0 120nA 65m 

5.0 120nA _65m_ 

5.0 69m 

5.0 120nA 65m 

5.0 135n _ 43mt 1.0 t 

5.0 100nA 160mf 10 t 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


1 54-90W 
1 74-176N 
1 E02-48a 
1 74-176N 
1 54-176W 
1 74-192N 
1 74H89P 



















































































































11. COUNTERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



u 


U~ 

rr 

3 ] 

—tmc - 

FAN 

POWER" 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

MAX. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

’1’ 

’0’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

JV)_ 

JY)_ 




IYL_ 

JS)_ 

(S) 

(S) 

m 

JY)_ 

- 

±_ 




1 

.IANM38510/01307BAA 
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325mf 


0 

7 

1 

74-190N 
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DL16ap 
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N74LS196F 
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30M* 
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360m 


0 

7 

1 

E02-51a 

DL14bu 

23 

N8285F 


TTL 
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30Mt 

2.0* 

.80 A 

6 

12 
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360m 


0 

7 
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E02-51a 

DL14bi 

24 

S54LS196F 


TTL 

1 

30M* 

2.0* 

70A 
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52nA 



135m 
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C 
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74-176N 

DL14bh 

25 

S54LS196W 


TTL 

1 

30M* 

2.0* 
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52nA 



135m 
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C 

1 

54-176W 

FP39e 

26 

S54LS290F 
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1 

30M* 

2.0* 

•70A 
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50nA 
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DL14bh 
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2.0* 

.70A 
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170m 
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8 
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47nA 



170m 
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74-192N 

DL16v 

31 

SN74LS192N 


TTL 

1 

30M* 

2.0* 

.70 A 

8 

22d 
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5.0 

47nA 



170m 
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74-192N 
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32 

54LS90FM 


TTL 

1 
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2.0* 

.70A 

6 

10 
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5.0 

50nA 



75m 

400m* 
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1 

54-90W 

FP52 

33 

9360DC 


TTL 

1 

32Mt 

2.0* 

.80 A 

8 

6 

0.0 

5.0 

47nA 



510m% 


0 

7 

1 

74-192N 

DL16bd 

34 

9360DM 


TTL 

1 

32Mf 

2.0* 

.80 A 

8 

6 

0.0 

5.0 

47nA 



445m % 


5 

C 

1 

74-192N 

DL16bd 

35 

9360FM 


TTL 

1 

32Mt 

2.0* 

.80 A 

8 

6 

0.0 

5.0 

47nA 



445m % 


5 

C 

1 

54-192W 

FP79b 

36 

9360PC 


TTL 

1 

32M| 

2.0* 

.60A 

8 

6 

0.0 

5.0 

47nA 



510m% 


6 

7 

1 

74-192N 

DL16ce 

37 

54160DM 


TTL 

1 

32M+ 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mf 

400m* 

5 

C 

1 

74-160N 

DL16cp 

38 

54160FM 


TTL 

1 

32M* 

2.0* 

.80 a 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

5 

C 

1 

54-160W 

FP93c 

39 

54162FM 


TTL 

1 

32M* 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

5 

c 

1 

54-162W 

FP93c 

40 

74160DC 


TTL 

1 

32Mt 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

0 

7 

1 

74-160N 

DL16cp 

41 

74160PC 


TTL 

1 

32M+ 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

0 

7 

1 

74-160N 

• 

42# 

SFC4192E 


TTL 

1 

32Mt 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf 


o~ 1 

7 

1 

74-192N 

DL16a 

43# 

SFC4192EM 


TTL 

1 

32Mf 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf 


5 

C 

1 

74-192N 

DL16a 

44# 

SFC4192ET 


TTL 

1 

32M+_ 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

47nA 



325mt 


2 

8 

_L| 

74-192N 

DL16a 

45 

SN54LS160AJ 


TTL 

1 

32M 


2.0* 

.70A 

9 

10 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 
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C 
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74-160N 

DL16v 

46 

SN54LS160AW 


TTL 
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32M 


2.0* 

.70 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


5 

C 

1 

54-160W 
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47 

SN54LS162AJ 


TTL 

1 

32M 


2.0* 

,70A 

9 

lOd 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


5 
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74-162N 

DL16v 

48 

SN54LS162AW 


TTL 
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32M 
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.70A 

9 

lOd 
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5.0 

35nA 



160m 
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49 

SN54LS192W 


TTL 
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8 
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47nA 



170m 
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160m 
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160m 


0 

7 

1 

74-160N 

DL16i 

52 
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160m 
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53 
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160m 
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.80A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 
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C 
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55 

SN54192W 
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325mf 


5 

C 

1 

54-192W 
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.80A 

8 

60 
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47nA 



325mt 
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DL16v 

57 

SN74192N 


TTL 

1 

32Mf 

2.0* 

.80A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf 


0 

7 
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74-192N 

DL16i 

58# 

ZN54192E 


TTL 

1 

32Mf 

2.0* 

.80A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf 

1.0 t 

5 

C 

1 

74-192N 

T0116 

59# 

ZN54192J 


TTL 

1 

32Mt 

2.0* 

.80A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325m+ 

1.0 t 

5 

C 

_U 

74-192N 

DL14aD 

60# " 

ZN74192E 


TTL 

1 

32Mf 

2.0* 

.80 A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf j 

1.0 t 

0 

7 

i 

74-192N 

T0116 

61# 

ZN74192J 


TTL 

1 

32Mt 

2.0* 

.80 A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mt 

1.0 t 

0 

7 

i 

74-192N 

DL14ap 

62 

DM54LS39QJ#mil 






















1 

TTL 

1 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

20n 




0.4 

5 

C 

1 

E01-113 

DL16au 

63 

DM54LS390W#mil 
























TTL 

1 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

20n 




0.4 

5_ 

C 

i 

E01-113 

FP98b 

~64 

DM74LS390N 


TTL 

1 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

20n 



! 

0.4 

5 

C 

i 

E01-113 

DL16a 

65 

DM74160N 


TTL 

1 

35M$t 

2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

35nA 



455m % 


0 

7 

i 

74-160N 

DL16bu 

66 

DM74162N 


TTL 

1 

35MS+ 

2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

35nA 



455m % 


0 

7 

i 

74-162N 

DL16bu 

67 

MC4050L 


TTL 

1 

35MTf 

2.4* 

.40AC" 1 

6 

8 

0.0 

5.0 




450mf 


0 

7 * 

i 

74-450 

DL16aj 

68 

MC4050P 


TTL 

1 

35MT+ 

2.4* 

.40 AC 

6 

8 

0.0 

5.0 




450mf 


o 

7 

i 

74-450 

DL16bo 

69 ▼ 

N74LS568AN 


TTL 

1 

35M 


2.0§ 

0.8 

4 


0.5 

7.0 

25nA 





0 

7 

i 

74LS568 

DL2O0 

70 ▼ 

S54LS568AF 


TTL 

1 

35M 


2.0§ 

0.7 
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0.5 
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25nA 
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SN54390J 
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35Mf 
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.80 A 
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DL16i 

75 

54LS490DM 
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•70A 
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45nA 
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400m* 
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74LS490PC 


TTL 
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40M* 
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3 

22d 
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45nA 



130m% 

300m* 

0 

7 

2 

74-490N 

• 

78 

5490ADM 


TTL 

1 

40Mt 

2.0* 

80a 

6 

10 

0.0 

5.0 

50nA 

lOnt 

lOnt 

160m 

400m* 
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DL14bf 
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TTL 
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.80 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

25nA 



475mt 

300m 
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DL16v 

85 
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TTL 

1 
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.80 A 
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10 
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25nA 
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TTL 
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.50AC 

8 
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DL14bh 
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TTL 
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TTL 
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1 

74-176 

DL14af 
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SN54196W" 
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.80A 

8 
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80A 
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0 j 

7 

1 

74-176 
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TTL 
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.80 A 
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LINE TYPE 

No. NO. 

II 

DATA 

SHT. TECH 

2 1 

3] 

MAX. 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 

LOGIC 

FAN POWER 

IN OUT SUPPLY 
MAX SPAN 

NEG POS 
(V) (V) 

PROPA¬ 

GATION 

DELAY 

(S) 


m 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS I 

T 

Y 

P 

E 

LEVEL 

MIN. MAX. 

*1* ’0’ 

(V)_ m _ 

RISE 

TIME 

(S) 


NOISE 

REJECT 

(V) 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

7~FT 

CKTS 

PER 

MOD 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

1# 2N74197E 

2# 2N74197J 

3 54LS196FM 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

50M$f 

50M$f 

60M 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

!80A 
.80A 
.80 A 

8 

8 

8 

10 OO 

10 0.0 

5 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

63nA 

63nA 

26nA 




1.0 

1.0 

300m 

0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

1 

1 

74-177N 

74-177N 

54-176W 

T0116 

DL14ap 

FP52 

4 74LS196PC 

5 54196FM 

6 N8290Q 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

60M 

60 M 
60MT+ 

2 .0* 

2 .0* 

2 .6* 

.80 A 
.80 A 
.40C 

8 

8 

8 

5 0.0 

5 0.0 

12 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

26n 

26nA 

5.0n 

5.0n 

100 m % 
100 m% 
255m 

300m 

300m 

0 

5 

0 

7 

C 

7 

1 

1 

1 

74-176N 

54-176W 

54-176W 

T0116 

FP52 

T088 

7 54196DM 

8 74196DC 

9 74196PC 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

70Mf 

70Mf 

70Mt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80A 
.80 A 

8 

8 

8 

10 0.0 

10 0.0 

10 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

42nA 

42nA 

42nA 


5.0n 

5.0n 

5.0n 

240mf 

240mf 

240mt 

400m* 

400m* 

400m* 

5 

0 

0 

C 

7 

7 

1 

1 

1 

74-176 

74-176 

74-176N 

T0116 

T0116 
FP21h 

10 MC54F190J(A) 

11 MC54F190N(A) 

12 MC74F190J(A) 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

80M i 
80M 

80M 

2.0 

2.0 

2.0 

0.8 

0.8 

0.8 


0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

12 n 

12 n 

lOn 





5 

5 

0 

C 

C 

7 

1 

1 

1 

74-190 

74-190 

74-190 

DL16ao 

DL16dp 

DL16ao 

13 MC74F190N(A) 

14 93S10DC 

15 93S10DM 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

80M 

lOOMf 

lOOMt 

2.0 

2 .0* 

2 .0* 

0.8 
.80A 
.80 A 

9 

9 

0.0 

20 0.0 

20 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

lOn 

14n 

14n 



635m 

635m 


0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

4 

4 

74-190 

74-160N 

74-160N 

DL16dp 

DL16cd 
DL16cd 

16 93S10FM 

17 93S10PC 

18 93S16DC 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

lOOMf 

lOOMf 

lOOMt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.80 A 

9 

9 

9 

20 0.0 

20 0.0 

20 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

14n 

14n 

14n 



635m 

635m 

635m 


5 

0 

0 

C 

7 

7 

4 

4 

4 

54-160W 

74-160N 

74-161N 

FP79b 

DL16ce 

DL16cd 

19 93S16DM 

20 93S16FM 

21 93S16PC 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

lOOMf 

lOOMf 

lOOMt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.80A 

9 

9 

9 

20 0.0 

20 0.0 

20 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

14n 

14n 

14n 



635m 

635m 

635m 


5 

5 

0 

C 

C 

7 

4 

4 

4 

74-161N 

54-161W 

74-161N 

DL16ce 

FP79b 

DL16ce 

22 N74S196F 

23 SN54S160J 

24 SN54S160W 

TTL 

TTL 

TTL 

1- 

1 

1 

lOOMTf 

lOOMf 

lOOMt 

2 .6* 

2 .0* 

2 .0* 

.50AC 

.80A 

.80A 

8 

9 

9 

20 0.0 
0.0 
0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

14n 

14n 



461m 
635m % 
635m % 

1.0 f 

0 

5 

5 

7 

C 

C 

1 

1 

1 

74-176N 

74-160N 

54-160W 

DL14aq 

DL16ca 

FP79b 

25 SN54S196J 

26 SN54S196W 

27 SN74S160J 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

lOOMf 

lOOMf 

lOOMt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

.80A 

8 

8 

9 

10 0.0 

10 0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

37nA 

37nA 

14n 



550m 

550m 

635m% 

1.0 f 

1.0 f 

5 

5 

0 

c 

c 

7 

1 

1 

1 

74-176N 

54-176 

74-160N 

DL14af 

M0004AA 

DL16ca 

28 SN74S160N 

29 SN74S196J 

30 SN74S196N 

TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

lOOMf 

lOOMf 

lOOMt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 
.80A 
.80 A 

9 

8 

8 

0.0 

10 0.0 

10 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

14n 

37nA 

37nA 



635m % 

600m 

600m 

1.0 f 

1.0 t 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

74-160N 

74-176N 

74-176N 

DL16ce 

DL14af 

DL14r 

31 54F160DM 

32 54F160FM 

33 54F162DM 

TTL 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

1.3 

120Mf 

120Mf 

120Mt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 
.80 A 
.80 A 


0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

7.5n 

7.5n 

7.5n 

5.0n* 

5.0n* 

5.0n* 

5.0n* 

5.0n* 

5.0n* 



5 

5 

5 

C 

C 

c 

1 

1 

_L 

74-160N 

54-160W 

74-162N 

DL16x 

FP101 

DL16x 

34 54F162FM 

35 74F160DC 

36 74F160PC 

TTL 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

1.3 

120Mf 

120Mf 

120Mt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 
.80 A 
.80 A 


0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

7.5n 

7.5n 

7.5n 

5.0n* 

5.0n* 

5.On* 

5.0n* 

5.0n* 

5.0n* 



5 

0 

0 

c 

7 

7 

1 

1 

1 

54-162W 

74-160N 

74-160N 

FP101 

DL16x 

37 74F162DC 

38 74F162PC 

39 DM7281J 

TTL 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 

1.3 

120Mf 

120Mf 

45MTt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .8* 

.80 A 
.80 A 
.40CA 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

7.5n 

7.5n 

45nA 

5.0n* 

5.0n* 

5.0n* 

5.0n* 

130mt 


0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

1 

1 

74-162N 

74-162N 

74-177N 

DL16x 

DL14ax 

40 DM7281W 

41 DM8281J 

42 DM8281N 

TTL 

TTL 

TTL 

1,3 

1,3 

1,3 

45MTf 

45MTf 

45MTt 

2 .8* 

28* 

28* 

.40CA 

.40CA 

.40CA 

8 

8 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

45nA 

45nA 

45nA 



130mf 
130mf 
130mt 


5 

0 

0 

c 

7 

7 

1 

1 

1 

54-177W 

74-177N 

74-177N 

FP97a 

DL14ax 

DL14bt 

43 DM8281W 

44 DM74177J 

45 DM74177N 

TTL 

TTL 

TTL 

1.3 

1.3 
1,3 

45MTf 

45MTf 

45MTt 

28* 

2 .8* 

2 .8* 

.40CA 

.40CA 

.40CA 

8 

8 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

45nA 

45nA 

45nA 



130mf 

130mf 

130mt 


0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

54-177W 

74-177N 

74-177N 

FP97a 

DL14ax 

DL14bt 

46 DM74177W 

47 SN74490J 

48 SN54L90J 

TTL 

TTL 

TTL 

1,3 

IF 

IF 

45MTf 

35m$f 

3.0M* 

2 .8* 

2 .0* 

2 .0* 

.40CA 
.80 A 
.70 A 

8 

3 

6 

0.0 

10 0.0 

10 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

45nA 

54nA 

340nA 



130mf 

225mf 

20 mt 

1.0 f 

1.0 t 

0 

0 

5 

7 

7 

c 

1 

2 

1 

54-177W 

74-490N 

74-90N 

FP97a 

DL16i 

DL14af 

49 SN54L90W 

50 SN54LS90J 

51 SN54LS90W 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

3.0Mf 

16M* 

16M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.70A 

■70A 

.70A 

6 

6 

6 

10 0.0 

10 0.0 

10 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

340nA 

50nA 

50nA 



20 mf 

45mf 

45mt 

1.0 

1.0 

5 

5 

5 

c 

c 

c 

1 

1 

1 

54-90W 

74-90N 

54-90W 

FP52e 

DL14af 

M0004AA 

52 SN74LS90J 

53 SN74LS90N 

54 SN5490AJ 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

16M* 

16M* 

16M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

■80 a 
■80A 
.80 A 

6 

6 

6 

10 0.0 

10 0.0 

10 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

50nA 



45mf 

45mf 

145mt 

1.0 

1.0 

1.0 

0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

1 

1 

74-90N 

74-90N 

74-90N 

DL14af 

DL14r 

DL14af 

55 SN5490AW 

56 SN7490AJ 

57 SN7490AN 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

16M* 

16M* 

16M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80A 
.80A 

6 

6 

6 

10 0.0 

10 0.0 

10 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50 nA 
50nA 



145mf 

145mf 

145mt 

1.0 

1.0 

1.0 

5 

0 

0 

C 

7 

7 

1 

1 

1 

54-90W 

74-90N 

74-90N 

M0004AA 

DL14af 

DL14r 

58# M53290P 

59 74LS90DC 

60 74LS90PC 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

18Mf 

32M 

32M 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

.80A 

6 

6 

6 

40 0.0 

5 0.0 

5 0.0 

7.0 

5.0 

5.0 

60n 

18nA 

18nA 



160mf 

75m% 

75m% 

1.0 

300m 

300m 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

74-90N 

74-90N 

DL14d 

T0116 

T0116 

61 DM5490J 

62 DM5490W 

63 DM7490N 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

32Mf 

32Mf 

32Mf 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

.80A 

6 

6 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

80nA 

80nA 

80nA 



225m % 
225m% 
225m % 


5 

5 

0 

C 

7 

1 

1 

1 

74-90N 

54-90W 

74-90N 

DL14ax 

FP97a 

DL14bt 

64 SN54LS290J 

65 SN54LS290W 

66 SN74LS290J 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

32M$* 

32M$* 

32M$* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.70A 
.70A 
.80A 

6 

6 

6 

lOd 0.0 
lOd 0.0 
20 d 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

50nA 



75m 

75m 

75m 

300m 

300m 

400m 

5 

5 

0 

C 

C 

7 

1 

1 

1 

74-290N 

54-290W 

74-290N 

DL14af 

M0004AA 

DL14af 

67 SN74LS290N 

68 SN54290J 

69 SN54290W 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

32M$* 

32M$* 

32M$* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.80A 

6 

6 

6 

20 d 0.0 

4 0.0 

4 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

70nA 

70nA 



75m 

210 m 

210 m 

400m 

400m 

400m 

0 

L 

7 

C 

C 

1 

1 

1 

74-290N 

74-290N 

54-290W 

DL14r 

DL14af 

M0004AA 

70 SN74290J 

71 SN74290N 

72 SN54490J 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

32M$* 

32M$* 

35M$t 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 
.80 A 
.80 A 

6 

6 

3 

4 0.0 

4 0.0 

10 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

70nA 

70nA 

54nA 



210 m 

210 m 

225mt 

400m 

400m 

1.0 f 

0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

1 

2 

74-290N 

74-290N 

74-490N 

DL14af 

DL14r 

DL16v 

73 SN54490W 

74 SN74490N 

75# M74LS90P 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

IF 

35M$f 

35M$f 

50Mt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80A 
.80A 

3 

3 

6 

10 0.0 

10 0.0 

20 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

54nA 

54nA 

50nA 

15n# 


225mf 

225mf 

45mt 

1.0 f 

1.0 f 
400m* 

5 

0 

2 

C 

7 

7 

2 

2 

1 

54-490W 

74-490N 

74-90N 

M0004AG 

DL16v 

DL14cf 

76# M74LS290P 

77# M74LS390P 

78 SN54LS690J 

TTL 

TTL 

TTL 

IF 

IF 

1 L, 

50Mf 

50Mf 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0*§ 

.80A 

.80A 

.70A 

6 

3 

12 

20 0.0 

20 0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

35nA 

15n# 

12 n# 


45mf 

75mf 

400m* 

400m* 

2 

2 

5 

7 

7 

C 

1 

2 

1 

74-290N 

74-390N 

DL14cf 

DL16bm 

DL20b 

79 SN54LS692J 

80 SN54LS696J 

81 SN54LS698J 

TTL 

TTL 

TTL 

1 L, 

1 L, 

1 L, 


2 .0*§ 

2 .0*§ 

2.0*5 

.70 A 
.70A 
.70A 

12 

12 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 






5 

5 

5 

C 

C 

C 

1 

1 

1 


IDL20b 

DL20b 

DL20b 

82 SN74LS690J 

83 SN74LS690N 

84 SN74LS692J 

TTL 
TTL 
TTL : 

1 L, 

1 L, 
1 L, 


2 .0*§ 

2 .0*§ 

2.0*5 

.80A 
.80 A 
.80A 

12 

12 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 






0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 


DL20b 

DL20a 

DL20b 

85 SN74LS692N 

86 SN74LS696J 

87 SN74LS696N 

TTL 1 

TTL 

TTL 

1 L, 

1 L, 

1 L, 


2 .0*§ 

2 .0*§ 

2.0*5 

.80A 

.80A 

.80A 

12 

12 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 






0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 


DL20a 

DL20b 

DL20a 

88 SN74LS698J 

89 SN74LS698N 

90 AM25LS2568DM 

TTL 

TTL 

TTL 

1 L, 

1 L, 

1R 

18M 

2 .0*§ 

2 .0*§ 

_2£*1_ 

.80 A 
.80A 
.70a 

12 

12 

12 

0.0 
0.0 
22 d 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

45nA 



236m 

300m* 

0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

1 

1 

E01-149 

DL20b 

DL20a 

DL20k 

91 AM25LS2568FM 

92 AM25LS2568DC 

93 AM25LS2568PC 

TTL 

TTL 

TTL 

1R 

1R 

1R 

18M 

20M 

20M 

2 .0*§ 

2 .0*§ 

2.0*5 

.70A 
.80 A 
.80A 

12 

12 

12 

22 d 0.0 
22 d 0.0 
22 d 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

45nA 

45nA 

45nA 



236m 

225m 

225m 

300m* 

300m* 

300m* 

5 

0 

0 

C 

7 

7 

1 

1 

1 

54LS568W 

E01-149 

E01-149 

FP143 

DL20k 

DL20m 

94 N74LS190F 

95 N74LS190N 

96 N74190F 

TTL 

TTL 

TTL 

1R 

1R 

1R 

20M* 

20M* 

20M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.80A 

8 

8 

8 

20 0.0 

20 0.0 

10 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

52nA 

52nA 

52nA 



175m 

175m 

525m 

1.0 t 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

74-190N 

74-190N 

74-190N 

DL16aw 
DL16bp 
DL16aw 

97 N74190N 

98 S54LS190F 

99 S54LS190W 

TTL 

TTL 

TTL 

1R 

1R 

1R 

20M* 

20M* 

20M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.70A 
.70A 

8 

8 

8 

10 0.0 
0.0 
0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

52nA 

52nA 

52nA 


i 

525m 

175m 

175m 


0 

5 

5 

7 

C 

C 

1 

1 

1 

74-190N 

74-190N 

54-190W 

DL16bp 

DL16aw 

FP47a 

100 S54191F 1 ITTL 

101 S54191W | |TTL 

102 JANM38510/31507BEB 

1R 

1R 

20M* 

20M* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80A 

8 

8 

20 0.0 

20 0.0 

5.0 

5.0 

52nA 

52nA 

1 


525m 

525m 

1.0 f H 
1.0 f 

5 

5 

c 

c 

1 

1 

74-191N 

54-191 

DL16aw 
DL16aw 

1 rmr~ 

103 JANM38510/31507CEB 

1 ITTL 

1R 

1R 

22 M 

22M 

2 .0* 

2 .0* 

.70A 

.70A 

8 

8 

lOd 0.0 

lOd 0.0 

5.0 

5.0 

73nA 

73nA 



187m 

187m 


5 

5 

c 

c 

T 

i 


DL16br 

DL16br 

104 54LS168DM 

105 54LS168FM 

106 74LS168DC 

TTL 

TTL 

TTL 

1R 

1R 

1R 

25Mf 

25Mf 

25Mt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.70A 

.70A 

.80A 

9 

9 

9 

lid 0.0 
lid 0.0 
22 d 0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

30nA 

30nA 

30nA 



170m% 

170m% 

170m% 

400m* 

400m* 

300m* 

5 

5 

0 

c 

c 

7 

i 

i 

i 

74S168N 

54S168W 

74S168N 

DL16cj 

FP103 

DL16ci 

107 74LS168PC 

108 N74LS168AF 

TTL 

TTL 

1R 

1R 

25Mf 

25M* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

9 

9 

22 d 0.0 

20 0.0 

5.0 

5.0 

30nA 

35nA 



170m% 
170m 

300m* 

0 

0 

7 

7 

i 

i 

74S168N 

74S168N 

DL16aw 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
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11. COUNTERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



4J 


TJ— 

IT 

n 

COSE 1 

FP 

iN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

T 

MAX. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

’1’ 

’0’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

CV) _ 

_M_ 



M_ 

(V) 

_jS)_ 

■JSl.- 

IS) . 

JWL_ 

JV)_ 

- 





1 

N74LS168AN 


TTL 

iR 

25M* 

2.0* 

.80A 

9 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



170m 


O - 

/ 

1 

74S168N 

DL16bp 

2 

N74LS568F 


TTL 

1R 

25M* 

2.0*§ 

.80 A 

12 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



215m 


0 

7 

1 

74LS568N 

DL20j 

3 

N74LS568N 


TTL 

IR 

25M* 

2.0*§ 

.80 A 

12 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



215m 


0 

7 

1 

74LS568N 

DL20i 

4 

S54LS168AF 


TTL 

IR 

25M* 

2.0* 

.70A 

9 


0.0 

5.0 

35nA 



170m 


5 

C 

1 

74S168N 

DL16aw 

5 

S54LS168AW 


TTL 

IR 

25M* 

2.0* 

.70A 

9 


0.0 

5.0 

35nA 



170m 


5 

C 

1 

54S168W 

FP47g 

6 

S54LS568F 


TTL 

IR 

25M* 

2.0*§ 

.70A 

12 


0.0 

5.0 

35nA 



215m 


5 

C 

1 

74LS568N 

DL20i 

7# 

M74LS190P 


TTL 

IR 

35M| 

2.0* 

.80 A 

8 

20 

0.0 

5.0 

52nA 

20n# 


lOOmf 

400m* 

2 

7 

1 

74-190N 

DL16bm 

8# 

M74LS192P 


TTL 

IR 

40Mf 

2.0* 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

32nA 

17n# 


95m| 

400m* 

2 

7 

1 

74-193N 

DL16bm 

9 

N74S168F 


TTL 

IR 

40M 

2.0 

0.8 

9 

10 

0.0 

5.0 

15n 

2.5n 

2.5n 


0.4 

0 

7 

1 

74S168 

DL16bh 

10 

N74S169F 


TTL 

IR 

40M 

2.0 

0.8 

9 

10 

0.0 

5.0 

15n 

2.5n 

2.5n 


0.4 

0 

7 

1 

74S169 

DL16bh 

11 

S54S168F 


TTL 

IR 

40M 

2.0 

0.8 

9 

10 

0.0 

5.0 

15n 

2.5n 

2.5n 


0.4 

5 

C 

1 

74S168 

DL16bh 

12 

SN54S168J 


TTL 

IR, 

40M$* 

2.0* 

.80 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

28nA 



500mt 

300m 

5 

C 

1 

74S168N 

DL16v 

13 

SN54S168W 


TTL 

IR, 

40M$* 

2.0* 

.80 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

28nA 



500mf 

300m 

5 

C 

1 

54S168W 

M0004AG 

14 

SN74S168J 


TTL 

IR, 

40M$* 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

28nA 



500mf 

300m 

0 

7 

1 

74S168N 

DL16v 

15 

SN74S168N 


TTL 

IR, 

40M$* 

2.0* 

.80 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

28nA 



500mt 

300m 

0 

7 

1 

74S168N 

DL16i 

16 

DM75L52F 


TTL 

IV 

11 M$f 

2.4* 

.70 A 

7 


0.0 

5.0 

220nA 



38mt 


5 

C 

1 

75-52 

FP88b 

17 

DM75L52J 


TTL 

IV 

11M$f 

2.4* 

.70A 

7 


0.0 

5.0 

220nA 



38mf 


5 

C 

1 

75-52 

DL16ai 

18 

DM75L52N 


TTL 

IV 

11 M$t 

2.4* 

.70A 

7 


0.0 

5.0 

220nA 



38mt 


5 

c 

1 

75-52 

DL16bu 

19 

DM85L52F 


TTL 

IV 

11 M$t 

2.4* 

.70A 

7 


0.0 

5.0 

220nA 



38mf 


0 

7 

1 

75-52 

FP88b 

20 

DM85L52J 


TTL 

IV 

11 M$t 

2.4* 

.70A 

7 


0.0 

5.0 

220nA 



38mf 


o 

7 

1 

75-52 

DL16ai 

21 

DM85L52N 


TTL 

IV 

11 M$t 

2.4* 

.70A 

7 


0.0 

5.0 

220nA 



38m+ 


0 

7 

1 

75-52 

DL16bu 

22 

DM7552J 


TTL 

IV 

23M$t 

2.0* 

.80A 

7 


0.0 

5.0 

70nA 



330mf 


5 

C 

1 

E01-78 

DL16ai 

23 

DM7552W 


TTL 

IV 

23M$f 

2.0* 

.80 A 

7 


0.0 

5.0 

70nA 



330mf 


5 

c 

1 

E01-78 

FP88a 

24 

DM8552J 


TTL 

IV 

23M$t 

2.0* 

•80A 

7 


0.0 

5.0 

70nA 



330mt 


0 

7 

1 

75-52 

DL16ai 

25 

DM8552N 


TTL 

IV 

23M$f 

2.0* 

.80 A 

7 


0.0 

5.0 

70nA 



330mf 


0 

7 

1 

75-52 

DL16bu 

26 

DM8552W 


TTL 

IV 

23M$t 

2.0* 

.80 A 

7 


0.0 

5.0 

70nA 



330mf 


0 

7 

1 

75-52 

FP88a 

27# 

M74LS196P 


TTL 

IV 

60Mt 

2.0* 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

37nA 

12n# 


60mt 

400m* 

2 

7 

1 

E02-48b 

DL14cf 

28 

SN54LS461JS 


TTL 

10 

10M$ 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

60n 





5 

C 

1 

El 0-01 

DL24bj 

29 

SN74LS461JS 


TTL 

10 

12M$ 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

50n 





0 

7 

1 

El 0-01 

DL24bj 

30 

SN74LS461NS 


TTL 

10 

12M$ 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

50n 






7 

1 

El 0-01 

DL24bk 

31 

SN54LS491 JS 


TTL 

11 

10M$ 

2.0 

0.8 

5 


0.0 

5.0 

35n 





5 

C 

1 

El 1-01 

DL24bj 

32 

SN74LS491 JS 


TTL 

11 

12M$ 

2.0 

0.8 

5 


0.0 

5.0 

30n 





0 

7 

1 

El 1-01 

DL24bj 

33 

SN74LS491 NS 


TTL 

11 

12M$ 

2.0 

0.8 

5 


0.0 

5.0 

30n 





0 

7 

1 

El 1-01 

DL24bk 

34 

SN54ALS190J 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

45n 





5 

C 

1 

74-190 

DL16ao 

35 

SN54ALS190N 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

45n 





5 

C 

1 

74-190 

DL16dp 

36 

SN54ALS191J 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

45n 





5 

c 

1 

74-191 

DL16ao 

37 

SN54ALS191N 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

45n 





5 

c 

1 

74-191 

DL16dp 

38 

SN54ALS192J 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

18n 





5 

c 

1 

74-192 

DL16ao 

39 

SN54ALS192N 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

18n 





5 

c 

1 

74-192 

DL16dD 

40 

SN74ALS190J 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

45n 





0 

7 

1 

74-190 

DL16ao 

41 

SN74ALS190N 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

45n 





0 

7 

1 

74-190 

DL16dp 

42 

SN74ALS191J 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

45n 





0 

7 

1 

74-191 

DL16ao 

43 

SN74ALS191N 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

45n 





0 

7 

1 

74-191 

DL16dp 

44 

SN74ALS192J 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

18n 





0 

7 

1 

74-192 

DL16ao 

45 

SN74ALS192N 


TTL 

11 

25M 

2.0 

0.8 

8 


0.0 

5.0 

18n 





0 

7 

1 

74-192 

DL16do 

46 

SN54ALS160J 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

25n 





5 

C 

1 

74-160 

DL16ao 

47 

SN54ALS160N 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

25n 





5 

C 

1 

74-160 

DL16dp 

48 

SN54ALS161J 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

25n 





5 

c 

1 

74-161 

DL16ao 

49 

SN54ALS161N 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

25n 





5 

c 

1 

74-161 

DL16dp 

50 

SN54ALS162J 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

25n 





5 

c 

1 

74-162 

DL16ao 

51 

SN54ALS162N 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

25n 





5 

c 

1 

74-162 

DL16dp 

52 

SN54ALS163J 


TTL 

11 

30 M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

25n 





5 

c 

1 

74-163 

DL16ao 

53 

SN54ALS163N 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

25n 





5 

c 

1 

74-163 

DL16dp 

54 

SN74ALS160J 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

23n 





0 

7 

1 

74-160 

DL16ao 

55 

SN74ALS160N 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

23n 





0 

7 

1 

74-160 

DL16dp 

56 

SN74ALS161J 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

23n 





0 

7 

1 

74-161 

DL16ao 

57 

SN74ALS161N 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

23n 





0 

7 

1 

74-161 

DL16dp 

58 

SN74ALS162J 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

23n 





0 

7 

1 

74-162 

DL16ao 

59 

SN74ALS162N 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

23n 





0 

7 

1 

74-162 

DL16dp 

60 

SN74ALS163J 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

23n 





0 

7 

1 

74-163 

DL16ao 

61 

SN74ALS163N 


TTL 

11 

30M 

2.0 

0.8 

9 


0.0 

5.0 

23n 





0 

7 

1 

74-163 

DL16dp 

62 

54LS161DM 


TTL 

2 


2.0* 

70A 

10 

2 

0.0 

5.0 

18n 



160m% 

300m 

5 

C 

1 

74-161N 

DL16x 

63 

54LS161FM 


TTL 

2 


2.0* 

.70A 

10 

2 

0.0 

5.0 

18n 



160m% 

300m 

5 

C 

1 

54-161 

FP47b 

64 

54LS163DM 


TTL 

2 


2.0* 

.70A 

10 

2 

0.0 

5.0 

18n 



160m% 

300m 

5 

c 

1 

74-163N 

DL16x 

65 

54LS163FM 


TTL 

2 


2.0* 

.70A 

10 

2 

0.0 

5.0 

18n 



160m% 

300m 

5 

c 

1 

54-163W 

FP47b 

66 

74LS161DC 


TTL 

2 


2.0* 

.80A 

10 

5 

0.0 

5.0 

18n 



160m% 

300m 

0 

7 

1 

74-161N 

DL16x 

67 

74LS161PC 


TTL 

2 


2.0* 

.80 A 

10 

5 

0.0 

5.0 

18n 



160m% 

300m 

0 

7 

1 

74-161N 

DL16bi 

68 

74LS163DC 


TTL 

2 


2.0* 

.80 A 

10 

5 

0.0 

5.0 

18n 



160m% 

300m 

o 

7 

1 

74-163N 

DL16x 

69 

74LS163PC 


TTL 

2 


2.0* 

.80 A 

10 

5 

0.0 

5.0 

18n 



160m% 

300m 

0 

7 

1 

74-163N 

DL16bi 

70# 

M74LS669P 


TTL 

2 


2.0 

0.8 

10 

20 

0.5 

7.0 

60m 



178m 

0.3 

2 

7 



DL16JZI 

71# 

M53393P 


TTL 

2 


2.0* 

.80 A 

8 

60 

0.0 

7.0 





1.0 t 

0 

7 

1 

74-193N 

DL16u 

72 

N8284Q 


TTL 

2 


2.6* 

40C 

6 

12 

0.0 

5.0 


5.0n 

5.0n 

420m 


0 I 

7 

1 

E02-51 

T088 

73 

54177DM 


TTL 

2 

2.0M 

2.0* 

.80 A 

4 

20 

0.0 

5.0 






5 

C 

4 

74-177N 

DL14bf 

74 

54177FM 


TTL 

2 

2.0M 

2.0* 

.80 A 

4 

20 

0.0 

5.0 






5 

C 

4 

54-177W 

FP52 

75 

74177DC 


TTL 

2 

2.0M 

2.0* 

.80 A 

4 1 

10 

0.0 

5.0 






0 

7 

4 

74-177N 

DL14bf 

76 

74177PC 


TTL 

2 

2.0M 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 






0 

7 

4 

74-177N 

DL14ce 

77 

JANM38510/02502BCA 






















ITTL 

2 

2.5M* 

2.0* 

.70 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

675nA 



36m 


5 

C 

1 

74L93N 

DL14bo 

78 

JANM38510/02502BCB 






















ITTL 

2 

2.5M* 

, 2.0* 

.70 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

675nA 



36m 


5 

C 

1 

74L93N 

DL14bo 

79 

JANM38510/02502BDA 






















ITTL 

2 

2^M* 

2.0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

675nA 



36m 


5 

c 

1 

54L93T 

FP116 

80 

JANM38510/02502BDB 






















ITTL 

2 

2.5M* 

2.0* 

.70A. 

4 

10 

0.0 

5.0 

675nA 



36m 


5_ 

c 

1 

54L.93T 

FP116 

81 

JANM38510/02502CCA 






















ITTL 

2 

2.5M* 

2.0* 

.70 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

675nA 



36m 


5 

c 

1 

74L93N 

DL14bo 

82 

JANM38510/02502CCB 






















ITTL 

2 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

675nA 



36m 


5 

c 

1 

74L93N 

DL14bo 

83 

JANM38510/02502CDA 






















ITTL 

2 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

675nA 



36m_ 


5 

c 

1 

54L93T 

FP116 

84 

JANM38510/02502CDB 























TTL 

2 

2.5M* 

2.0* 

.70A 

4 

10 

0.0 

5.0 

675nA 



36m 


5 

c 

1 

54L93T 

FP116 

85 

N8293F 


TTL 

2 

5.0M* 

2.6* 

.40CA 

8 

10 

0.0 

5.0 

165nA 



65m 


0 

7 

1 

74-177N 

DL14ad 

86 

N8293N 


TTL 

2 

5.0M* 

2.6* 

.40AC 

8 

10 

0.0 

5.0 

165nA 



65m 


0 

7 

1 

74-177N 

DL14br 

87 

S8293F 


TTL 

2 

5.0M* 

2.6* 

.40CA 

8 

2 

0.0 

5.0 

165nA 



65m 


5 

c 

1 

74-177N 

DL14bh 

88 

S8293W 


TTL 

2 

5.0M* 

2.6* 

.40AC 

8 

2 

0.0 

5.0 

165nA 



65m 


5 

c 

1 


FP39e 

89 

SN54L193J 


TTL 

2 

7.0Mf 

2.0* 

.70A 

8 

10 

0.0 

5.0 

135n 



43mf 

1.0 t 

5 

c 

1 

74-193N 

DL16v 

90# 

FJJ211-7493 


TTL 

2 

10M 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.0 

135n 

lOn 

lOn 

128mf 

1.0 t 

0 

7 

1 

74LS93N 

DL14s 

91# 

FJJ251-7492 


TTL 

2 

10M 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.0 

lOOn 

lOn 

lOn 

155m+ 

1.0 t 

0 

7 

1 

74-92N 

DL14s 

92 

JANM38510/0130 

2BAA 






















ITTL 

2 

10M$ 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

112nA 



268m 


5 

C 

1 

54LS93 

FP115 

93 

JANM38510/01302BAB 






















ITTL 

2 

10M$ 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

112nA 



268m 


5 

C 

1 

54LS93 

FP115 

94 

JANM38510/01302BCA 





















_ 

ITTL 

2 

10M$ 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

112nA 



268m 


5_ 

c 

1 

74LS93N 

DL14bo 

95 

JANM38510/01302BCB 












' 










ITTL 

2 

10M$ 

2.0* 

.80A 

4 

10 

0.0 

5.5 

112rtA 



268m 


5 

c 

1 

74LS93N 

DL14bo 

96 

JANM38510/0130- 

2BDA 























TTL 

2 

10M$ 

2.0* 

.80 A 

4 

10 

0.0 

5.5 

112nA 



268m 


5 

c 

1 

54LS93 

FP116 


144 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


144 







11. COUNTERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 
OPERATING FREQ.(4)TYPE NO. 



1 54LS93 
1 74LS93N 
1 74LS93N 
1 74-177N 
1 74-177N 
1 E02-48a 
1 74LS93N 
1 54LS93 
1 74-177N 
1 54-177W 

~T E02-198 
1 74-193N 


1 E02-158 
1 74-193N 
4 E02-198 
4 E02-198 
4 E02-198 
4 E02-198 
4 E02-198 
4 E02-198 
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11. COUNTERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 
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TYPE 

DATA 


T 

MAX. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PRO.PA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

T 

’0’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

00 

(V) 



(V) 

M 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

M 

- 

+ 




1 

74LS93PC 


TTL 

2 

32M 

2.6* 

.86a 

4 

5 

0.6 

5.6 

18nA 



75m% 

300m 

0 

7 

1 

74LS93N 

Toil 6 

2 

54161 DM 


TTL 

2 

32M| 

2 . 0 * 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

5 

C 

1 

74-161N 

DL16cp 

3 

54161FM 


TTL 

2 

32M* 

2 . 0 * 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

5 

C 

1 

54-161W 

FP93cc 

4 

54163DM 


TTL 

2 

32M* 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

5 

c 

1 

74-163N 

DL16cp 

5 

54163FM 


TTL 

2 

32Mf 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

5 

c 

1 

54-163W 

FP93c 

6 

74161DC 


TTL 

2 

32Mt 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

38nA 



305mt 

400m* 

5 

c 

1 

74-161N 

DL16C& 

7 

74293PC 


TTL 

2 

32M$* 

2.0* 

.80 A 

4 

5 

0.0 

5.0 

15n 



290m 


0 

7 

1 

74-293N 

T0116 

8 

DM54LS161AJ # m 

il 























TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

5 

C 

4 

E03-80 

DL16au 

9 

DM54LS161 AW#mil 























TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

5 

C 

4 

E03-80 

FP98b 

10 

DM54LS163AJ#m 

il 























TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

5 

C 

4 

E03-80 

DL16au 

11 

DM54LS163AW#mil 























TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

5 

C 

4 

E03-80 

FP98b 

12 

DM54LS192J # mil 





















1 

TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

26n 



95m 

0.4 

5 

C 

4 

E02-198 

DL16au 

13 

DM54LS192W#mil 





















' 1 

TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

26n 



95m 

0.4 

5 

C 

4 

E02-198 

FP98b 

14 

DM54LS193J#mil 























TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

26n 



95m 

0.4 

5 

C 

4 

E02-198 

DL16au 

15 

DM54LS193W#m 

S 























TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

26n 



95m 

0.4 

5 

c 

4 

E02-198 

FP98b 

16 

DM74L5161AN 


TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

17 

DM74LS192N 


TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

26n 



95m 

0.4 

0 

7 

4 

E02-198 

DL16a 

18 

DM74LS193N 


TTL 

2 

32M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

26n 



95m 

0.4 

0 

7 

4 

E02-198 

DL16a 

19# 

HD74LS93 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

.80 A 

4 


0.0 

5.0 

25n 

15n# 


400m 

300m 

2 

7 

4 

E02-201 

DL14cz 

20# 

HD74LS93P 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

.80 A 

4 


0.0 

5.0 

25n 

15n# 


400m 

300m 

2 

7 

4 

E02-201 

DL14cz 

21# 

SFC4193E 


TTL 

2 

32M| 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

47nA 



325m| 


0 

7 

1 

74-193N 

DL16a 

22# 

SFC4193EM 


TTL 

2 

32M+ 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

47nA 



325m+ 


5 

C 

1 

74-193N 

DL16a 

23# 

SFC4193ET 


TTL 

2 

32Mf 

2.0* 

80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

47nA 



325m+ 


2 

8 

1 

74-193N 

DL16a 

24 

SN54LS161AJ 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

.70 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


5 

C 

1 

74-161N 

DL16v 

25 

SN54LS161 AW 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

70A 

9 

10 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


5 

C 

1 

54-161W 

M0004AG 

26 

SN54LS163AJ 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

70A 

9 

lOd 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


5 

C 

1 

74-163N 

DL16v 

27 

SN54LS163AW 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

70A 

9 

lOd 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


5 

C 

1 

54-163W 

M0004AG 

28 

SN74LS161 AJ 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

.80 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


0 

7 

1 

74-161N 

DL16v 

29 

SN74LS161 AN 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

.80 A 

9 

10 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


0 

7 

1 

74-161N 

DL16i 

30 

SN74LS163AJ 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

.80 A 

9 

20d 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


0 

7 

1 

74-163N 

DL16v 

31 

SN74LS163AN 


TTL 

2 

32M 

2.0* 

80A 

9 

20d 

0.0 

5.0 

35nA 



160m 


0 

7 

1 

74-163N 

DL16i 

32 

SN29316J 


TTL 

2 

32M$f 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

35nA 



315m% 


0 

7 

1 

74-161N 

DL16v 

33 

SN29316N 


TTL 

2 

32M$t 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 

35nA 



315m% 


0 

7 

1 

74-161N 

DL16i | 

34 

SN39316J 


TTL 

2 

32M$t 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

35nA 



315m% 


5 

C 

1 

74-161N 

DL16v 

35 

SN54193J 


TTL 

2 

32Mt 

2.0* 

.80 A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mt 


5 

C 

1 

74-193N 

DL16v 

36 

SN54193W 


TTL 

2 

32M| 

2.0* 

.80A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf 


5 

c 

1 

54-193 

M0004AG 

37 

SN74193J 


TTL 

2 

32Mt 

2.0* 

.80 A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mt 


0 

7 

1 

74-193N 

DL16v 

38 

SN74193N 


TTL 

2 

32Mf 

2.0* 

80A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf 


0 

7 

1 

74-193N 

DL16i 

39# 

ZN54193E 


TTL 

2 

32Mf 

2.0* 

.80 A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf 

1.0 

5 

C 

1 

74-193N 

TOII6 

40# 

ZN54193J 


TTL 

2 

32Mt 

2.0* 

.80A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325m+ 

1.0 

5 

C 

1 

74-193N 

DL14aD 

41# 

ZN74193E 


TTL 

2 

32Mt 

2.0* 

.80A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325mf 

1.0 

0 

7 

1 

74-193N 

T0116 

42# 

ZN74193J 


TTL 

2 

32Mf 

2.0* 

80 A 

8 

60 

0.0 

5.0 

47nA 



325m| 

1.0 

0 

7 

1 

74-193N 

DL14ap 

43 

54LS191 DM 


TTL 

2 

35M 

2.0* 

.80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

36nA 



175m% 

300m 

5 

C 

1 

74-191N 

DL16cp 

44 

54LS191 FM 


TTL 

2 

35M 

2.0* 

.80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

36nA 



175m% 

300m 

5 

C 

1 

54-191W 

FP93c 

45 

74LS191 DC 


TTL 

2 

35M 

2.0* 

.80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

36nA 



175m% 

300m 

0 

7 

1 

74-191N 

DL16x 

46 

74LS191PC 


TTL 

2_ 

35M 

2.0* 

.80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

36nA 



175m% 

300m 

0 

7 

1 

74-191N 

DL16bi 

47 

DM54LS393J # mil 





















1 

TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

20n 




0.4 

5 

C 

4 

E02-107 

DL14g 

48 

DM54LS393W#mil , 























TTL 

2 

35M 

2.0 

”08 



0 

7.0 

20n 




0.4 

5 

C 

4 

E02-107 

FP97c 

49 

DM74LS393N 


TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

20 n 




0.4 

5 

c 

4 

E02-107 

DL14r 

50 

DM7556J#mil 


TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 





22 n 




0.4 

5 

c 

4 

75-56 

DL16au 

51 

DM7556W#mil 


TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 





22n 




0.4 

5 

c 

4 

75-56 

FP98b 

52 

DM8316N 


TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 





27n 




0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

53 

DM9316J#mil 


TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 





27n 




0.4 

5 

C 

4 

E03-80 

DL16au 

54 

DM9316W#mil 


TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 





27n 




0.4 

5 

c 

4 

E03-80 

FP98b 

55 

DM54161 AJ#mil 





















1 

TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

5 

c 

4 

E03-80 

FP98b_ 

56 

DM54161 AW#mil 





















| 

TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

5 

c 

4 

E03-80 

FP98b 

57 

DM54163AJ#mil 






















TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

5 

c 

4 

E03-80 

DL16au 

58 

DM54163AW#mil 























TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

5 

c 

4 

E03-80 

FP98b 

59 

DM74161 AN 


TTL 

2 

35M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

60 

DM74161N 


TTL 

2 

35M$t 

2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

35nA 



455m % 


0 

7 

1 

74-161 

DL16bu 

61 

DM74163N 


TTL 

2 

35M$t 

2.0* 

.80 A 

9 


0.0 

5.0 

35nA 



455m % 


0 

7 

1 j 

74-163N 

DL16bu 

62 ▼ 

N74LS161 AD 


TTL 

2 

35M* 

2.0* 

0.8A 

9 

20 

0.0 

5.0 

28nA 



160m 


0 

7 

Tj 

74-161N 

DL16aw 

63 

N74LS161 AN 


TTL 

2 

35M* 

2.0* 

.80 A 

9 

20 

0.0 

5.0 

28nA 



160m 


0 

7 

1 

74-161N 

DL16bp 

64 ▼ 

N74LS163AD 


TTL 

2 

35M* 

2.0* 

0.8A 

9 

20 

0.0 

5.0 

27nA 



160m 


0 

7 

1 

74-163N 

DL16aw 

65 

N74LS163AN 


TTL 

2 

35M* 

2.0* 

.80 A 

9 

20 

0.0 

5.0 

27nA 



160m 


0 

7 

1 

74-163N 

DL16bp 

66 

S54LS161AF 


TTL 

2 

35M* 

2.0* 

.70 A 

9 


0.0 

5.0 

28nA 



160m 


5 

C 

1 

54-161W 

DL16aw 

67 

S54LS161 AW 


TTL 

2 

35M* 

2.0* 

.70A 

9 


0.0 

5.0 

28nA 



160m 


5 

C 

1 

54-161W 

FP47q 

68 

S54LS163AF 


TTL 

2 

35M* 

2.0* 

.70 A 

9 


0.0 

5 0 

27nA 



160m 


5 

c 

1 

74-163N 

DL16aw 

69 

S54LS163AW 


TTL 

2 

35M* 

2.0* 

.70A 

9 


0.0 

5.0 

27nA 



160m 


5 

c 

1 

54-163W 

FP47g 

70 ▼ 

S54LS569AF 


TTL 

2 

35M 

2.0§ 

0.7 

4 


0.5 

7.0 

25nA 





5 

c 

1 

74LS569 

DL2O0 

71 

SN54393J 


TTL 

12 

35Mf 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

60 nA 



190mf 

1.0 t 

5 

c 

2 

74-393N 

DL16v 

72 

SN54393W 


TTL 

2 

35Mf 

2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

60nA 



190mf 

10 f 

5 

c 

2 

54-393W 

M0004AG 

73 

SN74393J 


TTL 

[2_ 

35Mt 

1 2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

60nA 



190mt 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-393N 

DL16v 

74 

SN74393N 


TTL 

2 

35Mt 

1 2.0* 

.80 A 

2 

10 

0.0 

5.0 

60nA 



190mf 

1.0 t 

0 

7 

2 

74-393N 

DL16i 

75 

54LS193DM 


TTL 

2 

40M 

2.0* 

.70 A 

8 

2 

0.0 

5.0 

22n 



170m% 

300m 

5 

C 

1 

74-193N 

DL16x 

76 

54LS193FM 


TTL 

2 

40M 

2.0* 

.70A 

8 

2 

0.0 

5.0 

22n 



170m% 

300m 

5 

C 

1 

54-193W 

FP47b 

77 

74LS193DC 


TTL 

2 

40M 

2.0* 

.80 A 

8 

5 

0.0 

5.0 

22n 



170m% 

300m 

0 

7 

1 

74-193N 

DL16x 

78 

74LS193PC 


TTL 

2 

40M 

2.0* 

.80 A 

8 

5 

0.0 

5.0 

22n 



170m% 

300m 

0 

7 

1 

74-193N 

DL16bi 

79 

DM54LS196J#mil 





















1 

TTL 

2 

40M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

15n 



80m 

0.4 

5 

C 

4 

E02-110 

DL14g 

80 

DM54LS196W#mil 





















1 

TTL 

2 

40M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

15n 



80m 

0.4 

5 

c 

4 

E02-110 

FP97C 

81 

DM54LS197J#mil 





















1 

TTL 

2 

! 40M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

15n 



80m 

0.4 

5 

jc 

4 

E02-110 

DL14g 

82 

DM54LS197W#mil 























TTL 

2 

40M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

15n 



80m 

0.4 

5 

c 

4 

E02-110 

FP97c 

83 

DM74LS196N 


TTL 

2 

1 40M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

15n 



80m 

0.3 

0 

I 7 

4 

E02-110 

DL14r 

84 

DM74LS197N 


TTL 

2 

40M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

15n 



80m 

0.3 

0 

7 

4 

E02-110 

DL14r 

85# 

N74S168N 


TTL 

2 

I 40M 

2.0 

0.8 

9 

10 

0.0 

5.0 

15n 

2.5n 

2J5n 


0.4 

5 

|c 

1 

74S168 

DL16aw 

86# 

N74S169N 


TTL 

2 

40M 

2.0 

0.8 

9 

10 

0.0 

5.0 

15n 

2.5n 

2.5n 


0.4 

5 

c 

1 

74S169 

DL16aw 

—87#_ 

S54S169F 


TTL 

2 

40M 

2.0 

0.8 

9 

10 

0.0 

5.0 

15n 

2.5n 

2.5n 


0.4 

0 

7 

1 

74S169 

DL16ar 

88 

SN54S163J 


trc 

2 

1 40M$* 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

25nA 



475mf 

300m 

15 

c 

1 

74-163 

DL16v 

89 

SN54S163W 


TTL 

2 

40M$* 

2.0* 

.80A 

9 

10 

0.0 

5.0 

25nA 



475mf 

300m 

5 

c 

1 

54-163W 

M0004AG 

90 

DM54LS293J # mil 





















_ 


TTL 

2 

42M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

16n 



45m 

0.4 


c 

4 

E02-53 

DL14g 
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IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



3 


JT~ 

ST 

31 

C5S1C 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

i 

MAX 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

MAX. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 


wsm 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

*V 

’0’ 



NEG 

rpos 

DELAY 



DISS. 



LMli 

m 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

(V) 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 


(V) 

jfjjg 

m 




1 

DM54LS293W#m 

















K 

m 







TTL 

2 

42M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

16n 



45m 


0.4 

9 

9 

4 

E02-53 

FP97c 

2 

DM74LS290N 


TTL 

2 

42M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

16n 



45m 


0.4 

m 

m 

4 

E02-53 

DL14r 

3 

DM74LS293N 


TTL 

2 

42M 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

16n 



45m 


0.4 


M 

4 

E02-53 

DL14r 

4 
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11. COUNTERS 
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0.0 

5.0 

75nA 



150nrvf 



5 

C 

1 

54-177W 

M0004AA 

104 

SN74177J 


TTL 

2V 

35MS 

2 .0* 

.80A 

8 


0.0 

5.0 

75nA 



150ml 



0 

7 

1 

74-177N 

DL14af 

105 

SN74177N 


TTL 

2V 

35M$ 

2 .0* 

.80A 

^8 


0.0 

5.0 

75nA 



150ml 



0 

7 

1 

74-177 

DL14r 

.1Q6# 

M74LS197P 


TTL 

2V 

75Mt 

2 .0* 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

37nA 

12 n# 


60mt 

400m* 

2 

7 

1 

E02-48a 

DL14cf 
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IN ORDER Oft(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



4J 


TT~ 

2 

3]— 

— 

LOGIC 

F/ 

f Wl 

N 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS | 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

MAX. 


LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAIN 


GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

*V 

’O’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 



(V) 

JV)_ 



S£ L_ 


(S) 

(S) 

(S) 

(W) __ 

(V) 

- 

t 




1# 

K155IF2 


ttl 

h 23A~ 



2.4 

0.4 


10 


5.0 


lOOn 

lOOn 



1 

7 

1 



2# 

K155IE6 


TTL 

236 



2.4 

0.4 


10 


5.0 

40n 

40n 

35n 



1 

7 

1 



3# 

SP8906 


TTL 

256 

500M 


2.3 

1.3 

1 

1 

0.0 

5.0 

60n 





3 

7 

1 

E09-2 

DL14dc 

4# 

K155IE7 


TTL 

26A 



2.4 

0.4 


10 


5.0 

40n 

40n 

35n 



1 

7 

1 



5# 

K155IE9 


TTL 

3 



2.4 

0.4 




5.0 


16n* 

16n* 



1 

7 

1 



6 

DM76L75W#mil 


TTL 

3 

13M 


2.0 

0.7 





75n 



33m 

0.4 

5 

C 

4 

E01-79 

DL16au 

7# 

HD74LS290 


TTL 

3 

16M 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

32n 

15n# 


400m 

300m 

2 

7 

4 


DL14cz 

8# 

HD74LS290P 


TTL 

3 

16M 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

32n 

15n# 


400m 

300m 

2 

7 

4 


DL14cz 

9# 

HD74LS190 


TTL 

3 

20M 


2.0* 

.80 A 

7 


0.0 

5.0 

24n 



400m 

300m 

2 

7 

4 


DL16bc 

10# 

HD74LS190P 


TTL 

3 

20M 


2.0* 

.80 A 

7 


0.0 

5.0 

24n 



400m 

300m 

2 

7 

4 


DL16bc 

11 

JANM38510/0130 

3BEA 























_ITTL 

3 

20M$ 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

71 nA 



490m 


5 

C 

1 

74-192N 

DL16br 

12 

JANM38510/0130 

3BEB 























ITTL 

3 

20M$ 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.5 

71 nA 



490m 


5 

C 

1 

74-192N 

DL16br 

13 

JANM38510/01301 

3BFA 























ITTL 

3 

20M$ 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.5 

71 nA 



490m 


5 

c 

1 

54-192W 

FP117 

14 

JANM38510/01308BFB 























ITTL 

3 

20M$ 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.5 

71 nA 



490m 


5 

c 

1 

54-192W 

FP117 

15 

JANM38510/01308CEA 























ttl 

3 

20M$ 

2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.5 

71 nA 



490m 


5 

c 

1 

74-192N 

DL16br 

■ 16 

JANM38510/01308CEB 























ttl 

^3 

20M$ 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

71 nA 



490m 


5 

c 

1 

74-192N 

DL16br 

17 

JANM38510/01308CFA 























ITTL 

3 

20M$ 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

71nA 



490m 


5 

c 

1 

54-192W 

FP117 

18 

JANM38510/01308CFB 
























TTL 

3 

20M$ 

2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.5 

71 nA 



490m 


5 

c 

1 

54-192W 

FP117 

19# 

HD74LS160 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

15n 



400n 

300m 

2 

7 

4 

E03-80 

DL16bc 

20# 

HD74LS160P 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80 A 

9 


0.0 

5.0 

15n 



400n 

300m 

2 

7 

4 

E03-80 

DL16bc 

21# 

HD74LS162 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80 A 

9 


0.0 

5.0 

15n 



400n 

300m 

2 

7 

4 

E03-80 

DL16bc 

.22#. 

HD74LS162P 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80 A 

9 


0.0 

5.0 

15n 



400n 

300m 

2 

7 

4 

E03-80 

DL16bc 

23# 

HD74LS192 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

22n 

30n# 


400m 

300m 

2 

7 

4 

E02-198 

DL16bc 

24# 

HD74LS192P 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

22n 

30n# 


400m 

300m 

2 

7 

4 

E02-198 

DL16bc 

25# 

HD74LS490 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

37n 

2 On# 


400m 

300m 

2 

7 

2 


DL16bc 

26# 

HD74LS490P 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

37n 

20n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 


DL16bc 

27# 

HD74LS668 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

80A 



0.0 

5.0 

36n 

25n# 


400m 

300m 

2 

7 

4 


DL16bc 

28# 

HD74LS668P 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

36n 

25n# 


400m 

300m 

2 

7 

4 


DL16bc 

29# 

MB74LS192 


TTL 

3 

I25M* 

2.0* 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

47nA 



170m 


2 

7 

1 

74-192N 

DL16as 

30# 

MB74LS192M 


TTL 

3 

25M* 

2.0* 

.80 A 

8 

20 

0.0 

5.0 

47nA 



170m 


2 

7 

1 

74-192N 

DL16cu 

.. 31# 

MB74LS193 


TTL 

3 

25M* 

2.0* 

.80A 

8 

20 

0.0 

5.0 

47nA 



170m 


2 

7 

1 

74-193N 

DL16as 

32# 

MB74LS193M 


TTL 

3 

25M* 

2.0* 

.80 A 

8 

20 

0.0 

5.0 

47nA 



170m 


2 

7 

1 

74-193N 

DL16cu 

33 

N8280Q 


TTL 

3 

25MTf 

2.6* 

.40CA 

8 


0.0 

5.0 

25nA 



236m 


0 

7 

1 

54-176W 

T088 

34 

S54163E 


TTL 

3 

25M$ 

2.0* 

.80 A 

9 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



325mt 


5 

C 

1 

74-163N 

DL16t 

35 

S54163R 


TTL 

3 

25M$ 

2.0* 

.80 A 

9 

20 

0.0 

5.0 

35nA 



325mf 


5 

C 

1 

54-163W 

FP79a 

36 

S54192E 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80 A 

8 

10 

0.0 

5.0 

47n 





5 

c 

1 

74-192N 

DL16t 

37 

S54192R 


TTL 

3 

25M 


2.0* 

.80A 

8 

10 

0.0 

5.0 

47n 





5 

c 

1 

54-192W 

FP79a 

38 

SP3280A 


TTL 

3 

25Mf 

3.5* 

.60CA 

8 

5 

0.0 

5.0 

50nA 



260m 

1.0 f 

0 

7 

1 

E03-26 

T0116 

39 

SP3281A 


TTL 

3 

25M+ 

3.5* 

.60CA 

8 

5 

0.0 

5.0 

50nA 



260m 

1.0 f 

0 

7 

1 

E03-26 

T0116 

40 

JANM38510/32003BCB 























ttl 

3 

29M* 

2.0* 

.70A 

6 

lOd 

0.0 

5.5 

81 nA 



82m 

300m* 

5 

C 

1 

74-290N 

DL14bo 

41 

JANM38510/32003CCB 
























TTL 

3 

29M* 

2.0* 

.70A 

6 

lOd 

0.0 

5.5 

81 nA 



82m 

300m* 

5 

C 

1 

74-290N 

DL14bo 

42# 

74167PC 


TTL 

3 

32M+ 

2.0* 

80A 


10 

0.0 

5.0 

33nA 



495m 


0 

7 

4 

74-167 

* 

43 

DM54LS160AJ#m 

il 
























TTL 

3 

32M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

5 

C 

4 

E03-80 

DL16au 

44 

DM54LS162AJ#m 

il 
























TTL 

I 3 

32M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

5 

C 

4 

E03-80 

DLl6au 

45 

DM74LS160AN 


TTL 

3 

32M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

46 

DM74LS162AN 


TTL 

3 

32M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

47 

DM74LS163AN 


TTL 

3 

32M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



93m 

0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

-4.8#.. 

HD74LS90 


TTL 

3 

32M 


2.0* 

.80A 

6 


0.0 

5.0 

21n 

15n# 


400m 

300m 

2 

7 

1 

E03-79 

DL14cz 

49# 

HD74LS90P 


TTL 

3 

32M 


2.0* 1 

.80A 

6 


0.0 

5.0 

21n 

15n# 


400m 

300m 

2 

7 

1 

E03-79 

DL14cz 

50 

SN29310J 


TTL 

3 

32M$f 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

35nA 



315m% 


0 

7 

1 

74-160N 

DL16v 

51 

SN29310N 


TTL 

3 

32M$t 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

35nA 



315m% 


0 

7 

1 

74-160N 

DL16i 

52 

SN39310J 


TTL 

3 

32M$t 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

35nA 



315m% 


5 

C 

1 

74-160N 

DL16v 

53 

74LS190PC 


TTL 

3 

35M 


2.0* 

.80 A 

8 

5 

0.0 

5.0 

36nA 



175m% 

300m 

0 

7 

1 

74-190N 

DL16bi 

54 

DM7555J#mil 


TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 





22n 




0.4 

5 

C 

4 

75-56 

DL16au 

55 

DM7555W#mil 


TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 





22n 




0.4 

5 

c 

4 

75-56 

FP98b 

56 

DM83 ION 


TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 





27n 




0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

57 

DM9310J#mil 


TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 





27n 




0.4 

5 

C 

4 

E03-80 

DL16au 

58 

DM931 OW#mil 


TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 





27n 




0.4 

5 

c 

4 

E03-80 

FP98b 

59 

DM54160AJ# mil 






















... . . .L 

TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

5 

c 

4 

E03-80 

DL16au 

60 

DM54160AW# mil 






















1 

TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

5 

c 

4 

E03-80 

FP98b 

61 

DM54162AJ#mil 
























TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

5 

c 

4 

E03-53 

DL16au 

62 

DM74160AN 


TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

63 

DM74162AN 


TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

64 

DM74163AN 


TTL 

3 

35M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

14n 



315m 

0.4 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

65 

54LS192DM 


TTL 

3 

40M 


2.0* 

.70A 

8 

2 

0.0 

5.0 

22n 



170m% 

300m 

5 

C 

1 

74-192N 

DL16x 

66 

54LS192FM 


TTL 

3 

40M 


2.0* 

.70A 

8 

2 

0.0 

5.0 

22n 



170m% 

300m 

5 

C 

1 

54-192W 

FP47b 

67 

74LS192DC 


TTL 

3 

40M 


2.0* 

.80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

22n 



170m% 

300m 

0 

7 

1 

74-192N 

DL16x 

68 

74LS192PC 


TTL 

3 

40M 


2.0* 

.80A 

8 

5 

0.0 

5.0 

22n 



170m% 

300m 

0 

7 

1 

74-192 

DL16bi 

69 

DM54LS290J#mil 






















~i 

TTL 

3 

42M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

16n 



45m 

0.4 

5 

C 

4 

E03-68 

DL14g 

70 

DM54LS290W#mil 
























TTL 

3 

42M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

16n 



45m 

0.4 

5 

C 

4 

E03-68 

FP97c 

71 

54LS290DM 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.70 A 

6 

2 

0.0 

5.0 

50nA 



75m% 

300m 

5 

c 

1 

74-290N 

T0116 

72 

54LS290FM 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.70A 

6 

2 

0.0 

5.0 

50nA 



75m% 

300m 

5 

c 

1 

54-290W 

T086 

73 

74LS290DC 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.80 A 

6 

5 

0.0 

5.0 

50nA 



75m% 

300m 

0 

7 

1 

74-290N 

T0116 

74 

74LS290PC 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.80 A 

6 

5 

0.0 

5.0 

50nA 



75m% 

300m 

0 

7 

1 

74-290N 

T0116 

75 

AM25LS160DC 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.80 A 

9 


0.0 

5.0 

20n 



160m% 


0 

7 

1 

74-160N 

DL16ca 

76 

AM25LS160DM 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.70A 

9 


0.0 

5.0 

20n 



160m% 


5 

C 

1 

74-160N 

DL16ca 

77 

AM25LS160FM 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.70A 

9 


0.0 

5.0 

20 n 



160m% 


5 

c 

1 

54-160W 

FP79b 

78 

AM25LS160PC 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

20n 



160m% 


0 

7 

1 

74-160N 

DL16ce 

79 

AM25LS162DC 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.80 A 

9 


0.0 

5.0 

20n 



160m% 


0 

7 

1 

74-162N 

DL16ca 

80 

AM25LS162DM 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.70A 

9 


0.0 

5.0 

20 n 



160m% 


5 

C 

1 

54-162W 

FP79b 

81 

AM25LS162FM 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.70A 

9 


0.0 

5.0 

20n 



160m% 


5 

c 

1 

74-162N 

DL16ca 

82 

AM25LS162PC 


TTL 

3 

50M 


2.0* 

.80A 

9 


0.0 

5.0 

20n 



160m% 


0 

7 

1 

74-162N 

DL16ce 

83 

DM54S160J#mil 






















1 

TTL 

3 

70M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

9.0n 



475m 

0.3 

5 

C 

4 

E03-80 

DL16au 

84 

DM54S160W#mil 























TTL 

3 

70M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

9.0n 



475m 

0.3 

5 

c 

4 

E03-80 

FP98b 

85 

DM54Sl62J#mil 






















„_ B _i 

TTL 

3 

70M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

9.0n 



475m 

0.3 

5 

c 

4 

E03-80 

DL16au 

86 

DM54S162W#mil 
























TTL 

3 

70M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

9.0n 



475m 

0.3 

5 

c 

4 

E03-80 

FP98b 

87 

DM74S160N 


TTL 

3 

70M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

9.0n 



475m 

0.3 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 

88 

DM74S162N 


ttl 

3 

70M 


2.0 

0.8 


— 

0 

7.0 

9.0n 



475m 

0.3 

0 

7 

4 

£03-80 

DL16a 

89 

DM74S163N 


TTL 

3 

70M 


2.0 

0.8 



0 

7.0 

9.0n 



475m 

0.3 

0 

7 

4 

E03-80 

DL16a 
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11. COUNTERS 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 



4 I 

— 

u - 

2 r 

3 ]- 1 

rose 

Ffi 

N 

POWER 


MAX 

MUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T 

MAX. 

LEVEL 

IN 

COT 

SUPPLY 

PROPA- 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y 

OPER. 

MIN. 

MAX. 


MAX 

SPAN 

GATION 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 

FREQ. 

T 

’0’ 



NEG 

POS 

DELAY 



DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

JHz)_ 

(V) 

(V) 



(V) 

00 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V) 

. 

+ 




1 

SN54LS666J#mil 
























TTL 

3.0 
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11. COUNTERS 


IN ORDER OR(1)TECHNOLOGY(2)TYPE OF COUNTER 


LINE 

No. 

H 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

TECH 

2j 

T 

Y 

P 

E 

3J 

MAX. 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 

LOGIC 

LEVEL 

FA 

N 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

PROPA¬ 
GATION 
DELAY 
JS)_ 

MAXIMUM 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

JL 

MAX. 

NOISE 

REJECT 

(V) 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 


DRAWINGS 1 

IN 

OUT 

MAX 

RISE 

TIME 

(S) 

FALL 

TIME 

JSL_ 

CKTS 

PER 

MOD 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

MIN. 

T 

_M_ 

MAX. 

’O’ 

JV)_ 

NEG 

M_ 

POS 

MJ 

- 

f 

1 

2 

3 

93L66DM 

93L66FM 

93L66PC 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

23Mf 

23Mf 

23Mt 

2.6* 

2 .0* 

2 .0* 

.76a 

.70A 

•70A 

10 

10 

10 


o.6 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

75nA 

75nA 

75nA 



85mf 

85mf 

85mt 


5 

5 

0 

c 

c 

7 

1 

1 

1 

74-193N 

54-193W 

DLl6bd 

DL16ce 

FP79b 

4 

5 

6 

AM2501 DC 
AM2501 DM 
N8284A 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

27Mf 

27Mf 

30Mt 

1.7* 

1.7* 

2 .0* 

.85A 
.85 A 
.80A 

14 

14 

6 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

60nA 

60nA 

5.0n 

5.0n 

480m% 
455m % 
360m 


0 

5 

0 

7 

C 

7 

1 

1 

1 

E01-46 

E01-46 

E02-51 

DL24t 

DL24t 

DL14bu 

7 

8 

9 

N8284F 

S8284F 

9366DC 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

30Mf 

30M| 

32Mt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 
.80 A 
.80 A 

6 

6 

8 

12 

12 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

47nA 



360m 

360m 

510m% 


0 

5 

0 

7 

C 

7 

1 

1 

1 

E02-51 

E02-51 

74-193N 

DL14bj 

DL14bj 

DL16bd 

10 

11 

12 

9366DM 

9366FM 

9366PC 


TTL 

TTL 

TTL 

7 

7 

7 

32Mf 

32Mf 

32Mt 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.80 A 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

47nA 

47nA 

47nA 



445m % 
445m % 
510m% 


5 

5 

0 

C 

C 

7 

1 

1 

1 

74-193N 

54-193W 

74-193N 

DL16bd 

FP79b 

DL16ce 

13# 

14# 

15 

HD10136 

K155IE4 

N7492F 


TTL 

TTL 

TTL 

7.0 

8 

8 

150Mf 

10 M* 

-.81 

2.4 

2 .0* 

-1.9 

0.4 
.80 A 

4 

10 

10 

8.0 

0.0 

0 

5.0 

5.0 

2 .0n 

lOOnA 

3.5n 

lOOn 

3.5n 

lOOn 

25mf 

255m 

1.0 t 

3 

1 

0 

8 

7 

7 

1 

1 

1 

E07-3 

74-92N 

DL160 

DL14bh 

16 

17 

18 

N7492N 

S5492F 

S5492W 


TTL 

TTL 

TTL 

8 

8 

8 

10M* 

10M* 

10M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.80 A 

4 

4 

4 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

lOOnA 

lOOnA 

lOOnA 



255m 

220 m 

220 m 

1.0 f 

1.0 t 

0 

5 

15 

7 

C 

C 

1 

1 

1 

74-92N 

74-92N 

54-92W 

DL14br 

DL14bh 

FP39e 

19 

20 

21 

N74LS92F 

N74LS92N 

S54LS92F 


TTL 

TTL 

TTL 

8 

8 

8 

16M* 

16M* 

16M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.70A 

4 

4 

4 

20 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

50nA 



75m 

75m 

75m 


0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

1 

1 

74-92N 

74-92N 

74-92N 

DL14bh 

DL14br 

DL14bh 

22 

23 

S54LS92W 

JANM38510/3151C 

)BCB 

TTL 

TTL 

8 

8 

16M* 

29M 

2 .0* 

2 .0* 

.70A 

.70A 

4 

4 

lOd 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

50nA 

81 nA 



75m 

83 m 


5 

5 

C 

c 

1 

1 

54-92W 

74-92N 

FP39e 

DL14bo 

24 

25 

JANM38510/31511 

54LS92FM 

)CCB 

TTL 

TTL 

8 

8 

29M 

32M* 

2 .0* 

2 .0* 

.70A 

.70A 

4 

4 

lOd 

5 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

81 nA 
18nA 



83m 

75m% 

300m 

5 

5 

c 

c 

1 

1 

74-92N 

54-92W 

DL14bo 

FP52 

26 

27 

28 

74LS92PC 

5492ADM 

5492AFM 


TTL 

TTL 

TTL 

8 

8 

8 

32M 

32M* 

32M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

.80A 

4 

4 

4 

5 

20 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

18nA 

50nA 

50nA 



75m% 

195m 

195m 

300m 

0 

5 

5 

7 

c 

c 

1 

1 

1 

74-92N 

74-92N 

54-92W 

T0116 
DL14bf 
FP52 

29 

30 

31# 

7492ADC 

7492APC 

HD74LS92 


TTL 

TTL 

TTL 

8 

8 

8 

32M* 

32M* 

32M 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80A 
.80A 

4 

4 

4 

10 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

19n 

15n# 


195m 

195m 

400m 

300m 

0 

0 

2 

7 

7 

7 

1 

1 

4 

74-92N 

74-92N 

DL14bf 

DL14ce 

DL14cz 

32# 

33 

34 

HD74LS92P 

SN54LS92J 

SN54LS92W 


TTL 

TTL 

TTL 

8 

8 F 

8 F 

42M 

16M* 

16M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

0.8A 
.70A 
.70 A 

4 

4 

4 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

50nA 

15n# 


84m 

45m| 

45m+ 

0.7 

1.0 t 
i.o t 

2 

5 

5 

7 

C 

c 

4 

1 

1 

74-92N 

54-92W 

DL14cz 

DL14af 

M0004AA 

35 

36 

37 

SN74LS92J 

SN74LS92N 

SN5492AJ 


TTL 

TTL 

TTL 

8 F 

8 F 

8 F 

16M* 

16M* 

16M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80A 

.80A 

.80A 

4 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

50nA 



45mf 

45mf 

130mt 

1.0 t 

1.0 f 

1.0 t 

0 

0 

5 

7 

7 

C 

1 

1 

1 

74-92N 

74-92N 

74-92N 

DL14af 

DL14r 

DL14af 

38 

39 

40 

SN5492AW 

SN7492AJ 

SN7492AN 


TTL 

TTL 

TTL 

8 F 

8 F 

8 F 

16M* 

16M* 

16M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.80 A 

4 

4 

4 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

50nA 



130mf 

130mf 

130mt 

1.0 t 

1.0 t 

1.0 t 

5 

0 

0 

C 

7 

7 

1 

1 

1 

54-92W 

74-92N 

74-92N 

M0004AA 
DL14af 
DL14r 

41# 

42# 

43# 

ZN5492AE 

ZN5492AJ 

ZN7492AE 


TTL 

TTL 

TTL 

8 F 

8 F 

8 F 

16M* 

16M* 

16M* 

2 .0* 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 
.80 A 

4 

4 

4 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

50nA 



130mf 

130mf 

130mt 

1.0 t 

1.0 t 

1.0 t 

5 

5 

0 

C 

C 

7 

1 

1 

1 

74-92N 

74-92N 

74-92N 

T0116 
DL14ap 
T0116 

44# 

45# 

ZN7492AJ 

M74LS92P 


TTL 

TTL 

8 F 

8 F 

16M* 

50Mf 

2 .0* 

2 .0* 

.80 A 
.80 A 

4 

4 

10 

20 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

50nA 

50nA 

15n# 


130mt 

45mf 

1.0 t 

400m* 

0 

2 

7 

7 

1 

1 

74-92N 

74-92 

DL14ap 

DL14cf 
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12. C 


LOCKS/MULTIVIBRATORS 



a 


IJ— 

rr 

I3JMAX. 

—- 

FAN 

POWER 


MAXIMUM J 

MAX. 

MAX. 

[OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


T M 

OPER. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

MIN. 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y V 

FREQ 

MIN. 

MAX. 


MAX. 

SPAN 

DELAY 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 


T 

’0’ 



NEG 

POS 




DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

(V) 




(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

JSL 

m 

JY)_ 

- 

+ 




~~TW~ 

OM802#2 



1 



.25 



0.6 

6.0 




165m 


5 

c 

1 

J05-109 

CNTTc 

2 

XR2242CN#2 



3 

1.0MT1 

15 

.40AC 

2 

2 a 

0.0 

5.0 

I.Ou 

180nt 

180nf 

385m 


0 

7 

1 

J06-8 

DL0 

3 

XR2242CP#2 



3 

I.OMTt 

15 

.40AC 

2 

2 a 

00 

5.0 

I.Ou 

180nt 

180nt 

300m 


0 

7 

1 

J06-8 

DL0 

4 

XR2242M#2 



3 

I.OMTf 

15 

.40AC 

2 

2 a 

0.0 

5.0 

I.Ou 

180nt 

180nf 

385m 


5 

C 

1 

J06-8 

DljS 

5# 

SAJ250A 



4 

32k$ 

.90 

3.0 



0.0 

3.0 






1 

6 

1 

C04-35 

T099 

6 # 

SAJ250B 



4 

32k$ 

.90 

3.0 _ 



0.0 

i3.0 






1 

6 

1 

C04-35 

DL8a 

7 

MC6875AL 



4 

I.OMf 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 

25nA 

180m# 




5 

C 

1 

C04-50 

DL16m 

a 

MC6875L 



4 

I.OMf 

2.0 

.80 



0.0 

5.0 

25nA 

180m# 




0 

7 

1 

C04-50 

DL16m 

9 

WD2143L01 



4 

3.0M 

2.4 

.80 



0.0 

5.0 

lOOnA 

30n 

25n 

1.0 


0 

7 

4 

C04-51 

DL18a 

10 

WD2143M01 



4 

3.0M 

2.4 

.80 


■ 

0.0 

5.0 

lOOnA 

30n 

25n 

1.0 


0 

7 

4 

C04-51 

DL18r 

ii# 

M58434P 



4 

4.1 M 





0.0 

1.9 




300m 


2 

7 


C04-49 

DL8i 

12 # 

M58435P 



4 

4.1M 





0.0 

1.9 




300m 


2 

7 


C04-49 

DL8i 

13# 

M58436-001P 



4 

4.1M 





0.0 

1.9 




300m 


2 

7 


C04-49 

DL8i 

14# 

M58437-001P 



4 

4.1 M 





0.0 

1.9 




300m 


2 

7 


C04-49 

DL8i 

15 

LM175D 



6 C 

200Mt 

2 .1* 

.40CA 

2 


0.0 

5.0 


50n 

50n 

500m 


5 

C 

3 

C06-13 

DL14bi 

16 

LM275D 



6 C 

200Mf 

2 .1* 

.40CA 

2 


0.0 

5.0 


50n 

50n 

500m 


2 

8 

3 

C06-13 

DL14bi 

17 

LM375D 



6 C 

20OM| 

2 .1* 

.40CA 

2 


0.0 

5.0 


50n 

50n 

500m 


0 

7 

3 

C06-13 

DL14bi 

18 

LM375N 



6 C 

200Mt 

2 .1* 

.40CA 

2 


0.0 

5.0 


50n 

50n 

500m 


0 

7 

3 

C06-13 

DL14t 

19 

4047BDC 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

6 

25e 

0.0 

15 

H^nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-47 

T0116 

20 

4047BDM 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

6 

25e 

0.0 

15 

45nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

1 

40-47 

T0116 

21 

4047BFC 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

6 

25e 

0.0 

15 

45nA 



9.0m% 

6-7 t 

4 

8 

1 

40-47 

FP21h 

22 

4047BFM 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

6 

25e 

0.0 

15 

45nA 



9.0m% 

6.7 t 

5 

C 

1 

40-47 

FP21h 

23 

4047BPC 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

6 

25e 

0.0 

15 

45nA 



9.0m% 

6.7 t 

4 

8 

1 

40-47 

DL14ce 

24 

CD4047BCJ 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

7 

16e 

0.0 

15 

400nA 



1 .2m% 

6-7 Jl _ 

4 

8 

1 

40-47 

DL14az 

25 

CD4047BCN 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

7 

16e 

0.0 

15 

400nA 



1 .2m% 

6.7 f 

4 

8 

1 

40-47 

DL14bt 

26 

CD4047BMJ 


CMS 

1 


11 * 

4.0 A 

7 

19e 

0.0 

15 

400nA 



300u% 

6.7 t 

5 

C 

1 

40-47 

DL14az 

27 

CD4047BMW 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

7 

19e 

0.0 

15 

400nA 



300u% 

.6-7 1_ 

5 

C 

1 

40-47 

FP97c 

28 

CM4047AD 


CMS 

1 


10 

0.0 

7 


0.0 

15 

150n 



200 m 

4.5 t 

5 

C 

1 

C01-15 

DL0 

29 

CM4047AE 


CMS 

1 


10 

0.0 

7 


0.0 

15 

150n 



200 m 

4.5 t 

4 

8 

1 

C01-15 

DL0 

30 

CM4047AF 


CMS 

1 


10 

0.0 

7 


0.0 

15 

150n 



200 m 

4.5 t 

5 

C 

1 

C01-15 

FP0 

31# 

HBC4047AD 


~CMS i 

1 


10 

O.OC 

7 


5.0 

15 

150n 



100 u% 

4.5 t 

5 

C 

1 

40-47 

MOOOIAD 

32# 

HBC4047AK 


CMS 

1 


10 

0.0C 

7 


5.0 

15 

150n 



100 u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-47 

M0004AF 

33# 

HBF4047AE 


CMS 

1 


10 

O.OC 

7 


5.0 

15 

150n 



1 ,0m% 

4.5 t 

4 

8 

1 

40-47 

MOOOIAB 

34# 

HEF4047 


CMS 

1 


11 * 

4.0A 

7 

16 

0.0 

15 




400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

C01-30 

DL0 

35# 

HEF4047B 


CMS 

1 


9.95* 

05AC 

6 

2.4e 

0.0 

10 




100 u% 


4 

8 

1 

40-47 

T0116 

36# 

TC4047BP 


CMS 

1 


14.9* 

.05AC 

7 


0.0 

15 

500nA 

160n 

80n 

300m 

4.0 

4 

8 

1 

40-47 

DL14ch 

37# 

MN6053 


CMS 

1 

4.1 M 





0.0 

1.5 




300m 


3 

7 


C01-27 

DL8f 

38# 

MN6054 


CMS 

1 

4.1 M 



0 

1.5 






300m 


3 

7 


C01-27 

DL8a 

39# 

MN6056 


CMS 

1 

4.1M 





0.0 

1.5 






2 

8 


C01-32 

DL8f 

40# 

MN6057 


CMS 

1 

4.1 M 



0 

1.5 






300m 


3 

7 


C01-34 

DL8a 

41# 

MN6058 


CMS 

1 

4.1M 



0 

1.5 






300m 


3 

7 


C01-32 

DL8a 

42# 

MN6059 


CMS 

1 

4.1 M 



0 

1.5 






300m 


3 

7 


C01-36 

DL8a 

43# 

MN6091 


CMS 

1 

4.1 M 





0.0 

1.5 




300m 


3 

7 


C01-29a 

DL8f 

44# 

MN6092 


CMS 

1 

4.1 M 





0.0 

1.5 




300m 


3 

7 


C01-29 

DL8f 

45# 

MN6092A 


CMS 

1 

4.1 M 





0.0 

1.5 






2 

7 


C01-29 

DL.8f 

46# 

MN6093 


CMS 

1 

4.1M 



0 

12 






300m 


- 

8 


C01-35 

DL8a 

47# 

MN6250 


CMS 

1 

4.1M 



0 

1.5 






300m 


3 

7 


C01-34 

DL8a 

48# 

MN6251 


CMS 

1 , 

4.1M 



0 

1.5 






300m 


3_ 

7 


C01-32 

DL8a 

49# 

HCC4047BD 


CMS 

1,8 


11 * 

4.0A 



0.0 

18 

150n 

20 nf 

20 nf 

200 m 

2.5 * 

5 

C 

1 

40-47 

DL14cv 

50# 

HCC4047BF 


CMS 

1.8 


11 * 

4.0A 



0.0 

18 

150n 

20 n| 

20 nf 

200 m 

2.5 * 

5 

C 

1 

40-47 

DL14bd 

51# 

HCC4047BK 


CMS 

1,8 


11 * 

4.0A 



0.0 

18 

150n 

20 nt_ 

20 n 

200 m 

2.5 * 

5 

C 

1 

40-47 

FP130 

52# 

HCF4047BE 


CMS 

1,8 


11 * 

4.0A 



0.0 

18 

150n 

20 nf 

20 nt 

200 m 

2.5 * 

4 

8 

1 

40-47 

DL14w 

53# 

HCF4047BF 


CMS 

1,8 


11 * 

4.0A 



0.0 

18 

150n 

20 nf 

20 nt 

200 m 

2.5 * 

4 

8 

1 

40-47 

DL14bd 

54 

CD4047AD 


CMS 

3 


10 

O.OC 

7 


0.0 

10 

500nA 



100 u% 

4.5 t 

5 

C 

1 

40-47 

MOOOIAD 

55 

CD4047AE 


CMS 

3 


10 

O.OC 

7 


0.0 

10 

250nA 



1 .0m % 

4.5 f 

4 

8 

1 

40-47 

MOOOIAB 

56 

CD4047AF 


CMS 

3 


10 

O.OC 

7 


0.0 

10 

500nA 



100 u% 

4.5 f 

5 

C 

1 

40-47 

MOOOIAB 

57 

CD4047BD 


CMS 

3 

lOOkt 

11 * 

4.0A 

6 

18e 

0.0 

15 

70n 

5.0ut 

5.0ut 

500m 

4.0 * 

5 

C 

1 

C01-15a 

MOOOIAD 

58 

CD4047BE 


CMS 

3 

100 kf 

11 * 

4.0A 

6 

18e 

0.0 

15 

70n 

5.0uf 

5.0ut 

500m 

4.0 * 

4 

8 

1 

40-47 

MOOOIAB 

59 

CD4047BF 


CMS 

3 

100 kf 

11 * 

4.0A 

6 

18e 

0.0 

15 

70n 

5.0uf 

5.0uf 

500m 

4.0 * 

5 

C 

1 

40-47 

MOOOIAB 

60# 

HD14538B 


CMS 

4 


3.5 

1.5 


9.4e 

0.0 

18 


200 n 

200 n 

300m 


4 

8 

2 

C04-52 

DL16d 

61 

TCM7209iPA 


CMS 

4 

2M* 

4.0* 

.40 A 


5 

0.0 

5.0 


25n 1 

25n 

300m 

2:6 

2 

7 

1 

C04-46 

DL6aa 

62 

ICM7050IPA 


CMS 

4 

4.2Mt 





0.0 

1.5 




300m 


2 

7 

1 

C04-48 

DL8aa 

63 

ICM7213IPD 


CMS 

4 

lOMt 





0.0 

3.0 

. 



500u% 


2 

7 

1 

C04-47 

DL16bn 

64 

ICM7207AIPD 


CMS 

7 

10M 





0.0 

5.0 




5m 


2 1 

7 

1 

C07-08a 

DL16bn 

65 

CD4538BD 


CMS 

8 


3.5 

1.5 

6 

37e 

0.0 

20 

300n 

35n# 


500m 


5 

C 

2 

C08-11 

MOOOIae 

66 

CD4538BE 


CMS 

8 


3.5 

1.5 

6 

37e 

0.0 

20 

300n 

35n# 


500m 


4 

8 

2 

C08-11 

MOOOIac 

67 

CD4538BF 


CMS 

8 


3.5 

1.5 

6 

37e 

0.0 

20 

300n 

35n# 


500m 


5 

C 

2 

C08-11 

MOOOIae 

68 

SCL4047B 


CMS 

8 

1.0M 

15.3* 

.45A 



0.0 

12 

200nA 

20 n 

20 n 

500m 

4.0 

5 

C 

1 

40-47B 

DL0 

69# 

H227B1 


DTL 

1 


8 .0* 

6.0A 

2 

25 

0.0 

16 

II.OuA 



500m % 

5.0 

0 

7 

1 

C01-14 

DL14bv 

70# 

SP1658 


ECL 

1 

190M 

.96* 

1.62AC 

3 


5.2 

0.6 


3L5n 

3.Cn j 


960m 

3 

8 

1 

C01-16 

DL16DM 

71# 

SP1648 


ECL 

6 

225M 

4.04* 

3.43 AC 

2 


0.0 

5.0 




150mf 

2.0 

3 

8 

1 

C06-12 

DL14dc 

72 

MC1658F 


ECT 

1 

175M 

-.96* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 


2.7n 

2.7n 



3 

8 

1 

C01-16 

FP85 

73 

MC1658L 


ECT 

1 

175M 

-.96* 

-1.6AC 

3 


5.2 

00 


2.7n 

2.7n 



3 

8 

1 

C01-16 

DL16aj 

74 

MC1658P 


ECT 

1 

175M 

-.96* 

-1.6AC 

3 


5.2 

0.0 


2.7n 

2.7n 



3 

8 

1 

C01-16 

DL16bo 

75 

MC1648F#1 


ECT 

6 

225M+ 

4.04* 

3.43AC 

2 


0.0 

5.0 




150mt 


3 

8 

1 

C06-12 

TO 86 

76 

MC1648F#2 


' ECT 

6 

225Mf 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 




150mf 


3 

8 

1 

C06-12 

TO 86 

77 

MC1648L,P#1 % 




















; 

1 

ECT 

6 

225Mt 

4.04* 

3.43 AC 

2 


0.0 

5.0 




150mt 


3_ 

8 

1 

C06-12 

T0116 

78 

MCI 648L,P#2% 





















1 

ECT 

e 

225Mt 

-.96* 

-1.6AC 

2 


5.2 

0.0 




150mt 


3 

8 

1 

C06-12 

T0116 

79 

MC1648ML.P#1% 






_J 















1 

m 

3 

6 

225Mf 

4.04* 

3.43AC 

2 

70 

0.0 

5.0 




150mt~ 


5 

C 


C06-12 

TOil 6 

80 

MC1648ML,P#2% 























ECT 

6 i 

225Mt 

-.96* 

-1.6AC 

2 

70 

5.2 

0.0 




150mt 


5 

C 

1 

C06-12 

T0116 

81 

F11C24DC 


ECT 

7 

25M 

2.5* 

.50 AC 

1 

83g 

0.0 

5.0 




185m% 

145m* 

0 

7 

2 

C07-06 

T0116 

82 

F11C24DM 


ECT 

7 

25M 

2.4* 

.50 AC 

1 

83g 

0.0 

5.0 




185m% 

145m* 

5 

C 

2 

C07-06 

T0116 

83 

F11C58DC 


ECT 

7 

155M_ 

-.96* 

-1.6AC 

1 

83a 

5.2 

0.0 

l8.5nA 



166m% 

145m* 

0 

7 

1 

C07-07 

DL16cj_ 

84# 

H117D1 


HNL 

8 “ 


8 .0* 

6.0 A 



6.0 

20 

600n 




5.0 

0 

7 

1 

C01-14a 

DL14bd 

85# 

H117D6 


HNL 

8 


8 .0* 

6.0A 



0.0 

i6 

SOOn 




5.0 

4 

8 

1 

C01-14a 

DL14bd 

86 # 

DN850 


RTL 

3 

35k* 

9.0 

.40 

1 


0.0 

12 

lOOn 

200 nt 

50nt 

186mt 


2 

7 

3 

F04-1 

DL14av 

87 

LCE707 


RTL 

3 

1.0M 

6.0 

O.OC 



6.0 

12 

30n 





1 

6 

1 


MD2A 

88 

LCE305 


RTL 

3 

30M 

6.0 

O.OC 



6.0 

12 

25n 

35n 




4 

A 

1 

CO 3-11 

CN27 

89 

LCE407 


RTL 

3 

3.0M 

6.0 

O.OC 



6.0 

12 

25n 

35n 


180m 


4 

A 

1 

C03-10 

MD2A 

90 

LCE507 


RTL 

3 

5.0M 

6.0 

O.OC 



6.0 

12 

25n 





3 

8 

1 


MD2A 

91 

XR320P#2 


TTL 

1 


10.4 

1.5C 

4 

62a 

0.0 

12 


100 nf 

40nt 

625m 


0 

7 

1 

C01-21 

DL0 

92 

XR2556CN#2 


TTL 

1 


12.7* 

.25AC 



0.0 

15 


lOOnt 

lOOnt 

750m 


0 

7 

2 

C01-25 

DL14av 

93 

XR2556CP#2 


TTL 

1 


12.7* 

.25AC 



0.0 

15 


100 nf 

100 nf 

625m 


O' 

7 

2 

C01-25 

DL14ay 

94 

XR2556M#2 


TTL 

1 


13* 

.15AC 



0.0 

15 


100 nf 

lOOnf 

750m 


5 

C 

2 

C01-25 

DL14ay 

95 

MC4024L.P% 


TTL 

1 

30M+ 

2.5* 

.40 AC 

1 

7 

0.0 

5.0 




150mt 


0 

7 

2 

C03-23 

TOil 6 

96 

MC4324L 


TTL 

1 

30Mf 

2.4* 

.40 AC 

1 

7 

0.0 

5.0 




150mf 


5 

C " 

2 

C03-23 

T0116 

97 

XR2240CN#2 


TTL 

1U 

1.5Mf 

15 

40AC 

3 


0.0 

5.0 

I.Ou 

180nf 

180n 


750m 


0 

7 

1 

CQ1-19 

DL16aj 

98 

XR2240CP#2 


TTL 

1U 

1.5Mf 

15 

.40 AC 

3 


0.0 

5.0 

I.Ou 

180n 


180m 


625m 


0 

7 

1 

C01-19 

DL16ai 

99 

XR2240M#2 


TTL 

1U 

1.5Mt 

15 

.40AC 

3 


0.0 

5.0 

TTOu 

180n1 


180n 


750m 


5 

C 

1 

C01-19 

DL16aj 

100 

XR2240N#2 


TTL 

111 

1.5Mf 

15 

.40 AC 

3 

i 

0.0 

5.0 

I.Ou 

180n 


180n 


750m 


0 

7 

1 

CGI-19 

DL16aj 

101 

XR2240P#2 


TTL 

1U 

1.5Mt 

15 

.40 AC 

3 


0.0 

5.0 

I.Ou 

180n- 


180n 


625m 


0 

7 

1 

C01-19 

DL16ai 

102 

MC3456L# 1 


TTL 

3 

lOOkTt 

12 * 

2.7AC 



0.0 

15 


lOOni 


lOOn 


1.0 


0 

7 

2 

C03-26 

T0116 

103 

MC3456P#1 


TTL 

3 

lOOkTt 

12 * 

2.7AC 



0,0 

15 


100 m 


100 m 


625m 


0 

7 

2 

C03-26 

DL14ag 

104 

MC3556L#1 


TTL 

3 

lOOkTt 

13* 

2.2AC 



0.0 

15 


lOOn 


100 ^ 


1.0 


5 

C 

2 

C03-26 

T0116 

105 

MC4324F 


TTL 

3 

3GMf 

2.4* 

.40AC 

T" 

_ 

0.0 

5.0 

_ 


~ 

150mt 


5 

C 

2 

V03-23 

TO 86 

106 

SQX02 


TTL. 

4 

200 k 

5.0 

0.0 


2 

0.0 

5.0 


I.Ou 

I.Ou 

15m% 


5 

C_ 

1 


CN44b 


IN ORDER OF:(1 )TECHNOLOGY(2)TYPE OF MULTI- 
V I BRATOR(3K)PER.FBEQ.(4)TVPE NO. 
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12. CLOCKS/MULTIVIBRATORS 



4j 


rr 

2| 

3JMAX. 

LOGIC 

FAN 

POWER 


MAXIMUM 

MAX. 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS ! 

LINE 

TYPE 

DATA 


T M 

OPER. 

LEVEL 

IN 

OUT 

SUPPLY 

MIN. 

RISE 

FALL 

OPER. 

NOISE 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

Y V 

FREQ 

MIN. 

MAX. 


MAX. 

SPAN 

DELAY 

TIME 

TIME 

POWER 

REJECT 

RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 





P 


’1’ 

’0’ 



NEG 

POS 




DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 






E 

(Hz) 

(V) 

(V) 



(V) 

(V) 

(S) 

(S) 

(S) 

(W) 

(V) _ 

. 

+ 




1 

MC12060L 


TTL 

4 

2M 

2.4* 

.50AC 

2 


oo 1 

5.0 

43n 

4.0n 

4.0n 



0 

7 

1 

C04-37 

DL16aj 

2 

MC12060P 


TTL 

4 

2.0M 

2.4* 

.50AC 

2 


0.0 

5.0 

4.3n 

4.0n 

4.0n 



0 

7 

1 

C04-37 

DL16bo 

3 

MC12560L 


TTL 

4 

2.0M 

2.4* 

.50AC 

2 


0.0 

5.0 

4.3n 

4.0n 

4.0n 



5 

C 

1 

C04-37 

DL16ai 

4 

CP2143 


TTL 

4 

3.0M 

2.4* 

.40A 



0.0 

5.0 

lOOnA 

30n 

25n 

500u 


0 

7 

1 

C04-48 


5 

MCI 2061L 


TTL 

4 

20M 

2.4* 

.50 AC 

2 


0.0 

5.0 

4.3n 

4.0n 

4.0n 



0 

7 

1 

C04-37 

DL16aj 

6 

MCI 2061P 


TTL 

4 

20M 

2.4* 

.50 AC 

2 


0.0 

5.0 

4.3n 

4.0n 

4.0n 



0 

7 

1 

C04-37 

DL16bo 

7 

MCI 2561L 


TTL 

4 

20M 

2.4* 

.50 AC 

2 


0.0 

5.0 

4.3n 

4.0n 

4.0n 



5 

C 

1 

C04-37 

DL16aj 

8 

SN54LS320J 


TTL 

4 

20M 

2.0* 

.70A 

5 

33d 

0.0 

5.0 


24n 

12n 

40m 


5 

C 

1 

74LS320 

DL16v 

9 

SN54LS320W 


TTL 

4 

20 M 

2.0* 

.70 A 

5 

33d 

0.0 

5.0 


24n 

12n 

40m 


5 

c 

1 

54LS320 

M0004AG 

10 

SN54LS321J 


TTL 

4 

20M 

2.0* 

.70A 

5 

33d 

0.0 

5.0 


24n 

12n 

40m 


5 

c 

1 

74LS321 

DL16v 

11 

SN54LS321W 


TTL 

4 

20M 

2.0* 

.70A 

5 

33d 

0.0 

5.0 


24n 

12n 

40m 


5 

c 

1 

54LS321 

M0004AG 

12 

SN74LS320J 


TTL 

4 

20 M 

2.0* 

.80 A 

5 

66d 

0.0 

5.0 


24n 

12n 

40m 


0 

7 

1 

74LS320 

DL16v 

13 

SN74LS320N 


TTL 

4 

20 M 

2.0* 

.80 A 

5 

66d 

0.0 

5.0 


24n 

12n 

40m 


0 

7 

1 

74LS320 

DL16i 

14 

SN74LS321J 


TTL 

4 

20 M 

2.0* 

.80A 

5 

66d 

0.0 

5.0 


24n 

12n 

40m 


0 

7 

1 

74LS321 

DL16v 

15 

SN74LS321N 


TTL 

4 

20M 

2.0* 

.80 A 

5 

66d 

0.0 

5.0 


24n 

12n 

40m 


0 

7 

1 

74LS321 

DL16i 

16 

SN74LS424J 


TTL 

4 

20Mt 

2.0* 

.80 A 

4 


0.0 

12 


20n 

20n 

719m% 


0 

7 

1 

74LS424 

DL16v 

17 

SN74LS424N 


TTL 

4 

20Mf 

2.0* 

.80A 

4 


0.0 

12 


20n 

20n 

719m% 


0 

7 

1 

74LS424 

DL16i 

18 

SN54LS325J 


TTL 

7 

11M* 

2.0* 

.70 A 

1 


0.0 

5.0 

30n 



150 m% 

1.0 t 

5 

C 

2 

74LS325 

DL16v 

19 

SN54LS325W 


TTL 

7 

11M* 

2.0* 

.70A 

1 


0.0 

5.0 

30n 



150m% 

1.0 t 

5 

C 

2 

54LS325 

M0004AG 

20 

SN54LS326J 


TTL 

7 

11M* 

2.0* 

.70 A 

2 


0.0 

5.0 

30n 



250m% 

1.0 t 

5 

C 

2 

74LS326 

DL16v 

21 

SN54LS326W 


TTL 

7 

11M* 

2.0* 

.70 A 

2 


0.0 

5.0 

30n 



250m % 

1.0 t 

5 

C 

2 

54LS326 

M0004AG 

22 

SN54LS327J 


TTL 

7 

11M* 

2.0* 

.70 A 

1 


0.0 

5.0 

30n 



150m% 

1.0 t 

5 

C 

2 

74LS327 

DL16v 

23 

SN54LS327W 


TTL 

7 

11M* 

2.0* 

.70 A 

1 


0.0 

5.0 

30n 



150m% 

1.0 t 

5 

C 

2 

54LS327 

M0004AG 

24 

SN54LS324J 


TTL 

7 

20M 

2.0* 

.70 A 



0.0 

5.0 

30n 



90mt 


5 

C 

1 

74LS324 

DL14af 

25 

SN54LS324W 


TTL 

7 

20M 

2.0* 

.70 A 



0.0 

5.0 

30n 



90m| 


5 

C 

1 

54LS324 

FP97a 

26 

SN54LS624J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.18 

.5 

5 

C 

1 

C07-2 


27 

SN54LS624W 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.18 

.5 

5 

C 

1 

C07-2 


28 

SN54LS625J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.5 

5 

C 

2 

C07-3 


29 

SN54LS625W 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.5 

5 

C 

2 

C07-3 


30 

SN54LS626J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.5 

5 

c 

2 

C07-4 


31 

SN54LS626W 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.5 

5 

c 

2 

C07-4 


32 

SN54LS627J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.5 

5 

c 

2 

C07-5 


33 

SN54LS627W 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.5 

5 

c 

2 

C07-5 


34 

SN54LS628J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.18 

.5 

5 

c 

1 



35 

SN54LS628W 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.18 

.5 

5 

c 

1 



36 

SN54LS629J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.5 

5 

c 

2 

C07-01 


37 

SN54LS629W 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.7 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.5 

5 

c 

2 

C07-01 


38 

SN74LS624J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.18 

.7 

0 

7 

1 



39 

SN74LS624N 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.18 

.7 

0 _ 

7 

1 



40 

SN74LS625J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.7 

0 

7 

2 



41 

SN74LS625N 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.7 

0 

7 

2 



42 

SN74LS626J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.7 

0 

7 

2 



43 

SN74LS626N 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.7 

0 

7 

2 



44 

SN74LS627J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.7 

0 

7 

2 



45 

SN74LS627N 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.7 

0 

7 

2 



46 

SN74LS628J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.18 

.7 

0 

7 

1 



47 

SN74LS628N 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.18 

.7 

0 

7 

2 



48 

SN74LS629J 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.7 

0 

7 

2 

C07-01 


49 

SN74LS629N 


TTL 

7 

20M 

2.0 

0.8 ! 



0.0 

5.0 

90n 



.28 

.7 

0 

7 

2 

C07-01 


50 

SN54LS124J 


TTL 

7 

30Mf 

2.0* 

.70A 

5 

30 

0.0 

5.0 

30n 



250m 

300m 

5 

C 

2 

74LS124 

DL16v 

51 

SN54LS124W ' 


TTL 

7 

30Mt 

2.0* 

.70 A 

5 

30 

0.0 

5.0 

30n 



250m 

300m 

5 

C 

2 

54LS124 

M0004AG 

52 

SN74LS124J 


TTL 

7 

30Mf 

2.0* 

.80 A 

5 

60 

0.0 

5.0 

30n 



25pm 

400m 

0 

7 

2 

74LS124 

DL16v 

53 

SN74LS124N 


TTL 

7 

30Mf 

2.0* 

.80A 

5 

60 

0.0 

5.0 

30n 



250m 

400m 

0 

7 

2 

74LS124 

DL16i 

54 

SN54S124J 


TTL 

7 

60 M 

2.0* 

.80 

5 

30 

0.0 

5.0 

70n 



525mt 

300m 

5 

C 

2 

74LS124 

DL16v 

55 

SN54S124W 


TTL 

7 

60 M 

2.0* 

.80 

5 

30 

0.0 

5.0 

70n 



525mf 

300m 

5 

c 

2 

54LSI24 

M0004AG 

56 

SN74S124J 


TTL 

7 

60M 

2.0* 

.80 A 

5 

60 

0.0 

5.0 

70n 



525m| 

400m 

0 

7 

2 

74LSI24 

DL16v 

57 

SN74S124N 


TTL 

7 

60M 

2.0* 

.80 A 

5 

60 

0.0 

5.0 

70n 



525mt 

400m 

0 

7 

2 

74LS124 

DL16i 

58 

9600DC 


TTL 

8 


2.0* 

.80A 

4 

24 

0.0 

5.0 

40n 



130m% 


0 

7 

3 

C08-01 

DL14av 

59 

9600DC# 


TTL 

8 


2.0* 

.80 A 

4 

24 

0.0 

5.0 

40n 



130m% 


0 

7 

3 

C08-01 

DL14bf 

60 

9600DM 


TTL 

8 


2.0* 

.80A 

4 

24 

0.0 

5.0 

40n 



130m% 


5 

C 

3 

C08-01 

DL14bf 

61 

9600DM# 


TTL 

8 


2.0* 

.80A 

4 

24 

0.0 

5.0 

40n 



130m% 


5 

C 

3 

C08-01 

DL14bf 

62 

9600FM 


TTL 

8 


2.0* 

.80 A 

4 

24 

0.0 

5.0 

40n 



130m% 


5 

c 

3 

C08-01 

FP52 

63 

9600PC 


TTL 

8 


2.0* 

.80A 

4 

24 

0.0 

5.0 

40n 



130m% 


0 

7 

3 

C08-01 

DL14ce 

64 

9601 PC 


TTL 

8 


2.0* 

.80A 

5 

24 

0.0 

5.0 

40n 



125m 


0 

7 

2 

C08-02 

DL14ce 

65# 

HD74LS122 


TTL 

8 


2.0A 

.80* 

5 


0.0 

5.0 

42nA 

40n# 


400m 

300m 

2 

7 

1 

C08-09 

DL14cz 

_66#. 

HD74LS122P 


TTL 

8 


2.0 A 

.80* 

5 


0.0 

5.0 

42nA 

40n# 


400m 

300m 

2 

7 

1 

C08-09 

DL14cz 

67# 

HD74LS123 


TTL 

8 


2.0A 

.80* 

6 


0.0 

5.0 

42nA 

40n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 

C08-12 

DL16bc 

68# 

HD74LS123P 


TTL 

8 


2.0A 

.80* 

6 


0.0 

5.0 

42nA 

40n# 


400m 

300m 

2 

7 

2 

C08-12 

DL16bc 

69 

SN54LS422J 


TTL 

8 


2.0* 

.70A 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




5 

C 

1 

74-422 

DL0 

70 

ISN54LS422W 


TTL 

8 


2.0* 

.70A 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




5 

C 

1 

C08-09 

DL0 

71 

SN54LS423J 


TTL 

8 


2.0* 

.70a 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




5 

c 

2 

C08-10 

DL0 

72 

SN54LS423W 


TTL 

8 


2.0* 

.70A 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




5 

c 

2 

C08-10 

DL0 

73 

SN74LS422J 


TTL 

8 


2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




0 

7 

1 

C08-09 

DuS 

74 

SN74LS422N 


TTL 

8 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




0 

7 

1 

C08-09 

DL0 

75 

SN74LS423J 


TTL 

8 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




0 

7 

2 

C08-10 

DL0 

76 

SN74LS423N 


TTL 

8 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




0 

7 

2 

C08-10 

DL0 

77# 

HD74LS221 


TTL 

8 

25M 

2.0A 

.80* 

6 


0.0 

5.0 

65nA 

30n# 


400m 

1.2 t 

2 

7 

2 

C08-13 

DL16bc 

78# 

HD74LS221P 


TTL 

8 

25M 

2.0A 

.80* 

6 


0.0 

5.0 

65nA 

30n# 


400m 

1.2 t 

2 

7 

2 

C08-11 

DL16bc 

79* 

HEF4047BDF 


CMS 

1 


11.0* 

4.0A 

7 

16 

0.0 

15 




400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

C01-30 1 

DL14bg j 

80 ▼ 

HEF4047BPN 


CMS 

1 


11.0* 

4.0A 

7 

16 

0.0 

15 




400m 

6.7 f 

4 

8 

1 

C01-30 

DL14bv 

81 T 

HEF4047BTD 


CMS 

1 


11.0* 

4.0A 

7 

50e 

0.0 

15 

lOOnA 



2OOm0 

6.7 + 

4 

8 

1 

C01-30 

FP147 

82 

883/4047B 


CMS" 

18 


8.2 

6.7 

2 


0.0 

15 

80n 



300m 


5 

C 

1 

40-47 

MOOOIAA 

83 ▼ # 

LC7900 


CMS 

4 


.7 

.3 

1 


0.3 

7.5 




100m 


3 

7 


C08-15 

SL8b 

84 

883/4528B 


CMS 

8 


8.2 

6.7 

2 


0.0 

15 

70n 



300m 


5 

C 

1 

45-28 

MOOOIAG 

85 ▼ 

HEF4538BTD 


CMS 

8 


11.0* 

4.0A 

5 

50e 

0.0 

15 

40n 



2OOm0 

6.7 f 

4 

8 

2 

C08-08 

FP148 

86# 

LC4528B 


CMS 

8 


3.5* 

1.5A 



0.5 

20 




300m 


4 

8 

2 

J05-82 

DL16du 

—87 t # 

M4528BP 


CMS J 

8 


11.0* 

4.0A 

3 

50 

0.0 

18 


160n 

80n 

0.5 

4.0 * 

4 

8 

2 

45-28 

DL16db 

88 ▼ # 

M4538BP 


CMS 

8 


11.0* 

4.0A 

3 

50 

0.0 

18 


160n 

80n 

0.5 

4.0 * 

4 

8 

2 

45-28 

DL16db 

89 

MC54HC4538J(A) 





















1_ 

CMS 

8 


3.8 

1.1 



0.0 

6.0 

45n 



500m 


5 

C 

2 

C08-14 

DL16ao 

90 

MC74HC4538J(A) 





















1 

CMS 

8 


3.8 

1.1 



0.0 

6.0 

45n 



500m 


4 

8 

2 

Q)8-14 

DL16ao 

91 

MC74HC4538N(A) 























CMS 

8 


3.8 

1.1 



0.0 

6.0 

45n 



500m — 


4 

8 

2 

C08-14 1 

DL16dp 

92 t 

HEF4538BDF 


CMS 

8 

100k 

11.0* 

4.0A 



0.0 

15 

40n 

20n 

20n 

400m 

6.7 f 

4 

8 

2 

C08-08 

DL16cw 

93 ▼ 

HEF4538BPN 


CMS 

8 

100k 

11.0* 

4.0A 



0.0 

15 

40n 

20n 

20n 

400m 

6.7 t 

4 

8 

2 

C08-08 

DL16cc 

944# 

M74LS423P 


TTL 

8 


2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

28n 

40n# 




0 

7 

2 

C08-10 

DL16db 
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FREQUENCY DIVIDERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE CODE(3)MAX. 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

u~ 

TECH 

TYPE 

CODE 

D 

'MAXIMUM 

DIVISOR 

a 

MAX. 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 

N S 

0 T 

A 

G 

E 

LC5GIC ^ 
LEVEL 

MINIMUM 

SINK 

CURRENT 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS 

m 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

DRAWINGS 1 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

MIN. 

’1’ 

(V) 

MAX. 

’0’ 

(V) 

JA)_ 

@ Vo 

JY)_ 

NEG. 
(V) _ 

POS. 

(V) 

. 

+ 

1 

PC1912B 



1 

60 

200M+ 

4F 

-3.0* 

-4.5 A 



14 

0.0 

280m 

0 

/ 

HOI-8 

DL40a 

2 

PC1912F 



1 

60 

200Mf 

4F 

-3.0* 

-4.5 A 



14 

0.0 

280m 

0 

7 

HOI-8 

DL28a I 

3 

MCI 2071P 



1 

256 

1.2M 

2F 

2.4 

0.8 



0 

5 

450m 

0 

7 

HOI-19 

DL14ci 

4# 

SP8790A 



3 

4 

20M*T 

2 

3.5* 

1.5A 

6.0m 

.40 

0.0 

5.0 

40mf 

5 

C 

H03-16 

CN6f | 

5# 

SP8790B 



3 

4 

20M*T 

2 

3.5* 

1.5A 

6.0m 

.40 

0.0 

5.0 

40mf 

0 

7 

H03-16 

CN6f 

6 

MC3396P 



3 

20 

200MTT 

5 





0.0 

5.0 


4 

8 

H03-58 

DL8b 

7# 

SAA 1059(A) 


BIP 

1 

33 

125M 

0 





0 

9 

760m 



HOI-35 

DL160 

8t # 

M54819L 


BIP 

1 

2-16 

3.0M 

6 

2.0 

0.6 

1.6m 


0.0 

14.5 


0 

5 

HOI-36 

SL0 

9t# 

SABI 164(A) 


BIP 

3 

64 

1.0G 

6 

5.0A 

4.2A 



0.0 

7.0 


0 

7 , 

H03-87 

DL8al 

10t# 

SABI 256(A) 


BIP 

3 

256 

1.0G 

8 

5.0A 

4.2A 



0.0 

7.0 

_| 

0 

7 H 

H03-87 

DL8al 

11 

MC14569BAL 


CMS 

1 

16 

9.5M 

4F 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

5 

C 

45-69 

DL16am 

12 

MC14569BCL 


CMS 

1 

16 

9.5M 

4F 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

4 

8 

45-69 

DL16am 

13 

MC14569BCP 


CMS 

1 

16 

9.5M 

4F 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

4 

8 

45-69 

DL16bo 

14 

RDD104 


CMS 

1 

10000 

6M 

4 



1,6m 

4.75 

-0.5 

18.0 


4 

8 

H03-63 

DL80 

15? 

HEF4059BDF 


CMS 

1 

15999 


5 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

H01-1 

DL24av 

16t 

HEF4059BPN 


uMS 

1 

15999 


5 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

H01-1 

DL24af 

17 

CD4059AD 


CMS 

1 

15999 

3.0M 

5 

9.95* 

.05 AC 

4.0mf 

.50 

0.0 

10 

200m 

5 

C 

40-59A 

MO015AG 

18 

CD4059AE 


CMS 

1 

15999 

3.0M 

5 

9.95* 

.05AC 

4.0mt 

.50 

0.0 

10 

200m 

4 

8 

40-59A 

MO015AA 

19# 

HBC4059AD 


CMS 

1 _ 

15999 

3.0M 

5 

8.0* 

2.0A 

4.0mt 

.50 

0.0 

10 

200u% 

5 

C 

40-59A 

DL24aj 

20# 

HBC4059AK 


CMS 

1 

15999 

3.0M 

5 

8.0* 

2.0A 

4.0mt 

.50 

0.0 

10 

200u% 

5 

C 

40-59A 

FP109 

21# 

HBF4059AD 


CMS 

1 

15999 

3.0M 

5 

8.0* 

2.0A 

4.0mt 

.50 

0.0 

10 

200u% 

4 

8 

40-59A 

DL24ai 

22# 

HBF4059AE 


CMS 

1 

15999 

3.0M 

5 

8.0* 

2.0A 

4.0mf 

.50 

0.0 

10 

200u% 

4 

8 

40-59A 

MO015AA 

23# 

SP8793A 


CMS 

1 

40-41 

200M 

1 

2.4 

0.5C 

2.0m 

0.5 

0.0 

5.2 


3 

7 

HOI-34c 

DL8ak 

24# 

SP8793 


CMS 

1 

40-41 

225M 

1 

2.4 

0.5C 

2.0m 

05 

0.0 

5.2 


3 

7 

HOI-34a 

DL8ak 

25# 

SP8792A 


CMS 

1 ^ 

80-81 

200M 

1 

2.4 

0.5C 

2.0m 

0.5 

0.0 

5.2 


3 

7 

HOI-34b 

DL8ak 

26# 

SP8792 


CMS 

1 

80-81 

225M 

1 

2.4 

0.5C 

2.0m 

0.5 

0.0 

5.2 


3 

7 

HOI-34 

DL8ak 

27# 

M58478P 


CMS 

1 

88672 

5.5M* 

17 

6.0 

.50 



0.0 

8.5 

250m 

3 

7 

HOI-21 

DL8i 

28 

MM5369N 


CMS 

1 

98000 

4.5M 

17 

9.0* 

1.0A 

500u 

5.0 

0.0 

10 

150m% 

0 

7 

HOI-13 

DL8k 

29 

883/4527B 


CMS 

2 


8.0M$ 

4 

8.2 

6.7 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

5 

C 

45-27B 

MOOOIAG 

30# 

TC4527BP 


CMS 

2 

10 

2.5MS 

4 

14.9* 

.05AC 

3.0m 

1,5 , 

0.0 

15 

300m 

4 

8 

45-27B 

DL16cr 

31 

MC14527BCL 


CMS 

2 

10 

3.3M$ 

4 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1,2m% 

4 

8 

45-27B 

DL16aj 

32 

MC14527BCP 


CMS 

2 

10 

3.3M$ 

4 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1,2m% 

4 

8 

45-27B 

DL16bo 

33 

MCI4527BAL 


CMS 

2 

10 

4.0M$ 

4 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

45-27B 

DL16ai 

34# 

HCC4527BD 


CMS 

2 

10 

5.5Mf 

4 

11* 

4.0A 

6.8mf 

1.5 

1 

15 

300u% 

5 

C 

45-27B 

DL16cm 

35# 

HCC4527BF 


CMS 

2 

10 

5.5Mt 

4 

11* 

4.0A 

6.8mf 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

45-27B 

DL16aq 

36# 

HCC4527BK 


CMS 

2 

10 

5.5Mt 

4 

11* 

4.0A 

6.8mt 

1.5 

.0.0 

15 

300u% 

5 

C 

45-27B 

FP131 

37# 

HCF4527BE 


CMS 

2 

10 

5.5M+ 

4 

11* 

4.0A 

6.8m+ 

1.5 

>"6.0 

15 

300u% 

4 

8 

45-27B 

DL16bj 

38# 

HCF4527BF 


CMS 

2 

10 

5.5Mf 

4 

11* 

4.0A 

6.8mt 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

4 

8 

45-27B 

DL16aq 

39# 

HD14527B 


CMS 

2 

10 

5.5Mt 

4 

3.5 

1.5 



0.0 

15 

300m 

4 

8 

H02-3 

DL16d 

40 

SCL4527B 


CMS 

2 

10 

6.0Mf 

4 

9.95* 

.05AC 

1.3m 

.50 

0.0 

10 

100u% 

5 

C 

45-27B 

DL16ar 

41 

CD4527BCJ 


CMS 

2 

10 

7.0M$f 

4 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

45-27B 

DL16au 

42 

CD4527BCN 


CMS 

2 

10 

7.0M$t 

4 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1 2m% 

4 

8 

45-27B 

DL16bu 

43 

CD4527BD 


CMS 

2 

10 

7.0M$f 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

11.5 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

45-27B 

MOOOIAE 

44 

CD4527BE 


CMS 

2 

10 

7.0M$f 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

4 

8 

45-27B 

MOOOIAC 

45 

CD4527BF 


CMS 

2 

10 

7.0M$t 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

45-27B 

MOOOIAC 

46 

CD4527BMJ 


CMS 

2 

10 

7.0M$+ 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

45-27B 

DL16au 

47 

CD4527BMW 


CMS 

2 

10 

7.0M$t 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

45-27B 

FP88c 

48# 

HCC4089BD 


CMS 

2 

16 

5.5M+ 

4 

11* 

4.0A 

6.8mt 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

40-89B 

DL16cm 

49# 

HCC4089BF 


CMS 

2 

16 

5.5Mf 

4 

11* 

4.0A 

6.8mt 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

MO-89 

DL16aq 

50# 

HCC4089BK 


CMS 

2 

16 

5.5Mf 

4 

11* 

4.0A 

6.8mt 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

40-89B 

FP131 

51# 

HCF4089BE 


CMS 

2 

16 

5.5Mt 

4 

11* 

4.0A 

6.8mt 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

4 

8 

40-89B 

DL16bi 

52# 

HCF4089BF 


CMS 

2 

16 

5.5Mf 

4 

11* 

4.0 A 

6.8mt 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

4 

e 

40-89 

DL16aq 

53 

CD4089BCJ 


CMS 

2 

16 

70M$| 

4 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

40-89A 

DL16au 

54 

CD4089BCN 


CMS ^ 

2 

16 

7.0M$t 

4 

_11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1,2m% J 

4 

8 

40-89A 

DL16bu 

55 

CD4089BD 


CMS 1 

2 

16 

7.0M$f 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

5 

c 

40-89A 

MOOOIAE 

56 

CD4089BE 


CMS 

2 

16 

7.0M$t 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

4 

8 

40-89A 

MOOOIAC 

57 

CD4089BF 


CMS 

2 

16 

7.0M$t 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

40-89A 

MOOOIAC 

58 

CD4089BMJ 


CMS 

2 

16 

7.0M$f 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

c~ 

40-89A 

DL16au 

59 

CD4089BMW 


CMS 

2 

16 

7.0M$f 

4 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

40-89A 

FP88c 

60 

883/4445B 


CMS 

3 

4 

12M$ 

21 

8.2 

6.7 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

5 

C 

44-45 

MOOOIAG 

61 

RED5/6 


CMS 

3 

6 

120k$ 

2 

4.99* 

o.oi ac 

,18m 

0.4 

0.0 

15 


4 

8 

H03-62 

DL8ah 

62# 

SP8794A 


CMS 

3 

8 

60M 

3 

9.0 

0.4 



0.0 

5.0 


5 

C 

H03-83 

T08 

63# 

SP8794B 


CMS 

3 

8 

60M 

3 

9.0 

0.4 



0.0 

5.0 


3 

7 

H03-83 

T08 

64 

MC14017BCL 


CMS 

3 

10 

6.7M$ 

4 

11* 

4.0 A 

3.0m 

T5 

0.6 

15 

400u% 

4 

8 

40-17B 

DL16aj 

65 

MC14017BCP 


CMS 

3 

10 

6.7M$ 

4 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400u% 

4 

8 

40-17B 

DL16bo 

66 

MC14017BAL 


CMS 

3 

10 

9.3MS 

4 

11* 

4.0A 

3.0m_ 

1.5 

0.0 

15 

100u% 

5 

C 

40-17B 

DL16ai 

67 ▼ 

HEF4527BDF 


CMS “ 

3 

10 

10M 

1 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 1 

15 

2OOm0 

4 1 

8 

H02-12 

DL16at 

68 ▼ 

HEF4527BPN 


CMS 

3 

10 

10M 

1 

111.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

H02-12 

DL16cc 

69 

RED50/60 


CMS 

3 

60 

120k$ 

2 

4.99* 

0.01 AC 

,18m 

0.4 

0.0 

15 


4 

8 

H03-62 

DL8ah 

70 

RED100/120 


CMS 

3 

120 

60k 

4 

4.0 

1.0 

,18m 

5.0 

-0.5 "1 

18.0 


4 

8 1 

H03-61 

DL8W 

71 

ICM7241 


CMS 

3 

128 

4.2M 

7 





0.0 

1.8 

3OOm0 

2 

7 

H03-61 

DL8ag 

72 

RED300/360 


CMS 

3 

360 

120k$ 

2 

4.99* 

0.01 AC 

,18m 

0.4 

0.0 

15 

J 

4 

8_ 

H03-62 

DL8AH 

73# 

SAJI 41 


CMS 

3 

1000 

1.0M 

3 

-1.2* 

-4.5A 

10m 

2.0 

161 

0.0 

80m j 

0 

7 

H03-59 

DL8h 

74 

RED3000/3600 


CMS 

3 

3600 

120k$ 

2 

4.99* 

0.01AC 

.18m 

C.4 

0.0 

15 


4 

8 

H03-62 

DL8ah 

75# 

TC5036P 


CMS 

3 

131072 

8.0 * 

17 

3.5* 

1.5A 

.44m 

0.4 

0.0 

5.0 

300m 

4 

8 


DL14ch 

76# 

TC5048P 


CMS 

3 

131072 

8.0 * 

17 

3.5* 

1.5A 

,44m 

0.4 

0.6 

5.6 

300m “ 

4 

8 


DL14ch 

77 

SCL4445B 


CMS 

3 

2097152 

9.0Mf 

21 

9.95* 

.05AC 

1.3m 

.50 

0.0 

10 

100u% 

5 

C 

44-45 

DL16ar 

78tj# 

M4521BP 


CMS 

3 

16777216 

8.0M* 

24 

11.0* 

4.0A 

2.4m 

1.5 

0.0 

18 

0.5 

4 

8 

45-21 

DL16db 

" 79# 

TC4521BP 


CMS 

3 

16777216 

8.9M$ 

24 

14.9* 

.05AC 

3.0m 

" 1.5 

"o.o 

15 

300m 

4 

8 

45-21B 

DL16cr 

80# 

HD14521B 


CMS 

3 

16777216 

9.0M 

24 

3.5 

1.5 



0.0 

15 

300m 

4 

8 

H03-17 

DL16p 

81 

MC14521BAL 


CMS 

3 

16777216 

9.0M+ 

24 

11.0* 

4.0A 

3.0m_ 

1.5 

o.oj 

15 j 

300u% 

5 . 

C 

45-21B 

DL16ai 

82 

MCI 4521BCL 


CMS 

3 

16777216 

9.0Mf 

24 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

' 6.0 

15 

1.2m% 

4 

8 1 

45-21B 

DL16aj 

83 

MCI 4521BCP 


CMS 

3 

16777216 

9.0Mf 

24 

11.0* 

4.0 A 

3.0m 

1.5 

0 0 

15 

1.2m% 

4 

8 

45-21B 

DL16bo 

84# 

HEF4521 


CMS 

3 

16777216 

35M 

24 

11* 

4.0A 

3.0m_ 

1.5 

0.0 

15 

400_m 

4 

8., 

45-21B 

DL0 

85 ▼ 

HEF4521BDF 


CMS 

3 

16777216 

35M 

24 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

~ 1.5 

ao i 

15 

400m 

4 ’ 

8 1 

H03-17 

DL16at 

86 ▼ 

HEF4521BPN 


CMS 

3 

16777216 

35M 

24 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

H03-17 

DL16cc 

87* 

HEF4521BTD 


CMS 

3 

16777216 

35M 

24 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

L 0.0 ; 

__ 15. 

2OOm0 

4 

8 j 

H03-17 

FP148 

88# 

SP8720A 


"ECL 

1 " 1 

3-4 

300M 

2 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 1 


5 

C 1 

HOI-26 

DL16ci 

89# 

SP8720B 


ECL 

1 

3-4 

300M 

2 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


3 

7 

HOI-26 

DL16ci 

90# 

SP8740A 


ECL 

1 

5-6 

300M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


5 

C 

HOI-28 

DL16ci 

91# 

SP8740B 


ECL 

1 

5-6 

300M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


3 

7 

HOI-28 

DL16ci 

92# 

SP8741A 


ECL 

1 

6-7 

300M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


5 

C 

HOI-28a 

DL16ci 

93# 

SP8741B 


ECL 

1 

6-7 

300M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


3 

7 

HOI-28a 

DL16ci 

94# 

SP8691A 


ECL 

1 

8-9 

200M 

4 

4.5 

0.5C 



0.0 

5.0 


5 

C 

HOI-24a 

DL16ci 

95# 

SP8691B 


ECL 

1 

8-9 

200M 

4 

4.5 

0.5C 



0.0 

5.0 


3 

7 

HOI-24a 

DL16ci 

96# 

SP8743A 


ECL 

1 

8-9 

450M 

1 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 J 


5 

C 

HOI-28b 

DL16ci 

97# 

SP8743B 


ECL 

1 

8-9 

500M 

1 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


3 

7 

HOI-28c 

DL16ci 

98# 

SP8690A 


ECL 

1 

10-11 

200M 

4 

4.5 

0.5C 



0.0 

5.0 


5 

C 

H01-24 

DL16ci 

99# 

SP8690B 


ECL 

1 

10-11 

200M 

4 

4.5 

0.5C 



0.0 

5.0 


3 

7 

H01-24 

DL16ci 

100# 

SP8647ADG 


"ECL 

1 

10-11 

250M 

4 

k93 

-1.6C 



5.2 

0.25 


5 

C 

HOI-22 

DL16ci 

101# 

SP8647ADP 


ECL 

1 

10-11 

250M 

4 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.25 


5 

c 

H01-22 

DL160 

102# 

SP8647BDG 


ECL 

1 

10-11 

250M 

4 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.25 


3 

7 

H01-22 

DL16ci 

103# 

SP8647BDP 


ECL 

1 

10-11 

250M 

4 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.25 


"3 

7 

HOI-22 

DL160 

104# 

SP8643A 


ECL 

1 

10-11 

350M 

4 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


15 

C 

HOI-21 

DL16ci 

105# 

SP8680A 


ECL 

1 

10-11 

600M 

4 

2.3 

0.5C 

20m 

0.5 

5.5 

4.7 


15 

£_ 

HOI-23 

DL16ci 

106# 

SP8680B 


ECL 

1 

10-11 

600M 

4 

2.3 

0.5C 

20m 

0.5 

5.5 

4.7 


0 

7 

HOI-23 

DL16ci 

107# 

SP8785A 


ECL 

1 

20-22 

1.0G 

4 

-.78 

-1.8C 



5.2 

0.0 


5 

C 

H01-32 

DL16ci 

108# 

SP8785B 


ECL 

1 

20-22 

1.0G 

4 

-.78 

-1.8C 



5.2 

0.0 


3 

7 

HOI -32 

DL16ci 

109# 

SP8786A 


ECL 

1 

20-22 

1.3G 

4 

-.78 

-1.8C 



5.2 

0.0 


5 

C 

HOI-32a 

DL16ci 

Llim_ 

SP8786B 


ECL 

1 

20-22 

1.3G 

4 

-.78 

-1.8C 



5.2 

0.0 


3 

7 

HOI-32a 

DL16ci 
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13. 

FREQ 

UENCY C 

DIVIDERS 




IN 0 
DIVI 

flDER 0F:( 
50R(4)MAX 

1)TECHN0L0GY(2)TYPE C0DE(3)MAX. 
FREQ.(5)TYPE NO. 


5J 


iJ 

2T~ 

ID 

4j 

N S 

LOGIC 



POWER 


OPER. 

DRAWINGS 

LINE 

TYPE 

DATA 


TYPE 

MAXIMUM 

MAX. 

0 T 

LEVEL 

SINK 


SUPPLY 

OPER. 

TEMP. 



No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

CODE 

DIVISOR 

OPER. 

A 

MIN. 

MAX. 

CURRENT 

SPAN 


POWER 

RANGE 


OUTLINE 







FREQ. 

G 

T 

’O’ 


@ Vo 

UllcW 

POS. 

DISS 

CODE 









(Hz) 

E 

(V) 

(V) _ 

(A) 

(V) 

rsm 

(V) 

(W) 

. 

-1- 



1 ▼# 

M54462P 


ECL 

1 

64-256 

toct 

8 

2.4 

0450 



mmm 

7.0 

1.3 

1 

7 

1 ■* IT) 

DL14c/ 

2# 

SABI 018A 


ECL 

2 

256 

950M 


10A 

3.4C* 

2.0m 

3.4 

0.0 

5.0 


0 

7 

H02-15 

DL8aj 

3# 

SAB1018P 


ECL 

2 

256 

950M 


10A 

3.4C* 

2.0m 

3.4 

0.0 

5.0 


0 

7 

H02-14 

DL14cx 

4# 

SAB1078D 


ECL 

2 

10-11 

325M 


3.3 

4.1 

20m 

0.5 

ES> 

0.0 


0 

7 

H02-13 

DL16gb 

5# 

SAB1078P 


ECL 

2 

10-11 

325M 


3.3 

4.1 

20m 

0.5 

KEI 

0.0 


0 

7 

H02-13 

DL.16ga 

6# 

SAB1078AD 


ECL 

2 

10-11 

625M 


3.3 

4.1 

20m 

0.5 

mm 

0.0 


0 

7 

H02-13 

DL16ab 

7# 

SAB1078AP 


ECL 

2 

10-11 

625M 


3.3 

4.1 

20m 

0.5 

mm 

0.0 


0 

7 

H02-13 

DL16ga 

8# 

SP8605A 


ECL 

3 

2 

1.0G 

1 

-.93 

-1.6C 



m 

0.0 


5 

C 

H03-65 

T08 

9# 

SP8605B 


ECL 

3 

2 

1.0G 

1 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


0 

7 

H03-65 

T08 

10# 

SP8606A 


ECL 

3 

2 

1.3G 

1 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


5 

C 

• 

T08 

11# 

SP8606B 


ECL 

3 

2 

1.3G 

1 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


0 

7 

• 

TOS 

12 

SA1034 


ECL 

3 

4.0 

1.1M 

2 



5.0m 


-5.2 

0.0 


4 

8 

H03-64 

DL14dd 

13 

SA1534 


ECL 

3 

4.0 

1.5M 

2 



5.0m 


-5.2 

0.0 


4 

8 

H03-64 

DL14dd 

14# 

SP8610A 


ECL 

3 

4 

1.0G 

2 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


5 

C 

H03-66 

DL14dc 

15# 

SP8610B 


ECL 

3 

4 

1.0G 

2 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


0 

7 

H03-66 

DL14dc 

16# 

SP8611A 


ECL 

3 

4 

1.3G 

2 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


5 

C 

H03-66a 

DL14dc 

17# 

SP8617BDC 


ECL 

3 

4 

1.3G 

2 

-.93 

-1.6C 



6.8 

0.35 


0 

7 

H03-66C 

DL14de 

18# 

SP8617BDG 


ECL 

3 

4 

1.3G 

2 

-.93 

-1.6C 



6.8 

0.35 


0 

7 

H03-66C 

DL14dc 

19# 

SP8617MDC 


ECL 

3 

4 

1.3G 

2 

-.93 

-1.6C 



6.8 

0.35 


4 

8 

H03-66C 

DL14de 

20# 

SP8617MDG 


ECL 

3 

4 

1.3G 

2 

-.93 

-1.6C 



6.8 

0.35 


4 

8 

H03-66C 

DL14dc 

21# 

SP8611B 


ECL 

3 

4 

1.5G 

2 

I-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


0 

7 

H03-66a 

DL14dc 

22# 

SP8619BDC 


ECL 

3 

4 

1.5G 

2 

?93 

-1.6C 



6.8 

0.35 


0 

7 

H03-66d 

DL14de 

23# 

SP8619BDG 


ECL 

3 

4 

1.5G 

2 

-.93 

-1.6C 



6.8 

0.35 


0 

7 

H03-66d 

DL14dc 

24#_ 

SP8619MDC 


ECL 

3 

4 

1.5G 

2 

-.93 

-1.6C 



6.8 

0.35 


4 

8 

H03-66d 

DL14de 

25# 

SP8619MDG 


ECL 

3 

4 

1.5G 

2 

-.93 

-1.6C 



6.8 

0.35 


T~ 

8 

H03-66d 

DL14dc 

26# 

SP8612BDC 


ECL 

3 

4 

1.8G 

2 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


0 

7 

H03-66b 

DL14de 

27# 

SP8612BDG 


ECL 

3 

4 

1.8G 

2 

-.93 

-1.6C 



5.2 

0.0 


0 

7 

H03-66b 

DL14dc 

28# 

SP8620A 


ECL 

3 

5 

400M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

025 


5 

C 

H03-67 

DL14dc 

29# 

SP8620B 


ECL 

3 

5 

400M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.25 


3 

7 

H03-67 

DL14dc | 

30#_ 

SP8670A 


ECL 

3 

8 

600M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


5 

C 

H03-75a 

DL14dc 

31# 

SP8670B 


ECL 

3 

8 

600M 

3 

-07 

-1.8C 



5.2 

0.0 


3 

7 

H03-75a 

DL14dc 

32# 

SP8735B 


ECL 

3 

8 

600M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


0 

7 

HOI-27 

DL16ci 

33# 

SP8675B 


ECL 

3 

8 

1.0G 

2 

-0.7 

-1.8C 



6.8 

0.0 


0 

7 

H03-79 

DL14dc 

34# 

SP8678B 


ECL 

3 

8 

1.5G 

2 

-0.7 

-1.8C 



6.8 

0.0 


0 

7 

H03-79a 

DL14dc 

35# 

SP8630A 


ECL 

3 

10 

600M 

3 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.0 


5 

C 

H03-67a 

DL14dc 

. 36# _ 

SP8668B 


ECL 

3 

10 

1.5G 

4 

-0.7 

-1.8C 



6.8 

0.0 


0 

7 

H03-11a 

DL14dc 

37# 

SP8650A 


ECL 

3 

16 

600M 

4 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.25 


5 

C 

H03-75 

DL14dc 

38# 

SP8650B 


ECL 

3 

16 

600M 

4 

-0.7 

-1.8C 



5.2 

0.25 


3 

7 

H03-75 

DL14dc 

39 

DS8626N 


ECL 

3 

40 

120M 

3 

2.4 

0.4 



0 

5.2 


0 

7 

H04-2 

DL8ac 

40# 

SDA2101 


ECL 

3 

64 

950M 

4 

4.5* 

4.11 AC 

2.0 0 


0.0 

5.5 


0 

7 

H03-61 

DL8n 

41 ▼# 

M54456P 


ECL 

3 

64 

1.2G 

5 

2.5 

0.4 

5.0m 

0.4 

0.0 

9.0 


1 

7 

H03-85 

DL14cf 

42 

DS8629N 


ECL 

3 

100 

120M 

3 

2.4 

0.5 



0 

5.2 


0 

7 

H04-2 

DL8ac 

43 ▼# 

M54463P 


[ECL 

3 

128 

T.2G 

6 

2.5 

0.4 

5.0m 

0.4 

0.0 

9.0 


r 1 

7 

H03-86 

DL14cf 

44'r# 

M54454P 


[ECL 

3 

256 

1.2G 

6 

2.5 

0.4C 

5.0m 

0.4 

0.0 

9.0 


1 

7 

H03-84 

DL14cf 

45 ▼# 

M54457P 


ECL 

13. 

256 

1.2G 

6 

2.5 

0.4 

5.0m 

0.4 

0.0 

9.0 


1 

7 

H03-85 

DL14cf 

46 

MC12009L#1 


ECT 

1 

6 

600MT 

3 

-1.1* 

-I.4A 

20m 

-1.0 

5.2 

0.0 

310mf 

3 

8 

HOI-16 

DL16am 

47 

MC12009P#1 


ECT 

1 

6 

600MT 

3 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

5.2 

0.0 

310mf 

3 

8 

HOI-16 

DL16bo 

48 

MC12509L#1 


ECT 

1 

6 

600MT 

3 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-10 

5.2 

0.0 

310mt 

5 

C 

HOI-16 

DL16am 

49 

MC12509P#! 


ECT 

1 

6 

600MT 

3 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

5.2 

0.0 

310mf 

5 

C 

HOI-16 

DL16bo 

50 

MC12011L#1 


ECT 

1 

9 

600MT 

4 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

5.2 

0.0 

310mf 

3 

8 

HOI-16a 

DL16am 

51 

MC12011 P#1 


ECT 

1 

9 

600MT 

4 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

5.2 

0.0 

310mt 

3 

8 

H01-16a 

DL16bo 

52 

MCi2511L#1 


ECT 

1 

9 

600MT 

4 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

5.2 

“ITo 

310mf 

5 

C 

H01-16a 

DL16am 

53# 

SP8695A 


ECT 

1 

11 

200M 

4 

4.1* 

3.5A 

3.2m 

.40 

0.0 

5.0 

80mt 

5 

C 

H01-5 

DL16ci 

. 54#_ 

SP8695B 


ECT 

1 

11 

200M 

4 

4.1* 

3.5A 

3.2m 

.40 

0.0 

5.0 

80mi_ 

0 

7 

HOI-5 

DL16ci 

55# 

SP8685A 


ECT 

1 

11 

500M 

4 

.80A 

.40* 

20m 


0.0 

5.2 


r 5 

C 

HOI-4 

DL16q 

56# 

SP8685B 


ECT 

1 

11 

500M 

4 

.80 A 

.40* 

20m 


0.0 

5.2 


0 

7 

HOI-4 

DL16q 

57 

MC12013L#1 


ECT 

1 

11 

600MT 

4 

-1.0* 

-1.6AC 

20m 

-1.0 

5.2 

0.0 

310mt 

3 

8 

H01-16b 

DL16am 

58 

MC12013P#1 


ECT 

1 

11 

600MT 

4 

-1.0* 

-1.6AC 

20m 

-1.0 

5.2 

0.0 

310mf 

3 

8 

H01-16b 

DL16bo 

59 

MC12013P#3 


ECT 

1 

11 

600MT 

4 

4.0* 

3.4AC 

20m 

4.0 

0.0 

5.0 

310mf 

3 

8 

HOI-16b 

DL16bo 

60 

MC12513L#! 


ECT 

1 

11 

600MT 

4 

-.97* 

-1.6AC 

20m 

-1.0 

5.2 

0.0 

310mt 

5 

C 

HOI-16b 

DLl6am 

61 

MC12513P#2. 


ECT 

1 

11 

600MT 

4 

-2.5* 

-4.4AC 

16m 

-4.4 

5.2 

0.0 

310mf 

5 


HOI-16b 

DL16bo 

62# 

S89 


ECT 

1 

202 

500M 

8 

4.9 

1.5 



0.0 

5.0 

425m 

3 

8 


DL14cp 

. 63#. 

SP8604A 


ECT 

3 

2 

300M 

2 

-.90 

-1.7 



5.2 

0.0 


5 

C 

H03-4 

CN46b 

64# 

SP8604B 


ECT 

3 

2 

3COM 

2 

-90 

-1.7 



5.2 

0.0 


0 

7 

H03-4 

CN46b 

65# 

SP8602A 


ECT 

3 

2 

500M 

2 

-.90 

-1.7 



5.2 

0.0 


5 

C 

H03-4 

CN46b 

. 66# _ 

SP8602B 


ECT 

3 

L_ .. 2 

500M 

2 

-.90 

-1.7 



5.2 

0.0 


0 

7 

H03-4 

CN46b 

67# 

SP8607A 


[ECT 

3 

2 

600MT 

1 

-.75 

-1.5 

15m0 


5.2 

0.0 

~70mt 

5 

Ic 

H03-13 

CN6f 

68# 

SP8607B 


ECT 

3 

2 

600MT 

1 

-.75 

-1.5 

15m0 


5.2 

0.0 

70mt 

0 

7 

H03-13 

CN6f 

69#l 

SP8601A 


ECT 

3 

4 

150M 

2 

-.80 

-1.4 

2.0m 


5.2 

0.0 


5 

C 

H03-3 

CN46b 

70# 

SP8601B 


EC? 

3 

4 

150M 

2 

-.80 

-1.4 

2.0m 


5.2 

0.0 


0 

7 

H03-3 

CN46b 

71# 

SP8600A 


ECT 

3 

4 

250M 

2 

-.80 

-1.4 

2.0m 


5.2 

0.0 


5 

C 

H03-2 

CN46b 

__72#_ 

SP8600B 


ECT 

3 

4 

250M 

2 

-.80 

-1.4 

2.0m 


5.2 

0.0 


0 

7 

H03-2 

CN46b 

73 

F11C05DM 


ECT 

3 

4 

950M 

2 

-.98* 

-1.6AC 

10m 

-.98 

5.0 

0.0 

450m % 

5 

C 

H03-48 

T0116 

74 

F11C05DC 


ECT 

3 

4 

1.0G 

2 

-1.0* 

-1.6AC 

18m 

-1.0 

5.0 

0.0 

450m% 

0 

7 

H03-48 

T0116 

_ 75# 

SABI 048 


ECT 

3 

4 

1.0G 

2 

-1.1* 

-1.6A 



5.2 

O.o 

250m 

0 

7 

H03-52 

T0116 

76# 

SAFI 034 E 


ECT 

3 

4 

1.0G 


-.88 

-1.7C 

~2dm 

-.96 

5.2 

0.0 

250m| 

4 

8 


DL14bc 

77# 

SAF1534E 


ECT 

3 

4 

1.5G 


-.88 

-1.7C 

20m 

-.96 

5.2 

0.0 

250mf 

4 

8 


DL14bc 

-.78#_ 

SP8660A 


ECT 

3 

10 

180M 

4 

9.0* 

.40 AC 

1Om0 


0.0 

5.0 


5 

C 

H03-14 

CN6f 

79# 

SP8660B 


ECT 

3 

id 

180M 

4 

9.0* 

740AC 

1Om0 


0.0 

5.0 


0 

7 

H03-14 

CN6f 

80# 

SP8637B 


ECT 

3 

10 

400M 

4 

-.98* 

-1.4AC 

1Om0 


5.2 

0.0 


0 

7 

H03-8 

DL16q 

. 81# 

ISP8630B 


ECT 

3 

10 

600M 

4 

-1.0 

-1.6C 

15m 


5.2 

0.0 


0 

7 

H03-7 

DL14x 

82# 

SP8635B 


ECT 

3 

10 

600M 

4 

-.98* 

-1.4AC 

1Om0 


5.2 

0.0 


0 

7 

H03-8 

DL16q 

83# 

SP8634B 


ECT 

3 

10 

700M 

4 

-.98* 

-1.4AC 

1Om0 


5.2 

0.0 


0 

7 

H03-8 

DL16q 

_ 84#_ 

SP8665B 


ECT 

3 

10 

1.0G 

4 

-.80 

-1.8 

20m 


6.8 

0.0 

550m 

0 

7 

H03-11 

DL.14x 

85# 

SP8659A 


ECT 

3 

16 

100M 

4 

9.0* 

.40AC 

1Om0 


0.0 

5.2 


5 

C 

H03-10 

CN46b 

86# 

SP8659B 


ECT 

3 

16 

100M 

4 

9.0* 

.40 AC 

1Om0 


0.0 

5.2 


0 

7 

H03-10 

CN46b 

87# 

SP8657A 


ECT 

3 

20 

100M 

5 

9.0* 

.40AC 

1Om0 


0.0 

15.2 


5 

C 

H03-10 

CN46b 

88# 

SP8657B 


ECT 

3 

20 

100M 

5 

9.0* 

.40 AC 

1Om0 


0.0 

5.2 


0 

7 

H03-10 

CN46b 

89# 

SP8655A 


ECT 

3 

32 

100M 

5 

9.0* 

40AC 

1Om0 


0.0 

5.2 


5 

C 

H03-10 

CN46b 

...90#... 

SP3655B 


ECT 

3 

32 

100M 

5 

9.0* 

.40 AC 

1Om0 


0.0 

5.2 


0 

7 

H03-10 

CN46b 

91# 

SAB 1047 


ECT 

3 

64 

250M 

6 

-1.1* 

-1.5A 



5.2 

0.0 

250m 

0 

7 

H03-51 

T0116 

92# 

SDA4041 


ECT 

3 

256 

950M 

8 

30 

0.6 



0.0 

5.0 

550mt 

0 

7 


DL18i 

_93#_ 

SABI 046 


ECT 

3 

256 

1.0G 

8 

7.5* 

1.5AC 



0.0 

9.0 

320m 

0 

7 

H03-50 

T0116 

94 

BR1941L 


NCH 

1 

32767 

5.0Mt 

4F 

3.5* 

.80A 

3.2m 

.40 

0.0 

12 

376m 

0 

7 

HOI-9 

DL0 

95 

MM5307AAD 


PCH 

1 

1152 

1.0M 

4F 

3.5* 

.80 A 

1.6m 

.40 

12 

5.0 

420m 

0 

7 

H01-7 

DL14bi 

96 

MM5307AAN 


PCH 

1 

1152 

1.0M 

4F 

3.5* 

.80 A 

1.6m 

.40 

12 

5.0 

420m 

0 

7 

H01-7 

DL14bt 

97 # 

SFF5002K 


PCH 

3 

8 

1.0M 

7 

-1.C* 

-9.QAC 

.50m 

-9.0 

12 

0.0 

70mf 

0 

7 

H03-1 

T0116 

98# 

SFF5002KT 


PCH 

3 

8 

1.0M 

7 

-1.0* 

-9.0AC 

.50m 

-9.0 

12 

0.0 

70mf 

2 

8 

H03-1 

T0116 

-.99# 

LM3216 


PCH 

3 

64 

100k 

6 

1 

8 



30 

0 

200m 

1 

7 

H03-55 


100 

MM5554N 


PCH 

3 

64 

500k? 

6 

.30* 

-18A 



27 

0.0 

250m 

0 

7 

H03-22 

DL14bt 

101 

MM5556N 


PCH 

4 

479.5 

2.2M 


.30* 

-16A 



27 

0.0 

800m 

0 

7 

H04-01 a 

DL14bt 

102 

MM5555N 


PCH 

4 

508 

2.2M 


.30* 

-16A 



27 

0.0 

800m 

0 

7 

H04-01 

DL14bt 

103 

SN54LS292J#mtl 


TTL 

1 


50Mf 


2.0 

0.7 



0 

7.0 


5 

C 

H01-22 

DL16dw 

104 

SN54LS292W#mil 


TTL 

1 


50Mf 


2.0 

0.7 



0 

7.0 


5 

C 

54LS292 

FP98b 

105 

SN54LS294J#mil 


TTL 

1 


50M+ 


2.0 

0.7 



0 

7.0 


5 

C 

HOI-24 

DL16dw 

106 

1*N54LS294W#mil 


_____ 

1 


50Mt 


2.0 

0.7 



0 

7.0 


5 

C 

54LS294 

FP98b 

107 

SN74LS292J 


TTL 

1 


50Mf 


2.0 

0.8 



0 

7.0 


0 

7 

74LS292 

DL16dw 

108 

SN74LS292N 


TTL 

1 


50Mt 


2.0 

0.8 



0 

7.0 


0 

7 

74LS292 

DL16dx 

109 

SN74LS294J 


TTL 

1 


50Mf 


2.0 

0.8 



0 

7.0 


o 

7 , 

74LS294 

DL16dw 

110 

SN74LS294N 


TTL 

1 


50Mt 


2.0 

0.8 



0 

7.0 


IP 

z_ 

74LS294 

DL16dx 
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13. FREQUENCY DIVIDERS 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)TYPE CODE(3)MAX. 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

r r~ 

TECH 

2J 

TYPE 

CODE 

3] 

MAXIMUM 

DIVISOR 

a 

MAX. 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 

N S 

0 T 

A 

G 

E 

LOGIC 

LEVEL 

MINIMUM 

SINK 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS 

m 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

DRAWN 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

JGS 

OUTLINE 

MIN. 

T 

_ 

MAX. 

’0’ 

-M 

CURRENT 

(AL... 

@ Vo 
_.(¥!_.. 

NEG. 

(V) 

POS. 

(V) 

- 

+ ... 

1 

2# 

3 

MC3393P 

K155IE8 

CA3179G 


ML 

TTL 

TTL 

1 

1 

1 

16 

64 

256 

140MT 

1.5G 

4 

8 

3.7* 

2.4 

2.4* 

,80aC 

0.4 

.80A 

1.5m 

.30 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

200m 

700m 

4 

1 

0 

8 

7 

8 

Hdl-1 7 

54-167 

HOI-20 

DL16bo 

MOOOIAB 

4# 

5# 

6 

ZN1034P#1 

ZN1034T#1 

54167FM 


TTL 

TTL 

TTL 

1 

1 

2 

4096 

4096 

10 

25M 

12 

12 

2 

2.5* 

2.5* 

2.0* 

.40CA 

.40CA 

.80A 

25m 

25m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

25m % 
25m % 
495m 

0 

0 

5 

7 

7 

C 

J06-7 

J06-7 

54-167 

DL0 

TOIOO 

FP93c 

7 

8 

9 

74167PC 

SN54167J 

SN54167W 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2 

2 

10 

10 

10 

25M 

32Mf 

32Mt 

2 

4F 

4F 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80A 
.80 A 
,80A 

16m 

16m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

495m 

495m 

0 

5 

5 

7 

C 

C 

H02-11 

74-167 

54-167 

DL16v 

M0004AG 

10 

11 

12 

SN74167J 

SN74167N 

SN5497J 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2 

2 

10 

10 

64 

32Mf 

32M| 

32Mt 

4F 

4F 

6F 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80 A 
.80A 
.80 A 

16m 

16m 

16m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

495m 

495m 

400mt 

0 

0 

5 

7 

7 

C 

74-167 

74-167 

74-97N 

DL16v 

DL16i 

DL16v 

13 

14 

15 

SN5497W 

SN7497J 

SN7497N 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2 

2 

64 

64 

64 

32Mf 

32Mf 

32Mt 

6F 

6F 

6F 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80A 
.80 A 
.80A 

16m 

16m 

16m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

400mf 

400mf 

400mt 

5 

0 

0 

C 

7 

7 

54-97 

74-97N 

74-97N 

M0004AG 

DL16v 

DL16i 

16# 

17# 

18# 

SP8660 

SP8658 

SP8755A 

" 

TTL 

TTL 

TTL 

3 

3 

3 

10 

20 

64 

150M 

200M 

1.2G 

4 

5 

6 

bT0~ 

9.0 

2.5 

0.4C 

0.4C 

.45C 

5.0m 

.45 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 


3 

3 

5 

7 

7 

C 

H03-76a 

H03-76 

H03-81 

DL8ak 

DL8ak 

DL14dc 

19# 

20# 

21# 

SP8755B 

SP8629 

SAJ110 


TTL 

TTL 

TTL 

3 

3 

3 

64 

100 

128 

1.2G 

150M 

1.0M+ 

6 

3 

7 

2.5 

2.0 

6.0* 

45C 

0.5C 

1.0A 

5.0m 

8.0m 

.45 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.2 

9.0 

200m 

3 

3 

2 

7 

7 

C 

H03-81 

H03-68 

H03-46 

DL14dc 

DL8ak 

DL14bv 

22# 

SP8775 


TTL 

3 

256 

1.2G 

8 

3.3 

.45C 

2.0m 

.45 

0.0 

5.0 


3 

7 

H03-82 

DL14dc 
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15. 

ADDI 

ERS !! 

ORDER 0F:(1)TE( 
^PROPAGATION Df 

;hnolog 

:LAY(5)TY 

Y(2)TYPE C0DE(3)BITS 

PE NO. 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

LU 

TECH 

2j 

TC 

YO 

PD 

EE 


4JMAX. 

PROP. 

DELAY 

LJS)_ 

OM 

PO 

ED 

RE 


HUB 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

JW) 

FEATURES 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

Drawings i 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

MIN. 

*V 

_M_ 

MAX. 

’O’ 

JV)_ 



mtm 

tm 

mi 

COI 

)E 

■ 

m 

1v 

HEF4008STD 


CMS 

2 

4 

80n 

P 

tW* 

yiiMI 

EcIijTTH 


■iIiH 

15 

2OOm0 

Laco 

H 

H 



2t 

HEF4008BDF 


CMS 

2 

4 

lOOn 

P 

11.0* 

4.0A 

ESS! 


0.0 

15 

400m 

Laco 

H 

H 


DL16at 

3t 

HEF4008BPN 


CMS 

2 

4 

lOOn 

P 

11.0* 

4.0A 



0.0 


400m 

Laco 

H 

H 


DL16CC 

4 

883/4008B 


CMS 

2 

4 

230n 


8.2 

liflH 

^22j3B 


0.0 

15 

300m 

LACO 

H 

m 

40-08 

MO001AG 

5 

MC14032BAL 


CMS 

2 

1 

190 n 


11.0* 




0.0 

15 

300u% 

Triple Adde 

H 

H 

40-32B 

DL16aj 

6 

MCI 4038BAL 


CMS 

2 

1 

190 n 


11.0* 

ETW 

EE5B 


0.0 

15 

300u% 

TriDle Adde 

H 

m 

40-38B 

DL16ai 

7 

MC14032BCL 


CMS 

2 

1 

R?eTi*71Ml 





1.5 



1.2m% 

Triple Adde 

4 

8 


DL16aj 

8 

MC14032BCP 


CMS 

2 

1 






1.5 



1.2m% 

Triple Adde 

4 

8 


DL16bo 

9 

MC14038BCL 


CMS 

2 

1 

%!jn 



E?iB 

rElSB 

1.5 



1.2m% 

TriDle Adde 

4 

8 

-in" 

DL16ai 

10 

MC14038BCP 


CMS 

2 

1 

230 n 

&m 


EKiWl 



WHR 


1.2m% 

Triple Adde 

H 

m 

40-38B 

DL16bo 

11# 

TC4032BP 


CMS 

2 

1 

400 n 

DB 







300m 

Triple Adde 

El 

H 

40-32B 

DL16cr 

12# 

TC4038BP 


CMS 

2 

1 

400 n 

» 



he;H 




300m 

TriDle Adde 

H 

H 

40-38B 

DL16cr 

13# 

MSM580RS 


CMS 

2 

2 

500 n 

Hi 

kX’dCBH 

0.8 A 






Carry Outpu 

3 

8 

A02-48 

DL14db 

14 

CD4032AE 


CMS 

2 

3 

125 n 



.01 AC 





1.0m% 

Triple Adde 

4 

8 

40-32B 

MO001AC 

15 

CD4038AE 


CMS 

2 

3 

125 n 

Hi 


.01 AC 





I.Omt 

TriDle Adde 

4 

8 

40-38B 

MOOOIAC 

16 

CD4032AD 


CMS 

2 

3 


Hi 

IsX&EBH 


700u 




100u% 

Triple Adde 

5 

H 

40-32B 

MO001AE 

17 

CD4032AF 


CMS 

2 

3 


IS 



700u 




100u% 

Triple Adde 

5 

m 

40-32B 

MOOOIAC 

18 

CD4038AD 


CMS 

2 

3 


Hi 



700u 


•Hi 


100u% 

TriDle Adde 

5 

H 

40-32B 

MO001AE 

19 

CD4038AF 


CMS 

2 

3 

250 n 

Hi 



700ij 


1&B 


100u% 

Triple Adde 

5 

H 

40-38B 


20 

CM4032AD 


CMS 

2 

im 

250 n 




700u 




100u% 

Triple Adde 

5 

m 

40-32 

DL16az 

21 

CM4038AD 


CMS 

2 


250 n 

Hi 



700u 


itm 


100u% 

TriDle Adde 

5 

m 

40-32 

DL16az 

22# 

HBC4032AD 


CMS 

2 

mm 



8.0 * 

2.0 A 

700u 


1H 


100u% 

Triple Adde 

H 

c 

40-32B 

DL16aq 

23# 

HBC4032AF 


CMS 

2 

H 



8.0 * 

2.0 A 

700u 


» 


100u% 

Triple Adde 

H 

c 

40-32B 

DL16aq 

. 24# 

HBC4032AK 


CMS 

2 

Hi 


a 

8.0 * 

2.0 A 

700u 




100u% 

TriDle Adde 

H 

c 

40-32B 

FP131 

25# 

HBC4038AD 


CMS 

2 

mm 


Hi! 

8.0 * 

2.0 A 





100u% 

Triple Adde 

H 

c 

40-38B 

DL16aq 

26# 

HBC4038AF 


CMS 

2 



M 

8.0 * 

2.0 A 





100u% 

Triple Adde 

H 

c 

40-38B 

DL16aq 

27# 

HBC4038AK 


CMS 

2 

Hi 


^m 

8.0 * 

2.0 A 





100u% 

TriDle Adde 

H 

c 

40-38B 

FP131 

28 

CD4032BD 


^CMS“ 

2 

3 

300 n 


11 * 

4.0 A 

3.4m 


0.0 

15 

500m 

Triple Adde 

H 

m 

40-32B 

rr*v,irr = 

29 

CD4032BE 


CMS 

2 

3 

300 n 


11 * 

4.0 A 

3.4m 


0.0 

15 

500m 

Triple Adce 

m 

H 

40-32B 

V [•JAJ rr# 

30 

CD4032BF 


CMS 

2 

3 

300 n 


11 * 

4.0 A 

3.4m 


0.0 

15 

500m 

TriDle Adde 

H 

H 

40-32B 

vVftTMiKVe 

31 

CD4038BD 


CMS 

2 

3 

300 n 

s 

11 * 

4.0 A 

3.4m 




500m 

Triple Adde 

H 

m 

40-38B 


32 

CD4038BE 


CMS 

2 

3 

300 n 

s 

11 * 

4.0 A 

3.4m 




500m 

Triple Adde 

m 

m 

40-38B 

y 

33 

CD4038BF 


CMS 

2 

3 

300 n 

s 

11 * 

4.0 A 

3.4m 




500m 

TriDle Adde 

H 

H 

40-38B 

/l [•Vis File 

34 

CM4032AE 


CMS 

2 

HI 


s 

9.99* 

.01 AC 

500u 

.50 

0.0 

10 

1 0m% 

Triple Adde 
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n 

P 

2.0 

* 

.80 A 

20 m 

.50 

0.0 

5.0 

800m 

LACO 

0 - 

7 

74-283 

DL16v 

30 

SN74S283N 


TTL 

2 

4 

18 

n 

P 

2.0 

* 

.80 A 

20 m 

.50 

0.0 

5.0 

800m 

LACO 

0 

7 

A02-02 

DL16i 

.31#.... 

K155IM3 


TTL 

2 

4 

1900n 


2.4 


0.4 




5.0 


Load caD.10 

1 

7 

A02-02 


32# 

HD74LS83A 


TTL 



m 



2.0 

* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 


400m 

Cerdip 

91 

7 

A02-21 

DL16bc 

33# 

HD74LS83AP 


TTL 



31 


■ 

2.0 

* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 


400m 

Plas Dip 


7 

A02-21 

DL16bc 

34 

54LS83ADM 


TTL 


s 

m 



2.0 

* 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 


195m 

Binarv w/La 

EH 

C 

74-83 

DL16ci 

35 

54LS83AFM 


TTL 


m 

24 

n 


2.0 

* 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

195m 

Binary w/La 

H 

C 

54-83 

FP103 

36 

54LS283J 


TTL 


H 

24 

n 


2.0 

* 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

170m% 

Binary w/La 

m 

c 

A02-02 

DL16ac 

37 

74LS83ADC 


TTL 


Hi 

24 

n 


2.0 

* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

195m 

Binarv w/La 

9 

7 

74-83 

DL16ci 

38 

74283DC 


TTL 


mm 

F|7j| 



2.0 

* 




0.0 

5.0 

550m 

Fast Carry 

0 

7 

74-283 

DL16cj 

39 

74283PC 


TTL 


H 




2.0 

* 

R3SMH 



0.0 

5.0 

550m 

Fast Carry 

0 

7 

74-283 

° 

40# 

HD74LS283 


TTL 


9 




2.0 

* 

EM 

8.0m 


0.0 

5.0 

400m 

CerdiD 

m 

um 

"it • kw 

DL16bc 

41# 

HD74LS283P 


TTL 





P 

2.0 

* 


8.0m 


0.0 

5.0 


Plas Dip 

m 

fm 


DL16bc 

42# 

MB74LS83A 


TTL 

2 

9 



P 

2.0 

* 


8.0m 

§?*■ 

0.0 

5.0 


LACO 

9 

9 


DL16as 

43# 

MB74LS83AM 


TTL 

2 

9 

Ml 


P 

2.0 

* 


8.0m 


0.0 

5.0 


LACO 

9 

H 


DL16cu 

44# 

MB74LS283 


TTL 


Hi 

24 


mm 

2.0 

* 

.80 A 

8.0m 



5.0 

fiEECH 

LACO 

H 

tm 

74-283 

DL16as 

45# 

MB74LS283M 


TTL 


9 

24 



2.0 

* 

.80 A 

8.0m 



5.0 


LACO 

9 

9 

74-283 

DL16cu 

46 

N74LS83AF 


TTL 


9 

24 


91 

2.0 

* 


8.0m 



5.0 

iTEnl 


9 

9 

74-83 

DL16aw 

47 

N74LS83AN 


TTL 

2 

4 

24 


mm 

2.0 

* 


8.0m 

.50 

0.0 


hkkJjYI 


m 

tm 

74-83 

DL16bp 

48 

N74LS83F 


TTL 

2 

4 

24 


9 

2.0 

* 


8 m 

.50 

0.0 

0a 



m 

9 

74-83 

DL16ak 

49 

N74LS283N 


TTL 

2 

4 

24 


m 

2.0 

* 


8.0m 

.50 

0.0 

SEH8 

'ThuW 

Binarv W/LA 

9 

9 

74-283 

DL16bo 

50 

S54LS83AF 


TTL 

2 


B3 


p 


um 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

195m 


m 



DL16aw 

51 

S54LS83AW 


TTL 

2 


3] 


p 

Kjfil 

EH 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

195m 


m 

9 


FP47g 

52 

S54LS83F 


TTL 

2 


HI 


p 

pjfil 

EH 

.80 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

195m 


m 

9 


DL16ak 

53 

S54LS83W 


TTL 

2 


HI 


p 

FI*] 

am 

.80 A 

4.0m 

.40 


5.0 



im 

um 


FP47g 

54 

S54LS283F 


TTL 

2 


HI 


p 


9 

.70 A 

4.0m 

.40 


5.0 


Binary W/LA 

5 

c 

74-283 

DL16aw 

55 

S54LS283W 


TTL 

2 


HI 


p 

m 

EH 

.70 A 

4.0m 

.40 




Binarv W/LA 

5 

c 

54-283 

FP47a 

56# 

SFC4283LSE 


TTL 



HI 


p 

2.7 

* 

.50 AC 



0.0 



LACO 

um 

um 

74-283 

DL16ch 

57# 

SFC4283LSEM 


TTL 

9 


HI 


p 

2.5 

♦ 

.40 AC 



0.0 



LACO 

H 

9 

74-283 

DL16ch 

58 

SN54LS83AJ 


TTL 

9 


1 


p 

2.0 

* 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 



LACO 

9 


74-83 

DL16v ! 

59 

SN54LS83AW 


TTL 

2 


24 

n 

p 

2.0“ 

* 

.70 A 

4.0m 


0.0 



LACO ^ 

H 

um 


M0004AG 

60 

SN54LS283J 


TTL 

2 


24 

n 

p 

2.0 

* 

.70 A 

4.0m 


0.0 



LACO 

m 

9 


DL16v 

61 

SN54LS283W 


TTL 

2 


24 

n 

p 

2.0 

* 

.70 A 

4.0m 


0.0 



LACO 

9 

9 


MO004AG 

62 

SN74LS83AJ 


TTL 



24 

n 

p 

3fi1 

EH 

.80 A 

4.0m 


0.0 

5.0 


Taco 

um 

fm 

HESHHOH 

DL16v 

63 

SN74LS83AN 


TTL 

9 

1 

24 

n 

p 

'Til 

EH 

.80 A 

4.0m 


0.0 

5.0 


LACO 

9 

9 

74-83 

DL16i 

64 

SN74LS283J 


TTL 

91 


24 

n 

p 

i)M 

EH 

.80 A 

8.0m 


0.0 

5.0 


LACO 

9 

H 

74-283 

DL16v 

65 

SN74LS283N 


TTL 

HI 


24 

n 

p 

2.0 

* 


8.0m 




195m% 

LACO 

H 

um 

74-283 

DL16i 

66 

SN5483AJ 


TTL 

9 

; 

24 

n 

p 

2.0 

* 

KSfiPBl; v-.:. 

16 m 





LACO 

m 

9 

74-83 

DL16v 

67 

SN5483AW 


TTL 

9 


24 

n 

p 

2.0 

♦ 


16 m 




ESsSU 

LACO 

9 


54-83 

MO004AG 

68 

SN7483AJ 


TTL 

H 


F7J 



2.0 

* 



EUmjM 




Taco 

um 

fm 

74-83 

DL16v 

69 

SN7483AN 


TTL 

9 


•".''1 



2.0 

* 





- • 


LACO 

0 

7 

74-83 

DL16i 

70 

SN54283J 


TTL 

P^m 


h! 



2.0 

♦ 







LACO 

5 

C 

74-283 

DL16v 

71 

SN54283W 


TTL 






HTil 

am 

.80 A 




^■1 

495m 

LACO 1 


9 

54-283 

MO004AG 

72 

SN74283J 


TTL 



Ml 



KIl] 

EH 

.80 A 




5.0 

550m 

LACO 

9 

9 

74-283 

DL16v 

73 

SN74283N 


TTL 



Ml 



['ll] 

EH 

.80 A 




5.0 

550m 

LACO 

9 

9 

74-283 

DL16i 

74# 

T54LS83D2 


TTL 

EH 


24 

n 


pit 

tmm 

.70 A 



QX*^RMf 


195m% 

Binary w/La 

H 


A02-02 

DL16an 

75# 

T54LS283D2 


TTL 

9 


24 

n 


kill 

H 

.70 A 



0.0 


195m% 

Binary w/La 

9 

9 

A02-02 

DL16an 

_Z6#_ 

T74LS83B1 


TTL 

vmm 


24 

n 


MM 

EH 

.80 A 



0.0 


195m% 

Binary w/La 

H 

9 

74-83 

DL16bi 

77# 

T74LS83D1 


TTL 



24 

n 


kill 

KH 






195m% 

1 :'l'f iETVMTTEM 

um 

um 

74-83 

DL16an 

78# 

T74LS283B1 


TTL 



24 

n 


kfi] 

EH 






195m% 

Binary w/La 


9 

74-283 

DL16bj 

79#_ 

T74LS283D1 


TTL 



24 

n 


Mi*] 

EH 






195m% 


9 

9 

A02-02 

DL16an 

80 

DM54LS83AJ#mil 











■■ 

■■ 











1 

TTL 

2 

4 

25 

n 

p 

2.0 


0.8 



0 

7.0 

95 m 

LACO 

5 

c 

A02-21 

DL16au 

81 

DM54LS83AW#mil 























1 

TTL 

2 

4 

25 

n 

p 

2.0 


0.8 



0 

7.0 

95 m 

LACO 

_ 

5 

c 

A02-21 

FP98b 

82 

DM54LS283J#mil 























1 

TTL 

2 

4 

25 

n 

p 

2.0 


0.8 



0 

7.0 

95 m 

LACO 

5 

c 

A02-21a 

DL16au 

83 

DM54LS283W#mil 
























TTL 

2 

4 

25 

n 

p 

2.0 


0.8 



0 

7.0 

95 m 

LACO 

5 

c 

A02-21a 

FP98b 

84 

DM74LS83AN 


TTL 

2 

4 

25 

n 

p 

2.0 


0.8 



0 

7.0 

95 m 

LACO 

0 

7 

A02-21 

DL16a 1 

85 

DM74LS283N 


TTL 

2 

4 

25 

n 

p 

2.0 


0.8 



0 

7.0 

95 m 

LACO 

0 

7 

A02-21 a 

DL16a 

86 

JANM38510/31201BEA 





















i_ 

1_ 

TTL 

2 

4 

40 

n 

p 

2.0 

* 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.5 

214m 


5 

C 

74-83 

DL16br 

87 

JANM38510/31201BEB 






















1 

TTL 

2 

4 

40 

n 

p 

2.0 

♦ 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.5 

214m 


5 

C 

74-83 

DL16br 

88 

JANM38510/31201BFA 





















_1_ 

TTL 

2 

4 

40 

n 

p 

2.0 

* 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.5 

214m 


5 

C 

54-83 

FP117 
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15. ADDERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY|2)TYPE CODE(3)BITS 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

IT 

TECH 

fc 

YO 

PD 

EE 

IT 

B 

1 

T 

S 

4JMAX. 

PROP. 

DELAY 

(S) 

Cm 

PO 

ED 

RE 

LOGIC 

LEVEL 

MINIMUM 

SINK 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

m 

FEATURES 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

DRAWN 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

<JGS 

OUTLINE 

MIN. 

T 

(V) 

MAX. 

’O’ 

(V) 

CURRENT 

(A) 

0 VO 

NEG. 

(V) 

POS. 

(V) 

. 

+ 

1 

2 

JANM38510/31201BFB 

1 

JANM38510/31201CEA 

TTL 

2 

4 

40 n 

P 

2.0 * 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.5 

214m 


5 

c 

54-83 

FP117 

3 

1 

JANM38510/31201 CEB 

1 

TTL 

TTL 

2 

2 

4 

4 

40 n 

40 n 

P 

P 

2.0 * 

2.0 * 

.70 A 

.70 A 

4.0m 

4.0m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

214m 

214m 


5 

5 

c 

c 

74-83 

74-83 

DL16br 

DL16br 

4 

5 

JANM38510/31201CFA 

1 

JANM38510/31201CFB 

TTL 

2 

4 

40 n 

P 

2.0 * 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.5 

214m 


5 

c 

54-83 

FP117 

6 

1 

JANM38510/31202BEA 

1 

TTL 

TTL 

2 

2 

4 

4 

40 n 

40 n 

P 

P 

2.0 * 

2.0 * 

.70 A 

.70 A 

4.0m 

4.0m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

214m 

214m 


5 

5 

c 

c 

54-83 

74-283 

FP117 

DL16br 

7 

8 

JANM38510/31202BEB 

1 

JANM38510/31202BFA 

TTL 

2 

4 

40 n 

P 

2.0 * 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.5 

214m 


5 

c 

74-283 

DL16br 

9 

1 

JANM38510/31202BFB 
_1 

TTL 

TTL 

2 

2 

4 

4 

40 n 

40 n 

P 

P 

2.0 * 

2.0 * 

.70 A 

.70 A 

4.0m 

4.0m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

214m 

214m 


5 

5 

c 

c 

54-283 

54-283 

FP117 

FP117 

10 

11 

JANM38510/31202CEA 

1 

JANM38510/31202CEB 

TTL 

2 

4 

. 

40 n 

P 

2.0 * 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.5 

214m 


5 

c 

74-283 

DL16br 

12 

1 

JANM38510/31202C 

:fa 

TTL 

TTL 

2 

2 

4 

4 

40 n 

40 n 

P 

P 

2.0 * 

2.0 * 

.70 A 

.70 A 

4.0m 

4.0m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

5.5 

5.5 

214m 

214m 


5 

5 

c 

c 

74-283 

54-283 

DL16br 

FP117 

13 

14 

15 

N82S83F 

N82S83N 

S82S83B 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

40 n 

40 n 

40 n 

P 

P 

P 

2.6 * 

2.6 * 

2.6 * 

.50 AC 
.50 AC 
.50 AC 

16 m 

16 m 

16 m 

.50 

.50 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

570m 

570m 

598m 

NBCD 

NBCD 

NBCD 

0 

0 

5 

7 

7 

c 

A02-35 

A02-35 

A02-35 

DL16aw 

DL16bp 

DL16bD 

16 

17 

18 

S82S83F 

S5483F 

S5483W 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

40 n 

40 n 

40 n 

P 

P 

P 

2.6 * 

2.0 * 

2.0 * 

.50 AC 
.80 A 
.80 A 

16 m 

16 m 

16 m 

.50 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

598m 

395m 

395m 

NBCD 

5 

5 

5 

c 

c 

c 

A02-35 

54-83 

DL16ak 

DL16aw 

FP47q 

19 

20 

21 

DM5483J 

DM5483W 

DM7483N 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

50 n 

50 n 

50 n 

P 

P 

P 

2.0 * 

2.0 * 

2.0 ♦ 

.80 A 
.80 A 
.80 A 

16 m 

16 m 

16 m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

395m% 
395m % 
395m% 

LACO 

LACO 

LACO 

5 

5 

0 

c 

c 

7 

74-83 

54-83 

74-83 

DL16ai 

FP88a 

DL16bu 

22 

23 

24# 

N7483F 

N7483N 

SFC483ALSE 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2 

2 

4 

4 

4_ 

50 n 

50 n 

50 n 

P 

P 

p —J 

2.0 * 

2.0 * 

2.4 * 

.80 A 
.80 A 
.40 AC 

16 m 

16 m 

16 m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

395m 

395m 

195m 

LACO 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

74-83 

74-83 

74-83 

DL16aw 

DL16bp 

DL16ch 

25#^ 

26# 

27# 

SFC483ALSEM 

SFC483E 

SFC483EM 


TTL 
TTL 
TTL 1 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

50 n 

50 n 

50 n 

P 

P 

P 

2.4 * 

2.4 * 

2.4 * 

.40 AC 
.40 AC 
.40 AC 

16 m 

16 m 

16 m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

195m 

360m 

360m 

LACO 

LACO 

LACO 

5 

0 

5 

*C“ 

7 

C 

74-83 

74-83 

74-83 

DL16ch 

DL16ch 

DL16ch 

28# 

29# 

30# 

SFC483ET 

SFC483JM 

SFC483KM 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

50 n 

50 n 

50 n 

P 

P 

P 

2.4 * 

2.4 * 

2.4 ♦ 

.40 AC 
.40 AC 
.40 AC 

16 m 

16 m 

16 m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

360m 

360m 

360m 

LACO 

LACO 

LACO 

2 

5 

5 

8 

C 

C 

74-83 

74-83 

74-83 

DL16ch 

DL16ch 

DL16ch 

31 

32 

JANM38510/00602BEA 

1 

JANM38510/G0602BEB 

TTL 

2 

4 

77 n 

P 

2.0 * 

.80 A 

16 m 

.40 

0.0 

5.0 

550m 


5 

c 

74-83 

DL16br 

33 

I 

JANM38510/00602BFA 

1 

TTL 

TTL 

2 

2 

4 

4 

77 n 

77 n 

P 

P 

2.0 * 

2.0 * 

.80 A 

.80 A 

16 m 

16 m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

550m 

550m 


5 

5 

c 

c 

74-83 

54-83 

DL13br 

FP117 

34 

35 

JANM38510/00602BFB 

! 

JANM38510/00602CEA 

TTL 

2 

4 

77 n 

P 

2.0 * 

.80 A 

16 m 

.40 

0.0 

5.0 

550m 


5 

c 

54-83 

FP117 

36 

! 

1 

JANM38510/00602CEB 

_ _ . _ 

TTL 

TTL 

2 

2 

4 

4 

77 n 

77 n 

P 

P 

2.0 * 

2.0 * 

.80 A 

.80 A 

16 m 

16 m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

550m 

550m 


5 

5 

c 

c 

74-83 

74-83 

DL16br 

DL16br_ 

37 

38 

JANM38510/00602C 

JANM38510/00602C 

:fa 

:fb 

TTL 

2 

4 

77 n 

P 

2.0 * 

.80 A 

16 m 

.40 

0.0 

5.0 

550m 


5 

c 

54-83 

FP117 

39# 

40# 

HD100180 

HD100180F 


TTL 

TTL 

TTL 

2 

2.0 

2.0 

4 

6 

6 

77 n 

3.5 n 

3.5 n 

P 

P 

P 

2.0 * 
-1.1* 
-1.1* 

.80 A 
-1.5A 
-1.5A 

16 m 

.40 

0.0 

7.0 

7.0 

5.0 

0 

0 

550m 

40 mf 

40 mt 


5 

0 

0_J 

c 

8 

8 

54-83 

A02-50 

A02-50 

FP117 

DL240 

FP0 

41 

42 

43 

AM25LS15DC 

AM25LS15DM 

AM25LS15FM 


TTL 

TTL 

TTL 

3 

3 

3 

4 

4 

4 


s 

s 

s 

2.0 

2.0 

2.0 

.70 A 
.70 A 
.70 A 



0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 



0 

5 

5_j 

7 

C 

C 

74LS385N 

74LS385N 

54LS385W 

DL0~ 

DL0 

FP0 

44 

45 

46 

AM25LS15PC 

SN54LS385J 

SN74LS385J 


TTL 

TTL 

TTL 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

30 n 

30 n 

s 

s 

s 

2.0 

2.0 

2.0 

.70 A 

.70 

.80 

4.0m 

8.0m 

.40 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

375m 

375m 

4 Indep Ckt 

4 IndeD Ckt 

0 ! 
5 
,0 

7 

C 

7 

74LS385N 

74LS385N 

74LS385N 

DL0 

DL20b 

DL20b 

47 

SN74LS385N 


TTL 

3 

4 

30 n 

s 

2.0 

.80 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

375m 

4 Indep Ckt 

0 

7 

74LS385N 

DL20a 
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6. MULTIPLI 


ERS 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)IIODE(3)LO BIT 



5J 


n 

2j 

BIT 


4JMAX 


C55IC 

MINIMUM 


POWER 1 

MAX. 

OPER. 

DRAWINGS I 

LINE 

TYPE 

DATA 



ARRAY 

PROP. 

ARITHMETIC 

LEVEL 

SINK 


SUPPLY 

OPER. 

TEMP. 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

MODE 

LOxHI 

DELAY 

CAPABILITY 

MIN. 

MAX. 

CURRENT 

SPAN 


POWER 

RANGE 

OR 

OUTLINE 






3J 




T 

’0’ 


@ Vo 

NEG. 

POS 

DISS. 

CODE 

BLOCK 







LO 

HI 

(S) 


(V) 

(V) 

JA)_ 


(V) 

(V) 

JW)_ 

- 

-f 



1 

MCI 0901 Z#ai 



P 

8 

8 


2SC;USM; 

-.84A 

-1.9* 



-8.0 

0 


0 

7 

X00-42 

LC10 

2 

57508 



SP 

8 

8 

400n 

2SCPDA 



8.0m 


0.0 

5.0 

.75 

5 

C 

XOO-40 

DL22b 

3 

67508 



SP 

8 

8 

400nT 

2SCPDA 



8.0m 


0.0 

5.0 

.75 

5 

C 

X00-40 

DL22b 

4 

57516 



SP 

16 

16 

800n 

2SCPDA 



8.0m 


0.0 

5.0 

1.0 

5 

c 

X00-40 

DL24au 

5 

57518 



SP 

16 

16 

800n 

2SCPDA 



8.0m 


0.0 

5.0 

1.0 

5 

c 

X00-40 

DL24au 

6 

67516 



SP 

16 

18 

800nT 

2SCPDA 



8.0m 


0.0 

5.0 

1.0 

5 

c 

X00-40 

DL24au 

7 

67518 



SP 

16 

16 

800n 

2SCPDA 



8.0m 


0.0 

5.0 

1.0 

5 

c 

X00-40 

DL24au 

8 

MC14554BAL 


CMS 

P 

2 

2 

130n 

BIN 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

.30m % 

5 

c 

45-54B 

DL16aj 

9 

MC14554BCL 


CMS 

P 

2 

2 

215n 

BIN 

11.0* 

4.0 A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

45-54B 

DL16ai 

10 

MC14554BCP 


CMS 

P 

2 

2 

215n 

BIN 

11.0* 

4.0 A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

45-54 

DL16bo 

11# 

HD14554B 


CMS 

P 

2 

2 

375n 

BIN 

3.5 

1.5 



0.0 

18 

300m 

4 

8 

45-54 

DL16p 

12# 

MSM5506RS 


CMS 

SP 

1 

8 

I.Ou 

BCD 

3.6* 

0.8A 

1.6m 

0.4 

0.0 

70 


3 

8 

X00-43 

DL16ca 

13 

MC10287L 


ECT 

p 

1 

2 

8.5m 

BIN 

-.96* 

-1.6AC 

20m 

-.96 

5.2 

0.0 

400mt 

3 

8 

XOO-5 

DL16aj 

14 

MC10183L 


ECT 

p 

2 

4 

11n 

2sC 

-.96* 

-1.6AC 

20m 

-.96 

5.2 

0.0 

750mf 

3 

8 

X00-4 

DL24ak 

15 

WTL1016#ai 


NCH 

p 

16 

16 


2SC/USM 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

2.5 



X00-17a 

DL640 

16 

93S43DC 


TTL 

p 

2 

4 

20n 

BIN,2sC 

2.0* 

.80 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

490mt 

0 

7 

X00-1 

DL24ag 

17 

93S43DM 


TTL 

p 

2 

4 

20n 

BIN,2sC 

2.0* 

.80 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

490m| 

5 

C 

X00-1 

DL24ag 

18 

93S43FM 


TTL 

p 

2 

I 4 

20n 

BIN.2sC 

2.0* 

.80 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

490mt 

5 

C 

X00-1 

FP66 

19 

93S43PC 


TTL 

p 

2 

4 

20n 

BIN,2sC 

2.0* 

.80 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

490mf 

0 

7 

X00-1 

DL24ah 

20 

9344FM 


TTL 

p 

2 

4 

30n 

BIN 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

550mf 

5 

C 

XQO-2 

FP66 

21 

AM25S05DC 


TTL 

p 

2 

4 

37n 

2SC 

2.0* 

.80 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

935m % 

0 

7 

X00-10 

DL24t 

22 

AM25S05DM 


TTL 

p 

2 

4 

37n 

2SC 

2.0* 

.80 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

935m % 

5 

C 

X00-10 

DL241 

23 

AM25S05FM 


TTL 

p 

2 

4 

37n 

2SC 

2.0* 

.80A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

935m % 

5 

C 

X00-10 

FP105 

24 

AM25S05PC 


TTL 

p 

2 

4 

37n 

2SC 

2.0* 

.80A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

935m% 

0 

7 

XOO-IO 

DL24a 

25 

N74LS261F 


TTL 

p 

2 

4 

42n 

BIN,2Sc 

2.0* 

.80A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

200m 

0 

^7 

74LS261 

DL16aw 

26 

N74LS261N 


TTL 

p 

2 

4 

42n 

BIN,2Sc 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

200m 

0 

7 

74LS261 

DL16bp 

27 

S54LS261F 


TTL 

p 

2 

4 

42n 

BIN.2SC 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

200m 

5 

C 

74LS261 

DL16aw 

28 

S54LS261W 


TTL 

p 

2 

4 

42n 

BIN,2Sc 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

200m 

5 

C 

54LS261 

FP47g 

29 

SN54LS261J 


TTL 

p 

2 

4 

42n 

BIN 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

190m% 

5 

c 

74LS261 

DL16v 

30 

SN54LS261W 


TTL 

£_ 

2 

4 

42n 

BIN 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

190m% 

5 

c 

54LS261 

M0004AC 

31 

SN74LS261J 


TTL 

p 

2 

4 

42n 

BIN 

2.0* 

.80A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

200m % 

0 

7 

74LS261 

DL16v 

32 

SN74LS261N 


TTL 

p 

2 

4 

42n 

BIN 

2.0* 

.80A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

200m % 

0 

7 

74LS261 

DL16i 

33 

AM2505DC 


TTL 

£_ 

2 

4 

63 n 

2SC 

2.0* 

.80A 

9.6m 

.40 

0.0 

5.0 

725m % 

0 

7 

X00-11 

DL24t 

34 

AM2505DM 


TTL 

p 

2 

4 

63 n 

2SC 

2.0* 

.80 A 

9.6m 

.40 

0.0 

5.0 

650m % 

5 

C 

X00-11 

DL241 

35 

AM2505FM 


TTL 

p 

2 

4 

63n 

2SC 

2.0* 

.80A 

9.6m 

.40 

0.0 

5.0 

650m % 

5 

C 

X00-11 

FP105 

36 

AM2505PC 


TTL 

p 

2 

_4_ 

63n 

2SC 

2.0* 

.80A 

9.6m 

.40 

0.0 

5.0 

725m% 

0 

7 

X00-11 

DL24a 

37 

AM25L05DC 


TTL 

p 

2 

4 

142n 

2SC 

2.0* 

.70A 

4.9m 

.30 

0.0 

5.0 

225m % 

0 

\7~ 

X00-12 

DL24t 

38 

AM25L05DM 


TTL 

p 

2 

4 

142n 

2SC 

2.0* 

.70A 

4.9m 

.30 

0.0 

5.0 

225m % 

5 

C 

X00-12 

DL24t 

39 

AM25L05FM 


TTL 

p 

2 

4 

142n 

2SC 

2.0* 

.70A 

4.9m 

.30 

0.0 

5.0 

225m% 

5 

C 

X00-12 

FP105 

40 

AM25L05PC 


TTL 

p 

2 

4 

142n 

2SC 

2.0* 

.70A 

4.9m 

.30 

0.0 

5.0 

225m % 

0 

7 

X00-12 

DL24g 

41 

DM7875AD.BD 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

375mf 

5 

C 

X00-6 

DL16bz 

42 

DM7875AJ#mil 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0 

0.8 

16m 

0.4 




5 

c 

XOO-6 

DL16au 

43 

DM7875AW#mil 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0 

0.8 

16m 

0.4 




5 

c 

X00-6 

FP98b 

44 

DM7875BJ#mil 


TTL 

p 

4 

4 

60 n 

BIN 

2.0 

0.8 

16m 

0.4 




5 

c 

XOO-6 

DL16au 

45 

DM7875BW#mil 


TTL 

p 

4 

4 

60 n 

BIN 

2.0 

0.8 , 

16m 

0.4 




5 

c 

XOO-6 

FP98b 

46 

DM8875AJ.BJ 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

375mt 

0 

7 

XOO-6 

DL16ai 

47 

DM8875AN.BN 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

375mf 

0 

7 

XOO-6 

DL16bu 

48 

SN54284J 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.45 

0.0 

5.0 

550m% 

5 

C 

74-284 

DL16v 

49 

SN54284W 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.45 

0.0 

5.0 

550m % 

5 

c 

54-284 

M0004AC 

50 

SN54285J 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80A 

16m 

.45 

0.0 

5.0 

550m % 

5 

c 

74-285 

DL16v 

51 

SN54285W 


TTL 

p 

^_4_ 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.45 

0.0 

5.0 

550m % 

5 

c 

54-285 

M0004AC 

52 

SN74284J 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.45 

0.0 

5.0 

650m % 

0 

7 

74-284 

DL16v 

53 

SN74284N 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.45 

0.0 

5.0 

650m % 

0 

7 

74-284 

DL16i 

54 

SN74285J 


TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.45 

0.0 

5.0 

650m % 

0 

7 

74-285 

DL16v 

55 

SN74285N 1 


“TTL 

p 

4 

4 

60n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.45 

0.0 

5.0 

650m % 

0 

7 

74-285 

DL16i 

56 

SN74S274J 


TTL 

p 

4 

4 

70n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

12m 

.50 

0.0 

5.0 

775m 

0 

7 

74S274 

DL0 

57 

SN74S274N 

u_ 

TTL 

p 

4 

4 

95n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

12m 

.50 

0.0 

5.0 

775m 

0 

7 

74S274 

DL0 

58 

57558-1 F42#mil 


TTL 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0* 

0.8A 

8.0m 

0.5 

0.0 

5.0 


5 

C 

X00-39 

FP0 

59 

57558-1J40# mil 


TTL 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0* 

0.8A 

8.0m 

0.5 

0.0 

5.0 


5 

C 

X00-39 

DL40X 

60 

57558F42#mil 


TTL 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0* 

0.8A 

8.0m 

0.5 

0.0 

5.0 


5 

C 

X00-39 

FP0 

61 

57558J40#mil 


TTL 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0* 

0.8A 

8.0m 

0.5 

0.0 

5.0 


5 

C 

X00-39 

DL40X 

62 

67558-1F42 


TTL 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0* 

0.8A 

8.0m 

0.5 

0.0 

5.0 


0 

7 

1X00-39 

FP0 

63 

67558-1J40 


TTL 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0* 

0.8 A 

8.0m 

0.5 

0.0 

5.0 


0 

7 

!X00-39 

DL40X 

64 

67558F42 


TTL 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0* 

0.8A 

8.0m 

0.5 

0.0 

5.0 


0 

7 

X00-39 

FPjZl 

65 

67558J40 


TTL 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0* 

0.8A 

8.0m 

0.5 

0.0 

5.0 


0 

7 

X00-39 

DL40X 

66 

67558 


TTL 

p 

8 

8 

40n 

2SC 

2.0* 

80A 

18m 

2.4 

0.0 

5.0 

140m 

0 

7 


DL0 

67 

67558-1 


TTL 

p 

8 

8 

40n 

\2SC 

2.0* 

.80A 

18m 

2.4 

0.0 

5.0 

140m 

0 

7 


DL0 

68 

Am25S557DC 


TTL 

p 

8 

8 

45n 

2SC 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 


0 

7 

X00-39 

DL40e 

69 

Am25S557DM 


TTL 

p 

8 

8 

45n 

2SC 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 


5 

C 

X00-39 

DL40e 

70 

Am25S558DC 


TTL 

p 

8 

8 

45n 

2SC 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 


0 

7 

X0039a 

DL40e 

71 

Am25S558DM 


TTL 

p 

8 

8 

45n 

2SC 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 


5 

C 

X0039a 

DL40e 

72 

57558 


TTL 

p 

8 

8 

50n 

2SC 

2.0* 

.80 A 

18m 

2.4 

0.0 

5.0 

140m 

0 

7_ 


DL0 

73 

57558-1 


TTL 

p 

8 

8 

50n 

I2SC 

2.0* 

.80 A 

18m 

2.4 

0.0 

5.0 

140m 

0 

7 


DL0 

74 

SBP9708CJ 


TTL 

p 

8 

8 

325n 

2SC 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 


0 

7 

X00-42 

DL160 

75 

SBP9708CN 


TTL 

p 

8 

8 

325n 

2SC 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 


0 

7 

X00-42 

DL16i 

76 

SBP9708EJ 


TTL 

p 

8 

8 

325n 

2SC 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 


4 

8 

X00-42 

DL160 

77 

SBP9708MJ 


TTL 

p 

8 

8 

325n 

2SC 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 


5 

C 

X00-42 

DL160 

78 

WTL1010#ai 


TTL 

p 

16 

16 


USM 

2.0 

0.8 



0.0 

5.0 

2.5 



X00-21 

DL640 

79 

SN54LS384J 


TTL 

SP 

1 

8 


2SC 

2.0* 

.70A 



0.0 

5.0 


5 

C 

74LS384 

DL16v 

80 

SN54LS384W 


TTL 

SP 

1 

8 


2SC 

2.0* 

.70A 



0.0 

5.0 


5 

c 

54LS384 

M0004AC 

81 

SN74LS384J 


TTL 

SP 

1 

8 


2SC 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 


0 

7 

74LS384 

DL16v 

82 

SN74LS384N 


TTL 

SP 

1 

8 


2SC 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 


0 

7 

74LS384 

DL16i 

83 

54LS384DM 


TTL 

SP 

1 

8 

25n 

2SC 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

775m 

5 

C 

74LS384 

DL16cj 

84 

54LS384FM 


TTL 

SP 

1 

8 

25n 

2SC 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

775m 

5 

C 

54LS384 

FP93C 

85 

AM25LS14DC 


TTL 

SP 

1 

8 

25n 

2SC 

2.0* 

.80A 

12m 

.45 

0.0 

5.0 

775m% 

0 

7 

74LS384 

DL16cd 

86 

AM25LS14DM 


TTL 

SP 

1 

8 

25n 

2SC 

2.0* 

.80 A 

12m 

.45 

0.0 

5.0 

775m % 

5 

C 

74LS384 

DL16cd 

87 

AM25LS14FM 


TTL 

SP 

_Lj 

8 

25n 

2SC 

2.0* 

.80 A 

12m 

.45 

0.0 

5.0 

775m% 

5 

C 

X00-13 

FP79b 

88 

AM25LS14PC 


TTL 

SP 

1 

8 

25n 

2SC 

2.0* 

.80 A 

12m 

.45 

0.0 

5.0 

775m % 

0 

7 

74LS384 

DL16ce 

89 

AM25LS2516DC 


TTL 

SP 

8 

8 

57n 

2SC 

2.0*§ 

.80 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

2.0 

0 

7 

74-558 

DL40e 

90 

AM25LS2516DM 


TTL 

SP 

8 

8 

60 n 

2SC 

2.0*§ 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

2.1 

5 

C 

74-558 

DL40e 

91 ▼ 

MPY112K(A) 


BIP 

p 

12 

12 

50nT 

2SC/USM 

2.0 

.8 



-0.5 

7.0 


5 

C 

X00-44 

DL48b 

92 

MPY112KJ4G(A) 


BIP 

p 

12 

12 

50nT 

25C/USM 

2.4 

0.5 

4mA 

0.5 

0.5 

7.0 


5 

c 

X00-44 

DL48a 

93 ▼ 

MPY016K(A) 


BIP 

p 

16 

16 

50nT 

25C/USM 

2.0 

.8 



-0.5 

7.0 


6 

E 

X00-49 

DL64d 

94 ▼ 

SYC66016B(A) 


BIP 

p 

16 

16 

90 nT 

2SC/USM 

2.0 

0.8 



-0.3 

7.0 


0 

7 

X00-47 

DL64b 

95 ▼ 

SYC66016A(A) 


BIP 

p 

16 

16 

150nT 

2SC/USM 

2.0 

0.8 



-0.3 

7.0 


0 

7 

X00-47 

DL64b 

96 ▼ 

SYC66016(A) 


BIP 

p 

16 

16 

200nT 

2SC/USM 

2.0 

0.8 



-0.3 

7.0 


0 

7 

X00-47 

DL64b 

97 

FI 00183DC 


ECL 

p 

2 

8 

2.2n 

2SC 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

4.5 

0.0 

880mt 

0 

8 

• 

DL24an 

98 

F100183FC 


ECL 

p 

2 

8 

2.2n 

2SC 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

4.5 

0.0 

880mf 

0 

8 

• 

FP139 

99 

SN54S557F42 


SCH 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0 

0.8 

8m 

0.5 

0.0 

7.0 


5 

C 

X00-39 

FP0 

100 

SN54S558F42 


SCH 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0 

0.8 

8m 

0.5 

o.o ! 

7.0 


5 

C 

X00-39a 

FP0 

101 

SN54S558J40 


SCH 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0 

0.8 

8m 

0..5 

0.0 

7.0 


5 

C 

X00-39a 

DL4O0 

102 

SN74S557J40 


SCH 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0 

0.8 

8m 

0.5 

0.0 

7.0 


0 

7 

X00-39 

DL4O0 

103 

SN74S558J40 


SCH 

p 

8 

8 


2SC/USM 

2.0 

0.8 

8m 

0.5 

0.0 

7.0 


0 

7 

X00-39a 

DL4O0 

104 

SN54S516T24 


SCH 

p 

16 

16 


2SC/PDA 

2.0 

0.8 

8m 

0.5 

0.0 

7.0 


5 

C 

X00-40 

DL24bc 

105 

SN54S557J40 


SCH 

p 

16 

16 


2SC/USM 

2.0 

0.8 

8m 

0.5 

0.0 

7.0 


5 

c j 

X00-39 

DL4O0 

106 

SN74S516T24 


SCH 

p 

16 

16 


2SC/PDA 

2.0 

0.8 

8m 

0.5 

0.0 

7.0 


0 

7 

X00-40 

DL24bc 

107 

MPY008HUJ5C 


TTL 

p 

8 

8 

45nT 

DP,USM 

2.0*§ 

.80 A 

25u 

0.4 

0.0 

5.0 


0 

7 

X00-14 

DL40d 

108 

MPY008HUJ5C1 


TTL 

p 

8 

8 

45nT 

DP.USM 

2.0*$ 

.80A 

25u 

0.4 

0.0 

5.0 




XOO-14 

DL40d 

109y 

MPY8HUJ(A) 


TTL 

p 

8 

8 

45nT 

PDA/2SC/DP 

2.0 

.8 



-0.5 

7.0 


5 

C 

X00-50 

DL40p 

110 

TDC1008J4C 


TTL 

p 

8 

8 

lOOnT 

2SC.PDA.DP 

2.0*$ 

.80 A 

4.0m 

.50 

0.0 

5.0 

1.6 

] 


X00-19 

DL48a 
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1 

16. ^ 

IULTIPL 

rnc IN ORDER 0F:(1)TECHN0L 

tnb ARRAY(4)PR0PAGATI0N D 

OGY(2)MODE(3)LO BIT 
ELAY(5)TYPE NO. 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

TECH 

2J 

MODE 

BIT 

ARRAY 

LOxHI 

4JMAX 

PROP. 

DELAY 

JS) 

ARITHMETIC 

CAPABILITY 

LOGIC 

LEVEL 

MINIMUM 

SINK 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

MAX. 
OPER. 
POWER 
DISS. 
JM _ 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

DRAWINt 

LOGIC 

OR C 

BLOCK 

aS 

)UTLINE 

MIN. 

t 

_M_ 

MAX. 

’0’ 

-M _ 

CURRENT 

IT 

LO 

HI 

JA]_ 

@ Vo 

NEG. 

M_ 

POS 

- 


1 

2 

3 

TDC1006J4F 

MPY008AJ5C 

MPY008AJ5F 


TTL 

TTL 

TTL 

P 

P 

P 

~~s 

8 

8 

6 

8 

8 

125 m 
130nT 
130nT 

2SC,PDA,DP 

2SC,DP 

2SC.DP 

£.o*§ 

2.0*§ 

2.0*§ 

,86a 
.80 A 
.80A 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

.50 

.50 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

b.6 

5.0 

5.0 

1.9 

1.8 

1.8 

5 

0 

5 

<J 

7 

C 

X00-19 

X00-14a 

X00-14a 

DL40d 

DL40d 

4 

5 

6 

SN54S508TD24 

SN74S508TD24 

TDC1009J1C 


TTL 

TTL 

TTL 

P 

P 

P 

8 

8 

,12 

8 

8 

12 

800nT 

800nT 

145nT 

2SC 

2SC 

2SC.PDA.DP 

2.0 

2.0 

2.0*5 

0.8 

0.8 

.80A 

8.0m 

8.0m 

4.0m 

0.5 

0.5 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

3.2 

5 

0 

0 

C 

7 

7 

X00-46 

X00-46 

X 00-23 

DL24bl 

DL246I 

DL64a 

7 

8 

9 

MPY012AF2C 

MPY012AJ2C 

MPY012AJ2F 


TTL 

TTL 

TTL 

P 

P 

P 

12 

12 

112 

12 

12 

12 

150nT 

150nT 

150nT 

2SC.DP 

2SC.DP 

2SC.DP 

2.0*§ 

2.0*§ 

2.0*5 

.80A 
80A 
.80 A 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

.50 

.50 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

3.8 

3.8 

4.5 

5 

C 

X00-15a 

X00-15 

X00-15 

FP137 

DL64a 

DL64a 

10 

11 

12* 

TDC1009J1F 

TDC1003J2C 

TDC1003J 


TTL 

TTL 

TTL 

P 

P 

P 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

170nT 

200nT 

200nT 

2SC,PDA,DP 

2SC,PDA,DP 

PDA/2SC 

2.0*§ 

2.0*§ 

2.0 

.80A 

.80A 

.8 

4.0m 

4.0m 

.50 

.50 

0.0 

0.0 

-0.5 

5.0 

5.0 

7.0 

3.8 

3.8 

5 

0 

0 

C 

7 

7 

X00-23 

X00-20 

X00-20 

DL64a 

DL64a 

DL64a 

13t 

14 

15 

TDC1043(A) 

MPY016AF2C 

MPY016AJ2C 


TTL 

TTL 

TTL 

P 

P 

P 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

lOOnT 

160nT 

160nT 

25C/USM 

2SC.DP 

2SC.DP 

2.0 

2.0*§ 

2.0*5 

.8 

.80A 

.80A 

4.0m 

4.0m 

.50 

.50 

-0.5 

0.0 

0.0 

7.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5 

0 

C 

7 

XOO-48 

X00-16 

X00-16 

DL64c 

FP137 

DL64a 

16 

17 

18 

MPY016AJ2F 

TDC1010J1C 

TDC1010J1F 


TTL 

TTL 

TTL 

P 

P 

P 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

160nT 

165nT 

200nT 

2SC.DP 

2SC.PDA.DP 

2SC.PDA.DP 

2.0*§ 

2.0*§ 

2.0*5 

.80 A 
.80 A 
.80A 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

.50 

.50 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

6.0 

4.5 

5.3 

5 

0 

5 

Cj 

7 

C 

X00-16 

X00-21 

X00-21 

DL64a 

DL64a 

DL64a 








































































































































. 























































































































J 



















































































_ ! 




















1 
























































































































i 














_ 




























































I 




























































_ i 


1 








164 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


164 








17. 

MA( 

5NITUDE 

COMI 

PARATORS 

in on 

(4)PR( 

DER 0F:(1)TECHN0L0GY(2)TYPE C0DE(3)BITS 
)PAGATI0N DELAY(5)TYPE NO. 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

IJ 

TECH 

Ll 

T C 

Y 0 

P D 

E E 

u 

B 

1 

T 

S 

4JMAX. 

PROP. 

DELAY 

(S) 

COMPARES 

CODE 

LOGIC 

LEVEL 

MINIMUM 

SINK 

CURRENT 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

(W) 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

DRAWINGS 1 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

MIN. 

T 

(V) 

MAX. 

’0’ 

(V) 

(A) 

@ VO 

NEG. 

(V) 

POS. 

M, 

- 

+ 

1 

SN54LS688J#mil 



M 

8 

18n 

Bcd,Bin 

2.0* 

0.7A 



0 

5.0 


5 

c 

N00-34 

DL2og 

2 

SN74LS688J 



M 

8 

18n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-34 

DL209 

3 

SN74LS688N 



M 

8 

18n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

• 

DL20h 

4 

SN54LS682J#mil 



M 

8 

25n 

BCDBIN 

2.0* 

OJA 



0 

5.0 


5 

C 

N 00-32 

DL20g 

5 

SN54LS684J#mil 



M 

8 

25n 

BCD.BIN 

2.0* 

OJA 



0 

5.0 


5 

c 

N 00-32 

DL20g 

6 

SN74LS682J 



M 

8 

25n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-32 

DL2oa 

7 

SN74LS684J 



M 

8 

25n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-32 

DL2og 

8 

SN74LS684N 



M 

8 

25n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-32 

DL2oh 

9 

SN74LS687J 



M 

8 

35n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-33 

DL24bc 

10 

SN74LS687N 



M 

8 

35n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-33 

DL24bd 

11 

SN54LS689J#mil 



M 

8 

40n 

BCD.BIN 

2.0* 

OJA 



0 

5.0 


5 

C 

N00-34 

DL2og 

12 

SN74LS689J 



M 

8 

40n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-34 

DL20a 

13 

SN74LS689N 



M 

8 

40n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

• 

DL20h 

14 

SN54LS683J#mil 



M 

8 

45n 

BCD.BIN 

2.0* 

OJA 



0 

5.0 


5 

C 

N00-32 

DL20g 

15 

SN54LS685J # mil 



M 

8 

45n 

BCD.BIN 

2.0* 

OJA 



0 

5.0 


5 

C 

N00-32 

DL20a 

16 

SN74LS682N 



M 

8 

45n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-32 

DL2ob 

17 

SN74LS683J 



M 

8 

45n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8 A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-32 

DL2og 

18 

SN74LS683N 



M 

8 

45n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-32 

DL2ob 

19 

SN74LS685J 



M 

8 

45n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


o -1 

7 

N00-32 

DH2og 

20 

SN74LS685N 



M 

8 

45n 

BCD.BIN 

2.0* 

0.8A 



0 

5.0 


0 

7 

N00-32 

DL2oh 

21 

MM54C85D 


CMS 

M 

4 


BIN.BCD 

8.0* 

2.0A 



0.0 

10 

500m 

5 

C 

N00-5 

DL16bz 

22 

MM74C85N 


CMS 

M 

4 


BIN,BCD 

8.0* 

2.0A 



0.0 

10 

500m 

(T“ 

7 

74L85N 

DL16bu 

23 

MC54HC85J(A) 


CMS 

M 

4 

25n 


3.8 

1.1 



0.0 

6.0 

500m 

5 

C 

74-85 

DL16ao 

24 

MC74HC85J(A) 


CMS 

M 

4 

25n 


3.8 

1.1 



0.0 

6.0 

500m 

4 

8 

74-85 

DL16ao 

25 

MC74HC85N(A) 


CMS 

M 

4 

25n 


3.8 

1.1 



0.0 

6.0 

500m 

4 

8 

74-85 

DL16dp 

26 

340085DC 


CMS 

M 

4 

50n 

BIN,BCD 

10.5* 

4.5A 

3.6m 

.50 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

N00-18 

DL16cj 

27 

340085DM 


CMS 

M 

4 

50n 

BIN.BCD 

10.5* 

4.5A 

3.6m 

.50 

0.0 

15 

400m 

5 

C 

N00-18 

DL16ci 

28 

340085FC 


CMS 

M 

4 

50n 

BIN,BCD 

10.5* 

4.5A 

3.6m 

.50 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

N00-18 

FP103 

29 

340085FM 


CMS 

M 

4 

50n 

BIN,BCD 

10.5* 

4.5A 

3.6m 

.50 

0.0 

15 

400m 

5 

C 

N00-18 

FP103 

30 

340085PC 


CMS 

M 

4 

50n 

BIN.BCD 

10.5* 

4.5A 

3.6m 

.50 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

N00-18 

° 

31# 

HEF4585 


CMS 

M 

4 

80n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

45-85B 

DL0 

32 t 

HEF4585BDF 


CMS 

M 

4 

80n 

BIN,BCD 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

N00-18 

DL16at 

33 t 

HEF4585BPN 


CMS 

M 

4 

80n 

BIN.BCD 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

4 

8 

N00-18 

DL16cc 

34 ▼ 

HEF4585BTD 


CMS - 

M 

4 

90n 

BIN,BCD 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

2OOm0 

4 

8 

NOO-18 

FP148 

35 

40085BDC 


CMS 

M 

4 

112n 

BIN,BCD 

11* 

4.0 A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

4 

8 

N00-18 

DL16cj 

36 

40085BDM 


CMS 

M 

4 

112n 

BIN.BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

5 

C 

NOO-18 

DL16ci 

37 

40085BFC 


CMS 

M 

4 

112n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

4 

8 

NOO-18 

FP103 

38 

40085BFM 


CMS 

M 

4 

112n 

BIN,BCD 

11* 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

5 

C 

NOO-18 

FP103 

39 

40085BPC 


CMS 

M 

4 

112n 

BIN.BCD 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

4 

8 

NOO-18 

• 

40 

CD4585BD 


CMS 

IJT 

4 

130n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

45-85B 

MOOOIAE 

41 

CD4585BE 


CMS 

M 

4 

130n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

4 

8 

45-85B 

MOOOIAC 

42 

CD4585BF 


CMS 

M 

4 

130n 

BIN.BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

45-85B 

MOOOIAC 

43 

CD4585BH 


'CMS 

M 

4 

130n 

BIN;BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

N00-26 

CHI 27 

44 

883/4585B 


CMS 

M 

4 

160n 

BCD/BIN 

8.21 

6.7 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

5 

C 

45-85 

MOOOIAC 

45 

CD4063BD 


£MS 

M 

4 

175n 

BIN.BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

200m 

5 

C 

40-63B 

MOOOIAE 

46 

CD4063BE 


CMS 

M 

4 

175n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

200m 

4 

8 

40-63B 

MOOOIAC 

47 

CD4063BF 


CMS 

M 

4 

175n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

200m 

5 

C 

40-63B 

MOOOIAC 

48# 

HCC4063BD 


CMS 

M 

4 

175n 

BIN.BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

200m 

5 

C 

40-63B 

DL16cm 

49# 

HCC4063BF 


CMS 

M 

4 

175n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

200m 

5 

C 

40-63B 

DL16aq 

50# 

HCC4063BK 


CMS 

M 

4 

175n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

200m 

5 

C 

40-63B 

FP131 

51# 

HCF4063BE 


CMS 

M 

4 

175n 

BIN.BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

200m 

4 

8 

40-63B 

DL16bi 

52# 

HCF4063BF 


CMS 

M 

4 

175n 

BIN,BCD 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

200m 

4 

8 

40-63B 

DL16aq 

53 

MC14585BAL 


CMS 

M 

4 

220n 

BIN,BCD 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

.30m% 

5 

C 

45-85B 

DL16aj 

54 

SCL4585B 


CMS 

M 

4 

250n 

BIN.BCD 

9.95* 

.05A 

1.3m 

.50 

0.0 

10 

100u% 

5 

C 

45-85B 

DL16ar 

55 

MC14585BCL 


CMS 

M 

4 

330n 

BIN,BCD 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

45-85B 

DL16aj 

56 

MC14585BCP 


CMS 

M 

4 

330n 

BIN,BCD 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

45-85B 

DL16bo 

57*# 

M4063BP 


CMS 

M 

4 

390n 

BIN,BCD 

11.0* 

4.0A 

2.4m 

1.5 

0.0 

18 

0.5 

i4_ 

8 

74-85 

DL16db 

58# 

TC4063BP 


CMS 

M 

4 

400n 

BIN,BCD 

14.9* 

.05A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

“4 

8 

40-63B 

DL16cr 

59 ▼ # 

M4585BP 


CMS 

M 

4 

600n 

BIN,BCD 

11.0* 

4.0A 

2.4m 

1.5 

0.0 

18 

0.5 

4 

8 

74L85 

DL16db 

60# 

TC4585BP 


CMS 

M 

4 

600n 

BIN.BCD 

14.9* 

.05A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

4 

8 

45-85B 

DL16cr 

61# 

MSM582RS 


CMS 

M 

4 

1 .Ou 

BIN 

3.6* 

0.8* 

1.6m 

0.4 

0.0 

7.0 


3 

8 

N00-31 

DL16cq 

62# 

MSM4585RS 


CMS 

M 

4 

1.2u 


3.6* 

1.0A 



0.3 

16 

200m 

4 

8 

N00-5 

DL160 

63 

343AJ 


DTL 

M 

4 

I.Ou 

BIN.BCD 

13* 

.40A 

400u 

.80 

0.0 

15 


3 

7 

N00-21 

DL16ba 

'64 

343AL 


DTL 

M 

4 

1 .Ou 

BIN,BCD 

13* 

.40A 

400u 

.80 

0.0 

15 


3 

7 

N00-21 

DL16ad 

65 

343CJ 


DTL 

M 

4 

I.Ou 

BIN,BCD 

10* 

.40 a 

400u 

.80 

0.0 

12 


3 

8 

N00-21 

DL16bq 

66 

343CL 


DTL 

M 

4 

I.Ou 

BIN.BCD 

10* 

.40A 

400u 

.80 

0.0 

12 


3 

8 

N00-21 

DL16ad 

67 

MC10H166L(A) 


ECL 

M 

5 

3.8n 

BIN 

-.81 

-1.9 



5.2 

0.0 

440m 

0 

7 

N00-8 

DL16ao 

68 

MC10H166P(A) 


ECL 

M 

5 

3.8n 

BIN 

-.81 

-1.9 



5.2 

0.0 

440m 

0 

7 

N00-8 

DL16dp 

_69#_„ 

HXA100166D 


ECL 

M 

1 9 

2.2n 

BIN 

-1.8 

-.88 



4.5 

0 

720m 

0 

8 

N00-24 

DL0 

70# 

HXA100166F 


ECL 

M 

9 

2.2n 

BIN 

-1.8 

-.88 



4.5 

0 

720m 

0 

8 

N00-24 

FP0 

71# 

100166F 


ECL 

M 

9 

4.3n 

BIN 

1.02* 

1.62A 



5.7 

0.0 

720mf 

0 

8 

N00-24 

FP149 

72 

F100166DC 


ECL 

M 

9 

4.3n 

BIN 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

4.5 

0.0 

1.2 

0 

7 

N00-24 

DL24an 

73 

F100166FC 


ECL 

M 

9 

4.3n 

BIN 

-1.1* 

-1.4A 

20m 

-1.0 

4.5 

0.0 

1.2 

0 

7 

N00-24 

FP126 

74# 

HD100166 


ECL 

M 

9 

4.3n 

BIN 

-1.2* 

-1.5A 



5.7 

0.0 

1 40 mf 

0 

8 

N00-24 

DL24aw 

_75#_ 

HD100166F 


ECL 

M 

9 

4.3n 

BIN 

-1.2* 

-1.5A 



5.7 

0.0 

40mt 

0 

8 

N00-24 

FP146 

76# 

HXA220-402 


ECL 

U 

8 

4.6n 

BIN 

0.9 

1.7C 



4.5 

0.0 


\ 3 ~ 

C 

N00-41 

DL640 

77 

F10166DC 


ECT 

M 

5 

6.5n 

BIN 

-.96* 

-1.6 

20m 

-.96 

5.2 

0.0 

390m % 

0 

7 

N00-23 

DL16cj 

78 

F10566DM 


ECT 

M 

5 

6.5n 

BIN 

-.93* 

-1.6 

10m 

-.93 

5.2 

0.0 

390m % 

15 

C 

NOO-23 

DL16ci 

79 

F10566FM 


ECT 

M 

5 

6.5n 

BIN 

-.93* 

-1.6 

10m 

-.93 

5.2 

0.0 

390m % 

5 

c 

NOO-23 

FP103 

80 

MC10166L 


ECT 

M 

5 

7.6n 

BIN 

-.96* 

-1.6A 

20m 

-.96 

5.2 

0.0 

551m 

3 

8 

NOO-8 

DL16am 

81 

MC10166P 


ECT 

M 

5 

7.6n 

BIN 

-.96* 

-1.6A 

20m 

-.96 

5.2 

0.0 

551m 

3 

8 

N00-8 

DL16bo 

82 

LS7240 


PCH 


4 


BCD/HEX 

10.5* 

4.5A 

17u 

0.4 

0.0 

15 


2 

7 

N00-30 

DL4O0 

83 

MC4021P 


TTL 


4 

20n 

BIN 

2.5* 

,40a 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

250m 

0 

7 

74-421 

DL16bo 

84 

MC4022P 


TTL 


4 

20n 

BIN 

2.5* 

.40A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

250m 

0 

7 

74-422 

DL16bo 

85 

93S46DC 


TTL 


6 

12n 

BIN 

2.0* 

.80A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

350m 

0 

7 

N00-2 

DL16cj 

86 

93S46DM 


TTL 


6 

12n 

BIN 

2.0* 

.80A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

350m 

5 

C 

N00-2 

DL16cj 

87 

93S46FM 


TTL 


6 

12n 

BIN 

2.0* 

.80A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

350m 

5 

C 

N00-2 

FP103 

88 

93S46PC 


TTL 


6 

12n 

BIN 

2.0* 

.80A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

350m 

0 

7 

N00-2 

> 

89 

93S47DC 


TTL 


6 

15n 

BIN 

2.40 

.50 A 

20m 

.50 

0.0 

1 5.0 

325m 

0 

7 

N00-3 

DL16cj 

90 

93S47DM 


TTL 


6 

15n 

BIN 

2.40 

50A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

325m 

,5 

C 

N00-3 

DL16ci 

91 

93S47FM 


TTL 


6 

15n 

BIN 

2.40 

.50 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

325m 

5 

C 

N00-3 

FP103 

92 

93S47PC 


TTL 


6 

15n 

BIN 

2.40 

.50 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

325m 

0 

7 

N00-3 

° 

93 

MC54F521 J(A) 


TTL 


8 

9.5n 


2.0 

0.8 

20m 

0.5 

0.0 

5.0 


5 

C 

74ALS521 

DL20cf 

94 

MC54F521N(A) 


TTL 


8 

9.5n 


2.0 

0.8 

20m 

0.5 

0.0 

5.0 


5 

C 

74ALS521 1 

DL20h 

95 ▼# 

N74F521F 


TTL 


8 

9.5n 


2.0 

0.8 



-0.5 

7.0 


0 

7 

74LS521 

DL20a 

—96 T # 

N74F521N 


TTL 


8 

9.5n 


2.0 

0.8 



-0.5 

7.0 


0 

7 

74LS521 

DL20ab 

97 ▼ # 

S54F521F 


TTL 


8 

9.5n 


2.0 

0.8 



-0.5 

7.0 


5 

C“^ 

[74LS521 

DL20a 

98 ▼# 

S54F521W 


TTL 


8 

9.5n 


2.0 

0.8 



-0.5 

7.0 


5 

c 

54-521 

FP154 

99 

MC74F521 J(A) 


TTL 


8 

11n 


2.0 

0.8 

20m 

0.5 

0.0 

5.0 


0 

7 

74ALS521 

DL20a 

100 

MC74F521N(A) 


TTL 


8 

11n 


2.0 

0.8 

20m 

0.5 

0.0 

5.0 


0 

7 

74ALS521 

DL20h 

101 

AmZ8121 


TTL 


8 

15n 

BIN 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 


0 

7 

N00-29 

DL0 

102 

Am29809 


TTL 


9 


BIN 

2.0 

0.8 

24m 

0.5 

0.0 

5.0 


5 

C 

N00-42 

DL240 

103 

DM7131J 


TTL 

IU 

6 

30n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

370m 

5 

c 

N00-11 

DL16ai 

104 

DM7131N 


TTL 

IU 

6 

30n 

BIN 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

370m 

5 

c 

N00-11 

DL16bu 

105 

DM7131W 


TTL 

IU 

6 

30n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

370m 

5 

c 

N00-11 

FP88a 

106 

DM7136J 


TTL 

IU 

6 

30n 

BIN 

2.0* 

•80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

370m 

5 

c 

NOO-lla 

DL16ai 

107 

DM7136W 


TTL 

IU 

6 

30n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

370m 

5 

c 

NOO-lla 

FP88a 

108 

DM8131J 


TTL 

IU 

6 

30n 

BIN 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

370m 

0 

7 

N00-11 

DL16ai 

109 

DM8131N 


TTL 

IU 

6 

30n 

BIN 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

370m 

0 

7 

N00-11 

DL16bu 

110 

DM8136N 


TTL 

IU 

6 

30n 

BIN 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

370m 

0 

7 

NOO-lla 

DL16bu 
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MAGNITUDE COMPARATORS 


M 
SINK 

"CURRENT 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE CODE(3)BITS 


POWER RANGE 


NEG. POSHDISS. 


13 DM5485J#mil 

14 DM5485W#mil 

15 DM54LS85J#mil 

16 DM54LS85W#mil 

17 DM74LS85N 
JANM38510/08201BEA 


JANM38510/08201BEB 
JANM38510/08201CEA 
JANM38510/08201 CEB 


S5485F 

TT 

S5485W 

TT 

# SFC485E 

TT 


SFC485EM 
SFC485ET 
SFC485JM 
" SFC485KM 
SN5485J 
SN5485W 


40 

54LS85FM 

TT 

41 

74LS85DC 

TT 

42 

74LS85PC 

TT 


46 

SN74LS85J 

47 

SN74LS85N 

48 

DM7200J 


DM7200N 

DM7200W 

DM8200J 


DM8200N 

M8269F 

N8269W 


58 

59 

60 

JANM38510/31101 CEA 
JANM38510/31101 CEB 
JANM38510/31101CFA 


61# 

62# 

63 

MB74LS85 

MB74LS85M 

N74LS85F 



DM76L24J 

DM76L24N 

DM86L24J 


DM7160W 

DM8160J 

DM8160N 

DM8160W 

SN74AS885JT 

SN74AS885NT 


106 SN74LS686JT 

107 SN74LS686NT 

108 SN54LS687JT #mil 



C 74-85N 
C 54-85W 
' C 74-85N 
C 74-85N 
C 54-85W 
" C 54-85W 
C 74-85N 

C 74-8 5N_ 

" C 54-85W 
C 54-85W 
C N00-14 
C 74L85N 
C N00-14 
7 74LS85N 

C N00-15 
C N00-15 
7 N00-15 

7 NOO-15 
C 74L85N 
7 NOO-4 
7 NOO-4 
C NOO-4 
C NOO-4 
7 NOO-4 
C NOO-4 
C NOO-4 
7 NOO-4 
7 NOO-7 

C N00-7 _ 

" C NOO-7 
7 NOO-7 
C N00-12 
"C NOO-12 
7 NOO-12 
7 NOO-12 
"7 NOO-12 
7 N00-38 

7 74AS885 

-- 

C N00-39 
C N 00-36 
' 7 NOO-36 " 

7 NOO-36 
C NOO-36 
‘ 7 NOO-36 
7 NOO-36 


DL16aw 
FP47g 
DL16br 
DL16br 
FP117 
“ FP117 
DL16br 
DL16br 
" FP117 
FP117 
FP98b 
DL16bz 
FP98b 
DL16bu 
' DL16ai 
DLlSbu 
DL16ai 
DL16bu 
DL16v 
DL16aw 
DL16bp 
DL16aw 
-FP47fl_. 
DL16cp 
DL16cp 
FP66 _ 

DL16bd 
DL16bd 
' FP79b 
DL16ce 
DL16bz 
' FP88a 
DL16ai 
DL16bu 
" FP88a 
DL24bf 
DL24ba 

chW^~ 

DL24bf 
DL24bf 
' DL24bf 
DL24bg 
DL24bf 
“ DL24bf 
DL24ba 
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17. MA( 

3NITUDE 

o 

o 

PARATORS 

II 

DER 0F:(1)TECHN0L0GY(2)TYPE C0DE(3)BIT$ 
)PAGATI0N DELAY(5)TYPE NO. 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

I 

TECH 

2J 

T C 

Y 0 

P D 

E E 

B 

1 

' T 

S 

4JMAX. 

^ROP. 

DELAY 

(S) 

COMPARES 

CODE 

LOGIC 

LEVEL 

MINIMUM 

SINK 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS. 

_(W) 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

DRAWIN( 

LOGIC 

OR C 

BLOCK 

3S 

)UTLINE 

MIN. 

’1’ 

(V) 

MAX. 

’0’ 

(V) 

CURRENT 

(A) 

@ Vo 

NEG. 

M_ 

POS. 

(V) 

- 

+ 

1 

2 

3 

DM7130D 

DM7130F 

DM8130D 


TTL 

TTL 

TTL 

M 

M 

M 

ib 

10 

10 

40n 

40n 

40n 

BIN 

BIN 

BIN 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80A 
.80A 
-80A 

16m 

16m 

16m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

240mf 

240mf 

240mt 

b 

5 

0 

C 

c 

7 

N00-10 “ 

N00-10 

N00-10 

DL16bz 

FP88b 

DL16bz 

4 

5 

6 

DM8130F 

DM8130N 

DM7130F#mil 


TTL 

TTL 

TTL 

M 

M 

M 

10 

10 

20 

40n 

40n 

25n 

BIN 

BIN 

BIN 

2.0* 

2.0* 

2.0 

.80A 
.80A 
0.8 

16m 

16m 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

240mf 

240mf 

240m 

0 

0 

5 

7 

7 

C 

N00-10 

N00-10 

NOO-IO 

FP88b 

DL24v 

FP0 

7 

8 

9 

DM7130J# mil 

DM7160J#mil 

DM7160W#mil 


TTL 

TTL 

TTL 

M 

M 

M 

20 

20 

20 

25n 

25n 

25n 

BIN 

BIN 

BIN 

2.0 

2.0 

2.0 

0.8 

0.8 

0.8 





240m 

205m 

205m 

5 

5 

5 

C 

c 

c 

N00-10 

N00-12 

N00-12 

DL24a 

DL16au 

FP98b 
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DIGITAL ICs — References more than 14,000 types from 52 world¬ 
wide manufacturers. Arranged by primary device parameters. 
Includes Basic Logic, Timing, Parity and Latch functions. Thousands 
of logic and outline drawings plus 1,565 military-qualified JAN-prefix 
types. Published semiannually. 

INTERFACE ICs — Electrical, logical, physical and connection data 
on more than 11,900 state-of-the-art interface ICs from 88 worldwide 
producers. Conveniently arranged by major device parameters within 
functional groupings. Logic/Peripheral Drivers; A/D, D/A and Level 
Converters; Switches/Multiplexers; Receivers and Specialty Sensors. 
Detailed logic and outline drawings per type listing includes 671 
military-qualified JAN-prefix ICs. Published semiannually. 

MEMORY ICs — Covers over 11,500 types from 63 manufacturers 
in six major categories: ROMs, RAMs, Character Generators, Code 
Converters, Shift Registers and Specialty Devices with Logic and Out¬ 
line Drawings. Includes 222 military-qualified JAN-prefix devices. 
Published semiannually. 

MICROPROCESSOR ICs — Referencing chip level products that 
do processing, this title details 6,900 microprocessor, RAM, ROM and 
interface/support chips. Includes coverage of processor architecture 
and manufacturers’ software support. Drawings and manufacturers’ 
names and addresses are cross-referenced. Published semiannually. 

MICROCOMPUTER SYSTEMS — Covering 3,700 devices, this 
systems book is organized on the common denominator at design 
level. Bus Structure, Details CPU, Memory, Controller and Data Trans¬ 
fer Boards, grouping others in a Miscellaneous Board section to guar¬ 
antee comprehensive coverage. Special features include explanation 
of bus structure features; organization of support boards by function, 
bus and application; combined physical and block drawings. Published 
semiannually. 


SEE FOR YOURSELF — AT OUR RISK — 

JUST HOW USEFUL AND TIME-SAVING 
D.A.T.A.BOOKS’ INSTANT REFERENCE CAN BE! 

It is easy to find out how D.A.T.A.BOOKS can work for you. 
Just try one, or all, in your office on the job for one solid 
month. Use the books, let your co-workers use them. Then, 
at the end of the 30 days, make up your own mind. If 


IC FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE - References over 
20,000 Memory, Digital and Interface Devices from over 200 Manu¬ 
facturers. Provides Pin for Pin Equivalence; Basic Logic, Timing, Parity 
and Latch functions. Also covers ROMs. RAMs, Specialty Devices, 
Logic/Peripheral Drivers and more. Faster and easier selection for 
alternate sourcing. Functional Equivalence determined by an 
independent testing laboratory. Published semiannually. 

LINEAR ICs — Provides characteristics for over 8,800 IC types from 
79 manufacturers in the following categories: Operational, Differential, 
Audio, Wideband and RF/IF amplifiers; Voltage Regulators and Com¬ 
parators; plus over 25 Special Application categories. Includes sche¬ 
matic, logic and outline drawings. Over 233 military-qualified JAN- 
prefix devices. Published semiannually. 

MODULES/HYBRIDS - Details over 9,900 linear and interface 
modules and hybrid devices from 71 worldwide manufacturers. 
Includes over 6,000 power devices. References operational, differential, 
RI/IF, sense and wideband amplifiers; voltage regulators and com¬ 
parators; memory/clock and display devices; A/D, D/A and DC/DC 
converters. Published semiannually. 

AUDIO/VIDEO ICs - Employs unique cross-reference for mass 
market items. Provides detailed electrical, functional and pictorial 
information on 2,600 TV Circuits. Audio Amplifiers, Clocks, Calculators, 
Rhythm Devices, Video Games, etc. from 52 manufacturers. Published 
semiannually. 

POWER SUPPLIES - The new Power Supplies cross-references 
over 23,900 Linear and Switching Power Supplies and DC/DC Con¬ 
verters from 48 worldwide manufacturers. All types listed by: volts in, 
amps in, volts out, amps out, operating temperature range, general 
description and more. All the information you need to take the frustra¬ 
tion out of locating a power supply or finding an equivalent substitute. 
Published semiannually. 


D.A.T.A.BOOKS are not the invaluable engineering tools we 
say they are, return them. If they are, keep them and con¬ 
tinue using them. 

You’ll find that once you have utilized D.A.T.A.BOOKS to 
search and select, you’ll never want to go back to the old 
time-consuming hit-and-miss unreliable non-system again. 
D.A.T.A.BOOKS pay their way over and over again! 


Imc. a cordura Company . Box 112, 8660 Miramar Road . San Diego, California 92126 


B184A 



More ways to 
cut your work time. 


(multiply your savings with these other D.A.T.A.BOOKS 
all available for no-risk 30-day free trials) 




DISCRETES 
AND SPECIAL 
APPLICATIONS 

DIODES — Information on 46,600 
diodes from 157 manufacturers, including 
dimensioned outline drawings plus 1,171 
military-qualified JAN-prefix devices. Pub¬ 
lished annually. 

TRANSISTORS — 14 technical data 
sections list over 30,000 type numbers 
from 133 worldwide manufacturers. Spe¬ 
cial Mil-Spec Index and dimensioned outline 
drawings. 533 military-qualified JAN-prefix 
devices. Published annually. 

THYRISTORS — Covers SCRs, Triacs, Shockley Diodes, Gate 
Turn-off devices, SCSs, Triggers, etc. from 79 manufacturers. 41,500 
types with lead designations and dimensioned outline drawings. 
Includes 89 military-qualified JAN-prefix devices. Published annually. 

POWER SEMICONDUCTORS — Covers 57,200 power devices 
from 157 worldwide sources. Includes Standard and Fast Recovery 
Rectifiers (10 Amps and up), Power Zeners (10 Watts and up), 
Power.Transistors (1 Amp and up), General Purpose and Inverter 
SCRs (10 Amps and up) plus package outline drawings and lead 
code identification. Includes 641 military-qualified JAN-prefix devices. 
Published annually. 

MASTER TYPE LOCATOR — 194,400 types from 12 separate 
D.A.T.A.BOOK titles. Identifies manufacturer and product class of 
each type and directs reader to D.A.T.A.BOOK volume where 
detailed technical data is given. 111 product classes identified. 464 
worldwide manufacturers included. Published annually. 

APPLICATION NOTES REFERENCE - Order notes from a 
single source with User Request Cards enclosed in this book. Covers 
over 4,200 circuits and devices from 96 manufacturers. Published 
semiannually. 

MICROPROCESSOR SOFTWARE — Using a unique standard 
format with greatly expanded textual descriptions, this book details 
2,800 packages for 164 vendors; Resident Software, Cross System 
Software, System Support Software and Engineering Application. 
Package information includes language extensions, peripherals 
required, minimum and maximum memory requirements and more. 
Descriptive vendor details also included. Published semiannually. 

OPTOELECTRONICS — 22 data sections list 17,500 devices 
and assemblies arranged by primary device parameters and grouped 
as follows: Emitters, Junction sensors, Photocells, Photocouplers, 
Displays and Specialty devices such as Gap/Reflex Detectors, CCDs 
and Fiber Optics components. Schematic and outline drawings. Mili¬ 
tary JAN-prefix. Published annually. 


MICROWAVE — Covers 22,100 semiconductors and tubes from 
109 manufacturers. Includes Source, Amplifier, Output and Duplexer 
tubes; Mixer, Detector, Varactor, Tunnel, PIN and Oscillator diodes; 
plus UHF/Microwave transistors. Mil-Spec numbers, notes QPL 
manufacturers, dimensioned outline drawings for semiconductor 
devices. Published annually. 


DISCONTINUED DEVICES 

DISCONTINUED TRANSISTORS - Lists over 15,500 types 
obsolete since 1956. Published annually. 

DISCONTINUED DIODES — 32,300 diodes obsolete since 1969. 
Published annually. 

DISCONTINUED THYRISTORS — More than 24,700 devices 
including SCRs and PNPNs discontinued since 1963 plus specialty 
thyristors discontinued since 1973. Published annually. 

DISCONTINUED OPTOELECTRONICS - For use in substitu¬ 
tion when used with the OPTOELECTRONICS D.A.T.A.BOOK. Lists 
over 7,600 devices obsolete since 1974. Published annually. 

DISCONTINUED MICROWAVE — Technical data on over 
18,100 devices that became obsolete since 1964. Source, Amplifier, 
Output and Duplexer Tubes; Microwave Diodes; UHF/Microwave 
Transistors. Conforms with MICROWAVE D.A.T.A.BOOKS. Published 
annually. 

DISCONTINUED DIGITAL AND AUDIO/VIDEO - A complete 
index of over 19,200 devices that have become obsolete since 1968, 
including drawings. This new master index system allows easy cross- 
reference of obsolete to active devices. Discontinued Digital and 
Audio/Video gives engineers a fingertip reference to: Diode Arrays/ 
Matrixes, Transistor Arrays, Binary/Flip-Flops, Gates, Multiplexers, 
Magnitude Comparators, Arithmetic Logic Units, Look-Ahead Carry 
Generators, Latches and Drivers/Pre-Drivers/Scalers and more. 
Published annually. 

DISCONTINUED INTERFACE AND MEMORY- This referencing 
system indexes over 14,900 devices obsolete since 1970, including 
drawings for easy cross-reference of obsolete to active devices. Sections 
include: Logic Buffers/Drivers, Line Drivers/Transmitters, Peripheral/ 
Power Drivers, A/D and D/A Converters, Logic Level Converters/Level 
Translators. Analog Gate Switches and Multiplexers, Line Receivers 
and Transceivers, Schmitt Triggers, Data Acquisitions and more. 
Published annually. 

DISCONTINUED LINEAR — Facilitates substitution when used 
with LINEAR D.A.T.A.BOOK. Usts 5,800 types obsolete since 1969. 
Published annually. 

DISCONTINUED TYPE LOCATOR — Covers 140,700 obsolete 
ICs, Transistors, Diodes, Thyristors, Microwave, Optoelectronic and 
Semiconductor devices to simplify substitution and replacement. 
Nearly 1,000 Jedec and Mil-Spec devices. Published annually. 
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18. ARITHMETIC LOGIC UNITS 


LOGIC 

LEVEL 


MIN. 



IN ORDER OF^I )TECHNOLOGY(2)BITS(3)NO. OF 
LOGIC OPER.(4)PROPAGATION DELAY(5)TYPE NO 


OPER. DRAWIIV 

FEAT- TEMP. LOGIC 

URES RANGE OR 

CODE BLOCK 



9341 DC _ 

"9341 DM 
9341FM 

9341 PC _ 

"74181 DC 
74181 PC 

JANM38510/07801 BJB 

JANM38510/07801CJB 

N74S181F 

N74S181N 

S54S181F _ 

SN54S181J 

SN54S181W 

SN74S181J _ 

SN74S181N 

AM2506DC 

AM2506DM _ 

" AM2506FM 
AM2506PC 

93L4 1DC_ 

93L41DM 

93L41FM 

93L41 PC_ 

"HD74LS181 

AM25LS181DC 

AM25LS181DM _ 

AM25LS181FM 

AM25LS181PC 

DM74181J _ 

"DM74181N 
M53381P 

N74LS181F _ 

" N74LS181N 
N74181F 

N74181N _ 

S54LS181F 

S54LS181N 

S54LS181Q _ 

S54LS181W 

S54181F 

S54181N _ 

S54181Q 

SFC4181E 

SFC4181EM _ 

SFC4181ET 

SFC4181JM 

SFC418 1 KM _ 

SN54181J 

SN54181W 

SN74181J _ 

SN74181N 

54LS181FM 

74L S181PC 

HD74LS181P 

MB74LS181 

MB74LS181M_ 

SN54LS181J 

SN54LS181W 

SN74LS181J _ 

SN74LS181N 

AM25L06DC 

AM25L06DM _ 
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AM25L06PC 

. JANM38510/01101BJA 
JANM38510/01101 BJB 


~ JANM38510/01101BKB 

I 

JANM38510/01101CJA 
r — 

JANM38510/01101 CJB 
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I 

JANM38510/30801 BJB 


JANM38510/30801 CJB 

“TDC1022CTC 

TDC1022J1C 

DM54S381J#mil _ 

DM74S381N 
DM54S181J#mil 
DM74S181N _ 
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16 
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16 
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16 

16 
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16 

1 
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LOG 

16 

1 
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8 

8 
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8 

8 

34n 
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20m 

.50 

20m 

.50 

20m 

.50 

20m 

.50 

20m 

.50 

20m 

.50 

20m 

.50 

16m 

.40 

16m 

.40 

16m 

.40 

16m 

.40 



4.0m 

.40 

8.0m 

.45 

8.0m 

.45 

8.0m 

.45 

8.0m 

.45 

16m 

.40 

16m 

.40 
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.40 

8.0m 
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4.0m 

.40 

4.0m 
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4.0m 
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4.0m 
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4.0m 

0.4 

8.0m 

.50 
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4.0m 
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4.0m 

.40 

8.0m 

.50 

8.0m 

.50 

4.9m 

.30 

4.9m 

.30 

4.9m 

.30 

4.9m 

.30 

16m 

.40 

16m 

.40 

16m 

.40 

16m 

.40 

16m 

.40 

16m 

.40 

4.0m 

.40 

4.0m 

.40 

4.0m 

0.5 

4.0m 

0.5 


0 7.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 


0.0 5.5 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
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0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 “ 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
00 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
070 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 


LACGO 

5 

C 
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0 

7 
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0 

7 
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0 

7 
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0 

7 
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0 

7 
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_0 7.0 
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16 50n 


5 

C 
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7 

74-181 
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7 
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DL24z 
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C 

74-181 

DL24aa 
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c 
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c 

54-181 

MO019A/ 
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7 

74-181 

M0015A/ 
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7 

74-181 

DL24e 

W/Lat 0 

7 

U00-16 

DL24t 

W/Lat 5 

C 

U00-16 

DL24t 

W/Lat 5 

C 

U00-16 

FP105 

W/Lat 0 

7 

U00-16 

DL24g 

LACGO 0 

7 

74-181 

DL24aa 

LACGO 5 

C 

74-181 

DL24ag 

LACGO 5 

C 

54-181 

FP66 

LACGO 0 

7 

74-181 

DL24ah 

Cerdi 2 

7 

54-181 

DL8af 

LACGO 0 

7 

UOO-3 

DL24r 

LACGO 5 

C . 

UOG-3 

DL24r 

LACGO 5 

C 

54-181 

FP105 

LACGO 0 

7 

UOO-3 

DL24c 

LACGO 0 

7 

74-181 

DL24a 

LACGO 0 

7 

74-181 

DL24v 

LACGO 0 

7 

74-181 

DL24k 

LACGO 0 

7 

74-181 

DL24aa 
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7 

74-181 

DL24z 
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7 
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DL24aa 

LACGO 0 

7 
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DL24z 
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C 
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7 
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c 
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8 
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UVCO 5 

c 

74-181 
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c 
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DL24af 
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c 

74-181 
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c 

54-181 
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7 

74-181 
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7 
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C 

54-181 
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7 

74-181 

DL24ah 
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7 
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C 
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c 
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7 
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5 
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5 

c 
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c 
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5 

c~ 

74-181 
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5 

c 
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c~ 

74-181 
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c 

74-181 
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5 

c 
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5 

c 

U00-28 
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c 
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7 
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LACGO 5 

c 
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7 

U00-2 
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19. LOOK-AHEAD CARRY GENERATORS 
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1 I 

2j 

UMAX. 
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MINIMUM 


POWER 
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DRAWINGS 1 
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SUPPLY 

OPER. 

FEATURES 

TEMP 
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No. 

NO. 

SHT. 


BITS 

DELAY 

MIN. 

MAX. 

CURRENT 


SPAN 

POWER 


RANGE 
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OR 

DUTLINE 
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DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 







(S) 
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m 
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1# 
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16 
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0.0 

306mf 


3 

8 
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2# 
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16 
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0.0 
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8 
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160n 

8.2 

6.7 

3.4m 
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300m 


5 
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1 
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25. PAR 
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ERATORS/CHECKERS 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOCY(2)BITS 



D 


T1 

2 j 

3 |MAX. 

LOGIC 

MINIMUM 


POWER 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

I'fcCH 


PROP. 

LEVEL 

SINK 
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GXB10160 
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4.5n 
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12 
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6 
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25. PARI 


TY GENERATORS/CHECKERS 


IN ORDER OF^1)TECHNOLOGY(2)BITS 
(3tPBOPAGATION DEUYI4ITYPE NO. 
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U 
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(V) 
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M_ 
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2 

3 
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9 

9 

9 
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2.0* 

2.0* 
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9 
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9 
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2.0* 
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C 
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9 
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TTL 
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9 

9 

9 
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2.0* 
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1 
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11 

12 
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9 

9 

9 
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1 
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0 

0 
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7 

7 
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1 

1 
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2 
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7 

7 

1 

1 

1 

40-101B 

DL14br 

DL14cz 

DL14cz 

28# 

29# 

30# 

M74LS280P 

MB74LS280 

MB74LS280M 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

50n 

50n 

50n 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80 A 
.80A 
.80 A 

8.0mf 

8.0m 

8.0m 

.50 

.50 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

80mf 

135m 

135m 

Odd/Even 
Odd, Even 
Odd.Even 

2 

2 

2 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

74S280N 

74S280N 

74S280N 

DL14cf 

DL14ai 

DL14bn 

31 

32 

33 

SN54LS280J 

SN54LS280W 

SN74LS280J 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

50n 

50n 

50n 

2.0* [ 
2.0* 
2.0* 

.70 A 
.70A 
.80A 

4.0m 

4.0m 

8.0m 

.40 

.40 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

135m 

135m 

135m 

Odd/Even 
Odd/Even 
Odd/Even 

5 

5 

0 

C 

C 

7 

1 

1 

1 

74S280N 1 

54S280W 

74S280N 

DL14af 

MO004AA 

DL14af 

34 

35 

36 

SN74LS280N 

N8262F 

N8262N 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

50n 

55n 

55n 

2.0* 

2.6* 

2.6* 

.80A 
.40AC 
.40 AC 

8.0m 

16m 

16m 

.50 

.50 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

135m 

350m 

350m 

Odd/Even 
INh Inp 

Inh Inp 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

74S280N 

40-101B 

40-101B 

DL14r 

DL14bh 

DL14br 

37 

38 

39 

S8262F 

S8262W 

DM7220J 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

55n 

55n 

58n 

2.6* 

2.6* 

2.0* 

.40 AC 
.40 AC 
.80A 

20m 

20m 

16m 

.50 

.50 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

370m 

370m 

175m 

Inh Inp 

Inh Inp 
Odd/Even 

5 

5 

5 

C 

C 

C 

1 

1 

1 

40-101B 

POO-21 a 

POO-5 

DL14bh 

FP39e 

DL14ax 

40 

41 

42 

DM7220N 

DM7220W 

DM8220J 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

58n 

58n 

58n 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80 A 
.80 A 
.80 A 

16m 

16m 

16m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

175m 

175m 

175m 

Odd/Even 
Odd/Even 
Odd/Even 

5 

5 

0 

C 

C 

7 

1 

1 

1 

POO-5 

POO-5 

POO-5 

DL14bt 

FP97a 

DL14ax 

43 

44 

45 

DM8220N 

DM74180J 

DM74180N 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

58n 

68n 

60 n 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80A 
.80A 
.80 A 

16m 

16m 

16m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

175m 

180mf 

180mt 

Odd/Even 
Odd/Even 
Odd/Even 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

POO-5 

74-180N 

74-180N 

DL14bt 

DL14ax 

DL14bt 

46 

47# 

48 

DM74180W 

M53380P 

N74180F 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

68n 

68n 

68n 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80 A 
.80 A 
.80 A 

16m 

16m 

16m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

180mf 
280m % 
280m 

Odd/Even 
Odd/Even 
Odd/Even 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

54-180W 

74-180N 

74-180N 

FP97a 

DL14bm 

DL14bh 

49 

50 

51 

N74180N 

S54180F 

S54180W 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

68 n 

68n 

68n 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80 A 
.80A 
.80A 

16m 

16m 

16m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

280m 

245m 

245m 

Odd/Even 
Odd/Even 
Odd/Even 

0 

5 

5 

7 

C 

c 

1 

1 

1 

74-180N 

74-180N 

54-180W 

DL14br 

DL14bh 

FP39e 

52 

53 

54 

SN54180J 

SN54180W 

SN74180J 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

9 

9 

68n 

68n 

68n 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80A 
.80A 
.80 A 

16m 

16m 

16m 

.40 

.40 

.40 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

245m 

245m 

280m 

Odd/Even 
Odd/Even 
Odd/Even 

5 

5 

0 

c 

c 

7 

1 

1 

1 

74-180N 

54-180W 

74-1 SON 

DL14af 

MO004AA 

DL14af 

55 

56# 

57 

SN74180N 

HD10160 

93S48DC 


TTL 

TTL 

TTL 

9 

12 

12 

68n 

8.0n 

28n 

2.0* 

-.81* 

2.0* 

.80 A 
-1.8A 
.80A 

16m 

20m 

.40 

.50 

0.0 

8.0 

0.0 

5.0 

0 

5.0 

280m 
25mt 
400m % 

Odd/Even 
dd Parity 
Odd/Even 

0 

3 

0 

7 

8 

7 

1 

9 

1 

74-180N 

POO-23 

POO-19 

DL14r 

DL160 

DL16cd 

58 

59 

60 

93S48DM 

93S48FM 

93S48PC 


TTL 

TTL 

TTL 

12 

12 

12 

28n 

28n 

28n 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80A 
.80A 
.80 A 

20m 

20m 

20m 

.50 

.50 

.50 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

400m% 
400m % 
400m % 

Odd/Even 
Odd/Even 
Odd/Even 

5 

5 

0 

C 

C 

7 

1 

1 

1 

POO-19 

POO-19 

P00-19 

DL16cd 

FP97b 

DL16ce 

61 

62 

63 

9348DC 

9348DM 

9348FM 


TTL 

TTL 

TTL 

12 

12 

12 

40n 

40n 

40n 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80 A 
.80A 
.80A 



0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

5.0 

235mf 

235mt 

235m+ 

Odd/Even 
Odd/Even 
Odd/Even 

0 

5 

5 

7 

C 

C 

1 

1 

1 

P00-13 

P00-13 

P00-13 

TOH6 

TOII 6 
T086 

64 

9348PC 


TTL 

12 

40n 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

235mf 

Odd/Even 

0 

7 

1 

POO-13 

T0116 
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26. LATCHES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)BITS(3)PROPAGA- 



I] 


rr~ 

2j 

3JMAX. 

Tf~ 

— \mc — 

MINIMUM 

POWER 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 1 

DATA 



PROP. 

TYPE 

LEVEL 

SINK 


SUPPLY 

OPER. 

FEATURES 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

BITS 

DELAY 

CODE 

MIN. 

MAX. 

CURRENT 

SPAN 


POWER 


RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 








T 

’0’ 


@ Vo 

NEG7 

POS. 

DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 







(S) 


(V) 

(V) 

JA)_ 

( V) 

(V) 

M_ 

(W) 


- 





1 

SN54AS873JT#mi! 



















2# 

MB430 



1 



2.4* 

.40A 



0.0 

5.0 

20m+ 


0 

7 

1 

74LS77N 

DLl4aa 

3# 

MB430M 



1 



2.4* 

.40 A 



0.0 

5.0 

20m| 


0 

7 

1 

74LS77N 

DL14ac 

4# 

MB10130 



2 


D 

-.96* 

-1.6A 



5.2 

0.0 

155mf 


3 

8 

2 

LOO-14 

DL16ak 

5# 

MB10130M 



2 


D 

-.96* 

-1.6A 



5.2 

0.0 

155mt 


3 

8 

2 

LOO-14 

DL16ap 

6# 

MB10133 



2 


D 

-.96* 

-1.6A 



5.2 

0.0 

155mf 

Outp en 

3 

8 

4 

LOO-12 

DL16ak 

7# 

MB10133M 



2 


D 

-.96* 

-1.6A 



5.2 

0.0 

155mf 

Outp en 

3 

8 

4 

LOO-12 

DL16ap 

8# 

MSM4042RS 


CMS 


400n 

D 

3.6* 

1.0A 



0.3 

16 

200m 


4 

8 

1 

LOO-3 

DL160 

9# 

MSM4043RS 


CMS 


400n 

R/S 

3.6* 

1.0A 



0.3 

16 

200m 

NOR 

4 

8 

1 

LOO-1 

DL160 

10# 

MSM4044RS 


CMS 


400n 

R/S 

3.6* 

1.0A 



0.3 

16 

200m 

NAND 

4 

8 

1 

LOO-21 

DL160 

11 

MC54HC75J(A) 


CMS 

2 

23n 

D \ 

3.2 

2.4 

10m 

0.4 

0.0 

6.0 

500m 


5 

C 

2 

74-75 

DL16ao 

12 

MC74HC75J(A) 


CMS 

2 

23n 

D 

3.2 

2.4 

10m 

0.4 

0.0 

6.0 

500m 


4 

8 

2 

74-75 

DL16ao 

13 

MC74HC75N(A) 


CMS 

2 

23n 

D 

3.2 

2.4 

10m 

0.4 

0.0 

6.0 

500m 


4 

8 

2 

74-75 

DL16dp 

14 

883/4043B 


CMS 

2 

lOOn 

R/S 

8.2 

6.7 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

NOR 

5 

C 

4 

40-43 

MOOOIAG 

15 

883/4044B 


CMS 

2 

lOOn 

R/S 

8.2 

6.7 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

NAND 

5 

C 

4 

40-44 

MOOOIAG 

16# 

HD14043B 


CMS 

3 

350n 

R/S 

3.5 

1.5 



0.0 

18 

300m 


4 

8 

4 

LOO-1 

DL16p 

17# 

HD14044B 


CMS 

3 

350n 

R/S 

3.5 

1.5 



0.0 

18 

300m 


4 

8 

4 

LOO-21 

DL16d 

18 

CDP1868E 


CMS 

4 



3.5* 

1.5A 

1.6m 

.40 

0.0 

10.5 


W/Decode 

4 

8 

1 

LO-115 

DL18n 

19 

CDP1867E 


CMS 

4 


D 

3.5* 

1.5A 

1.6m 

.40 

0.0 

10.5 


W/Decode 

4 

8 

1 

LO-114 

DL18n 

204# 

M4042BP 


CMS 

4 


D 

11* 

4.0A 

2.4m 

1.5 

0.0 

18 

500m 

COMP 

4 

8 

1 

LOO-27 

DL16db 

21 T# 

M4508BP 


CMS 

4 


D 

11.0* 

4.0A 

2.4m 

1.5 

0.0 

18 

0.5 


4 

8 

2 

45-08 

DL24bm 

22 

CD4044AD 


CMS 

4 


R/S 

9.95* 

05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NAND 

5 

C 

1 

40-44B 

MOOOIAE 

23 

CD4044AE 


CMS 

4 


R/S 

9.95* 

05A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NAND 

4 

8 

1 

40-44B 

MOOOIAC 

24 

CD4044AF 


CMS 

4 


R/S 

9.95* 

05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NAND 

5 

C 

1 

40-44B 

MOOOIAC 

254# 

M4043BP 


CMS 

4 


R/S 

11* 

4.0A 

2.4m 

1.5 

0.0 

18 

500m 

NOR 

4 

8 

1 

LOO-44 

DL16db 

26 ▼# 

M4044BP 


CMS 

4 


R/S 

11.0* 

4.0A 

2.4m 

1.5 

0.0 

18 

0.5 

NAND 

4 

8 

1 

LOO-68 

DL16db 

27# 

HEF4508 


CMS 

4 

40n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 


4 

8 

2 

45-08B 

DL0 

28 ▼ 

HEF4508BDF 


CMS 

4 

40n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 


4 

8 

2 

LOO-67 

DL24d 

29 t 

HEF4508BPN 


CMS 

4 

40n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 


4 

8 

2 

LOO-67 

DL24s 

30# 

HCC4508BD 


CMS 

4 

50n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 



5 

C 

2 

45-08B 

DL24aj 

31# 

HCC4508BK 


CMS 

4 

50n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 



5 

C 

S 2 

45-08B 

FP109 

32# 

HCF4508BD 


CMS 

4 

50n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 



4 

8 

2 

45-08B 

DL24ai 

33# 

HCF4508BE 


CMS 

4 

50n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 



4 

8 

2 

45-08B 

MO015AA 

34# 

HEF4043 


CMS 

4 

50n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

NOR 

4 

8 

1 

40-43B 

DL0 

35* 

HEF4043BDF 


CMS 

4 

50 n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

NOR 

4 

8 

1 

LOO-44 

DL16at 

36 ▼ 

HEF4043BPN 


CMS 

4 

50 n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

NOR 

4 

8 

1 

LOO-44 

DL16cc 

37 ▼ 

HEF4043BTD 


CMS 

4 

50n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

2OOm0 

NOR 

4 

8 

1 

LOO-44 

FP148 

38# 

HEF4043P 


CMS 

4 

50n 

R/S 

7.0* 

3.0A 

2.0m 

.50 

0.0 

10 

200u% 

3 State 

4 

8 

1 

40-43B 

DL16cb 

39# 

HEF4044B 


CMS 

4 

50n 

R/S 

9.95* 

.05A 

1.1m 

.50 

0.0 

10 

20m % 


4 

8 

1 

40-44B 

DL16cb 

40# 

HEF4044P 


CMS 

4 

50n 

R/S 

7.0* 

3.0A 

2.0m 

.50 

0.0 

10 

200u% 

3 State 

4 

8 

1 

40-44B 

DL16cb 

41 

4044BDC 


CMS 

4 

52n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 


4 

8 

1 

40-44B 

DL16ci 

42 

4044BDM 


CMS 

4 

52n 

R/S 

11* 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 


5 

C 

1 

40-44B 

DL16cj 

43 

4044BFC 


CMS 

4 

52n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 


4 

8 

1 

40-44B 

FP103 

44 

4044BFM 


CMS 

4 

52n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 


5 

C 

1 

40-44B 

FP103 

45 

4044BPC 


CMS 

4 

52n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 


4 

8 

1 

40-44B 

# 

46 

4043BDC 


CMS 

4 

56n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 


4 

8 

1 

40-43B 

DL16cj 

47 

4043BDM 


CMS 

4 

56n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 


5 

C 

1 

40-43B 

DL16ci 

48 

4043BFC 


CMS 

4 

56n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 


4 

8 

1 

40-43B 

FP103 

49 

4043BFM 


CMS 

4 

56n 

R/S 

11* 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 


5 

C 

1 

40-43B 

FP103 

50 

4043BPC 


CMS 

4 

56n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 


4 

8 

1 

LOO-44 

• 

51# 

HEF4044 


CMS 

4 

60 n 

R/S 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

NAND 

4 

8 

1 

40-44B 

DL0 

52 ▼ 

HEF4044BDF 


CMS 

4 

60n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

NAND 

4 

8 

1 

LOO-45 

DL16at 

53 ▼ 

HEF4044BPN 


CMS 

4 

60n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

NAND 

4 

8 

1 

LOO-45 

DL16cc 

54 ▼ 

HEF4044BTD 


CMS 

4 

60n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

2OOm0 

NAND 

4 

8 

1 

LOO-45 

FP148 

55# 

TC40H375P 


CMS 

4 

65n 

D 

4.0* 

1.0* 

800u 

.40 

0.0 

5.0 

300m 


4 

8 

1 

40H375 

DL16cr 

56 

MC14508BAL 


CMS 

4 

70n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

FO50 

5 

C 

2 

LOO-67 

DL24u 1 

57 

MC14508BCL 


CMS 

4 

70n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

FO50 

4 

8 

2 

LOO-67 

DL24u 

58 

MC14508BCP 


CMS 

4 

70n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

FO50 

4 

8 

2 

LOO-67 

DL240 

59 

4042BDC 


CMS 

4 

72n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

DL16ci 

60 

4042BDM 


CMS 

4 

72n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

COMPL 

5 

C 

1 

40-42B 

DL16cj 

61 

4042BFC 


CMS 

4 

72n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

FP103 

62 

4042BFM 


CMS 

4 

72n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

COMPL 

5 

C 

1 

40-42B 

FP103 

63 

4042BPC 


CMS 

4 

72n 

D 

11* 

4.0 A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

0 

64# 

HEF4042 


CMS 

4 

75n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

DL0 

65 ▼ 

HEF4042BDF 


CMS 

4 

75n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

COMP 

4 

8 

1 

LOO-43 

DL16at 

66 ▼ 

HEF4042BPN 


CMS 

4 

75n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

COMP 

4 

8 

1 

LOO-43 

DL16cc 

67 ▼ 

HEF4042BTD 


CMS 

4 

75n 

D 

11.0* 

4.0 A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

2OOm0 

COMP 

4 

8 

1 

LOO-43 

FP148 

68 

883/4042B 


CMS 

4 

80n 

D 

8.2 

6.7 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

COMP 

5 

C 

4 

40-42 

MOOOIAG 

69 

4723BDC 


CMS 

4 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

addrsble 

4 

8 

2 

LOO-74 

DL16cj 

70 

4723BDM 


CMS 

4 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

addrsble 

5 

C 

2 

LOO-74 

DL16cj 

71 

4723BFC 


CMS 

4 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

addrsble 

4 

8 

2 

LOO-74 

FP103 

72 

4723BFM 


CMS 

4 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

addrsble 

5 

C 

2 

LOO-74 

FP103 

73 

4723BPC 


CMS 

4 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

addrsble 

4 

8 

2 

LOO-74 

• 

74 

CD4508BD 


CMS 

4 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


5 

c 

2 

45-08B 

M0015AG 

75 

CD4508BE 


CMS 

4 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


4 

8 

2 

45-08B 

MO015AA 

76 

CD4508BF 


CMS 

4 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


5 

C 

2 

45-08B 

MO015AA 

77# 

HCC4042BD 


CMS 

4 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

COMPL 

5 

C 

1 

40-42B 

DL16cm 

78# 

HCC4042BF 


CMS 

4 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

T5 ! 

0.0 

15 

300u% 

COMPL 

5 

C 

1 

40-42B 

DL16aq 

79# 

HCC4042BK 


CMS 

4 

lOOn 

D 

11* 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

COMPL 

5 

c 

1 

40-42B 

FP131 

80# 

HCF4042BE 


CMS 

4 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

DL16bi 

81# 

HCF4042BF 


CMS 

4 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

ITS- 

0.0 

15 

300u% 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

DL16aq 

82 

CD4043BD 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


5 

c 

1 

40-43B 

MOOOIAE 

83 

CD4043BE 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


4 

8 

1 

40-43B 

MOOOIAC 

84 

CD4043BF 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


5 

c 

1 

40-43B 

MOOOIAC 

85 

CD4044BD 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


5 

C 

1 

40-44B 

MOOOIAE 

86 

CD4044BE 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


4 

8 

1 

40-44B 

MOOOIAC 

87 

CD4044BF 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

500m 


5 

C 

1 

40-44B 

MOOOIAC 

88# 

HCC4043BD 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NOR 

5 

C 

1 

40-43B 

DL16cm 

89# 

HCC4043BF 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NOR 

5 

C 

1 

40-43B 

DL16aa 

90# I 

HCC4043BK 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NOR 

5 

C 

1 

40-43B 

FP131 

91# 

HCC4044BD 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NAND 

5 

C 

1 

40-44B 

DL16cm 

92# 

HCC4044BF 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NAND 

5 

C 

1 

40-44B 

DL16aa 

93# 

HCC4044BK 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NAND 

5 

C 

1 

40-44B 

IFP131 

94# 

HCF4043BE 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NOR 

4 

8 

1 

40-43B 

DL16bj 

95# 

HCF4043BF 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NOR 

4 

8 

1 

40-43B 

DL16aq 

96# 

HCF4044BE 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NAND 

4 

8 

1 

40-44B 

DL16bj 

97# 

HCF4044BF 


CMS 

4 

lOOn 

R/S 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NAND 

4 

8 

1 

40-44B 

DL16aq 

98 

CD4042BCJ 


CMS 

4 

120n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

DL16au 

99 

CD4042BCN 


CMS 

4 

120n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

DL16bu 

100 

CD4042BMJ 


CMS 

4 

120n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

COMPL 

5 

C 

1 

40-42B 

DL16au 

101 

CD4042BMW 


CMS 

4 

120n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

80u% 

COMPL 

5 

C 

1 

40-42B 

FP88C 

102 

MC14042BAL 


CMS 

4 

120n 

D 

11.0* 

4.0 A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

Compl 

5 

C 

1 

40-42B 

DL16aj 

103 

MC14042BCL 


CMS 

4 

120n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

DL16aj 

104 

MC14042BCP 


CMS 

4 

120n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

COMPL 

4 

8 

1 

40-42B 

DL16bo 

105 

MC14043BAL 


CMS 

4 

120n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NOR 

5 

C 

1 

40-43B 

DL16aj 

106 

MC14043BCL 


CMS 

4 

120n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

NOR 

4 

8 

1 

40-43B 

DL16aj 

107 

MC14043BCP 


CMS 

4 

120n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

NOR 

4 

8 

1 

40-43B 

DL16bo 

108 

MC14044BAL 


CMS 

4 

120n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

60u% 

NAND 

5 

C 

1 

40-44B 

DL16aj 

109 

MC14044BCL 


CMS 

4 

120n 

R/S 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

240u% 

NAND 

4 

8 

1 

40-44B 

DL16ai 
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" MCI 4044BCP 
883/4508B 
HBC4042AD 
HBC4042AF 
HBC4042AK 
HEF4042P 
" CD4042BD 
CD4042BE 
CD4042BF 
" CD4723BCJ 
CD4723BCN 
CD4723BMJ 
' CD4723BMW 



11» 4.0A 

11 * 4.0A 


15 1.2m% 
15 1.2m% 
15 300u% 
15 300u% 


COMPL 5 
COMPL 5 
COMPL 5 
COMP 4 
COMPL 5 
COMPL 4 8 

COMPL 5 C 
ADDR 4 8 


14 

SCL4042B 

CMS 

4 

150n i 

D 

9.95* 

.05A 

1.3m 

.50 

1.1 

10 

30u% 

COMPL 

15 

CD4043MJ 

CMS 

4 

175n ! 

R/S 

9.99* 

.01A 


.50 

0.0 

10 

20u% 

NOR 

16 

CD4043MW 

stiMi^B W Ji MB 

4 

175n 

R/S 

9.99* 

.01A 


.50 

0.0 

10 

20u% 

NOR 

17 

CD4044MJ 


4 

175n 

R/S 

9.99* 

.01A 

500u 

.50 

0.0 

10 

20u% 

NAND 

18 

CD4044MW 

CMS 

4 

175n 

R/S 

9.99* 

.01A 

500u 

.50 

0.0 

10 

20u% 

NAND 

19# 

HBC4043AD 

CMS 

4 

175n 

R/S 

9.95* 

.05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

20u% 

NOR 

20# 

HBC4043AF 

CMS 

4 

175n 

R/S 

9.95* 

.05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

20u% 

NOR 

21# 

HBC4043AK 

CMS 

4 

175n 

R/S 

9.95* 

.05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

20u% 

NOR 

22# 

HBC4044AD 

CMS 

4 

175n 

R/S 

9.95* 

.05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

20u% 

NAND 

23# 

HBC4044AF 

CMS 

4 

175n [ 

R/S 

9.95* 

.05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

20u% 

NAND 

24# 

HBC4044AK 

CMS 

4 

175n 

R/S 

9.95* 

.05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

20u% 

NAND 

25 

SCL4508B 

CMS 

4 

180n 

D 

9.99 

.01C 

1.3m 

.50 

0.0 

15 

300m 

tate Out 

26# 

TC4043BP 

CMS 

4 

180n 

R/S 

14.9* 

.05A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

NOR 

27# 

TC4044BP 

CMS 

4 

180n 

R/S 

14.9* 

■05A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

300m 

NAND 

28 

CD4042AD 

CMS 

4 

200n 

D 

9.99* 

.01A 

1.0m 

.50 

0.0 

10 

20u% 

COMPL 

29 

CD4042AF 

CMS 

4 

200n 

D 

9.99* 

.01A 

1.0m 

.50 

0.0 

10 

20u% 

COMPL 

30# 

HBF4042AE 

CMS 

4 

200n 

D 

9.99* 

.01A 

500u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

COMPL 

31# 

HBF4042AF 

CMS 

4 

200n 

D 

9.99* 

.01A 

500u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

COMPL 

32# 

TC4508BP 

CMS 

4 

200n 

D 

14.9* 

.05A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

300m 


33 

CD4043AD 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.95* 

.05 A 

500u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NOR 

34 

CD4043AE 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.95* 

.05 A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NOR 

35 

CD4043AF 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.95* 

.05A 

500u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NOR 

36 

CD4043CJ 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.99* 

.01A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NOR 

37 

CD4043CN 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.99* 

.01A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NOR 

38 

CD4044CJ 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.99* 

.01A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NAND 

39 

CD4044CN 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.99* 

.01A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NAND 

40# 

HBF4043AE 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.95* 

.05 A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NOR 

41# 

HBF4043AF 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.95* 

.05 A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NOR 

42# 

HBF4044AE 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.95* 

.05 A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NAND 

43# 

HBF4044AF 

CMS 

4 

200n 

R/S 

9.95* 

.05A 

250u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

NAND 

44# 

MSM4043 

CMS 

4 

200n 

R/S 

7.2* 

2.0A 

3.0m 

.50 

0.0 

10 

2.8m % 

NOR 

45# 

MSM4044 

CMS 

4 

200n 

R/S 

7.2* 

2.0A 

3.0m 

.50 

0.0 

10 

2.8m % 

NAND 

46 

CD4042AE 

CMS 

4 

250n 

D 

9.99* 

.01A 

500u 

.50 

0.0 

10 

200u% 

COMPL 

47# 

HD14076B 

CMS 

4 

300n 

D 

3.5 

1.5 



0.0 

18 

300m 


48# 

TC4042BP 

CMS 

4 

300n 

D 

14.9* 

.05A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

300m 


49 

SCL4043B 

CMS 

4 

350n 

R/S 

13.5* 

.45A 



0.0 

12 

300u% 

NOR 

50 

SCL4044B | 

CMS 

4 

350n 

R/S 

13.5* 

.45A 



0.0 

12 

300u% 

NAND 

51# 

MSM4042 

CMS 

4 

400n 

D 

7.2* 

2.0A 

3.0m 

0.5 

0.0 

16 

200m_ 

Clocked 

52# 

MSM4508RS 

CMS 

4 

400n 

D 

3.6* 

1.0A 



0.3 

16 

200m 


53# 

HD14042B 

CMS 

4 

440n 

D 

3.5 

1.5 



0.0 

18 

300m 


54# 

HD14508B 

CMS 

4 

440n 

D 

3.5 

1.5 



0.0 

18 

300m 


55 ▼# 

M4099BP 

CMS 

8 


D 

11.0* 

4.0A 

2.4m 

1.5 

0.0 

18 

0.5 

ADDR 

56 

MM74C373N 

CMS 

8 


D 

3.5* 

1.5A 

1.6m 


0.0 

5.0 

500m 


57 

HEF40373B(A) 

CMS 

8 


T 

3.5§ 

1.5 

I.Ou 

0.5 

0.5 

18 

400m 

XDarent 

58 ▼ 

74HCT373C 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

59 t 

74HCT373D 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

60 ▼ 

74HCT373P 

CMS 

8 

38n 

D 

2-0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transDar 

61 T 

74HCT533C 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

050 

transpar 

62 ▼ 

74HCT533D 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0§ 

0.8 | 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

63 t 

74HCT533P 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0S 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

64 ▼ 

74HCT563C 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

050 

transpar 

65 ▼ 

74HCT563D 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

66 ▼ 

74HCT563P 

CMS 

8 

38n 

D 

2.08 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

67 ▼ 

74HCT573C 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

050 

transpar 

68 ▼ 

74HCT573D 

CMS 

8 

38n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

69 ▼ 

74HCT573P 

CMS 

8 

38n 

D 

2.08 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

70 ▼ 

54HCT373C 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.7 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

71 ▼ 

54HCT373D 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.7 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

72 ▼ 

54HCT533C 

CMS 

8 

47n 

D 

2.08 

0.7 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

73 ▼ 

54HCT563C 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.7 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

ofIS 

transpar 

74 t 

54HCT563D 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.7 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

75 ▼ 

54HCT573C 

CMS 

8 

47n 

D 

2.08 

0.7 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

05 0 

transpar 

76 ▼ 

54HCT573D 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.7 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

1050 

transpar 

77 ▼ 

74SC373C 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

78 r 

74SC373D 

CMS 

8 

47n 

D 

2.08 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

79 r 

74SC373P 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

050 

transpar 

80 t 

74SC533C 

CMS 

8 

47n : 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

81 ▼ 

74SC533D 

CMS 

8 

47n ! 

D 

2.08 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

82 ▼ 

74SC533P 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

050 

transpar 

83 ▼ 

74SC563C 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

84 ▼ 

74SC563D 

CMS 

8 

47n 

D 

2.08 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

85 t 

74SC563P 

CMS 

8 

47n 

D 

! 2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

86 ▼ 

74SC573C 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

87 ▼ 

74SC573D 

CMS 

8 

47n 

D 

2.08 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

0.5 0 

transpar 

88 ▼ 

74SC573P 

CMS 

8 

47n 

D 

2.0§ 

0.8 

-20u 

0.4 

0.5 

7.0 

050 

transpar 

89 ♦ 

G74SC373D 

CMS 

8 

55n 

D 

2.4* 

0.4 A 

10m 


0.5 

7.0 


n-invert 

90 ♦ 

G74SC373P 

CMS 

8 

57n 

D 

2.0 

0.8 

10m 

0.4 

0.5 

7.0 

45Om0 

transpar 

91# 

TC40H373P 

CMS 

8 

57n 

DT 

4.0* 

1.0A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

300m 

Non-lnv 

92# 

HEF4724 

CMS 

8 

70n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

addrsble 

93 ▼ 

HEF4724BDF 

CMS 

8 

70n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

ADDR 

94 ▼ 

HEF4724BPN 

CMS 

8 

70n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

400m 

ADDR 

95 ▼ 

HEF4724BTD 

CMS 

8 

70n 

D 

11.0* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

2OOm0 

ADDR 

96 

4724BDC 

CMS 

8 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m% 

addrsble 

97 

4724BDM 

CMS 

8 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

addrsble 

98 

4724BFC 

CMS 

8 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

addrsble 

99 

4724BFM 

CMS 

8 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

addrsble 

100 

4724BPC 

CMS 

8 

80n 

D 

11* 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 

9.0m % 

addrsble 

101# 

TC40H259P 

CMS 

8 

80n 

D 

4.0* 

1.0A 

800u 

.40 

0.0 

5.0 

300m 

Ressable 

102 

CD4724BD 

CMS 

8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

ADDR 

103 

CD4724BE 

S CMS 

8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

ADDR 

104 

CD4724BF 

CMS 

8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

ADDR 

105 

CD4724BH 

CMS 

8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

300u% 

ADDR 

106# 

HCC4099BD 

CMS 

8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

100u% 

ADDR 

107# 

HCC4Q99BF 

CMS 

8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

100u% 

ADDR 

108# 

HCC4099BK 

CMS 

! 8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

100u% 

ADDR 

109# 

HCF4099BE 

CMS 

8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

100u% 

ADDR 

110# 

HCF4099BF 

CMS 

8 

lOOn 

D 

11* 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 

100u% 

ADDR 


2 45-08 
1 LOO-27 
1 LOO-27 
1 LOO-27 
1 40-42B 
1 40-42B 
1 40-42B 

1 40-42B 

2 LOO-87 
2 LOO-87 
2 LOO-87 
2 LOO-87 
1 40-42B 
1 40-43B 
1 40-43B 
1 40-44B 
1 40-44B 
1 40-43B 
1 40-43B 

1 40 -43B_ 

1 40-44B 
1 40-44B 

1 40-44B 

2 45-08B 
1 40-43B 

1 40 -43B _ 

1 40-42B 
1 40-42B 
1 LOO-27 

1 LOO-27 

2 LOO-59 
1 40-43B 
1 40-43B 
1 40-43B 
1 40-43B 
1 40-43B 
1 40-44B 
1 40-44B 
1 40-43B 
1 40-43B 
1 40-44B 
1 40-44B 
1 40-43B 
1 40-44B 
1 40-42B 
4 LO-121 

_1_ 4CM2B__ 
1 40-43B 

1 40-44B 
4 LOO-27 

2 

4 LOO-3 
2 LO-122 
1 LOO-88 
1 74LS363 
8 40-373 
8 74LS373 
8 74LS373 
8 74LS373 
8 74LS533 
8 74LS533 
8 74LS533 
8 74LS563 
8 74LS563 
8 74LS563 
8 74LS573 
8 74LS573 
8 74LS573 
8 74LS373 
8 74LS373 
8 74LS533 
8 74LS563 
8 74LS563 
8 74LS573 
8 74LS573 
8 74LS373 
8 74LS373 
8 74LS373 
8 74LS533 
8 74LS533 
8 74LS533 
8 74LS563 
8 74LS563 
8 74LS563 
8 74LS573 
8 74LS573 
8 74LS573 
8 LOO-61 
8 LOO-61 
1 40H373 
1 LOO-46 
1 LOO-46 
1 LOO-46 
1 LOO-46 
1 LOO-46 
1 LOO-46 
1 LOO-46 
1 LOO-46 
1 LOO-46 
1 40H259 
1 L00-28a 
1 L00-28a 
1 L00-28a 
1 L00-28a 
1 40-99B 
1 40-99B 
1 40-99B 
1 40-99B 
1 40-99B 


MO015AA 
DL16cm 
" DL16aq 
FP131 
DL16cb 
' MO001AE 
MO001AC 
MQ001AC 
' DL16au 
DL16bu 
DL16au 
' FP88c 
DL16ar 
DL16au 
FP88c 
DL16au 
FP88c 
DL16cm 
DL16aq 
FP131 
DL16cm 
DL16aq 
FP131 

DL16cr 
DL16cr 
MO001AE 
MO001AC 
DL16bi 
" DL16aq 
DL24ao 
MQ001AE 
" MO001AC 
MO001AC 
DL16au 
‘ DL16bu 
DL16au 
DL16bu 
' DL16bj 
DL16aq 
DL16bi 
DL16aq 
DL16cq 
DL16ca 
MO001AC 
DL16p 
DL16cr 
" DL0 
DL0 
DL16ca 
DL240 
DL16p 
DL24ao 
' DL16db 
DL0 
DL2O0 
DL20aa 
DL20z 
DL20v 
' DL20aa 
DL20z 
DL20v 
' DL20aa 
DL20z 
DL20v 
" DL20aa 
DL20z 
DL20v 
' DL20aa 
DL20z 
DL20aa 
DL20aa 
DL20z 
DL20aa 
DL20z 
DL20aa 
DL20z 
' DL20y 
DL20aa 
DL20z 
' DL20y 
DL20aa 
DL20z 
' DL20y 
DL20aa 
DL20z 
15L26y 
DL20v 
DL20w 
DL20w 
DL0 
DL16at 
' DL16cc 
FP148 
DL16ci 
' DL16cj 
FP103 
FP103 

DL16cr 
MQ001AE 
" MO001AC 
MO001AG 
CH110 
DL16cm 
DL16aq 
FP131 
‘ DL16bj 
DL16aa 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 














T] 

- TT~ 

TYPE 

DATA 

NO. 

SHT. TECH 

MCI 4099BAL 

CMS 

MC14099BCL 

CMS 

MC14099BCP 

CMS 

MC14599BAL 

CMS 

MC14599BCL 

CMS 

MC14599BCP 

CMS 

883/4099B 

CMS 

SCL4099B 

CMS 

CD4099BCJ 

CMS 

CD4099BCN 

CMS 

CD4099BD 

CMS 

CD4099BE 

CMS 

CD4099BF 

CMS 

CD4099BMJ 

CMS 

CD4099BMW 

CMS 

CD4724BCJ 

CMS 

CD4724BCN 

CMS 

CD4724BMJ 

CMS 

CD4724BMW 

.CMS 

MC14597BAL 

CMS 

MC14597BCL 

CMS 

MC14597BCP 

CMS 

MC14598BAL 

CMS 

MC14598BCL 

CMS 

MC14598BCP 

CMS 

TC4099BP 

CMS 

MC54HC373J#mil 

CMS 

MC54HC533J#mil 

CMS 

MC74HC373J#ai 

CMS 

MC74HC373N#ai 

CMS 

MC74HC533J#ai 

CMS 

MC74HC533N # ai 

CMS 

MC142100AL 

CMS 

MC142100CL 

CMS 

MC142100CP 

CMS 

MC145100AL 

CMS 

MC145100CL 

CMS 

MC145100CP 

CMS 

MC1813L 

DTL 

MC1813P 

DTL 

MC1814L 

DTL 

MC1814P 

DTL 

MC1914F 

DTL 

MC1914L 

DTL 

F100130DC 

ECL 

F100130FC 

ECL 

F100150DC 

ECL 

F10015QFC 

ECL 

GXB10130D 

ECL 

GXB10130P 

ECL 

GXB10175D 

ECL 

GXB10175P 

ECL 

GXB10133P 

ECL 

HD10230 

ECL 

HD10130 

ECL 

HD10175 

ECL 

GXB10133D 

ECL 

HD100130 

ECL 

HD10133 

ECL 

HD100150F 

ECL 

HD100155 

ECL 

HD100155F 

ECL 

F100155FC 

ECL 

F100155DC 

ECL 

GXB10130 

ECT 

GXB10175 

ECT 

MC1668F 

ECT 

MC1668L 

ECT 

SN10132J 

ECT 

SN10132N 

ECT 

SN10134J 

ECT 

SN10134N 

ECT 

MC10530F 

ECT 

MC10530L 

ECT 

SN10130J 

ECT 

SN10130N 

ECT 

10130F 

ECT 

SN10133J 

ECT 

SN10133N 

ECT 

GXB10133 

ECT 

F10130DC 

ECT 

F10530DM 

ECT 

F10530FM 

ECT 

F95130DC 

ECT 

10133F 

ECT 

MC10130L 

ECT 

MC10130P 

ECT 

F10133DC 

ECT 

F10153DC 

ECT 

F10533DM 

ECT 

F10533FM 

ECT 

F10553DM 

ECT 

F10553FM 

ECT 

MC10133L 

ECT 

MC10133P 

ECT 

MC10153L 

ECT 

MC10153P 

ECT 

MC10533F 

ECT 

MC10533L 

ECT 

MC10553F 

ECT 

MC10553L 

ECT 

100130FC 

ECT 

9534DC 

ECT 

FI 0168 DC 

ECT 

F10568DM 

ECT 

F10568FM 

ECT 

MC10113P 

ECT 

MC10168L 

ECT 

MC10168P 

ECT 

MC10568F 

ECT 


26. LATCHES 


2 ] 

3JMAX. 

4j~ 

- 

nc— 

MINIMUM n 

POWER MAX. 



Wop. 

TYPE 

LEVEL 

SINK 


SUPPLY OPER. 

FEATURES 

BITS 

DELAY 

CODE 

MIN. 

MAX. 

CURRENT 

SPAN 

POWER 





T 

’0’ 


§ Vo 

NEG. 

POS. DISS. 



j§) _ 


(V) 

-M— 

JA]_ 

LV) 

1VL-J 

IV) m _ 


8 

lOOn 

D 

11 * 

4.6a 

3.0m 

1.5 

o.o 

15 6.0m % 

addrsble 

8 

lOOn 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1,5 

0.0 

15 9.0m% 

addrsble 

8 

lOOn 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

addrsble 

8 

lOOn 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

addrsble 

8 

lOOn 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

addrsble 

8 

lOOn 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

addrsble 

8 

lOOn 

R/S 

8.2 

6.7 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 300m 

ADDR 

8 

lOOn 

R/S 

8.2 

6.7 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 300m 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 1.2m% 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 1.2m% 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 500m 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 500m 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 500m 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 300u% 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 300u% 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 1.2m% 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 1.2m% 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0 A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 300u% 

ADDR 

8 

150n 

D 

11 * 

4.0A 

3.4m 

1.5 

0.0 

15 300u% 

ADDR 

8 

200 n 

D 

11 * 

4.0A 

12 m| 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

W/cntr 

8 

200 n 

D 

11 * 

4.0A 

12 mt 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

W/cntr 

8 

200 n 

D 

11 * 

4.0 A 

12 m| 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

W/cntr 

8 

200 n 

D 

11 * 

4.0A 

12 mf 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

Bin Addr 

8 

200 n 

D 

11 * 

4.0A 

12 mt 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

Bin Addr 

8 

200 n 

D 

11 * 

4.0A 

12 m{ 

1.5 

0.0 

15 9.0m% 

Bin Addr 

8 

200 n 

D 

14.9* 

.05 A 

3.0m 

1.5 

0.0 

15 300m 

ADDR 

8.0 

30 

D 

3.85 

1.10 



0.5 

7.0 500m 


8.0 

30 

D 

3.85 

1.10 



0.5 

7.0 500m 

COMP 

8.0 

30 

D 

3.85 

1.10 



0.5 

7.0 500m 


8.0 

30 

D 

3.85 

1.10 



0.5 

7.0 500m 


8.0 

30 

D 

3.85 

1.10 



0.5 

7.0 500m 


8.0 

30 

D 

3.85 

1.10 



0.5 

7.0 500m 


16 

60n 

R/S 

8.25 

6.75C 



3 

18 6.On 


16 

60n 

R/S 

825 

6.75C 



3 

18 6.0n 


16 

60n 

R/S 

8.25 

6.75C 



3 

18 6.0n 


16 

60n 

R/S 

8.25 

6.75C 



_5^ 

18 2.6m 


16 

60n 

R/S 

8.25 

6.75C 



5 

18 2.6m 


16 

60n 

R/S 

8.25 

6.75C 



5 

18 2.6m 


2 

80n 

D 

2 .6* 

.45A 

12 m 

1.1 

0.0 

5.0 220mt 

F ComDl 

2 

80n 

D 

2 .6* 

.45A 

12 m 

1.1 

0.0 

5.0 220mf 

F Compl 

2 

80n 

D 

2 .6* 

.45A 

12 m 

1.1 

0.0 

5.0 220m| 

P Compl 

2 

80n 

D 

2 .6* 

.45A 

12 m 

1.1 

0.0 

5.0 220mt 

P ComDl 

2 

80n 

D 

2 .6* 

.40A 

12 m 

1.1 

0.0 

5.0 220mt 

P Compl 

2 

80n 

D 

2 .6* 

.40A 

12 m 

1.1 

0.0 

5.0 220mf 

P Compl 

1 

1.1 n 

D 

-1.1* 

-1.4A 

20 m 

-1.0 

4.5 

0.0 670m % 


1 

l.ln 

D 

-1.1* 

-1.4A 

20 m 

-1.0 

4.5 

0.0 670m % 


1 

2.5n 

D 

-1.1* 

-1.4A 

20 m 

-1.0 

4.5 

0.0 715m% 


1 

2.5n 

D 

-1.1* 

-1.4A 

20 m 

-1.0 

4.5 

0.0 715m% 


1 

3.9n 

D 

±.70 

±1.9 



5.2 

0.0 

Compl 

1 

3.9n 

D 

±.70 

±1.9 



5.2 

0.0 

Compl 

1 

4.4n 

D 

-.70 

-1.9 



5.2 

0.0 


1 

4.4n 

D 

-.70 

-1.9 



5.2 

0.0 


1 

5.9n 

D 

-.70 

-1.9 



5.2 

0.0 


2 

2 .0n 

D 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 200m 


2 

3.5n 

D 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 200m 


2 

3.5n 

D 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 200m 


2 

5.4n 

D 

-.81 

-1.4 



5.2 

0.0 


3 

1.7n 

D 

-1.2* 

-1.5A 



5.7 

0.0 40mf 


4 

5.4n 

D 

-.81 

-1.8C 



5.2 

0.0 200m 


6 

1.7n 

D 

-1.2* 

-1.5A 



5.7 

0.0 40mt 


8 

2.4n 

D 

-1.2* 

-1.5A 



5.7 

0.0 40mf 

transpar 

8 

2.4n 

D 

-1.2* 

-1.5A 



5.7 

0.0 40mf 

transpar 

8 

3.3n 

D 

-0.9A 

-1.8* 



4.5 

0 


8 

3.5n 

D 

-0.9A 

-1.8* 



4.5 

0 


1 

2 .0n 

D 

-.88 

-1.7C 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 llOmt 

COMP 

1 

2 .On 

D 

-.88 

-1.7C 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 llOmt 


1 

2.5n 

R/S 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 220mf 

FO-70 

1 

2.5n 

R/S 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 220mf 

FO-70 

1 

3.5n 

D 

-.98* 

-1.6A 

24m 

-.81 

5.2 

0.0 208m 

MUX In 

1 

3.5n 

D 

-.98* 

-1.6A 

24m 

-.81 

5.2 

0.0 208m 

MUX In 

1 

3.5n 

D 

-.98* 

-1.6A 

24m 

.81 

5.2 

0.0 215m 

MUX In 

1 

3.5n 

D 

-.98A 

-1.6A 

24m 

-.81 

5.2 

0.0 215m 

MUX In 

1 

4.On 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 155mf 

COMPL 

1 

4.0n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 155mt 

COMPL 

1 

4.0n 

D 

-.98* 

-1.6A 

24m 

-.81 

5.2 

0.0 114mt 


1 

4.0n 

D 

-.98* 

-1.6A 

24m 

-.81 

5.2 

0.0 114mf 


1 

4.5m 

D.R/ 

-.96* 

-1.6C 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 175m 

MULT 

2 


D 

-.98* 

-1.6A 

24m 

-.81 

5.2 

0.0 390m+ 


2 


D 

-.98* 

-1.6A 

24m 

-.81 

5.2 

0.0 390m 


2 

2 .On 

D 

-.88 

-1.7C 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 llOmt 


2 

3.5n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 182m% 

COMPL 

2 

3.5n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0 0 182m% 

COMPL 

2 

3.5n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 182m% 

COMPL 

2 

3.5n 

D 

-1.1* 

-1.4A 

19m 

-1.0 

5.2 

0.0 182m% 


2 

4.0n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 375m 

NOR 

2 

4.On 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 155mf 

Compl 

2 

4.0n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 155mt 

COMPL 

2 

5.4n 

ID 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 390m % 


2 

5.4n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 390m % 


2 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 390m % 


2 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 390m% 


2 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 390m % 


2 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 390m% 


2 

5.4n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 310mf 

FO-90 

2 

5.4n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 310mt 

FO-90 

2 

5.4n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 390m% 

FO-90 

2 

5.4n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 390m % 

FO-90 

2 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 310mf 

FO-90 

2 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 310mt 

FO-90 

2 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 390m% 


2 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 390m % 


3 

850d 

D 





4.5 

0.0 460mt 


4 

4.3n 

D 

-.90 

-1.7 



5.2 

0.0 415mf 

Engate 

4 

5.4n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 390m % 


4 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 390m% 


4 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

10 m 

-.93 

5.2 

0.0 390m % 


4 

5.4n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 310mf 

FO-90 

4 

5.4n 

D 

-.96* 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 390m 

FO-90 

4 

5.4n 

D 

-:96’T 

-1.6A 

20 m 

-.96 

5.2 

0.0 390m 


4 

5.4n 

D 

-.93* 

-1.6A 

1 10m 

-.93 

5.2 

0.0 390m 



IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)BITS(3)PROPAGA- 
TION DELAY(4)TYPE CODE(5)TYPE NO. 


1 40-99t3 
1 40-99B 
1 40-99B 
1 45-99B 
1 45-99B 
1 45-99B 
4 40-99 

4 40-99 

1 40-99B 
1 40-99B 
1 40-99B 
1 40 -99B 
1 40-99B 
1 40-99B 
1 40-99B 
1 L00-88a 
1 L00-88a 
1 L00-88a 
1 L00-88a 
1 45-97B 
1 45-97B 
1 45-97B 
1 45-98B 
1 45-98B 
1 45-98B 
1 40-99B 
8 LO-111 
8 L0-120 
8 LO-111 

_8 LO-HJ_ 

8 L0-120 
8 L0-120 
1 LOO-102 
1 LOO-102 
1 LOO-102 
1 LOO-102 
1 LOO-102 

1 LOO-102 

2 LOO-16 
2 LOO-16 
2 LOO-17 
2 LOO-17 
2 LOO-17 

2 LOO-17 

3 LOO-79 

3 LOO-79 
6 L00-80 
6 L00-80 
2 LOO-55 
2 LOO-55 

5 LOO-15 
5 LOO-15 

4 LOO-37 
2 LO-117 

2 LO-117 

5 LOO-15 
4 LOO-37 

3 LOO-79 

4 LO-118 

6 LQ0-80 
4 LO-123 
4 LO-123 
4 LO-123 
4 LO-123 
2 LOO-55 

_5_ LOO-15 
2 LOO-11 
2 LOO-11 
_2 LOO-56 
2 LOO-56 
2 LOO-38 
2 LOO-38 
2 LOO-14 
2 LOO-14 
2 LOO-36 
2 LOO-36 

1 LOO-55 

2 LOO-37 
2 LOO-37 
2 LOO-37 
2 LOO-75 
2 LOO-75 
2 LOO-75 
2 LOO-75 
2 LOO-12 
2 LOO-14 
2 LOO-14 
2 LOO-12 
2 LOO-76 
2 LOO-12 
2 LOO-12 
2 LOO-76 
2 LOO-76 
2 LOO-12 
2 LOO-12 
2 LOO-12 
2 LOO-12 
2 LOO-12 
2 LOO-12 
2 LOO-12 
2 LOO-12 
1 L00-50 
1 LOO-48 
1 LOO-77 
1 LOO-77 
1 LOO-77 
1 LOO-12 
1 LOO-13 
1 LOO-13 
1 LOO-13 


DL16am 

DL16am 

DL16bo 

DL18c 

DL18c 

DLJZ!_ 

MOOOIAG 

MOOOIAG 

DL16au 

DL16bu 

MOOOIAE 

MOOOIAC 

MOOOIAC 

DL16au 

FP88c 

DL16au 

DL16bu 

DL16au 

FP88c 

DL16am 

DL16am 

DL16bo 

DL18c 

DL18c 

DL0 

DL16cr 

DL2O0» 

' DL2O0 
DL2O0 
DL2O0 
DL2O0 
DL2O0 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 








DATA | 

SHT. TECH 


-MC10568L- 

2 SN10175J 

3 SN10175N _ 

4 10175F 

5 F10175DC 

6 F10575DM _ 

7 F10575FM 

8 MC10175L 

9 MC10175P _ 

10 MC10575F 

11 MC10575L 

12 100150FC _ 

13# SABS282C 

14# SAB8282P 

15# SAB8283C _ 

16# SAB8283P 

17 SN54279J 

18 SN54279W _ 

19 SN74279J 

20 SN74279N 

_21_ 54LS279DM _ 

22 54LS279FM 

23 74LS279DC 

24 74LS279PC _ 

25# M74LS279P 

26 N74LS279F 

27 N74LS279N _ 

28 N74279F 

29 N74279N 

30 S54LS279F _ 

31 S54LS279W 

32 S54279F 

33 S54279W _ 

34 SN54LS279J 

35 SN54LS279W 

36 SN74LS279J _ 

37 " SN74LS279N 

38 54LS375DM 

39 54LS375FM __ 

40 SN54LS77J 

41 SN54LS77W 

42 SN74LS77J _ 

43 SN74LS77N 

44# M74LS75P 

45# M74LS375P _ 

46 S54LS77W 

47 DM5475J 

48 DM5475W _ 

49 DM7475N 

50 N74LS75F 

_51_ N74LS75N _ 

52 N74LS375F 

53 N74LS375N 

54 S54LS75F _ 

55 S54LS75W 

56 S54LS375F 

57 S54LS375W _ 

58 S5477W 

59 SN54LS75J 

60 SN54LS75W 

61 SN54LS375J 

62 SN54LS375W 

63 SN74LS75J _ 

64 SN74LS75N 

65 SN74LS375J 

66 SN74LS375N _ 

67# M53275P 

68 N7475F 

69 N7475N _ 

70 S5475F 

71 S5475W 

72# SFC475E _ 

73# SFC475EM 

74# SFC475ET 

75# SFC475JM _ 

76# SFC475KM 

77 SN5475J 

78 SN5475W _ 

79 SN5477W 

80 SN7475J 

81 SN7475N _ 

82 JANM38510/01502BAA 

I 

83 JANM38510/01502BAB 

r _ 

84 JANM38510/01502BCA 

~85 JANM38510/01502BCB 

I 

86 JANM38510/01502BDA 

87 JANM38510/01502BDB 

“88 JANM38510/01502CAA 

I 

89 JANM38510/01502CAB 

90 JANM38510/01502CCA 


91 JANM38510/01502CCB 

I 

92 JANM38510/01502CDA 

93 JANM38510/01502CDB 
“94 JANM38510/01501BEA 

95 JANM38510/01501BEB 


D.A.T.A. 






















































































































































IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)8ITS(3)PROPAGA- 
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u~ 

2j 
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feaVI kin 
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Drawings-1 

LINE 
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Trop. 
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CODE 
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POWER 
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PER 

OR 

OUTLINE 
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@ Vo 

NEG. 

POS. 
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)E 

MOD 

BLOCK 
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(V) 

(V) 

(A) 

( V) 

(V) 

(V) 
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JANM38516/01561 Bl 

-A 





















TTL 

2 

55n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.5 

280m 


5 

C 

2 

54-75W 

FP117 

2 

JANM38510/01501BFB 





















TTL 

2 

55n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.5 ' 

253m 


5 

c 

2 

54-75W 

FP117 

3 

JANM38510/01501CEA 





















TTL 

2 

55n 

D 

2.0 

.80 

16m 

.40 

0.0 

5.5 

280m 


5 

c 

2 

74-75N 

DL16br 

4 

JANM38510/01501 CEB 





















TTL 

2 

55n 

D 

2.0 

.80 

16m 

.40 

0.0 

5.5 

280m 


5 

c 

2 

74-75N 

DL16br 

5 

JANM38510/01501CFA 





















TTL 

2 

55n 

D 

2.0* 

80A 

16m 

.40 

0.0 

5.5 

280m 


5 

c 

2 

54-75W 

FP117 

6 

JANM38510/01501CFB 





















TTL 

2 

55n 

D 

2.0 

.80 

16m 

.40 

0.0 

5.5 

280m 


5 

c 

2 

54-75W 

FP117 

7 

SN54L75J 


TTL 

2 

80n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.40 

0.0 

5.0 

80mt 

Di Clmp 

5 

c 

2 

74-75N 

DL16v 

8 

SN74L77W 


TTL 

2 

80n 

D 

2.0* 

80A 

8.0m 

.40 

0.0 

5.0 

80m f 


0 

7 

2 

54-77W 

FP52e 

9 

SN54L77W 


TTL 

2 

800 

D 

2.0* 

.80A 

8.0m 

.40 

0.0_ 

5.0 

80mt 


5 

C 

2 

54-77W 

FP52e 

10# 

HD100130F 


TTL 

3 

75n 

D 

-1.1 

-1.5 



7.0 

0 

40m| 


0 

8 

3 

LOO-79 

FP0 

11 

54LS373DM 


TTL 

3 

30n 

D 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

5 

C 

8 

74LS363N 

DL20n 

12 

54LS373FM 


TTL 

3 

30n 

D 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

5 

C 

8 

54LS363W 

FP144 

13 

54LS563DC 


TTL 

3 

30n 

D 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

0 

7 

8 

74LS563 

DL20n 

14 

54LS563DM 


TTL 

3 

30n 

D 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

5 

C 

8 

74LS563N 

DL2O0 

15 

54LS563FM 


TTL 

3 

30n 

D 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

5 

c 

8 

54LS563W 

FP144 

16 

54LS563PC 


TTL 

3 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

o - " 1 

7 

8 

74LS563N 

DL20C 

17 

74LS373DC 


TTL 

3 

30n 

D 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

0 

7 

8 

74LS363N 

DL20n 

18 

54LS533DM 


TTL 

3 

35n 

D 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

5 

iC 

8 

74LS533N 

DL20n 

19 

54LS533FM 


TTL 

3 

35n 

D 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

5 

c 

8 

54LS533W 

FP144 

20 

54LS573DM 


TTL 

3 

35n 

D 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

5 

c 

8 

74LS573N 

DL20n 

21 

54LS573FM 


TTL 

3 

35n 

D 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0_ 

200m 

Como 

5 

c 

8 

54LS573W 

FP144 

22 

74LS533DC 


TTL 

3 

35n 

D 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

0 

7 

8 

74LS533N 

DL20n 

23 

74LS533PC 


TTL 

3 

35n 

D 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

200m 

Comp 

0 

7 

8 

74LS533N 

DL20c 

24 

SN54AS873 


TTL 

_4_J 


D 

2.0 

.80 


. ... . 

0.0 

5.5 


but outp 

,5 

C 

2 



25 

SN54AS874JT 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 

48m 

0.5 

0.0 

7.0 



5 

C 

2 

LO-132 

DL24bf 

26 

SN54AS880 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 



0.0 

5.5 


Invert 

5 

C 




27 

SN54AS880JT#mil 





















TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 



5 " 

c 

2 

° 

DL24bf 

28 

SN74AS873 


TTL 

4 


D 

2.0 

.80 



0.0 

5.5 


buf outp 

0 

7 

2 



29 

SN74AS873JT 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 



0 

7 

2 

LO-133 

DL24bf 

30 

SN74AS873NT 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 



0 

7 

2 

LO-133 

DL24bg 

31 

SN74AS874JT 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 

48m 

0.5 

0.0 

7.0 



0 

7 

2 

LO-132 

DL24bf 

32 

SN74AS874NT 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 

48m 

0.5 

0.0 

7.0 



0 

7 

2 

LO-132 

DL24bq 

33 

SN74AS880 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 



0.0 

5.5 


Invert 

0 

7 




34 

SN74AS880JT 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 



5 

C 

2 

° 

DL24bf 

35 

SN74AS880NT 


TTL 

4 


D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 



5 

C 

2 

° 

DL24bq 

36 

9308DC 


TTL 

4 

12n 

D 

1.8* 

.85A 

14m 

.45 

0.0 

5.0 

585m 

Engate 

0 

7 

2 

74-116N 

DL24aq 

37 

9308DM 
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D 
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.90 A 
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Engate 

5 

C 

2 

74-116N 

DL24ag 

38 
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TTL 

4 

12n 

D 
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.90 A 
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585m 
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5 

C 

2 

54-116W 
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39 

9308PC 


TTL 

4 

12n 

D 

1.8* 

.85A 

14m 

.45 

0.0 

5.0 

585m 

Engate 

0 

7 

2 

74-116N 

DL24ah 

40 

SN74ALS873JT 


TTL 

4 

12n 

D 

2.0 

0.8 



0 
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0 

7 

4 

LO-133 

DL24bf 

41 

SN74ALS873NT 


TTL 

4 

12n 

D 

2.0 

0.8 



0 

- 7 0- 



CL 

LZ 

4 
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DL24bq i 

42 

SN54ALS873JT#mil 
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4 
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c 

4 
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DL24bf 
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HD74LS77 
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4 
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7 
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4 
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D,R/ , 

2.0* 

.80 A 

16m 


0.0 

5.0 

275m_ 

transpar 

0 

7 

1 

LOO-33 

DLI6bp 

58 

S9314F 


TTL 

4 

24n 

D,R/ 

20* 

80A 

16m 


0.0 

50“ 

275m 

transpar 

5 

C 

1 

LOO-33 

DL16aw 

59 

S9314W 


TTL 

4 

24n 

D.R/ 

2.0* 

.80 A 

16m 


0.0 I 

5.0 

275m 

transpar 

5 

C 

1 

LOO-33 

FP47g 

60# 

HD74LS375 


TTL 

4 

25n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

400m 


2 

7 

4 

LOO-29 

DL16bc 

61# 

HD74LS375P 


TTL 

4 

25n 

D 

' 2.0* 

.80A 

8.0m 

.50 

o.o ! 

5.0 

400m 


2 

7 

4 

LOO-29 

DL16bc 

62 

DM54LS77W # mil 


TTL 

4 

27n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

35m 


5 

C 

4 

LOO-2 

FP97c 

63 

DM74LS75N 


TTL 

4 

27n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

32m 


0 

7 

4 

LOO-2 

DL16a 

64 

74279DC 


TTL 

4 

27n 

R/S 

2.0* 

.80A 


■ 

0.0 

5.0 

150m 

Comp 

0 

7 

4 


DL16cj 

65 

74279PC 


TTL 

4 

27n 

R/S 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 

150m 

Comp 

0 

7 

4 

74-279N 

• 

66 

54LS256DM 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

125m 

addrsble 

5 

C 

2 

74LS256N 

DL16ci 

67 

54LS256FM 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

125m 

addrsble 

5 

c 

2 

54LS256W 

FP103 

68 

74LS256DC 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

125m 

addrsble 

0 

7 

2 

74LS256N 

DL16cj 

69 

74LS256PC 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 


addrsble 

0 

7 

2 


° 

70 

74LS375DC 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

4.0m 

4.0 

0.0 

5.0 

60m 

Comp 

0 


3 

tl] 1 

liwnrsMBBi 

71 

74LS375PC 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80A 

4.0m 

4.0 

0.0 

5.0 

60m 

Comp 

0 


3 

rZil 


72 



TTL 

4 

30n 

D 

2.4* 

.40A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

150mt 


0 


1 



73 

MC4037P 


TTL 

4 

30n 

D 

2.4* 

.40A 

16m 

.40 

0.0 

~£o 

150mf 


m 


1 

LOO-23 

T0116 

74 

MC4337F 


TTL 

4 

30n 

D 

2.4* 

.40A 

13m 

.40 

0.0 

5.0 

150mf 




1 

LOO-23 

T086 

75 



TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

530m 

transoar 

m 


2 

74-100N 

DL24aa 

76 

N74100N 


TTL | 

4 

30n 

Id 

2.0* 

" 80A " 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

530m 

transpar 

0 

7 

2 



77 

N74116F 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

500m 

transpar 

0 

7 

2 

74-116N 


78 

N74116N 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

500m 

transoar 

0 

7 

2 

74-116N 


79 

S9308F 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

14m 


0.0 

5.0 

500m 

Engate 

r 5 

C 

2 

74-116N 


80 

S9308Q 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80A 

14m 


0.0 

5.0 

500m 

Engate 

5 

C 

2 

54-116W 


81 



TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

HsSiaB 

nsparent 

5 

C 


rZaTiWBHH 


82 



TTL ’ 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

" .40 

0.0 

5.0 

460m 


5 

C 

h 2 



83 

fUii'iMm 'in i' 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

460m 

transpar 

5 

C 

2 



84 

S54116F 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

500m 

transpar 

5 

c 

2 

74-116N 


85 

S54116W 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

■a« 

RtTtJnBi 

transpar 

5 

c 

2 

54-116W 

FP59c 

86 



TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.70 A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

125m 

addrsble 

5 

c 

2 

74LS256N 

DL16am 

87 



TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

125m 

addrsble 

m 

7 

_2 

74LS256N 

DL16am 

88 

SN74LS256N 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

125m 

addrsble 

0 

7 

2" 

74LS256N 

»]KI 

89 ♦ 



TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

320mf 


5 

C 

2 



90 



TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

320mt 


5 

C 

2 

54-100W 

rr.irrrj* 

91 

SN54116J 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

“BOA 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

MiTiTTTB* 

clr inp 

5 

c 

2 

74-116N 

7i [*I«I 

92 

SN54116W 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

500m 

clr inp 

5 

c 

2 

54-116W 


93 



TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

320m t 


0 

7 

2 



94 



TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

320mt 


0 

7 

2 

74-100N 

DL24e 

95 

SN74116J 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

Lit'iTTTnR 

clr inp 

0 

7 

2 

74-116N 

M0015AA 

96 

SN74116N 


TTL 

4 

30n 

D 

2.0* 

■80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 


clr ino 

0 

7 

2 

74-116N 

DL24e 

SB 

93 LOB DC 


TTL 

K1 

32n 

D 

1.8* 

.85A ' 

14m 

.45 

0.0 

5.0 


Engate 

0 

7 

2 

74-116N 

DL24ag 




TTL 

Bl 

32n 

D 

i 1.7* 

30 A 

14m 

.40 

0.0 

5.0 


Engate 

5 

c 

2 

74-116N 

DL24ag 


93L08FM 


TTL 

■ri 

32n 

D 

1.7* 

.90A 

14m 

.40 

0.0 

50 


Enoate 

5 

C 

2 

54-116W 

FP66 




TTL 

4 


D 

! 1.8* 

85A 

14m 

1 45 

0.0 

5.0 

ETtTtTffiS 

Engate 

m 

m 

2 

74-116N 1 

DL24ah 

hoi 

5475DM 


TTL 

4 

35n 

D 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

iMtiSSm 

Comp 

n 


1 

74-75N 

DL14bf 
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TJ 2J3JMAX. 
DATA PROP. 

SHT. TECH BITS DELAY 


26. LATCHES 


LOGIC 

LEVEL 

MIN. MAX. 
T ’O’ 


MINIMUM 

SINK 

CURRENT 


IN ORDER OF:(1 )TECH NOLOG Y(2)BITS{3)PROP AG A- 
___._ TION DELAY(4)TYPE CQDEi5)TYPE NO. _ 

' POWER [MAX IOPER. I D RAWINGS H 

SUPPLY OPER. FEATURES TEMP. CKTS LOGIC 

SPAN POWER RANGE PER OR OUTLINE 

'NEG. IPOS. DISS. CODE MOD BLOCK 


6 N9308N _ 

7 N74LS256F 

8 N74LS256N 

9 S54LS256F _ 

10 S54LS256W 

11 93L14DC 

12 93L14DM _ 

13 93L14FM 

14 93L14PC 

15 MC4035L _ 

16 MC4035P 

17 MC4335F 

18 MC4335L _ 

19 JANM38510/01504BEA 

I 

20 JANM38510/01504BEB 

| 

21 JANM38510/01504BFA 

_I_ 

22 JANM38510/01504BFB 

I 

23 JANM38510/01504CEA 


24 JANM38510/01504CEB 

_ 1 _ 

25 JANM38510/01504CFA 

I 

26 JANM38510/01504CFB 

27 DM54L75AJ#mil 

28 DM54L75AW#mil _ 

29 MC682L 

30 MC682P 

31# M74LS256P _ 

32# N8T3404F 

33# N8T3404N 

34 D3404 _ 

35 P3404 

36 8T34O4F0 

37 8T3404N _ 

38 SN54LS605J 

39 SN54LS607J 

40 SN74LS605J _ 

41 SN74LS605N 

42 SN74LS607J 

43 SN74LS607N _ 

44 54F373DM 

45 54F373FM 

46 _ 74F373DC _ 

47 74F373PC 

48 t# N74F533F 

49 t# N74F533N _ 

50 ▼# S54F533F 

51 t# S54F533W 

52 DM54S373J#mil _ 

' 53 DM54S373W#mil 

54 DM74S373N 

55 54F533DM _ 

56 54F533FM 

57 74F533DC 

58 74F533PC _ 

59 MC74F533J(A) 

60 MC74F533N(A) 

61 N8TS805F _ 

62 N8TS805N 

63 N8TS807F 

64 N8TS807N _ 

65 N8TS809F 

66 N8TS809N 

67 S8TS805F _ 

68 S8TS807F 

69 S8TS809F 

70 S54S373F _ 

71 ▼# N74F373F 

72 ▼# N74F373N 

73 ▼ # S54F373F _ 

74 AMZ8173 

75# N74S373F 

76# N74S373N _ 

77 SN74ALS573J 

78 SN74ALS573N 

79 MC54F533J(A) _ 

80 MC54F533N(A) 

81 57S373J 

82 57S380J _ 

83 57S382J 

84 67S373J 

85 67S380J _ 

86 67S382J 

87 SN54S373J 

88 SN74S531J 

89 SN74S531N 

90 AMZ8133 

91 DM74S374N _ 

92 SN54 ALS573J # mil 

93 Am29845 _ 

94 Am29846 

95 57LS380J 

96 67LS380J _ 

97 DM54LS373J#mil 

98 DM54LS373W#mil 

99 DM74LS373N 

100 SN54S533J 

101 ISN74ALS580J 


35H- 

35n 

35n 

■0 

D 

D 

2.0* 

2.0* 

2.0* 

.80 A 
.80 A 
.80A 


35n 

D 

2.0* 

.80 A 


35n 

D 

2.0* 

.80 A 

14m 

35n 

D 

2.0* 

.80 A 

14m 

38n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

38n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

38n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

38n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

45n 

D,R/ 

1.8* 

.85A 

14m 

45n 

D.R/ 

1.7* 

.90A 

14m 

45n 

D,R/ 

1.7* 

.90 A 

14m 

45n 

D,R/ 

1.8* 

.85A 

14m 

50n 

D 

2.4* 

.40A 

11m 

50n 

D 

2.4* 

.40A 

11m 

50n 

D 

2.4* 

.40 A 

9.3m 

50n 

D 

2.4* 

.40A 

9.3m 

60n 

D,R/ 

2.0* 

.80A 

16m 

60n 

D,R/ 

2.0* 

.80 A 

16m 

60n 

D.R/ 

2.0* 

.80 A 

16m 

60n 

D,R/ 

2.0* 

.80A 

16m 

— 

60n 

D,R/ 

2.0* 

.80A 

16m 

60n 

D.R/ 

2.0* 

.80A 

16m 

60n 

D.R/ 

2.0* 

.80A 

16m 

60n 

"DJR7 

2.0* 

.80 A 

16m 

lOOn 

D 

2.0 

0.7 


lOOn 

D 

2.0 

0.7 


300n 

D 

12.5* 

1.5A 

12m 

300n 

D 

12.5* 

1.5A 

12m 

30m 

D 

2.0* 

.80A 

8.0m 

6.0n 

D 

2.0 

0.8 

10m 

6.0n 

D 

2.0 

0.8 

10m 

12n 

D 

2.0* 

.85 A 

10m 

12n 

D 

2.0* 

.85A 

10m 

17n 

D 

2.0 

0.8 

10m 

17n 

D 

2.0 

0.8 

10m 


D 

2.0* 

.80A 

12m 


D 

2.0* 

.80A 

12m 


D 

2.0* 

.80A 

24m 


D 

2.0* 

.80 A 

24m 


D 

2.0* 

.80A 

24m 


D 

2.0* 

.80 A 

24m 

4.3n 

D 

2.0* 

80A 


4.3n 

D 

2.0* 

.80A 


4.3n 

D 

2.0* 

.80A 


4.3n 

D 

2.0* 

.80A 


9.0n 


2.0 

0.8 


9.0n 


2.0 

0.8 


9.0n 


2.0 

0.8 


9.0n 


2.0 

0.8 


9.0n 

D 

2.0 

0.8 


9.0n 

D 

2.0 

0.8 


9.0n 

D 

2.0 

0.8 


9.2n 

T 

2.0* 

.80A 


9.2n 

T 

1 2.0* 

.80 A 


9.2n 

T 

2.0* 

.80A 


9.2n 

T 

2.0* 

.80A 


lOn 

T 

2.0 

0.8 

20m 

lOn 

T 

2.0 

0.8 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

lOn 

T 

2.0* 

0.8A 

20m 

11n 


2.0 

0.8 


11n 


2.0 

0.8 


11n 


2.0 

0.8 


11n 

DT 

2.0* 

.80A 


12n 

D 

2.0 

0.8 

20m 

12n 

D 

2.0 

0.8 

20m 

12n 

D 

2.0 

0.8 


12n 

D 

2.0 

0.8 


12n 

T 

2.0 

0.8 

20m 

12n 

T 

2.0 

0.8 

20m 

13n 

D 

2.0* 

.70 A 

32m 

13n 

D 

2.0* 

.70A 

20m 

13n 

D 

2.0* 

.70A 

32m 

13n 

D 

2.0* 

.70A 

32m 

13n 

D 

2.0* 

.70A 

20m 

13n 

D 

2.0* 

.70A 

32m 

13n 

D 

2.0* 

.70A 

20m 

13n 

D 

2.0* 

0.8A 

32m 

13n 

D 

2.0* 

0.8A 

32m 

14n 

DT 

2.0* 

.80 A 


15n 

D 

2.0 

0.8 


15n 

D 

2.0 

0.8 


15n 

DT 

2.0 

0.8 

32m 

15n 

DT 

2.0 

0.8 

32m 

18n 

18n 

D 

D 

2.0* 

2.0* 

.70A 

.70A 

12m 

20m 

18n 

D 

2.0 

0.8 


18n 

D 

2.0 

0.8 


18n 

D 

2.0 

0.8 



0.0 5.0 

0.0 5.0 


0.0 5.5 325m 
0.0 5.5 325m 


0.0 5.5 325m 
0.0 5.5 325m 


0.0 5.5 325m 
0.0 5.5 325m 


0.0 5.5 325m 


0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 
0.0 5.0 


0.0 5.0 

0.0 5.0 


0.0 5.0 

0.0 5.0 


0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.00 

0 7.0 

0 7.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 

0.0 5.0 


0.0 5.0 

_0 7.0 


0.8A 12m 

0.8 _ 


0.0 5.0 _ 

0.0 5.0 

0.0 5.0 200m 


0 7.0 

0.0 5.0 


Comp 

Comp 

_ Comp 

Comp 
Engate 
Enoate 
ADDR 
ADDR, 
ADDR 
ADDR 
Multim 
Multim 
Multim 
Multim i 
opn coll i 
opn coll i 
opn coll 
opn coll ■ 


COMPL 3 
Compl 3 
addrsble 2 


4-2 bit 0 7 

4-2 bit 0 7 

Hi-Speed 

Hi-Speed 0_7_ 

"2 inpMUX 5 C 

2 inpMUX 5 C 

2 inpMUX 0 7 

2 inpMUX 0 7 

inp MUX 0 7 

inp MUX 0 7 

3 State 5 C 

3 State 5 C 

3 State 0_7_ 

3 State 0 7 

0 7 


nsparent 5_C 

nsparent 5 C 
nsparent 0 7 

COMP 5 C 
COMP 5 C 
COMP 0 7 

COMP 0 7 

0 7 


Ninv In 0 7 

Transpnt 0 7 

Transpnt 0_ 7 


Ninv Out 0_7_ 

“ -INV OUT 0 7 

nv Input 0 7 

nsparent 0_ 7 

nsparent 5 C 

Non-inv 5_ C 

Invert 5 C 

Invert 5 C 

Invert 0_ 7 

nsparent 5 C 

nsparent 5 C 

nsparent 0_ 7 

Inv Out 5 C 


54-75W 

FP52 

54-77W 

FP52 

74-75N 

DL14bf 


DL0 

74-116N 

DL24aa 

74-116N 

DL24z 

74LS256N 

DL16aw 

74LS256N 

DL16bp 

74LS256N 

DL16aw 

54LS256W 

FP47g 

L00-33 

DL16cp 

LOO-33 

DL16CP 

LOO-33 

FP103 

LOO-33 

• 

LOO-22 

T0116 

LOO-22 

T0116 

LOO-22 

T086 

LOO-22 

T0116 

LOO-65 

DL16br 

LOO-65 

DL16br 

LOO-65 

FP117 

LOO-65 

FP117 

LOO-65 

DL16br 

LOO-65 

DL16br 

LOO-65 

FP117 

-00-65 

FP117 

LOO-2 

DL16au 

LOO-2 

FP98b 

L00-20 

DL16aj 

L00-20 

DL16bo 

-00-47 

DL14cf 

LOO-73 

DL16e 

LOO-73 

DL16aw 

lOO-73 

DL16dz 

LOO-73 

DL16by 

LOO-73 


LOO-73 

DL16bp 

74LS605 

DL0 

74LS607 

DL0 

74LS605 

DL0 

74LS605 

DL28i 

74LS607 

DL0 

74LS607 

DL28i 

74LS363N 

DL20n 

54LS363W 

FP144 

74LS363N 

DL20n 

74LS363N 1 

DL20c 

LO-141 

DL20ac 

LO-141 

DL20ab 

LO-141 

DL20ac 

LO-141 

FP154 

LOO-61 

DL20u 

LOO-61 

lDL20u 

LOO-61 

DL20s 

74LS533N 

DL20n 

54LS533W 

FP144 

74LS533N 

DL20n 

74LS533N 

DL20c 

74LS533 

DL20q 

74LS533 

DL20h 

LOO-69 

DL2O0 

LOO-69 

DL2O0 

L00-69a 

DL2O0 

L00-69a 

DL2O0 

L00-69a 

DL2O0 

L00-69a 

DL2O0 

LOO-69 

DL2O0 

L00-69a 

DL2O0 

L00-69a 

DL2O0 

74LS573 

DL2O0 

L0-140 

DL20ac 

L0-140 

DL20ab 

L0-140 

DL20ac 

LO-llla 

DL0 

74LS363 

DL20i 

74LS363 

DL20i 

74LS573N 

DL20t 

74LS573N 

DL20s 

74LS533 

DL20a 

74LS533 

DL20h 

74LS363N 

DL20d 

74LS533N 

DL20d 

74LS533N 

DL20d 

74LS363N 

DL20d 

74LS533N 

DL20d 

LOO-91 

DL20d 

74LS363N 

DL20d 

L0-126a 

DL2O0 

L0-126A 

DL2O0 ‘ 

74LS363N 

DL0 

LOO-60 

DL20s 

LOO-69 

DL20t 

LO-138 

DL240 

LO-139 

DL240 

LOO-91 

DL20d 

74LS533N 

DL20d 

LOO-61 

DL20u 

LOO-61 

DL20u 

LOO-61 

DL20s 

LO-126 

DL2O0 

74AS580 _ 

DL20t 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






26 . LATCHES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)BtTS(3)PROPAGA- 



5,1 



2j 

3_jMAX. 

4~| 

LOGIC 

MINIMUM 

POWER 

MAX. 


OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 



PROP. 

TYPE 

LEVEL 

SINK 


SUPPLY 

OPER. 

FEATURES 

TEMP. 

CKTS 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

BITS 

DELAY 

CODE 

MIN. 

MAX. 

CURRENT 

SPAN 


POWER 


RANGE 

PER 

OR 

OUTLINE 








T 

’0’ 


@ Vo 

NEG. 

POS. 

DISS. 


CODE 

MOD 

BLOCK 







(S) 


00 


(A) 

LY1_ 

IV) 

(V) 

JW)_ 


- 

+ 




1 

SN74ALS580N 


TTL 

8 

18n 

D 

2.6 




6 

7.0 


nsparent 

0 

/ 

8 

74AS580 

T5C20i 

2 

SN74S373J 


TTL 

8 

18n 

D 

2.0* 

.70A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

700m 

fered In 

0 

7 

1 

74LS363N 

DLJZJ 

3 

SN74S373N 


TTL 

8 

18n 

D 

2.0* 

.80 A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

700m 


0 

7 

1 

LOO-61 

DL20a 

4 

SN74S533J 


TTL 

8 

18n 

D 

2.0* 

0.8A 

12m 

0.4 

0.0 

5.0 


Inv Out 

0 

7 

8 

LO-126 

DL2O0 

5 

SN74S533N 


TTL 

8 

18n 

D 

2.0* 

0.8A 

12m 

0.4 

0.0 

5.0 


Inv Out 

0 

7 

8 

74LS533 

DL2O0 

6 

SN74S535J 


TTL 

8 

18n 

D 

2.0* 

0.8A 

32m 

0.5 

0.0 

5.0 


Inv Out 

0 

7 

8 

LO-126 

DL2O0 

7 

SN74S535N 


TTL 

8 

18n 

D 

2.0* 

0.8A 

32m 

0.5 

0.0 

5.0 


Inv Out 

0 

7 

8 

LO-126 

DL2O0 

8 

SN54LS259J 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

180m% 

ADDR 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16v 

9 

SN54LS259W 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

180m% 

ADDR 

5 

C 

1 

54-259W 

M0004AG 

10 

SN54LS604J 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.80A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

275m% 

-Inp MUX 

5 

c 

2 

74LS604 

DL0f 

11 

SN54LS606J 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.80A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

275m % 

-Inp MUX 

5 

c 

2 

74LS606 

DL0 

12 

SN74LS259J 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

180m% 

ADDR 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16v 

13 

SN74LS259N 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

180m% 

ADDR 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16i 

14 

SN74LS604J 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.80 A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

275m% 

2inp MUX 

0 

7 

2 

74LS604 

DL0 

15 

SN74LS604N 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.80 A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

275m% 

2inD MUX 

0 

7 

2 

74LS604 

DL28i 

16 

SN74LS606J 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.80 A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

275m% 

2inp MUX 

0 

7 

2 

74LS606 

DLF~ 

17 

SN74LS606N 


TTL 

8 

20n 

D 

2.0* 

.80 A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

275m% 

2inp MUX 

0 

7 

2 

74LS606 

DL28i 

18 

SN54ALS580J# mil 





















TTL 

8 

21n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


nsparent 

5 

C 

8 

L0-120 

DL20t 

19 

SN54LS533J 


TTL 

8 

25n 

D 

2.0* 

OJA 

12m 

0.4 

0.0 

5.0 


Inv Out 

5 

C 

8 

74LS533 

DL2O0 

20 

SN74LS533J 


TTL 

8 

25n 

D 

2.0* 

0.8A 

12m 

0.4 

0.0 

5.0 


Inv Out 

0 

7 

8 

74LS533 

DL2O0 

21 

SN74LS533N 


TTL 

8 

25n 

D 

2.0* 

0.8A 

12m 

0.4 

0.0 

5.0 


Inv Out 

0 

7 

8 

74LS533 

DL2O0 

22 

SN74S412J 


TTL 

8 

27n 

D 

2.0* 

.85a 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

650m 

ultimode 

0 

7 

1 

74S412N 

MO015AA 

23 

SN74S412N 


TTL 

8 

27n 

D 

2.0* 

85A 

20m 

.50 

0.0 

5.0 

650m 

ultimode 

0 

7 

1 

74S412N 

DL24e 

24 

MC3482BL 


TTL 

8 

27n 

T 

2.0* 

0.8A 

48 m 

0.5 

0.0 

5.0 


transpar 

0 

7 

8 

LO-128 

DL20q 

25 

MC6882BL 


TTL 

8 

27n 

T 

2.0* 

0.8A 

48m 

0.5 

0.0 

5.0 


transpar 

0 

7 

8 

LO-128 

DL20q 

26 

57LS376J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80 A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

500m % 

buff Inp 

5 

C 

1 

LOO-61 

DL0 

27 

57S374J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

5 

C 

1 

74LS364N 

DL0 

28 

57S376J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

500m % 

buff Inp 

5 

C 

1 

74LS534N 

DL0 

29 

57S378J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

500m % 

buff Inp 

5 

C 

1 

74LS534N 

Dig 

30 

67LS376J 


TTL 

8 

28 n 

D 

2.0* 

.70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

0 

7 

1 

74LS534N 

DL0 

31 

67S374J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.70 A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

0 

7 

1 

74LS364N 

DL0 

32 

67S376J 


TTL 

8 

28 n 

D 

2.0* 

.70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m% 

buff Inp 

0 

7 

1 


Dig 

33 

67S378J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

■ 70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

0 

7 

1 


DL0 

34 

9334DC 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

280mt 

addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16cp 

35 

9334DM 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

280mt 

addrsble 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16cp 

36 

9334FM 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80 A 



0.0 

5.0 

280mf 

addrsble 

5 

C 

1 

54-259W 

FP103 

37 

9334PC 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

280mt 

addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

° 

38 

DM54LS374J#mil 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


nsparent 

5 

C 

8 

L00-60 

DL20u 

39 

DM54LS374W#mil 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


nsparent 

5 

c 

8 

L00-60 

DL20u 

40 

DM74LS374N 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


nsparent 

0 

7 

4 

L00-60 

DL20s 

41 

DM54259J#mil 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 

35m 

ressable 

5 

C 


LOO-35 

DL16au 

42 

DM54259W#mil 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


ressable 

5 

c 


LOO-35 

FP97c 

43 

DM74259N 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


ressable 

0 

7 


LOO-35 

DL16a 

44 

SN54LS374J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

5_ 

c 

1 

74LS364N 

Dig 

45 

SN54S374J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

•80A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

5 

c 

1 

74LS364N 

DL0 

46 

SN74LS374J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

0 

7 

1 

74LS364N 

DL0 

47 

SN74S374J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.70 A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

0 

7 

1 

74LS364N 

DL0 

48 

SN54259J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80 a 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

450m 

ADDR 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16v 

49 

SN54259W 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

-80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

450m 

ADDR 

5 

C 

1 

54-259W 

M0004AG 

50 

SN74259J 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

.80 A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

450m 

ADDR 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16v 

51 

SN74259N 


TTL 

8 

28n 

D 

2.0* 

•80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

450m 

ADDR 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16i 

52 

MC3482AL 


TTL , 

8 

28n 

T 

2.0* 

0.8A 

48m 

0.5 

0.0 

5.0 


nsparent 

0 

7 

8 

LO-127 

DL20q 

53 

MC6882AL 


TTL 

8 

28n 

T 

2.0* 

0.8A 

48m 

0.5 

0.0 

5.0 


nsparent 

0 

7 

8 

LO-127 

DL20a 

54 

54LS259DM 


TTL 

8 

30n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

180m 

addrsble 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16cj 

55 

54LS259FM 


TTL 

8 

30n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

180m 

addrsble 

5 

C 

1 

54-259W 

FP103 

56 

74LS259DC 


TTL 

8 

30n 

D 

2.0* 

.80 a 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

180m 

addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16ci 

57 

74LS259PC 


TTL 

8 

30n 

D 

2.0* 

.80 a 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

180m 

addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

° 

58# 

HD74LS259P 


TTL 

8 

32n 

D 

2.0* 

.80A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

400m 

ADDR 

2 

7 

8 


DL16bc 

59 

N74LS363F 


TTL 

8 

32n 

D 

2.0* 

.80A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

350m 

transpar 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL20i 

60 

N74LS363N 


TTL 

8 

32n 

D 

2.0* 

.80 A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

350m 

transpar 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL20i 

61 

S54LS363F 


TTL 

8 

32n 

D 

2.0* 

.70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

350m 

transpar 

5 

C 

1 

74LS363N 

DL20j 

62 

AM9334DC 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

9.6m 

.40 

0.0 

5.0 

430m 

Addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16cd 

63 

AM9334DM 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80 A 

9.6m 

.40 

0.0 

5.0 

430m 

Addrsble 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16cd 

64 

AM9334FM 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80 A 

9.6m 

.40 

0.0 

5.0 

430m 

Addrsble 

5 

C 

1 

54-259W 

FP79b 

65 

AM9334PC 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

9.6m 

.40 

0.0 

5.0 

430m 

Addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16ce 

66 

DM8334J 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

430m % - 1 

Addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16ai 

67 

DM8334N 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

430m % 

Addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16bu 

68 

DM8334W 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

430m % 

Addrsble 

0 

7 

1 

54-259W 

FP88b 

69 

DM9334J 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

430m % 

Addrsble 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16ai 

70 

DM9334W 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

430m % 

Addrsble 

5 

C 

1 

54-259W 

FP88b 

71 

N9334F 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

9.6m 


0.0 

5.0 

430m 

addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16aw 

72 

N9334N 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80 a 

9.6m 


0.0 

5.0 

430m 

addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16bp 

73 

S9334F 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

9.6m 


0.0 

5.0 

430m 

addrsble 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16aw 

74 

S9334W 


TTL 

8 

35n 

D 

2.0* 

.80A 

9.6m 


0.0 

5.0 

430m 

addrsble 

5 

C 

1 

54-259W 

FP47a 

75 

74LS373PC 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.80A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

200m 

nsparent 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL20c 

76 

AM25LS373DC 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

210m 

non-inv 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL20k 

77 

AM25LS373DM 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

220m 

non-inv 

5 

C 

1 

74LS363N 

DL20k 

78 

AM25LS373FM 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

220m 

non-inv 

5 

C 

1 

54LS363W 

FP143 

79 

AM25LS373PC 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

■70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

210m 

non-inv 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL20m 

80 

AM25LS533DC 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70a 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

210m 

Invrta 

0 

7 

1 

74LS533N 

DL20k 

81 

AM25LS533DM 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

220m 

Invrtg 

5 

C 

1 

74LS533N 

DL20k 

82 

AM25LS533FM 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

220m 

Invrtg 

5 

C 

1 

54LS533W 

FP143 

83 

AM25LS533PC 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

210m 

Invrta 

0 

7 

1 

LOO-61 a 

DL20m 

84 

AM54LS373J 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

220m 

non-inv 

5 

C 

1 

74LS363N 

DL20k 

85 

AM54LS373W 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

220m 

non-inv 

5 

C 

1 

LOO-61 

FP143 

86 

AM54LS533J 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

220m 

Invrtg 

5 

c 

1 

74LS533N 

DL20k 

87 

AM54LS533W 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70 A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

220m 

Invrtg 

5 

c 

1 

54LS533W 

FP143 

88 

AM74LS373J 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70 A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

210m 

non-inv 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL20k 

89 

AM74LS373N 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70 A 

24m 

-50 

0.0 

5.0 

210m 

non-inv 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL20m 

90 

AM74LS533J 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

,70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

210m 

Invrtg 

0 

7 

1 

74LS533N 

DL20k 

91 

AM74LS533N 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

,70A 

24m 

.50 

0.0 

5.0 

210m 

Invrtg 

0 

7 

1 

74LS533N 

DL20m 

92# 

M74LS373P 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

,80A 

8.0mt 

.50 

0.0 

5.0 

120mt 


2 

7 

1 

L00-60 

DL20f 

93 

SN54LS373J 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

,70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

5 

C 

1 

74LS363N 

DL0 

94 

SN74LS373J 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.70A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL0 

95 

SN74LS373N 


TTL 

8 

36n 

D 

2.0* 

.80A 

12m 

.40 

0.0 

5.0 

200m % 

buff Inp 

0 

7 

1 

74LS363N 

DL20a 

96 

93L34DC 


TTL 

8 

37n 

D 

2.0* 

80A 



0.0 

5.0 

70mf 

addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16cj 

97 

93L34DM 


TTL 

8 

37n 

D 

2.0* 

.70 A 



0.0 

5.0 

70mf 

addrsble 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16cj 

98 

93L34FM 


TTL , 

8 

37n 

D 

2.0* 

.70A 



0.0 

5.0 

70mt 

addrsble 

5 

C 

1 

54-259W 

FP103 

99 

93L34PC 


TTL 

8 

37n 

D 

2.0* 

.80A 



0.0 

5.0 

70mf 

addrsble 

0 

7 

1 

74-259N 

° 

100 

DM54LS259J#mil 


TTL 

8 

38n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


ressable 

5 

C 


LOO-35 

DL16au 

101 

DM54LS259W # mil 


TTL 

8 

38n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


ressable 

5 

C 


LOO-35 

FP97c 

102 

DM74LS259N 


TTL 

8 

38n 

D 

2.0 

0.8 



0 

7.0 


ressable 

0 

7 


LOO-35 

DL16a 

103# 

M74LS259P 


TTL 

8 

38n 

D 

2.0* 

.80A 

8.0m+ 

.50 

0.0 

5.0 

100mf 

ADDR 

2 

7 

1 

74-259N 

DL16bm 

104 

N74LS259F 


TTL 

8 

38n 

D 

2.0* 

.80A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

180m 

ADDR 

0 

7 

1 

74-259 

DL16aw 

105 

N74LS259N 


TTL 

8 

38n 

D 

2.0* 

.80 A 

8.0m 

.50 

0.0 

5.0 

180m 

ADDR 

0 

7 

1 

74-259N 

DL16bp 

106 

S54LS259F 


TTL 

8 

38n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

180m 

ADDR 

5 

C 

1 

74-259N 

DL16aw 

107 

S54LS259W 


TTL 

8 

38n 

D 

2.0* 

.70A 

4.0m 

.40 

0.0 

5.0 

180m 

ADDR 

5 

C 

1 

54-259W 

FP47a 

108 

DM7553J 


TTL 

8 

38n 

R/S 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

330mf 


5 

c 

1 

75-53N 

DL16ai 

109 

DM7553W 


TTL 

8 

38n 

R/S 

2.0* 

.80A 

16m 

.40 

0.0 

5.0 

330mt 


5 

c 

1 

75-53N 

FP88a 


180 
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26. LATCHES 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)BITS(3)PROPAGA- 









































































27. SPECIAL DEVICES 


IN ORDER OF^1)TYPE COOE(2)TECHNOLOGY 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NO. 

DATA 

SHT. 

rr 

TYPE 

CODE 

2j 

TECH 

MAX. 

FREQ. 

(Hz) 

\m ic 

LEVEL 

POWER 

SUPPLY 

SPAN 

MAX. 

OPER. 

POWER 

DISS 

m 

urnr 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

GENERAL DESCRIPTION 

DRAWINGS 1 

LOGIC 

OR 

BLOCK 

OUTLINE 

MIN. 

’1’ 

(V) 

MAX. 

’0’ 

(V) 

NEG. 

(V) 

POS. 

(V) 

. 

f 

1 

HD1-15531-2#mil 















2# 

ESM381 


1 

MON 


17* 

12A 

0.0 

32 

900m 

2 

7 

Phase Cell. tDd 5.5ms At Vcc48v 

KOI-3 

T0116 

3 

TDC1004J9C 


1 

MON 

25M 

2.0*§ 

0.8A 

0.0 

6.0 

325mf 

0 

7 

64-Bit Digital Correlator 

KOI-4 

DL16cg 

4 

TDC1004J9F 


1 

MON 

15M 

2.0*§ 

0.8A 

0.0 

5.0 

325mf 

5 

C 

64-Bit Digital Correlator 

KOI-4 

DL16cq 

5 

TDC1023J7C 


1 

MON 

201M 

2.0*5 

0.8A 

0.0 

5.0 

900mt 

0 

7 

64-Bit Diaital Output Correlato 

K01-5 

DL24ao 

6 

TDC1023J7F 


1 

MON 

201M 

2.0*| 

0.8A 

0.0 

5.0 

900m+ 

5 

C 

64-Bit Digital Output Correlato 

KOI-5 

DL24ap 

7# 

HXA100156D#ai 


1 

MOS 


-1.8 

-.88 

4.5 

0 

689m 

0 

8 

MASK-MERGE SELECTOR 

KOI-6 

DL0 

8# 

HXA100156F#ai 


1 

MOS 


-1.8 

-.88 

4.5 

0 

689m 

0 

8 

MASK-MERGE SELECTOR 

KOI-6 

FP0 

9 

MM4015 


1 

MOS 

1.0M$ 

-4.0* 

-2.0* 

25 

0.0 

400m 

5 

C 

60 Plus 4 Bit Accum/Regis 

KOI-2 

DL16n 

10 

MM5015 


1 

MOS 

1.0M$ 

-4.0* 

-2.0* 

25 

0.0 

400m 

2 

7 

60 Plus 4 Bit Accum/Regis 

KOI-2 

DL16n 

11 

2920-18 


11 

MOS 

10k 

2.0* 

.80A 

5.0 

5.0 

1.5 

0 

7 

PROCESSOR.Siqnal;Tcvc(mst)800n 

K11-1 

DL0 

12 

MC8503L 


2 

BIP 

3.5M 

2.4 

0.5 

0.0 

5.0 

400m 

0 

7 

Universal Polpynomial Generator 

K02-43 

DL14ci 

134 

MC8506L 


2 

BIP 

2.8MT 

2.4* 

0.5AC 

0.5 

7.0 

585mt 

0 

7 

Polynomial Generator 

K02-45 

DL16m 

144 

MC8506P 


2 

BIP 

2.8MT 

2.4* 

0.5 AC 

0.5 

7.0 

585m+ 

0 

7 

Polynomial Generator 

K02-45 

DL16i 

15 

9650-1 DC 


2 

MON 


2.0* 

.80A 

16 

5.5 

730m 

0 

7 

4 Bit Curr Source;Lin ±.01% FSI 

K02-5 

DL16ad 

16 

9650-1 DM 


2 

MON 


2.0* 

.70A 

16 

5.5 

730m 

5 

C 

4-Bit Current Source;Linearity 

K02-5 

DL16ad 

17 

9650-2DC 


2 

MON 


2.0* 

.80A 

16 

5.5 

730m 

0 

7 

4-Bit Curr Source:Lin ±.05% FSI 

K02-5 

DL16ad 

18 

9650-2DM 


2 

MON 


2.0* 

.70A 

16 

5.5 

730m 

5 

C 

4-Bit Curr Source;Lin ±.05% FSI 

K02-5 

DL16ad 

19 

9650-3DC 


2 

MON 


2.0* 

80A 

16 

5.5 

730m 

0 

7 

4-Bit Curr Source;Lin ±.2% FSI 

K02-5 

DL16ad 

20 

9650-3DM 


2 

MON 


2.0* 

70A 

16 

5.5 

730m 

5 

C 

4-Bit Curr Source;Lin ±.2% FSI 

K02-5 

DL16ad 

21 

MC8503P 


2 

MON 


2.4A* 

0.5AC 

0.5 

7.0 

400m| 

0 

7 

Universal Polynomial Generator 

K02-43 

DL14ag 

22 

MC8504P 


2 

MON 


2.4A* 

0.4AC 

0.5 

7.0 

350m| 

0 

7 

Universal Presettable Polynom 

K02-44 

DL16j 

23 

SN54265J 


2 

MON 


2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

170m 

5 

C 

Quad Compl OutD Elem. TTL Gen. 

74-265N 

DL16v 

24 

SN54265W 


2 

MON 


2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

170m 

5 

c 

Quad Compl Outp Elem, TTL Gen. 

54-265W 

M0004AG 

25 

SN74265J 


2 

MON 


2.0* 

80A 

0.0 

5.0 

170m 

0 

7 

Quad Compl Outp Elem, TTL Gen. 

74-265N 

DL16v 

26 

SN74265N 


2 

MON 


2.0* 

80A 

0.0 

5.0 

170m 

0 

7 

Quad Compl OutD Elem. TTL Gen. 

74-265N 

DL16i 

27 

2621 


2 

MOS 

3.6M 

2.2* 

.80 A 

0.0 

5.0 


0 

5 

GENERATOR,SyncjPAL FORMAT 

K02-36a 

DL0 

28 

2622 


2 

MOS 

3.6M 

2.2* 

.80 A 

0.0 

5.0 


0 

5 

GENERATOR,Sync;NTSC Format 

K02-36 

DL0 

29 

HD3-4702-2#mil 


2 

MOS 

2.5M 

3.5* 

1.5A 

0 

8.0 

4.5mt 

5 

C 

CMOS Proa Bit Rate Gen 

K02-28 

DL16dr 

30 

HD3-4702-9 


2 

MOS 

2.5M 

3.5* 

1.5A 

0 

8.0 

4.5mt 

4 

8 

CMOS Prog Bit Rate Gen 

K02-28 

DL16dr 

31 

HD4-4702-2#mil 


2 

MOS 

2.5M 

3.5* 

1.5A 

0 

8.0 

4.5m| 

5 

C 

CMOS Prog Bit Rate Gen 

K02-28 

LC11 

32 

HD4-4702-9 


2 

MOS 

2.5M 

3.5* 

1.5A 

0 

8.0 

4.5m+ 

4 

8 

CMOS Proa Bit Rate Gen 

K02-28 

LC11 

33 

MCI 4411L 


2 

MOS 

1.8M 

3.5* 

1.5A 

0.0 

5.0 

2.5m 

4 

8 

Bit Rate Gen; 16 Outp Clk Rts 

44-11 

DL24ak 

34 

MCI 441 IP 


2 

MOS 

1.8M 

3.5* 

1.5A 

0.0 

5.0 

2.5m 

4 

8 

Bit Rate Gen; 16 Selected Output 

44-11 

DL24o 

35 

MC14566BAL 


2 

MOS 

4.2M+ 

11* 

4.0A 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

Industrial Time Base Generator 

45-66 

DL16am 

36 

MC14566BCL 


2 

MOS 

4.2Mf 

11* 

4.0A 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

Industrial Time Base Generator 

45-66 

DL16am 

37 

MC14566BCP 


2 

MOS 

4.2Mf 

11* 

4.0A 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

Industrial Time Base Generator 

45-66 

DL16bo 

38 

MM4320D 


2 

MOS 

2.0M 

3.5* 

.80 A 

12 

5.0 

432m 

5 

8 

TV Camera Svne Generator 

K02-21 

DL16bz 

39 

MM5320D 


2 

MOS 

2.0M 

3.5* 

.80 A 

12 

5.0 

432m 

0 

7 

TV Camera Syne Generator 

K02-21 

DL16bz 

40 

MM5320N 


2 

MOS 

2.0M 

3.5* 

.80 A 

12 

5.0 

432m 

0 

7 

TV Camera Syne Generator 

K02-21 

DL16bu 

41# 

MN3101 


2 

MOS 


0.6* 

0.5* 

15 

0.0 

45mt 

1 

7 

CMOS Clock Gen/Driver for BBD 

K02-40 

DL8f 

42# 

MN3102 


2 

MOS 


0.5* 

0.4* 

0.0 

5.0 

2.5mf 

1 

7 

CMOS Clock Gen/Driver for BBD 

K02-41 

DL8f 

43# 

MN3105 


2 

MOS 



0.3 

6.0 



2 

7 

Clock Generator/Driver for BBD 

K02-41 

DL8f 

44# 

MN6221 


2 

MOS 




0.0 

1.5 

300m 

2 

6 

Melodv Alarm Generator CMOS IC 

K02-42 

DL18s 

45# 

SFF5201 


2 

MOS 

12M 



0.0 

12 

400m 

4 

8 

Oscillator/Frequency Divider 

K02-3 

T099 

46 

SN54LS630J 


3 



§ 




600mt 



DETECTOR.Error; 16-Bit Parallel 

* 

DL0 

47 

SN54LS631J 


3 



0 




600m+ 



DETECTOR,Error;16-Bit Parallel 

• 

DL0 

48 

SN74LS630J 


3 



§ 




600m+ 



DETECTOR,Error; 16-Bit Parallel 

° 

DL0 

49 

SN74LS630N 


3 



§ 




600mf 



DETECTOR,Error;16-Bit Parallel 

• 

DL0 

50 

SN74LS631J 


3 



0 




600mt 



DETECTOR.Error; 16-Bit Parallel 

• 

DL0 

51 

SN74LS631N 


3 



0 




600mt 



DETECTOR.Error; 16-Bit Parallel 

° 

DL0 

52 ▼ 

MC74F2960J(A) 


3 

BIP 


2.0§ 

0.8 

0.0 

5.25 


0 

7 

Error Detection and Correction 

K03-23 

DL48a 

53 

MC8500L 


3 

BIP 

3.0M 

2.4 

0.5C 

0.0 

5.0 

365m 

0 

7 

Error Pattern Reqister 

K03-22 

DL24be 

54 

MC8500P 


3 

BIP 

3.0M 

2.4 

0.5 

0.0 

5.0 

365m 

0 

7 

Error Pattern Register 

K03-22 

DL24bx 

55 

MC8501L 


3 

BIP 

3.0M 

2.4 

0.5 

0.0 

5.0 

320m 

0 

7 

Error Pattern Register 

K03-23 

DL16ao 

56 

MC8501P 


3 

BIP 

3.0M 

2.4 

0.5C 

0.0 

5.0 

320m 

0 

7 

Error Pattern Reqister 

K03-23 

DL16dD 

57 

MC8502L 


3 

BIP 

3.0M 

2.4 

0.5 

0.0 

5.0 

350m 

0 

7 

Dual Mode Register 

K03-21 

DL24be 

58 

MCI 0905(A) 


3 

ECL 


-0.8A 

-2.0* 

7 

0 


0 

7 

16-bit Error Detection 

K03-22 

LC10 

59 ▼ 

8206(A) 


3 

HMOS 


2.0 

0.8 

0.5 

7.0 

2.5 0 

0 

7_ 1 

Mem Svs Err Det/Corr Circuit 

K03-24 

LC15 

60 

MC8502P 


3 

MON 


2.4 A 

0.5AC 

0.5 

7.0 

350mt 

0 

7 

Error Det/Corr Ckt 

K03-21 

DL24o 

61 

MC10163L 


3 

MON 


-.96* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

650m 

3 

8 

Mem Sys Err Det/Corr Ckt 

K03-2 

DL16am 

62 

MC10163P 


3 

MON 


-.96* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

650m 

3 

8 

Mem Svs Err Det/Corr Ckt 

K03-2 

DL16bo 

63 

MC10193L 


3 

MON 


-.96* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

650m 

3 

8 

Mem Sys Err Det/Corr Ckt 

K03-3 

DL16am 

64 

MC10193P 


3 

MON 


-.96* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

650m 

3 

8 

Mem Sys Err Det/Corr Ckt 

K03-3 

DL16bo 

65 

MC10563F 


3 

MON 


-.93* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

650m 

5 

C 

Mem Svs Err Det/Corr Ckt 

K03-2 

FP85 

66 

MC10563L 


3 

MON 


-.93* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

650m 

5 

C 

Mem Sys Err Det/Corr Ckt 

K03-2 

DL16am 

67 

MC10593F 


3 

MON 


-.93* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

650m 

5 

C 

Mem Sys Err Det/Corr Ckt 

K03-3 

FP85 

68 

MC10593L 


3 

MON 


-.93* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

650m 

5 

C 

Mem Svs Err Det/Corr Ckt 

K03-3 

DL16am 

69# 

N8X01AN 


3 

MON 

12M 

2.0* 

80A 

0.0 

5.0 

577m 

0 

7 

CRC Generator Checker 

K03-20 

DL0 

70# 

N9401N 


3 

MON 

12M 

2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

577m 

0 

7 

CRC Generator Checker 

K03-20a 

DL0 

71# 

S8X01AF 


3 

MON 

12M 

2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

577m 

5 

C 

CRC Generator Checker 

K03-20 

DL0 

72# 

S9401F 


3 

MON 

12M 

2.0* 

80A 

0.0 

5.0 

577m 

5 

c 

CRC Generator Checker 

K03-20a 

DL0 

73 

54H87DM 


4 

MON 


2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

270mf 

5 

c 

4-Bit True/Complement Element 

74H87N 

T0116 

74 

54H87FM 

[_ 

4 

MON 


2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

270mt 

5 

c 

4-Bit True/Compl Element 

54H87W 

FP21h 

75 

74H87DC 


4 

MON 


2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

270mt 

0 

T~ 

4-Bit True/Compl Element 

74H87N 

T0116 

76 

74H87PC 


14 

MON 


2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

270m| 

0 

7 

4-Bit True/Compl Element 

74H87N 

DL14ce 

77# 

H629B1 


4 

MON 


22A 

.40 A 

0.0 

20 

250m 

1 

6 

DTL Gate For Electronic Oraan 

K04-17 

DL14w 

78# 

H632B1 


4 

MON 


22A 

.40A 

0.0 

20 

250m 

1 

6 

DTL Gate For Electronic Organ 

K04-16 

DL16bj 

79 

N1025A 


4 

MON 

125M 

-.77 

-1.6 

5.2 

0.0 


0 

7 

Dual 4,5 Input Expander 



80 

N8261F 


,4 

(MON 


2.6* 

.40 AC 

0.0 

5.0 

140m 

0 

7 

Fast Carry Extender.Gate Arrav 

K04-10 

DL14ad 

81 

N8261Q 


'4 

MON 


2.6* 

.40C 

0.0 

5.0 

140m 

0 

7 

Fast Carry Extender;Gate Array 

K04-10 

TO88 

82 

SN54H87J 


4 

MON 


2.0* 

.80A 

0.0 

5.0 

270mf 

5 

C 

4-Bit True/Complement Element 

74H87N 

DL14af 

83 

SN54H87W 


'4 

MON 


2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

270mt 

5 

C 

4-Bit True/ComDlement Element 

54H87W 

MO004AA 

84 

SN54LS275J 


4 

MON 


2.0* 

.70A 

0.0 

5.0 

200m 

5 

c 

7-Bit Slice Wallace Tree 

74S275 

DL16v 

85 

SN54S275J 


4 

MON 


2.0* 

.80A 

0.0 

5.0 

525mt 

5 

c 

7-Bit-Slice Wallace Tree 

K04-4 

DL16v 

86 

SN74H87J 


4 

MON 


2.0* 

.80A 

0.0 

5.0 

270m+ 

0 

7 

4-Bit True/ComDlement Element 

74H87N 

DL14af 

87 

SN74H87N 


4 

MON 


2.0* 

.80A 

0.0 

5.0 

270mf 

0 

7 

4-Bit True/Complement Element 

74H87N 

DL14r 

88 

SN74LS275J 


4 

MON 


2.0* 

.80A 

0.0 

5.0 

200m 

0 

7 

7-Bit Slice Wallace Tree 

74S275 

DL16v 

89 

SN74LS275N 


4 

MON 


2.0* 

.80A 

0.0 

1 5.0 

200m 

0 

[7_ 

7-Bit Slice Wallace Tree 

74S275 

DL16i 

90 

SN74S275J 


4 

MON 


2.0* 

.80A 

0.0 

5.0 

525mf 

0 

7 

7-Bit-Slice Wallace Tree 

74S275 

DL16v 

91 

SN74S275N 


4 

MON 


2.0* 

.80 A 

0.0 

5.0 

525mf 

0 

7 

7-Bit-Slice Wallace Tree 

74S275 

DL16i 

92 

CD4048AD 


4 

MOS 


10 

o.oc 

0.0 

10 

20u% 

5 

C 

CMOS Multi Func Exd 8 Ino Gate 

40-48B 

MO002AE 

93 

CD4048AE 


4 

MOS 


10 

o.oc 

0.0 

10 

200u% 

4 

8 

CMOS Multi Function Exp 8 Input 

40-48B 

M0001AC 

94 

CD4048AF 


4 

MOS 


10 

O.OC 

0.0 

10 

20u% 

5 

C 

CMOS Multi Func Exp 8 Inp Gate 

40-48B 

M0001AC 

95 

CD4048BCJ 


4 

MOS 


11*5 

4.0A 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

CMOS 8 Func Exd 8 InD Gate 

40-48B 

DL16au 

96 

CD4048BCN 


4 

MOS 


11*§ 

4.0A 

0.0 

15 

1.2m% 

4 

8 

CMOS 8 Func Exp 8 Inp Gate 

40-48B 

DL16bu 

97 

CD4048BD 


4 

MOS 


11* 

4.0A 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

CMOS Multifunc Exp 8 Inp Gate 

40-48B 

MOOOIAE 

98 

CD4048BE 


4 

MOS 


11* 

4.0A 

0.0 

15 

500m 

4 

8 

CMOS Multifunc Exd 8 InD Gate 

40-48B 

MOOOIAC 

99 

CD4048BF 


4 

MOS 


11* 

4.0 A 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

CMOS Multifunc Exp 8 Inp Gate 

40-48B 

M0001AG 

100 

CD4048BH 


4 

MOS 


11* 

4.0A 

0.0 

15 

500m 

5 

C 

CMOS Multifunc Exp 8 Inp Gate 

40-48 

CH126 

101 

CD4048BMJ 


4 

MOS 


11*5 

4.0A 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

CMOS 8 Func Exd 8 InD Gate 

40-48B 

DL16au 

102 

CD4048BMW 


4 

MOS 


11*§ 

4.0A 

0.0 

15 

300u% 

5 

C 

CMOS 8 Func Exp 8 Inp Gate 

40-48B 

FP88c 

103 

CM4048AD 


4 

MOS 


10 

0.0 

0.0 

10 

20u% 

5 

C 

CMOS 8 Inp Gate, Multi Func 

40-48B 


104 

CM4048AE 


4 

MOS 


10 

0.0 

0.0 

10 

200u% 

4 

8 

CMOS 8 InD Gate. Multi Func 

40-48B 

MOOOIAC 

105# 

HBC4048AD 


4 

MOS 


10 

O.OC 

0.0 

10 

20u% 

5 

C~ 

CMOS Multi Func Exp 8 Inp Gate 

40-48 

DL16cm 

106# 

HBC4048AF 


4 

MOS 


10 

O.OC 

0.0 

10 

20u% 

5 

C 

CMOS Multi Func Exp8 Inp Gate 

40-48 

DL16aq 

JOZiL_ 

HBC4048AK 


4 

MOS 


10 

O.OC I 

0.0 

10 

20u% 

5 

C 

CMOS Multi Func Exd 8 Ino Gate 

40-48 

FP131 

108# 

HBF4048AE 


4 

MOS 


10 

O.OC 

0.0 

10 

200u% 

4 

8 

CMOS Multi Func Exp8 Inp Gat 

40-48 

DL16bj 

109#_ 

HBF4048AF 


4 

MOS 


10 

O.OC 

0.0 

10 

200u% 

4 

8 

CMOS Multi Func EXP8 Ino Gate 

40-48 

DL16aa 


182 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


182 







27. SPECIAL DEVICES 


IN ORDER OF:(1)TYPE CODE(2)TECHNOLOGY 



a 


[D 

2j 

MAX. 

LOGIC 

POWER 

MAX. 

Wer 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

TYPE 


FREQ. 

LEVEL 

SUPPLY 

OPER. 

TEMP. 

GENERAL DESCRIPTION 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

CODE 

TECH 


MIN. 

MAX. 

SPAN 


POWER 

RANGE 


OR 

OUTLINE 







T 

’O’ 

NEG. 

POS. 

DISS 

COC 

)E 


BLOCK 







(Hz) 

00 

(V) 

(V) 

(V) 

(W) 

. 

+ 




1# 

HD1453(51 


4 

MOS 


3.7 

1.2 

o.b 

15 

300m 

4 

8 

Dual 5 Input Majority Logic Gat 

4!>3b 

t)Ll6p 

2# 

HD14572UB 


4 

MOS 


4.0 

1.0 

0.0 

15 

300m 

4 

8 

Hex Gate;4lnv;2in NAND 

45-72 

DL16p 

3 

MC10H117L#ai 


4 

MOS 


-1.0* 

1.45A 

-0.8 

0 

100m 

0 

7 

10kH Hi-SDd E-C L 

K04-25 

DL160 

4 

MC10H117P#ai 


4 

MOS 


-1.0* 

1.45A 

-0.8 

0 

100m 

0 

7 

10kH Hi-Spd E-C L 

K04-25 

DL160 

5 

MC10H118L#ai 


4 

MOS 


-1.0* 

1.45A 

-0.8 

0 

100m 

0 

7 

10kH Hi-Spd E-C L 

K04-26 

DL160 

6 

MC10H118P#ai 


4 

MOS 


-1.0* 

1.45A 

-0.8 

0 

100m 

0 

7 

10kH Hi-SDd E-C L 

K04-26 

DL160 

7 

MC10H119L#ai 


4 

mSsi 


-1.0* 

1.45A 

-0.8 

0 

100m 

6~ 

7 

10kH Hi-Spd E-C L 

K04-27 

DL160 

8 

MC10H119P#ai 


4 

MOS 


-1.0* 

1.45A 

-0.8 

0 

100m 

0 

7 

10kH Hi-Spd E-C L 

K04-27 

DL160 

9 

MC10H121L#ai 


4 

MOS 


-1.0* 

1.45A 

-0.8 

0 

100m 

0 

7 

10kH Hi-SDd E-C L 

K04-28 

DL160 

10 

MC1QH121P#ai 


4 

MOS 


-1.0* 

1.45A 

-0.8 

0 

100m 

0 

7 

10kH Hi-Spd E-C L 

K04-28 

DL160 

11 

MC14530BAL 


4 

MOS 


12* 

4.0A 

0.0 

15 

15u% 

5 

C 

Dual 5-Input Majority Logic Gat 

45-30B 

DL16am 

12 

MC14530BCL 


4 

MOS 


12* 

4.0A 

0.0 

15 

60u% 

4 

8 

Dual 5-lnout Maioritv Loaic Gat 

45-30B 

DL16am 

13 

MC14530BCP 


4 

MOS 


12* 

4.0A 

0.0 

15 

60u% 

T~ 

8 

Dual 5-Input Majority Logic Gat 

45-30B 

DL16bo 

14 

MC14572UBAL 


4 

MOS 


11.2* 

3.75A 

0.0 

15 

30u 

5 

C 

Hex Gate4 lnv,2lp Nor,2lp NAND 

45-72U 

DL16am 

15 

MC14572UBCL 


4 

MOS 


11.2* 

3.75A 

0.0 

15 

30u% 

4 

8 

Hex Gate4 lnv.2lD Nor.2lD NAND 

45-72U 

DL16am 

16 

MC14572UBCP 


4 

MOS 


11.2* 

3.75A 

0.0 

15 

30u% 

4 

8 

Hex Gate4 lnv,2lp Nor,2lp NAND 

45-72 

DL16bo 

17 

MCA 


4 

MOS 




0.0 

15 


5 

C 

CMOS Gate Array; 100 Gates 


CH0 

18 

MCB 


4 

MOS 




0.0 

15 


5 

C 

CMOS Gate Arrav:150 Gates 


CH0 

19 

MCC 


4 

MOS 




0.0 

15 


5 

C 

CMOS Gate Array;20Q Gates 


CH0 

20 

MCD 


4 

MOS 




0.0 

15 


5 

C 

CMOS Gate Array;350 Gates 


CH0 

21# 

TC4530BP 


4 

MOS 


14.9 

.05* 

0.0 

15 

300m 

4 

8 

Dual 5-lnDut Maioritv Loaic 

45-30 

DL0 

22# 

TC4572BP 


4 

MOS 


11* 

4A 

0.0 

15 

300m 

4 

8 

HEX GATE;4 INV,2-INPNOR,2-INPAN 

45-72U 

DL14ch 

23 

ICM7273D 


5 


32k 



1.55 

1.55 

100m 

1 

6 

4-Digit LCD Watch Ckt;Dice Only 

K05-36 


24 

NS8000A 


5 


1.5M 

12* 




500m 

5 

A 

Transformer Isolated Microchopo 

K05-19 

CN76 

25 

DM8898N 


5 

MON 


2.0 

0.8 




0 

7 

TRISTATE BCD-BIN/BIN-BCDConv 

K05-39 

DL16a 

26 

DM8899N 


5 

MON 


2.0 

0.8 




0 

7 

TRISTATE BCD-BIN/BIN-BCDConv 

K05-39 

DL16a 

27 

DM54184J#mil 


5 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

C 

BCD to Bin/Bin to BCD Conv 

K05-39 

DL16au 

28 

DM54184W# mil 


5 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

c 

BCD to Bin/Bin to BCD Conv 

K05-39 

FP98b 

29 

DM54185AJ# mil 


5 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

c 

BCD to Bin/Bin to BCD CoNV 

K05-39 

DL16au 

30 

DM54185AW# mil 


5 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

c 

BCD to Bin/Bin to BCD CoNV 

K05-39 

FP98b 

31 

DM74184N 


5 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

BCD to Bin/Bin to BCD Conv ' 

K05-39 

DL16a 

32 

DM74185AN 


5 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

BCD to Bin/Bin to BCD CoNV 

K05-39 

DL16a 

33# 

ESM382 


5 

MON 


17* 

12A 

0.0 

32 

900m 

2 

7 

Control Gabe For ESM381 

K05-29 

T0116 

34 

MC675L,P% 


5 

MON 


12.5* 

1.5AC 

0.0 

15 

180m 

3 

7 

Pulse Stretcher;Fan Out 10 

• 

T0116 

35 

MCI 2014L 


5 

MON 


2.4* 

.50 AC 

0.0 

5.0 


0 

7 

Counter Control Logic 


DL16aj 

36# 

SAK140 


5 

MON 




0.0 

12 

130m 

4 

8 

Rev Cter for Cars; 10 50mA max 

K05-21 

DL14o 

37 

SN54AS867FC#mil 















1 

5 

MON 

50M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

C 

Synch 8-Bit UP/DOWN Counter 

K05-38 

CH0 

38 

SN54AS867JT #mil 















1 

5 

MON 

50M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

C 

Synch 8-Bit UP/DOWN Counter 

K05-37 

DL24bf 

39 

SN54AS869FC# mil 















1 

5 

MON 

SOM 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

C 

Svnch 8-Bit UP/DOWN Counter 

K05-38 

CH0 

40 

SN54AS869JT #mil 

















5 

MON 

50M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

C 

Synch 8-Bit UP/DOWN Counter 

K05-37 

DL24bf 

41 

SN74AS867FN 


5 

MON 

50M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

Svnch 8-Bit UP/DOWN Counter 

K05-38 

CH0 

42 

SN74AS867NT 


5 

MON 

50M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

Synch 8-Bit UP/DOWN Counter 

K05-37 

DL24bg 

43 

SN74AS869FN 


5 

MON 

50M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

Synch 8-BIT UP/DOWN Counter 

K05-38 

CH0 

44 

SN74AS869NT 


5 

MON 

50M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

Svnch 8-Bit UP/DOWN Counter 

K05-37 

DL24ba 

45 

XR558CN 


5 

MON 




0.0 

16 

576m% 

o 

7 

Quad Timer.Open Collector 


LOO-95 

46 

XR558CP 


5 

MON 




0.0 

16 

576m% 

0 

7 

Quad Timer.Open Collector 

LOO-95 


47 

XR558M 


5 

MON 




0.0 

18 

576m% 

5 

C 

Quad Timer.Ooen Collector 


LOO-95 

48 

XR559CN 


5 

MON 




0.0 

16 

576m % 

0 

7 

Quad Timer,Emitter Follower Out 


L0097 

49 

XR559CP 


5 

MON 




0.0 

16 

576m % 

0 

7 

Quad Timer,Emitter Follower Out 


L0097 

50 

XR559M 


5 

MON 




0.0 

18 

576m % 

5 

C 

Quad Timer.Emitter Follower Out 


L0097 

51 

XRL556CN 


5 

MOFT 




0.0 

15 

15m 

o 

7 

Micropower Dual Timer 


L0099 

52 

XRL556CP 


5 

MON 




0.0 

15 

15m 

0 

7 

Micropower Dual Timer 


L0099 

53 

XRL556M 


5 

MON 




0.0 

15 

9.0m 

5 

C 

Microoower Dual Timer 


L0099 

54 

ICM7216AIJI 


5 

MOS 

10M 

3.5* 

1.0A 

0.0 

5.0 

1.0 

2 

7 

Uni Count;LED Com Anode Dr 

K05-30 

DL28f 

55 

ICM7216BIPI 


5 

MOS 

10M 

3.5* 

1.0A 

0.0 

5.0 

1.0 

2 

7 

Uni Count;LED Com Anode Dr 

K05-30a 

DL28e 

56 

ICM7216CIJI 


5 

MOS 

10M 

3.5* 

1.0A 

0.0 

5.0 

500m 

2 

7 

Uni Count;LED Com Anode Dr 

K05-30b 

DL28f 

57 

ICM7216DIPI 


5 

MOS 

10M 

3.5* 

1.0A 

0.0 

5.0 

500m 

I2~ 

7 

Uni Count;LED Com Anode Dr 

K05-30C 

DL28e 

58 

ICM7240D 


5 

MOS 

lOOkT 



0.0 

5.0 

200m 

2 

8 

CMOS Prog Ter/Cer;Out C 1-225RC 

K05-34 


59 

ICM7240IJE 


5 

MOS 

lOOkT 



0.0 

5.0 

200m 

2 

8 

CMOS Proa Ter/Cer;Out C 1-225RC 

K05-34 

DL16di 

60 

ICM7242D 


5 

MOS 

13M 



0.0 

5.0 

200m 

2 

8 

Long Range Fix Ter/Cter;Dice 

K05-35 


61 

ICM7242IJA 


5 

MOS 

13M 



0.0 

5.0 

200m 

2 

8 

Long Range Fixed Timer/Counter 

K05-35 

DL8af 

62 

ICM7250D 


5 

MOS 

lOOkT 



0.0 

5.0 

200m 

2 

8 

CMOS Proa Ter/Cer.Out C 1-99RC 

K05-34 


63 

ICM7250IJE 


5 

MOS 

lOOkT 



0.0 

5.0 

200m 


8 

CMOS Prog Ter/Cer;Out C 1-99RC 

K05-34 

DL16dj 

64 

ICM7260D 


5 

MOS 

lOOkT 



0.0 

5.0 

200m 

2 

8 

CMOS Prog Ter/Cer;Out C 1-59RC 

K05-34 


65 

ICM7260IJE 


5 

MOS 

lOOkT 



0.0 

5.0 

200m 

2 

8 

CMOS Proa Ter/Cer:Out C 1-59RC 

K05-34 

DL16di 

66 

MC14408L 


5 

MOS 

100k$ 

4.95* 

~T05AC~ 

0.0 

5.0 

5.0m 

4 

8 

Bin To Phone Pulse Conv 

44-08 

DL16aj 

67 

MC14408P 


5 

MOS 

100k$ 

4.95* 

.05AC 

0.0 

5.0 

5.0m 

4 

8 

Bin To Phone Pulse Conv 

44-08 

DL16bo 

68 

MC14409L 


5 

MOS 

100k$ 

4.95* 

.05AC 

0.0 

5.0 

5.0m 

4 

8 

Bin To Phone Pulse Conv 

44-09 

IDL16ai 

69 

MC14409P 


5 

MOS 

100k$ 

4.95* 

.05AC 

0.0 

5.0 

5.0m 

4 

8 

Bin To Phone Pulse Conv 

44-09 

DL16bo 

70 

MC14490EFL 


5 

MOS 

1.0M$ 

9.9* 

.01 AC 

0.0 

10 


5 

C 

Hex Contact Bounce Eliminator 

44-90P 

DL16am 

71 

MC14490EVL 


5 

MOS 

400k$ 

4.9* 

.01 AC 

0.0 

5.0 


5 

C 

Hex Contact Bounce Eliminator 

44-90P 

DL16am 

72 

MC14490FL 


5 

MOS 

1.0M$ 

9.9* 

.01AC 

0.0 

10 


4 

8 

Hex Contact Bounce Eliminator 

44-90P 

DL16am 

73 

MC14490FP 


5 

MOS 

1 0M$ 

9.9* 

.01 AC 

0.0 

10 


4 

8 

Hex Contact Bounce Eliminator 

44-90P 

DL16j 

74 

MC14490VL 


5 

MOS 

400k$ 

4.9* 

.01AC 

0.0 

5.0 


4 

8 

Hex Contact Bounce Eliminator 

44-90P 

DL16am 

75 

MC14490VP 


5 

MOS 

400k$ 

4.9* 

.01AC 

0.0 

5.0 


4 

8 

Hex Contact Bounce Eliminator 

44-90P 

DL16j 

76# 

MN6061A 


5 

MOS 




0.0 

6.2 


1 

7 

VTR Color Signal Processing 

K05-27 

DL16cn 

-77#. 

MN6062 


5 

MOS 




0.0 

5.0 


2 

6 

Color Circuit for Video Game 

K05-28 

DL18f 

78# 

SAA5040 


5 

MOS 

1.0M 



0.0 

5.0 


2 

7 

Nchan Mos Tv Rem Cont Com 

K09-49 


79# 

SAA5040A 


5 

MOS 

1.0M 



0.0 

5.0 


2 

7 

Nchan Mos Tv Rem Cont Com 

K09-49 


-80# 

SAA5040B 


5 

MOS j 

1.0M 



0.0 

5.0 


2 

7 

Nchan Mos Tv Rem Cont Com 

K09-49 


81# 

SAA5041 


5 

MOS 

1.0M 



0.0 

5.0 


2 

7 

Nchan MOS TV Rem Cont Com 

K09-49 


82# 

SAA5042 


5 

MOS 

1.0M 



0.0 

5.0 


2 

7 

Nchan MOS TV Rem Cont Com 

K09-49 


83#l_ 

SAA5043 


5 

MOS 

1.0M 



0.0 

5.0 


2 

7 

Nchan MOS TV Rem Cont Com 

K09-49 


84 

ICM7226EV/KIT 


5 

PCM 

10M 



0.0 

5.0 




Universal Counter Evaluation Ki 

K05-33 


85 

MC4042L,P% 


6 




.50AC 

0.0 

5.0 

120mf 

0 

7 

Quad Predriver 

74LS442N 

TOII6 

86 

XR2200 


6 


10 * 



0.0 

26 

26 t 

2 

7 

Hammer Driver 


L0098 

87 

CA3199E 


6 

BIP 

1.3G 



0.0 

5.0 

630m 

0 

8 

VHF/UHF Dividex4 Prescaler 

K06-160 

DL8p 

88 

CA3211E 


6 

BIP 

1.0G 



0.0 

5.0 

890m 

4 

8 

VHF/UHF Prescaler 

K06-159 

DL18n 

89 

MC12015P(A1 


6 

ECL 

225M 



0 

9.5 


4 

8 

Two Modulus Prescaler 

K06-154 

DL8ai 

90 

MC12016P(A) 


6 

ECL 

225M 



0 

9.5 


4 

8 

Two Modulus Prescaler 

K06-154a 

DL8ai 

91 

MC12017P(A) 


6 

ECL 

225M 



0 

9.5 


4 

8 

Two Modulus Prescaler 

K06-154b 

DL8ai 

92 

MC12018P(A1 


6 

ECL 

520MT 

2.0 

0.8 

0.0 

9.5 


4 

8 

2 Modulus Prescaler 

K06-160 

DL8ah 

93 

MC12019P(A) 


6 

ECL 

225MT 

2.0 

0.8 

0.0 

5.5 


4 

8 

Two Modulus Prescaler 

K06-163 

DL8ah 

94 

MCI 2022P(A) 


6 

ECL 

1.0GT 

2.0 

0.8 

0.0 

9.5 


4 

8 

2 Modulus Prescaler 

K06-160 

DL8ah 

95 

MCI 2023P(A1 


6 

ECL 

225MT 

3.5 

0.5C 

0.0 

5.5 


o_ 

7 

Divide x4 Prescaler 

K06-161 

DL8ah 

96 

MC12090L(A) 


6 

ECL 

750MT 

-.81 

-1.9 

5.2 

0.0 


on 

7 

D Master/Slave Flip-Flop 

K06-162 

IDLISao 

97 

MC12090P(A) 


6 

ECL 

750MT 

-.81 

-1.9 

5.2 

0.0 


0 

7 

D Master/Slave Flip-Flop 

K06-162 

DL16dp 

98 

F11C83DC 


6 

MON 

950M 

2.7* 

.40 AC 

0.0 

5.0 

650m % 

0 

7 

1GHz Divide Bv 248/256 Prescale 

K06-13 

TOH6 

99 

F11C90DC 


6 

MON 

650Mf 

-1.0* 

-1.4A 

5.2 

0.0 

619m% 

0 

7 

650MHz Prescaler 

K06-14 

DL16cj 

100 

F11C90DM 


6 

MON 

650Mf 

-1.0* 

-1.4A 

5.2 

0.0 

619m% 

5 

C 

650MHz Prescaler 

K06-14 

DL16cj 

101 

F11C91DC_ 


6 

MON 

650Mt 

-1.0* 

-1.4A 

5.2 

0.0 

619m% 

0 

7 

650MHz Prescaler 

K06-14a 

DL16ci 

102 

F11C91DM 


6 

MON 

650Mf 

-1.0* 

-1.4A 

5.2 

0.0 

619m% 

5 

C~ 

650MHz Prescaler 

K06-14a 

DL16cj 

103# 

M54408P 


6 

MON 

50M 

2.4* 

.80A 

0.0 

5.0 

450m 

0 

7 

50MHz Prescaler/Xtal Oscillator 

K06-12 

DL14bm 

104 

MC1697P 


6 

MON 

1.6GTt 

-.96* 

-1.6AC 

5.2 

0.0 

320mt 

0 

7 : 

Divide-Bv-4 Prescaler:ECL 

K06-5 

DL8o 

105 

N8243F 


6 

MON 


0 

.40 AC 

0.0 

5.0 

376m 

0 1 

7 1 

8 Bit Position Scaler 

K06-7 

DL24aa 

106 

N8243N 


6_ 

MON 


0 

.40AC 

0.0 

5.0 

376m 

0 

7 

8 Bit Position Scaler 

K06-7 

lDL24z 
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27. SPECIAL DEVICES 


IN ORDER OF:(1)TYPE COOE(2)TECHNOLOGY 



m 



U“ 

MAX. 

LOSiC " 

POWER 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 

Type 


FREQ. 

LEVEL 

SUPPLY 

0PER. 

TEMP. 

GENERAL DESCRIPTION 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

code 

TECH 


MIN. 

MAX. 

SPAN 


POWER 

RANGE 


OR 

OUTLINE 







T 

’0’ 

NEG. 

POS. 

DISS 

CODE 


BLOCK 







(Hz) 

(V) 

(V) 

00 A 

00, 

m 

- 

+ 




1 

NE543k 


6 




375C 

0.0 

4.8 

830m 

(5 

7 

Servo Driver 

Ko£3 

CTC38 

2 

S8243F 


6 

MON 


0 

40AC 

0.0 

5.0 

376m 

5 

C 

8 Bit Position Scaler 

K06-7 

DL24aa 

3 

S8243Q 


6 

MON 


0 

.40 AC 

0.0 

5.0 

376m 

5 

C 

8 Bit Position Scaler 

K06-7 

FP59c 

4 

SN54AS894JT # mil 

















6 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


5 

c 

Expdbl Multi BIN/HEX Scalers 

K06-153 

DL24bf 

5 

SN74AS894JT 


6 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

ExDdbl Multi BIN/HEX Scalers 

K06-153 

DL24bf 

6 

SN74AS894NT 


6 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

Expdbl Multi BIN/HEX Scalers 

K06-153 

DL24bg 

7 

XR2272CN 


6 

MON 




60 

0.0 

360m 

0 

7 

High Voltage 7-Digit Display Dr 


L0093 

8 

XR2272CP 


6 

MON 




60 

0.0 

360m 

0 

7 

High Voltaae 7-Diait Display Dr 


L0093 

9 

XR6118P 


6 

MON 




0.0 

80 

640m 

0 

7 

Fluorescent Display Driver 


L0096 

10 

XR6128P 


6 

MON 




0.0 

80 

640m 

0 

7 

Fluorescent Display Driver 


L00963 

11# 

HD10551 


6 

MOS 


4.0 

1.0C 

0.0 

5.0 

350m 

3 

7 

Prescaler for Diqital Tuning Sv 

0 

SL8A 

12 

ICM7211AIPL 


6 

MOS 


3* 

2A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 DIG Dis Decoder Drivers (LCD) 

K06-21 

DL40b 

13 

ICM7211AMIPL 


6 

MOS 


3* 

2A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 DIG Dis Decoder Drivers (LCD) 

K06-19 

DL40b 

14 

ICM7211IPL 


6 

MOS 


3* 

2A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 DIG Dis Decoder Drivers (LCD) 

K06-21 

DL40b 

15 

ICM7211MIPL 


6 

MOS 


3* 

2A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 DIG Dis Decoder Drivers (LCD) 

K06-19 

DL40b 

16 

ICM7212AIPL 


6 

MOS 


3* 

2A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 DIG Dis Decoder Drivers (LED) 

K06-20 

DL40b 

17 

ICM7212AMIPL 


6 

MOS 


3* 

2A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 DIG Dis Decoder Drivers (LED) 

K06-19 

DL40b 

18 

ICM7212IPL 


6 

MOS 


3* 

2A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 DIG Dis Decoder Drivers (LED) 

K06-20 

DL40b 

19 

ICM7212MIPL 


6 

MOS 


3* 

2A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 DIG Dis Decoder Drivers (LED) 

K06-19 

DL40b 

20 

ICM7218AIJI% 


6 

MOS 


2.4 

.80 

0.0 

5.0 

1.5 % 

2 

7 

CMOS Univ. 8 DIG LED Driver Svs 

K06-17 

DL28k 

21 

ICM7218BIPI% 


6 

MOS 


2.4 

.80 

0.0 

5.0 

1.5 % 

2 

7 

CMOS Univ. 8 DIG LED Driver Sys 

K06-17 

DL28d 

22 

ICM7218CIJI% 


6 

MOS 


2.4 

.80 

0.0 

5.0 

1.5 % 

2 

7 

CMOS Univ. 8 DIG LED Driver Sys 

K06-18 

DL28k 

23 

ICM7218DIPI% 


6 

MOS 


2.4 

.80 

0.0 

5.0 

1.5 % 

2 

7 

CMOS Univ. 8 DIG LED Driver Svs 

K06-18 

DL28d 

24 

ICM7218EIDL% 


6 

MOS 


2.4 

.80 

0.0 

5.0 

1.5 % 

2 

7 

CMOS Univ. 8 DIG LED Driver Sys 

K06-16 

DL40b 

25 

ICM7235AIPL 


6 

MOS 


3* 

1.5A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 Digit Non-Multiplexed Decoder 

K06-23 

DL40b 

26 

ICM7235AMIPL 


6 

MOS 


3* 

1.5A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 Digit Non-Multiplexed Decoder 

K06-24 

DL40b 

27 

ICM7235IPL 


6 

MOS 


3* 

1.5A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 Digit Non-Multiplexed Decoder 

K06-23 

DL40b 

28 

ICM7235MIPL 


6 

MOS 


3* 

1.5A 

0.0 

5.0 

250u 

2 

7 

4 Digit Non-Multiplexed Decoder 

K06-24 

DL40b 

29 

MCI 45000 


6 

MOS 




0.0 

6.0 




Multiplexed LCD Driver - M 

45-000 

DL0 

30 

MCI 45001 


6 

MOS 




0.0 

6.0 




Multiplexed LCD Driver-Slave 

45-001 

DUZI 

31# 

SFF5100E 


6 

MOS 

1.0M$ 

3.0* 

80A 

15 

5.0 

600m 

0 

7 

Dec Cter/7 Seg Display Driver 

K06-1 

DL24af 

32# 

SFF5100K 


6 

MOS 

1.0M$ 

3.0* 

.80 A 

15 

5.0 

600m 

0 

7 

Dec Cter/7 Seq Display Driver 

K06-1 

DL24af 

33 

XR2271CN 


6 

MOS 


-.90 

-40C 

40 

0.0 

480m 

0 

7 

7 Digit or 7 Segment Display Dr 


L0094 

34 

XR2271CP 


6 

MOS 


-.90 

-40C 

40 

0.0 

480m 

0 

7 

7 Digit or 7 Segment Display Dr 


L0094 

35t ^ 

DS8614N 


6 

TTL 

225M 

2.0 

0.8 

0.0 

15 


3 

7 

Prescaler;Divide x20/21 

K06-155 

DL8b 

36 

DS8615N(A) 


6 

TTL 

225M 

2.0 

0.8 

0.0 

15 


3 

7 

Prescaler;Divide x32/33 

° 

DL8b 

37 

DS8616N(A) 


6 

TTL 

225M 

2.0 

0.8 

0.0 

15 


3 

7 

Prescaler;Divide x40/41 

• 

DL8b 

38 

DS8617N(A) 


6 

TTL 

225M 

2.0 

0.8 

0.0 

15 


3 

7 

Prescaler.Divide x64/65 

K06-158 

DL8b 

39# 

GXB10165 


7 





5.2 

0.0 


3 

8 

ENCODER,8-Input Priority.Binary 

K07-11 

DL0 

40 

MM54C922N 


7 



8.0 

2.0 

0 

15 

500m 

5 

C 

ENCOD; 16-Key CMOS;Max Pd 500mW 

74C922 


41 

MM54C923N 


7 



8.0 

2.0 

0 

15 

500m 

5 

C 

ENCOD:20-Kev CMOS:Max Pd 500mW 

K07-8 


42 

MM74C922N 


7 



8.0 

2.0 

0 

15 

500m 

4 

8 

ENCOD;16-Key CMOS;Max Pd 500mW 

74C922 


43 

MM74C923N 


7 



8.0 

2.0 

0 

15 

500m 

4 

8 

ENCOD;20-Key CMOS;Max Pd 500mW 

74C923 


44 ♦ 

ED5 


7 

CMS 

25k$ 

4.7 

0.3 

0 

5 


0 

7 

Prog ENCODE/DECODE;5-bits 

K07-9 

DL18b 

45 ♦ 

ED9 


7 

CMS 

25k$ 

4.7 

0.3 

0 

5 


0 

7 

9-bit Prog ENCODE/DECODE 

K07-9 

DL18b 

46 ♦ 

ED11 


7 

CMS 

25k$ 

4.7 

0.3 

0 

5 

. 

0 

7 

ENCOD/DECOD.PROG.11 Bits 

K07-9 

DL28n 

47# 

EDI 5 


7 

CMS 

25k$ 

4.7 

0.3 

0 

5 


0 

7 

ENCOD/DECOD.Proq:15 Bits 

K07-9 

DL28n 

48 

F100156DC 


7 

ECL 


-0.9A 

-1.8* 

4.5 

0 


0 

8 

Mask-Merge 

K07-18 

DL24an 

49 

F100156FC 


7 

ECL 


-0.9A 

-1.8* 

4.5 

0 


0 

8 

Mask-Merge 

K07-18 

FP139 

50 

CD4532BD#mil 


7 

MON 




-0.5 

20 

500m 

5 

C 

COS/MOS 8-bit Priority Encoder 

K07-29 

M0001AE 

51 

CD4532BE 


7 

MON 




-0.5 

20 

500m 

4 

8 

COS/MOS 8-bit Priority Encoder 

K07-29 

MOOOIAC 

52 

CD4532BF#mil 


7 

MON 




-0.5 

20 

500m 

5 

C 

COS/MOS 8-bit Priority Encoder 

K07-29 

MOOOIAC 

53 

CD4532BH#mil 


7 

MON 




-0.5 

20 

500m 

5 

C 

COS/MOS 8-bit Priority Encoder 

K07-29 

CHI 34 

54 

CD4532BK#mil 


7 

MON 




-0.5 

20 

500m 

5 

C 

COS/MOS 8-bit Priority Encoder 

K07-29 

M0004AH 

55 

CDP1853CD#mil 


7 

MON 




-0.5 

7.0 


5 

C 

N Bit 1 of 8 Decoder 

K07-30 

DL16dc 

56 

CDP1853CE 


7 

MON 




-0.5 

7.0 


4 

8 

N Bit 1 of 8 Decoder 

K07-30 

MOOOIAC 

57 

CDP1853D#mil 


7 

MON 




-0.5 

11 



C 

N Bit 1 of 8 Decoder 

K07-30 

DL16dc 

58 

CDP1853E 


7 

MON 




-0.5 

11 


4 

8 

N Bit 1 of 8 Decoder 

K07-30 

MOOOIAC 

59 

DM54147J#mil 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

225m 

5 

C 

Encd 10-line dec to 4-line BCD 

K07-34 

DL16au 

60 

DM54147W#mil 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

225m 

5 

c 

Encd 10-line dec to 4-line BCD 

K07-34 

FP98b 

61 

DM54148J#mil 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

190m 

5 

C 

Encd 8-line dec to 3-line Binar 

K07-7 

DL16au 

62 

DM54148W#mil 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

190m 

5 

C 

Encd 8-line dec to 3-line Binar 

K07-7 

FP98b 

63 

DM74147J 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

225m 

0 

7 

Encd 10-line dec to 4-line BCD 

K07-34 

DL16au 

64 

DM74147N 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

225m 

0 

7 

Encd 10-line dec to 4-line BCD 

K07-34 

DL16a 

65 

DM74147W 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

225m 

0 

7 

Encd 10-line dec to 4-line BCD 

K07-34 

FP98b 

66 

DM74148J 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

190m 

0 

7 

Encd 8-line dec to 3-line Binar 

K07-7 

DL16au 

67 

DM74148N 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

190m 

0 

7 

Encd 8-line dec to 3-line Binar 

K07-7 

DL16a 

68 

DM74148W 


7 

MON 


2.0 

0.8 

0 

7.0 

190m 

0 

7 

Encd 8-line dec to 3-line Binar 

K07-7 

FP98b 

69# 

HD100156 


7 

MON 


-1.2* 

-1.5A 

5.7 

0.0 

40mt 

0^ 

8 

Mask-Merge 

K07-18 

DL24aw 

70# 

HD100156F 


7 

MON 


-1.2* 

-1.5A 

5.7 

0.0 

40m| 

0 

8 

Mask-Merge 

K07-18 

FP146 

71# 

HD100165#ai 


7 

MON 


-1.1* 

-1.5A 

7.0 

0 

40mt 

0 

8 

Universal Priority Encoder 

K07-26 

DL240 

72# 

HD100165F#ai 


7 

MON 


-1.1* 

-1.5A 

7.0 

0 

40mt 

0 -1 

8 

Universal Priority Encoder 

K07-26 

FP0 

73 ▼ 

MT32008C 


7 

MON 


2.4 

0.8 

0.5 

10.5 


5 

C 

Mon Manchester II Encod/Decoder 

K07-35 

FP156 

74 ▼ 

MT32008D 


7 

MON 


2.4 

0.8 

0.5 

10.5 


5 

C 

Mon Manchester II Encod/Decoder 

K07-35 

DL48b 

75 ▼ 

MT32008F 


7 

MON 


2.4 

0.8 

0.5 

10.5 


5 

C 

Mon Manchester II Encod/Decoder 

K07-35 

FP156 

76 

NE5044D 


7 

MON 




0.0 

10 


2 

7 

Programmable 7 Channel RC Encod 

K07-17 

K07-17 

77 

NE5044N 


7 

MON 




0.0 

10 


2 

7 

Programmable 7 Channel RC Encod 

K07-17 

DL16bD 

78# 

ZNPCM1CE 


7 

MON 

4.0Mf 

2.5* 

.80 A 

0.0 

5.0 

550m 

0“^ 

7 

Single channel Codec I.C. K 

K07-6 

DL24p 

79 

DP8340J 


7 

MOS 

3.5M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

Serial Bi-Phase Transmit/encod 

K07-32 

DL24bh 

80 

DP8340N 


7 

MOS 

3.5M 

2.0 

0.8 

0 

7.0 


0 

7 

Serial Bi-Phase Transmit/Encod 

K07-32 

DL24n 

81# 

GZF1202P 


7 

MOS 


3.5* 

1.5A 

0.0 

5.0 


4 

8 

Encod and Decod for Err Detect 

K07-2 


82 

HD1-15530-2#mil 

















7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


5 

C 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

• 

DL24b 

83 

HD1-15530-9 


7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


4 

8 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

8 

DL24b 

84 

HD1-15531-9 


7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


4 

8 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

K07-25 

DL40o 

85 

HD4-15530-2#mil 

















7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


5 

C 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

8 

LC12 

86 

HD4-15530-9 


7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


4 

8 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

8 

LC12 

87 

HD4-15531-2#mil 

















7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


5 

C 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

K07-25 

LC12 

88 

HD4-15531-9 


7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


4 

8 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

K07-25 

LC12 

89 

HD9-15530-2#mil 

















7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


T~ 

C 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

8 

FP149 

90 

HD9-15530-9 


7 

MOS 

15M$ 

3.5* 

1.0A 

0 

7.0 


4 

8 

CMOS Manchester Encoder-Decoder 

• 

FP149 

91 

ICM7206AJPE 


7 

MOS 

2.0M* 

4.6A 

.50* 

0.0 

5.5 

5.5m 

4 

8 

Comoli MOS Touch Tone Encod 

K06-15 

DL16ct 

92 

ICM7206BJPE 


7 

MOS 

2.0M* 

4.6A 

.50* 

0.0 

5.5 

5.5m 

4 

8 

Compli MOS Touch Tone Encod 

K06-15 

DL16ct 

93 

ICM7206JPE 


7 

MOS 

2.0M* 

4.6A 

.50* 

0.0 

5.5 

5.5m 

4 

8 

Compli MOS Touch Tone Encod 

K06-15 

DL16ct 

94 

MC14419L 


7 

MOS 

80k$ 

4.95* 

.05AC 

0.0 

5.0 


4 

8 

2 Of 8 Kevoad To Binary Encoder 

44-19P 

DL16ai 

95 

MC14419P 


7 

MOS 

80k$ 

4.95* 

.05AC 

0.0 

5.0 


4 

8 

2 Of 8 Keypad To Binary Encoder 

44-19P 

DL16bo 

96 

MC145026L 


7 

MOS 

10M$ 

11.0* 

4.0A 

0.0 

18 


4 

8 

RC Encoder, Pair w/MCI 45027/8 

K07-19 

DL160 

97 

MC145026L#ai 


7 

MOS 

10m$ 

11.0* 

4.0A 

0.5 

18.0 


4 

8 

Encoder; Remote Cont 

K07-19 

DL160 

98 

MC145026P 


7 

MOS 

10M$ 

11.0* 

4.0A 

0.0 

18 


4 

8 

RC Encoder, Pair w/MCI 45027/8 

K07-19 

DL160 

99 

MC145026P#ai 


7 

MOS 

10m$ 

11.0* 

4.0A 

0.5 

18.0 


4 

8 

Encoder;Remote Cont 

K07-19 

DL160 

100 

MC145027L 


7 

MOS 

10M$ 

11.0* 

4.0A 

0.0 

18 


4 

8 

RC Decoder. Pair w/MCI 45026 

K07-20 

DL160 

101 

MCI 45027L#ai 


7 

MOS 

10m$ 

11.0* 

4.0A 

0.5 

18.0 


4 

8 

Decoder;Remote Cont 

K07-21 

DL160 

102 

MC145027P 


7 

MOS 

10M$ 

11.0* 

4.0A 

0.0 

18 


4 

8 

RC Decoder, Pair w/MCI 45026 

K07-20 

DL160 

103 

MCl45027P:*ai 


7 

MOS 

10m$ 

11.0* 

4.0A 

0.5 

18.0 


4 

8 

Decoder: Remote Cont 

K07-21 

DL160 

104 

MC145028L 


7 

MOS 

10M$ 

11.0* 

4.0A 

0.0 

18 


4 

8 

RC Decoder, Pair w/MCI 45026 

W-20 

DL160 

105 

MGl45028L#ai 


7 

MOS 

10m$ 

11.0* 

4.0A 

0.5 

18.0 


4 

8 

Decoder:Remote Cont 

K07-20 

DL160 
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27. SPECIAL DEVICES 


IN ORDER OF:(1)TYPE CODE(2)TECHNOLOGY 
(3)TYPE NO. 


SHT. CODE 



■ 


■ft; 




Mr- 

[uhch! 

mm 

1 

2 

S2600 


t 

7 

MUo 

MOS 

10M$ 

2.0M 

6.3* 

4.0A 

2.1A 

u.o 

0.0 

IO .V 

10 


3 

S2601 


7 

MOS 

2.0M ! 

11.9A 

4.2* 

0.0 

18 


4 

S2602 


7 

MOS 

2.0M 

20* 

80A 

0.3 

14 


5 

S2603 


7 

MOS 

768k 

85A 

30* 

0.3 

14 


6 

Am6688DL6 


8 

ECL 

100M 

-.72 

-1.9C 

6.0 

7.0 


7 

Am6688DL7 


8 

ECL 

100M 

-.72 

-1.9C 

6.0 

7.0 


8 

Am6688DL8 


8 

ECL 

100M 

-.72 

-1.9C 

6.0 

7.0 


9 

Am6688DM6 


8 

ECL 

100M 

-.72 

-1.9C 

6.0 

7.0 


10 

Am6688DM7 


8 

ECL 

100M 

-.72 

-1.9C 

6.0 

7.0 


11 

Am6688DM8 


8 

ECL 

100M 

-.72 

-1.9C 

6.0 

7.0 


12 

CD22011E 


9 

MOS 

8.0M 

3.5* 

1.5A 

0.0 

5.0 

200m 

13 

ICM7215IPG 


9 

MOS 

3.2Mf 

2.0 

0.0C 

0.0 

4.0 

750m 

14 

ICM7223VF-D 


9 

MOS 

32k 



15 

15 

500m 

15# 

MN6076L 


9 

MOS 

10k 

-1.0 

-11 

12 

0.0 

15m 



ENCODER 2-Chip Set W/S2601 
DECODER 2-Chip Set W/S2600 
ENCOD-Remote Cont2-chip Set 
DECOD-Remote cont2-Chip Set 

Quantizer 4-Bit _ 

Quantizer 4-Bit 
Quantizer 4-Bit 

Quantizer 4-Bit _ 

Quantizer 4-Bit 
Quantizer 4-Bit 

AnalogiClk Circuit:Quartz _ 

LED Stop Watch Circuit 
Vacuum Flourescent Clock Ckt;3 
DIG AC Clock Timer 


K07-13 

K07-14 

DL16di 
DL22c 

K07-13 

K07-14 

K08-1 

a 

<08-1 

DL18u 

<08-1 

DL18u 

K08-1 

DL18u 

K08-1 

DL18u 

K08-1 

DL18u 

K09-51 

DL0 

K09-18 

DL24m 

K09-58 


K09-48 

DL40h 



D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 















28. TYPES 

5 WITH U.S. MILITj 

&RY SPECIFICATIONS 


IN TYPE NUMBER 

SEQUENCE 



TYPE No. | MFRS 

MIL-S- 
138510/ 1 

| TYPE No. | MFRS 

1 MIL-S- 1 
138510/ 1 

| TYPE No. | MFRS 

MIL-5- 
138510/ 1 

TYPE No. 

| MFRS| 

MIL-S- 1 
138510/ 1 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 


M38510/00101 BAA 


IB 

M38510/00103CDA 


IB 

M38510/00201 BDA 


NSC 

AMEND 

O 


NSC 

AMEND 

q 


M38510/00101 BAB 


0 

IB 

M38510/00104BAA 


J 

IB 

M38510/00201 CAA 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



MOTA 

3 



3 


M38510/00101 BAC 


IB 

M38510/00104BAB 


IB 

M38510/00201 CAC 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



NSC 

3 


MOTA 

3 


M38510/00101BCA 


IB 

M38510/00104BAC 


IB 

M38510/00201 CCA 


NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 




3 


NSC 

3 


M38510/00101 BCB 


IB 

M38510/00104BCA 


IB 

M38510/00201 CCB 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



MOTA 

3 



3 



NSC 


M38510/00104BCB 


IB 

M38510/00201 CDA 


Til 



FSC 

AMEND 


M38510/00101BDA 


IB 


MOTA 

3 



NSC 

AMEND 


NSC 


M38510/00202BAA 



3 


SIC 



M38510/00101CAA 

NSC 

IB 

AMEND 

M38510/00104BDA 

Til 

IB 

M38510/00202BAB 



3 


NSC 

AMEND 


M38510/00101 CAB 


IB 



3 



FSC 

AMEND 

M38510/00104CAA 


IB 

M38510/00202BAC 



3 


NSC 

AMEND 


M38510/00101 CAC 


IB 



3 



FSC 

AMEND 

M38510/00104CAB 


IB 

M38510/00202BCA 


NSC 

3 


FSC 

AMEND 


M38510/00101 CCA 


IB 



3 



NSC 

AMEND 

M38510/00104CAC 


IB 

M38510/00202BCB 



3 


FSC 

AMEND 


M38510/00101CCB 


IB 


NSC 

3 



FSC 

AMEND 

M38510/00104CCA 


IB 



NSC 

3 


NSC 

AMEND 


M38510/00101CDA 


IB 



3 

M38510/00202BDA 


NSC 

AMEND 

M38510/00104CCB 


IB 




3 


FSC 

AMEND 


M38510/00102BAA 


IB 


NSC 

3 

M38510/00202BDB 


NSC 

AMEND 

M38510/00104CDA 


IB 




3 


NSC 

AMEND 


M38510/00102BAB 


IB 



3 

M38510/00202CAA 


FSC 

AMEND 

M38510/00106BCB 


IB 



MOTA 

3 


Til 

AMEND 


M38510/00102BAC 


IB 



3 

M38510/00202CAB 


FSC 

AMEND 

M38510/00106CCB 


IB 



NSC 

3 


none 

AMEND 


M38510/00102BCA 


IB 



3 

M38510/00202CAC 


NSC 

AMEND 

M38510/00107BAA 


IB 




3 


NSC 

AMEND 


M38510/00102BCB 


IB 



3 

M38510/00202CCA 


FSC 

AMEND 

M36510/00107BAB 


IB 



MOTA 

3 


FSC 

AMEND 



NSC 



MOTA 

3 

M38510/00202CCB 


SIC 


M38510/00107BAC 


IB 



Til 



FSC 

AMEND 


M38510/00102BDA 


IB 


NSC 

3 

M38510/00202CDA 


NSC 

AMEND 

M38510/00107BCA 


IB 

1 



3 


NSC 

AMEND 

1 

M38510/00102CAA 


IB 



3 

M38510/00202CDB 


NSC 

AMEND 

M38510/00107BCB 


IB 

1 



3 


FSC 

AMEND 

1 

M38510/00102CAB 


IB 


MOTA 

3 

M38510/00203BCA 


FSC 

AMEND 


NSC 


1 



3 


Til 


1 

M38510/00102CAC 


IB 

M38510/00107BDA 


IB 

M38510/00203BCB 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



NSC 

3 



3 


M38510/00102CCA 


IB 

M38510/00107CAA 


IB 



NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

q 

M38510/00203CCA 

1 

M38510/00102CCB 


IB 

M38510/00107CAB 


O 

IB 

1 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/00203CCB 


NSC 

3 



3 

1 

M38510/00102CDA 


IB 

M38510/00107CAC 


IB 

I 


NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/00204BEA 



3 


NSC 

3 

1 

M38510/00103BAA 


IB 

M38510/00107CCA 


IB 

I 


NSC 

AMEND 

O 


NSC 

AMEND 

M38510/00204BEB 

M38510/00103BAB 


O 

IB 

M38510/00107CCB 


3 

IB 



MOTA 

AMEND 


FSC 

AMEND 




3 


NSC 

3 

M38510/00204BFA 

M38510/00103BAC 


IB 

M38510/00107CDA 


IB 



NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 




3 



3 

M38510/00204BFB 

M38510/00103BCA 


IB 

M38510/00109BCA 


IB 

1 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

1 



3 



3 

M38510/00204CEA 

M38510/00103BCB 


IB 

M38510/00109BCB 


IB 



FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



MOTA 

3 


MOTA 

3 

M38510/00204CEB 


NSC 



NSC 




Til 



Til 



M38510/00103BDA 


IB 

M38510/00109CCA 


IB 

M38510/00204CFA 


NSC 

AMEND 

Q 


NSC 

AMEND 

q 

| 

M38510/00103CAA 


0 

IB 

M38510/00109CCB 


o 

IB 

M38510/00204CFB 


NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 

1 



3 


NSC 

3 

i 

M38510/00103CAB 


IB 

M38510/00201 BAA 


2E 

M38510/00205BAA 


none 

AMEND 

q 


NSC 

AMEND 

| 

M38510/00103CAC 


O 

IB 

M38510/00201 BAC 


2E 

M38510/00205BAB 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


M38510/00103CCA 


3 

IB 

M38510/00201 BCA 


2E 

M38510/00205BAC 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

| 

M38510/00103CCB 


3 

IB 

M38510/00201 BCB 


2E 

M38510/00205BCA 


1 FSC 

AMEND 


I NSC 

AMEND 



NSC 

3 


! SIC 
! Til 

4 



t - Qualification included 
TX Devices 

A - TX and TXV Devices 



2E 

M38510/00205BCB 


2E 

M38510/00401 CAC 


4C 

NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


FSC 

AMEND 


4 


NSC 

4 


NSC 

6 


2E 


SIC 


M38510/00401 CCA 


4C 

NSC 

AMEND 


Til 



NSC 

AMEND 


4 

M38510/00205BCC 


2E 



6 


2E 


none 

AMEND 

M38510/00401 CCB 


4C 

NSC 

AMEND 



4 


FSC 

AMEND 


4 

M38510/00205BDA 


2E 


NSC 

6 


2E 


NSC 

AMEND 

M38510/00401 CDA 


4C 

NSC 

AMEND 



4 


NSC 

AMEND 


4 

M38510/00.205CAA 


2E 



6 


2E 


NSC 

AMEND 

M38510/00402BEA 


4C 

NSC 

AMEND 



4 


none 

AMEND 


4 

M38510/00205CAB 


2E 



6 


2E 


FSC 

AMEND 

M38510/00402BEB 


4C 

NSC 

AMEND 



4 


MOTA 

AMEND 


4 

M38510/00205CAC 


2E 


Til 

6 


2E 


FSC 

AMEND 

M38510/00402BFA 


4C 

NSC 

AMEND 


NSC 

4 


none 

AMEND 


4 

M38510/00205CCA 


2E 



6 


2E 


NSC 

AMEND 

M38510/00402CEA 


4C 

MOTA 

AMEND 



4 


none 

AMEND 


4 

M38510/00205CCB 


2E 



6 


2E 


NSC 

AMEND 

M38510/00402CEB 


4C 

NSC 

AMEND 



4 


none 

AMEND 


4 

M38510/00205CDA 


2E 



6 


2E 


NSC 

AMEND 

M38510/00402CFA 


4C 

NSC 

AMEND 



4 


none 

AMEND 


4 

M38510/00206BAA 


2E 



6 


2E 


MOTA 

AMEND 

M38510/00403BAA 


4C 

MOTA 

AMEND 



4 


none 

AMEND 

NSC 

4 

M38510/00206BAB 


2E 



6 

SIC 



FSC 

AMEND 

M38510/00403BAB 


4C 

Til 



MOTA 

4 


MOTA 

AMEND 


2E 

M38510/00206BCA 


2E 



6 

NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00403BCA 


4C 


4 



4 


none 

AMEND 


2E 

M38510/00206BCB 


2E 



6 

NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/00403BCB 


4C 

SIC 

4 


Til 

4 


MOTA 

AMEND 


2E 

M38510/00206BDA 


2E 


Til 

6 

NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00403CAA 


4C 


4 



4 


none 

AMEND 


2E 

M38510/00206CAA 


2E 



6 

none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00403CAB 


4C 


4 



4 


none 

AMEND 


2E 

M38510/00206CAB 


2E 



6 

NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/00403CCA 


4C 


4 



4 


none 

AMEND 


2E 

M38510/00206CCA 


2E 



6 

NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00403CCB 


4C 


4 



4 


none 

AMEND 


2E 

M38510/00206CCB 


2E 



6 

NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00404BAA 


4C 


4 



4 


none 

AMEND 


2E 

M38510/00206CDA 


2E 



6 

NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00404BAB 


4C 


4 



4 


MOTA 

AMEND 


2E 

M38510/00207BAA 


2E 



6 

NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00404BCA 


4C 


4 



4 


none 

AMEND 


2E 

M38510/00207BAB 


2E 



6 

NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/00404BCB 


4C 


4 



4 


FSC 

AMEND 


2E 

M38510/00207BCA 


2E 


MOTA 

6 

MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


SIC 


NSC 

4 



4 


Til 


Til 


M38510/00207BCB 


2E 

M38510/00404BDA 


4C 


2E 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 

NSC 

AMEND 



4 



6 


4 

M38510/00207CAA 


2E 

M38510/00404CAA 


4C 


2E 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

NSC 

AMEND 



4 



6 


4 

M38510/00207CAB 


2E 

M38510/00404CAB 


4C 


2E 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

none 

AMEND 



4 



6 


4 

M38510/00207CCA 


2E 

M38510/00404CCA 


4C 


2E 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

NSC 

AMEND 



4 



6 

SIC 

4 

M38510/00207CCB 


2E 

M38510/00404CCB 


4C 

Til 



none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


2E 



4 



6 

none 

AMEND 

M38510/00401 BAA 


4C 

M38510/00404CDA 


4C 


4 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 


2E 



6 



6 

SIC 

AMEND 

M38510/00401 BAB 


4C 

M38510/00501 BAA 


5A 


4 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


2E 


MOTA 

6 



6 

none 

AMEND 

M38510/00401 BAC 


4C 

M38510/00501 BAB 


5A 


4 


FSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


2E 


NSC 

6 



6 

NSC 

AMEND 

M38510/00401 BCA 


4C 

M38510/00501 BAC 


5A 


4 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


2E 



6 



6 

SIC 

AMEND 

M38510/00401 BCB 


4C 

M38510/00501 BCA 


5A 


4 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


2E 


MOTA 

6 



6 

none 

AMEND 


NSC 


M38510/00501 BCB 


5A 


4 


SIC 



MOTA 

AMEND 


2E 


Til 



NSC 

6 

NSC 

AMEND 

M38510/00401 BDA 


4C 


Til 



4 


NSC 

AMEND 

M38510/00501 BDA 


5A 


2E 



6 


NSC 

AMEND 

FSC 

AMEND 

M38510/00401 CAA 


4C 



6 

MOTA 

4 


NSC 

AMEND 

M38510/00501 CAA 


5A 


2E 



6 


NSC 

AMEND 

FSC 

AMEND 

M38510/00401 CAB 


4C 



6 

NSC 

4 


FSC 

AMEND 

M38510/00501 CAB 


5A 


2E 



6 


none 

AMEND 

NSC 

AMEND 

4 






6 


186 


D.A.T.A 


§ - NATO 

0 - USAF Preferred (TX Type Only) 
0 - Mil-Std-701 Device 


186 





28. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


IN TYPE NUMBER 
SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

MlL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

LullSsfli 

SMtm 

TYPE No. 

MFRS 

mrnm 

HmEmI 

TYPE No. 

MFRS 

IMS3B 

KwSfT™ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-s- 

38510/ 

M38510/00501CAC 


5A 

M38510/00504CAB 


l.'fSHI 

M38510/00604CCB 


6C 

M38510/01003CEB 


rani 

M38510/01203CFA 


12E 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

1 

7B 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00501 CCA 


5A 

M38510/00504CAC 


5A 

M38510/00701 BAA 


^38510/01003CFA 


10B 

M38510/01203CFB 


12E 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/00501CCB 


5A 

M38510/00504CCA 


5A 

M38510/00701 BAB 


7B 

M38510/01003CFB 



M38510/01204BAA 


12E 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



6 



6 


MOTA 

1 






2 

M38510/00501CDA 


5A 

M38510/00504CCB 


5A 

M38510/00701BAC 


7B 

M38510/01101BJA 



M38510/01204BAB 


12E 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 


NSC 



MOTA 

AMEND 



6 



6 



1 

M38510/01101BJB 





2 

M38510/00502BAA 


5A 

M38510/00504CDA 


5A 

M38510/00701BCA 


7B 


MOTA 


M38510/01204BCA 


12E 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 



none 

AMEND 



6 



6 



1 


SIC 




2 

M38510/00502BAB 


5A 

M38510/00601 BAA 


6C 

M38510/00701BCB 


7B 

M38510/01101BKB 


11C 

M38510/01204BCB 


12E 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


MOTA 



MOTA 

AMEND 



6 



1 


NSC 

1 

M38510/01101CJA 


11C 



2 

M38510/00502BAC 


5A 

M38510/00601 BAB 


6C 


SIC 



NSC 


M38510/01204CAA 


12E 


NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


Til 


M38510/01101CJB 


11C 


none 

AMEND 



6 



1 

M38510/00701BDA 


7B 


NSC 

0 



2 

M38510/00502BCA 


5A 

M38510/00601BCA 


6C 


NSC 

AMEND 


SIC 


M38510/01204CAB 


12E 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 



1 

M38510/01101CKB 


11C 


none 

AMEND 



6 



1 

M38510/00701BDB 


7B 


none 




2 

M38510/00502BCB 


5A 

M38510/00601 BOB 


6C 


NSC 

AMEND 

M38510/01102BEA 


11C 

M38510/01204CCA 


12E 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


SIC 

1 


none 



none 

AMEND 


NSC 

6 



1 

M38510/00701 CAA 


7B 

M38510/01102BEB 


lie 



2 


Til 


M38510/00601CAA 


6C 


none 

AMEND 


MOTA 


M38510/01204CCB 


12E 

M38510/00502BDA 


5A 


none 

AMEND 



1 


SIC 



none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 

M38510/00701 CAB 


7B 

M38510/01102BFA 


lie 



2 



6 

M38510/00601 CAB 


6C 


FSC 

AMEND 


none 


M38510/01205BEA 


12E 

M38510/00502CAA 


5A 


none 

AMEND 



1 

M38510/01102BFB 


lie 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 

M38510/00701 CAC 


7B 


MOTA 




2 



6 

M38510/00601 CCA 


6C 


FSC 

AMEND 

M38510/01102CEA 


lie 

M38510/01205BEB 


12E 

M38510/00502CAB 


5A 


none 

AMEND 



1 


none 



MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 



1 

M38510/00701 CCA 


7B 

M38510/01102CEB 


lie 



2 



6 

M38510/00601 CCB 


6C 


NSC 

AMEND 


none 


M38510/01205BFA 


12E 

M38510/00502CAC 


5A 


none 

AMEND 



1 

M38510/01102CFA 


lie 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 

M38510/00701 CCB 


7B 


none 




2 



6 

M38510/00602BEA 


6C 


NSC 

AMEND 

M38510/01102CFB 


lie 

M38510/01205BFB 


12E 

M38510/00502CCA 


5A 


none 

AMEND 



1 


none 



MOTA 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 i 

M38510/00701 CDA 


7B 

M38510/01201 BAA 


12E 



2 



6 

M38510/00602BEB 


6C 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01205CEA 


12E 

M38510/00502CCB 


5A 


MOTA 

AMEND 



1 



2 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

1 

M38510/00701CDB 


7B 

M38510/01201 BAB 


12E 



2 



6 


SIC 



NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/01205CEB 


12E 

M38510/00502CDA 


5A 


TII 




1 



2 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/00602BFA 


6C 

M38510/01001BEA 


10B 

M38510/01201 BCA 


12E 



2 



6 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01205CFA 


12E 

M38510/00503BAA 


5A 



1 



1 



2 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/00602BFB 


6C 

M38510/01001BEB 


10B 

M38510/01201 BCB 


12E 



2 



6 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/01205CFB 


12E 

M38510/00503BAB 


5A 


SIC 

1 


NSC 

1 


SIC 

2 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/00602CEA 


6C 


SIC 


M38510/01201 BDA 


12E 



2 



6 


none 

AMEND 

M38510/01001BFA 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 BAA 


13C 

M38510/00503BAC 


5A 



1 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/00602CEB 


6C 



1 

M38510/01201 BDB 


12E 



3 



6 


NSC 

AMEND 

M38510/01001BFB 


10B 


SIC 

AMEND 

M38510/01301 BAB 


13C 

M38510/00503BCA 


5A 



1 


MOTA 

AMEND 



2 


MOTA 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/00602CFA 


6C 


SIC 

1 

M38510/01201 CAA 


12E 



3 



6 


none 

AMEND 

M38510/01001CEA 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 BCA 


13C 

M38510/00503BCB 


5A 



1 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/00602CFB 


6C 



1 

M38510/01201 CAB 


12E 



3 


NSC 

6 


none 

AMEND 

M38510/01001 CEB 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 BCB 


13C 


Til 




1 


NSC 

AMEND 



2 


MOTA 

AMEND 

M38510/00503BDA 


5A 

M38510/00603BEA 


6C 



1 

M38510/01201 CCA 


12E 



3 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01001CFA 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 BDA 


13C 



6 



1 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00503CAA 


5 A 

M38510/00603BEB 


6C 



1 

M38510/01201 CCB 


12E 



3 


NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/01001CFB 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 BDB 


13C 



6 



1 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00503CAB 


5A 

M38510/00603BFA 


6C 



1 

M38510/01201 CDA 


12E 



3 


| none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01002BEA 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 CAA 


13C 



l 6 



1 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00503CAC 


5A 

M38510/00603BFB 


6C 



1 

M38510/01201CDB 


12E 



3 


NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/01002BEB 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 CAB 


13C 



6 



1 


MOTA 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00503CCA 


5 A 

M38510/00603CEA 


6C 



1 

M38510/01202BAB 


12E 



3 


| NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01002BFA 


10B 


MOTA 

AMEND 

M38510/01301 CCA 


13C 



6 



1 


MOTA 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00503CCB 


5A 

M38510/00603CEB 


6C 



1 

M38510/01202BCA 


12E 



3 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01002BFB 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301CCB 


13C 



6 



1 


MOTA 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00503CDA 


5A 

M38510/00603CFA 


8C 



1 

M38510/01202CAA 


12E 



3 


| NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01002CEA 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 CDA 


13C 



6 



1 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00504BAA 


5A 

M38510/00603CFB 


6C 



1 

M38510/01202CAB 


12E 



3 


| NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01002CEB 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01301 CDB 


13C 



6 



1 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00504BAB 


5A 

M38510/00604BAA 


6C 



1 

M38510/01202CCB 


12E 



3 


| MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01002CFA 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01302BAA 


13C 



6 



1 



AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/00504BAC 


5A 

M38510/00604BAB 


6C 


| none 

1 

M38510/01203BEA 


12E 



3 


| NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/01002CFB 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01302BAB 


13C 



6 



1 



AMEND 



2 


MOTA 

AMEND 

M38510/00504BCA 


5A 

M38510/00604BCA 


6C 


| none 

1 

M38510/01203BEB 


12E 



3 


1 NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01003BEA 


10B 


MOTA 

AMEND 

M38510/01302BCA 


13C 


1 

6 



1 



AMEND 


SIC 

2 


none 

AMEND 

M38510/00504BCB 


5A 

M38510/00604BCB 


6C 


| none 

1 

M38510/01203BFA 


12E 



3 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/01003BEB 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01302BCB 


13C 


NSC 

6 



1 



AMEND 



2 


MOTA 

AMEND 


Til 


M38510/00604CAA 


6C 


| MOTA 

1 

M38510/01203BFB 


12E 


SIC 

3 

M38510/00504BDA 


5A 


none 

AMEND 

M38510/01003BFA 


10B 


MOTA 

AMEND 

M38510/01302BDA 


13C 



AMEND 



1 



AMEND 


SIC 

2 


none 

AMEND 


| NSC 

6 

M38510/00604CAB 


6C 


| none 

1 

M38510/01203CEA 


12E 



3 

M38510/00504BDB 


5A 


none 

AMEND 

M38510/01003BFB 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01302BDB 


13C 


1 NSC 

AMEND 



1 


1 MOTA 

AMEND 



2 


none 

AMEND 


1 Til 

6 

M38510/00604CCA 


6C 


1 

1 

M38510/01203CEB 


12E 



3 

M38510/00504CAA 


5A 


none 

AMEND 

M38510/01003CEA 


10B 


none 

AMEND 

M38510/01302CAA 


13C 


NSC 

AMEND 

6 



1 


none 

AMEND 

1 

1 


2 


none 

AMEND 

3 


t 

A 
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TX Devices 

- TX and TXV Devices 
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0 - USAF Preferred (TX Type Only) 
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28. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


I TYPE NUMBER 
SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

MIL-5- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

WEST 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

ML-S-. 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

ms- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

mils:™" 

38510/ 

M38510/01302CAB 


13C 

M38510/01306CFA 


13C 

M38510/01501CFB 


15 

M38510/01602BAA 


16 

M38510/01901 BAA 


19 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



3 



3 



4 



2 



3 

M38510/01302CCA 


13C 

M38510/01306CFB 


13C 

M38510/01502BAA 


15 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 


AMD 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01602BAB 


16 

M38510/01901 BAB 


19 



3 



3 



4 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/01302CCB 


13C 

M38510/01307BAA 


13C 

M38510/01502BAB 


15 



2 



3 | 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 



USAF 



USAF 



3 



3 



4 

M38510/01602BCA 


16 

M38510/01901 BCA 


19 

M38510/01302CDA 


13C 

M38510/01307BAB 


13C 

M38510/01502BCA 


15 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 



2 



3 



3 



3 



4 



USAF 



USAF 

M38510/01302CDB 


13C 

M38510/01307BCA 


13C 

M38510/01502BCB 


15 

M38510/01602BCB 


16 

M38510/01901BCB 


19 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


FSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 



3 



3 



4 


MOTA 

2 


NSC 

3 

M38510/01303BEA 


13C 

M38510/01307BCB 


13C 

M38510/01502BDA 


15 



USAF 


SIC 

USAF 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01602BDA 


16 

M38510/01901 BDA 


19 



3 



3 



4 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/01303BEB 


13C 

M38510/01307BDA 


13C 

M38510/01502BDE 


15 



2 



3 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 


NSC 

3 



3 



4 

M38510/01602BDB 


16 

M38510/01901 BDB 


19 


SIC 


M38510/01307BDB 


13C 

M38510/01502CAA 


15 


SIC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/01303BFA 


13C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



2 


SIC 

3 


none 

AMEND 



3 



4 



USAF 



USAF 



3 

M38510/01307CAA 


13C 

M38510/01502CAB 


15 

M38510/01602CAA 


16 

M38510/01901 CAA 


19 

M38510/01303BFB 


13C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


AMD 

AMEND 



3 



4 



2 



3 


MOTA 

3 

M38510/01307CAB 


13C 

M38510/01502CCA 


15 



USAF 



USAF 


SIC 



none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01602CAB 


16 

M38510/01901 CAB 


19 

M38510/01303CEA 


13C 



3 



4 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01307CCA 


13C 

M38510/01502CCB 


15 



2 



3 



3 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/01303CEB 


13C 



3 



4 

M38510/01602CCA 


16 

M38510/01901 CCA 


19 


AMD 

AMEND 

M38510/01307CCB 


13C 

M38510/01502CDA 


15 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

3 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



2 



3 

M38510/01303CFA 


13C 



3 



4 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 

M38510/01307CDA 


13C 

M38510/01502CDB 


15 

M38510/01602CCB 


16 

M38510/01901 CCB 


19 



3 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/01303CFB 


13C 



3 



4 



2 



3 


AMD 

AMEND 

M38510/01307CDB 


13C 

M38510/01504BEA 


15 



USAF 



USAF 



3 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01602CDA 


16 

M38510/01901 CDA 


19 

M38510/01304BEA 


13C 



3 



4 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01308BEA 


13C 

M38510/01504BEB 


15 



2 



3 



3 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/01304BEB 


13C 



3 



4 

M38510/01602CDB 


16 

M38510/01901 CDB 


19 


MOTA 

AMEND 

M38510/01308BEB 


13C 

M38510/01504BFA 


15 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

3 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 



2 



3 


SIC 




3 



4 



USAF 



USAF 

M38510/01304BFA 


13C 

M38510/01308BFA 


13C 

M38510/01504BFB 


15 

M38510/01701BEA 


17 

M38510/02001 BAA 


20A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



3 



3 



4 



3 



2 

M38510/01304BFB 


13C 

M38510/01308BFB 


13C 

M38510/01504CEA 


15 



USAF 

M38510/02001BAC 


20A 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01701BEB 


17 


NSC 

AMEND 


SIC 

3 



3 



4 


FSC 

AMEND 



2 

M38510/01304CEA 


13C 

M38510/01308CEA 


13C 

M38510/01504CEB 


15 


MOTA 

3 

M38510/02001 BCA 


20A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


SIC 

USAF 


NSC 

AMEND 



3 



3 



4 

M38510/01701BFA 


17 



2 

M38510/01304CEB 


13C 

M38510/01308CEB 


13C 

M38510/01504CFA 


15 


none 

AMEND 

M38510/02001 BCB 


20A 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 



AMEND 



3 


NSC 

AMEND 



3 



3 


| none 

4 



USAF 



2 

M38510/01304CFA 


13C 

M38510/01308CFA 


13C 

M38510/01504CFB 


15 

M38510/01701BFB 


17 

M38510/02001 BDA 


20A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



AMEND 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



3 



3 


| none 

4 


MOTA 

3 



2 

M38510/01304CFB 


13C 

M38510/01308CFB 


13C 

M38510/01601 BAA 


16 


SIC 

USAF 

M38510/02001 BDB 


20A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



AMEND 

M38510/01701CEA 


17 


NSC 

AMEND 



3 



3 


j none 

2 


none 

AMEND 



2 

M38510/01305BEA 


13C 

M38510/01309BEA 


13C 



USAF 



3 

M38510/02001 CAA 


20A 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 

M38510/01601 BAB 


16 



USAF 


NSC 

AMEND 



3 



3 


MOTA 

AMEND 

M38510/01701 CEB 


17 



2 

M38510/01305BEB 


13C 

M38510/01309BEB 


13C 



2 


FSC 1 

AMEND 

M38510/02001CAC 


20A 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 



USAF 



3 


NSC 

AMEND 


NSC 

3 


SIC 

3 

M38510/01601BCA 


16 



USAF 



2 

M38510/01305BFA 


13C 

M38510/01309BFA 


13C 


NSC 

AMEND 

M38510/01701 CFA 


17 

M38510/02001 CCA 


20A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



3 



3 



USAF 



3 



2 

M38510/01305BFB 


13C 

M38510/01309BFB 


13C 

M38510/01601BCB 


16 



USAF 

M38510/02001 CCB 


20A 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/01701 CFB 


17 


NSC 

AMEND 



3 


SIC 

3 


MOTA 

2 


FSC 

AMEND 



2 

M38510/01305CEA 


13C 

M38510/01309CEA 


13C 


NSC 

USAF 



3 

M38510/02001 CDA 


20A 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01601BDA 


16 



USAF 


NSC 

AMEND 



3 



3 


NSC 

AMEND 

M38510/01702BEA 


17 



2 

M38510/01305CEB 


13C 

M38510/01309CEB 


13C 



2 


none 

AMEND 

M38510/02001 CDB 


20A 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



3 


NSC 

AMEND 



3 



3 

M38510/01601BDB 


16 



USAF 



2 

M38510/01305CFA 


13C 

M38510/01309CFA 


13C 


NSC 

AMEND 

M38510/01702BEB 


17 

M38510/02002BAA 


20A 

1 

none 

AMEND 


none 

AMEND 



2 


1 FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



3 



3 



USAF 


! MOTA 

3 



2 

M38510/01305CFB 


13C 

M38510/01309CFB 


13C 

M38510/01601CAA 


16 


SIC 

USAF 

M38510/02002BAC 


20A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01702BFA 


17 


NSC 

AMEND 



3 



3 



2 


none 

AMEND 



2 

M38510/01306BEA 


13C 

M38510/01501BEA 


15 



USAF 



3 

M38510/02002BCA 


20A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/01601 CAB 


16 



USAF 


NSC 

AMEND 



3 



4 


none 

AMEND 

M38510/01702BFB 


17 



2 

M38510/01306BEB 


13C 

M38510/01501BEB 


15 



2 


FSC 

AMEND 

M38510/02002BCB 


20A 


MOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 



USAF 


MOTA 

3 


NSC 

AMEND 


NSC 

3 


SIC 

4 

M38510/01601 CCA 


16 



USAF 



2 


SIC 


M38510/01501BFA 


15 


NSC 

AMEND 

M38510/01702CEA 


17 

M38510/02002BDA 


20A 

M38510/01306BFA 


13C 


none 

AMEND 



2 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 



4 



USAF 



3 



2 



3 

M38510/01501BFB 


15 

M38510/01601CCB 


16 



USAF 

M38510/02002BDB 


20A 

M38510/01306BFB 


13C 


MOTA 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/01702CEB 


17 


NSC 

AMEND 


AMD 

AMEND 


SIC 

4 


NSC 

2 


FSC 

AMEND 



2 


MOTA 

3 

M38510/01501CEA 


15 



USAF 



3 

M38510/02002CAA 


20A 


SIC 



none 

AMEND 

M38510/01601CDA 


16 



USAF 


NSC 

AMEND 

M38510/01306CEA 


13C 



4 


NSC 

AMEND 

M38510/01702CFA 


17 



2 


none 

AMEND 

M38510/01501 CEB 


15 



2 


none 

AMEND 

M38510/02002CAC 


20A 

M38510/01306CEB^ 


3 


none 

AMEND 



USAF 



3 


NSC 

AMEND 



13C 


! 

4 

M38510/01601CDB 


16 



USAF 



2 


AMD 

AMEND 

M38510/01501CFA 


15 


NSC 

AMEND 

M38510/01702CFB 


17 

M38510/02002CCA 


20A 


NSC 

3 


none 

AMEND 



2 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 






4 



USAF 



3 



2 












USAF 
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28. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


TYPE No. 

MFRS 

MILS-'. 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIES- _ 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

raiEsr- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MltS- 

38510/ 

M38510/02002CCB 


20A 

M38510/02101 CCA 


21C 

M38510/02104CAA 


21C 

M38510/02202CAA 


22B 

M38510/02206BCB 


22B 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 



2 



2 



2 



1 


SIC 

1 

M38510/02002CDA 


20A 

M38510/02101CCB 


21C 

M38510/02104CAC 


21C 

M38510/02202CAB 


22B 

M38510/02206BDA 


22B 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 

M38510/02002CDB 


20A 

M38510/02101CDA 


21C 

M38510/02104CCA 


21C 

M38510/02202CCA 


22B 

M38510/02206BDB 


22B 


NSC 

AMEND 


NSC 

0 


NSC 

Zl 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 



2 



AMEND 



AMEND 



1 



1 

M38510/02003BAA 


20A 



2 



2 

M38510/02202CCB 


22B 

M38510/02206CAA 


22B 


NSC 

AMEND 

M38510/02101CDB 


21C 

M38510/02104CCB 


21C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



2 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 



1 

M38510/02003BAC 


20A 



2 



2 

M38510/02202CDA 


22B 

M38510/02206CAB 


22B 


NSC 

AMEND 

M38510/02102BAA 


21C 

M38510/02104CDA 


21C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



2 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 



1 

M38510/02003BCA 


20A 



2 



2 

M38510/02202CDB 


22 B 

M38510/02206CCA 


22 B 


NSC 

AMEND 

M38510/02102BAC 


21C 

M38510/02104CDB 


21C 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 



2 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 



1 

M38510/02003BCB 


20A 



2 



2 

M38510/02203BCA 


22B 

M38510/02206CCB 


22B 


NSC 

AMEND 

M38510/02102BCA 


21C 

M38510/02105BAA 


21C 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 



2 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 



1 

M38510/02003BDA 


20A 



2 



2 

M38510/02203BCB 


22B 

M38510/02206CDA 


22A 


NSC 

AMEND 

M38510/02102BCB 


21C 

M38510/02105BAC 


21C 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 



2 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 



1 

M38510/02003BDB 


20A 



2 



2 

M38510/02203BDA 


22B 

M38510/02206CDB 


22B 


NSC 

AMEND 

M38510/02102BDA 


21C 

M38510/02105BCA 


21C 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 



2 


NSC 

0 


NSC 

AMEND 



1 



1 

M38510/02003CAA 


20A 



AMEND 



2 

M38510/02203BDB 


22B 

M38510/02301 BAA 


23A 


NSC 

AMEND 



2 

M38510/02105BCB 


21C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



2 

M38510/02102BDB 


21C 


NSC 

AMEND 



1 



4 

M38510/02003CAC 


20A 


NSC 

AMEND 



2 

M38510/02203CCA 


22B 

M38510/02301 BAB 


23A 


NSC 

AMEND 



2 

M38510/02105BDA 


21C 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 



2 

M38510/02102CAA 


21C 


NSC 

21 



1 


MOTA 

4 

M38510/02003CCA 


20A 


NSC 

AMEND 



AMEND 

M38510/02203CCB 


22B 

M38510/02301 BAC 


23A 


NSC 

AMEND 



2 



2 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 



2 

M38510/02102CAC 


21C 

M38510/02105BDB 


21C 



1 



4 

M38510/02003CCB 


20A 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/02203CDA 


22B 

M38510/02301 BCA 


23A 


NSC 

AMEND 



2 



2 


SIC 

AMEND 


none 

AMEND 



2 

M38510/02102CCA 


21C 

M38510/02105CAA 


21C 



1 



4 

M38510/02003CDA 


20A 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/02203CDB 


22B 

M38510/02301 BCB 


23A 


NSC 

AMEND 



2 



2 


SIC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



2 

M38510/02102CCB 


21C 

M38510/02105CAC 


21C 



1 


MOTA 

4 

M38510/02003CDB 


20A 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/02204BEA 


22B 


Til 



NSC 

AMEND 



2 



2 


none 

AMEND 

M38510/02301 BDA 


23A 



2 

M38510/02102CDA 


21C 

M38510/02105CCA 


21C 



1 


none 

AMEND 

M38510/02004BAA 


20A 


NSC 

0 


NSC 

AMEND 

M38510/02204BEB 


22B 



4 


NSC 

AMEND 



AMEND 



2 


Til 

AMEND 

M38510/02301 CAA 


23A 



2 



2 

M38510/02105CCB 


21C 



1 


none 

AMEND 

M38510/02004BAC 


20A 

M38510/02102CDB 


21C 


NSC 

AMEND 

M38510/02204BFA 


22B 



4 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



2 


none 

AMEND 

M38510/02301 CAB 


23A 



2 



2 

M38510/02105CDA 


21C 



1 


FSC 

AMEND 

M38510/02004BCA 


20A 

M38510/02103BAA 


21C 


NSC 

21 

M38510/02204BFB 


22B 



4 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02301 CAC 


23A 



2 



2 



2 



1 


FSC 

AMEND 

M38510/02004BCB 


20A 

M38510/02103BAC 


21C 

M38510/02105CDB 


21C 

M38510/02204CEA 


22B 



4 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02301 CCA 


23A 



2 



2 



2 



1 


none 

AMEND 

M38510/02004BDA 


20A 

M38510/02103BCA 


21C 

M38510/02201 BAA 


22B 

M38510/02204CEB 


22B 



4 


NSC 

AMEND 


NSC 

0 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02301 CCB 


23 A 



I 2 



AMEND 



1 



1 


FSC 

AMEND 

M38510/02004BDB 


20A 



2 

M38510/02201 BAB 


22B 

M38510/02204CFA 


22B 



4 


NSC 

AMEND 

M38510/02103BCB 


21C 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02301 CDA 


23A 



2 


NSC 

AMEND 



1 



1 


none 

AMEND 

M38510/02004CAA 


20 A 



2 

M38510/02201 BCA 


22B 

M38510/02204CFB 


22B 



4 


NSC 

AMEND 

M38510/02103BDA 


21C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02302BAA 


23 A 



2 


NSC 

0 



1 



1 


none 

AMEND 

M38510/02004CAC 


20A 



AMEND 

M38510/02201BCB 


22B 

M38510/02205BAA 


22B 



4 


NSC 

AMEND 



2 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02302BAB 


23 A 



2 

M38510/02103BDB 


21C 



1 



1 


MOTA 

AMEND 

M38510/02004CCA 


20A 


NSC 

AMEND 

M38510/02201 BDA 


22B 

M38510/02205BAB 


22B 



4 


NSC 

AMEND 



2 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/02302BCA 


23 A 



2 

M38510/02103CAA 


21C 



1 



1 


none 

AMEND 

M38510/02004CCB 


20A 


NSC 

AMEND 

M38510/02201 BDB 


22B 

M38510/02205BCA 


22B 



4 


NSC 

AMEND 



2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02302BCB 


23A 



2 

M38510/02103CAC 


21C 



1 



1 


FSC 

AMEND 

M38510/02004CDA 


20A 


NSC 

AMEND 

M38510/02201 CAA 


22B 

M38510/02205BCB 


22B 


MOTA 

4 


NSC 

AMEND 



2 



AMEND 


MOTA 

AMEND 


Til 




2 

M38510/02103CCA 


21C 


| none 

1 



1 

M38510/02302BDA 


23 A 

M38510/02004CDB 


20A 


NSC 

0 

M38510/02201 CAB 


22B 

M38510/02205BDA 


22B 


none 

AMEND 



AMEND 



AMEND 



AMEND 


none 

AMEND 



4 


| NSC 

2 



2 


| none 

1 



1 

M38510/02302BDB 


23 A 

M38510/02006BCB 


20A 

M38510/02103CCB 


21C 

M38510/02201 CCA 


22B 

M38510/02205BDB 


22B 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



AMEND 



AMEND 


none 

AMEND 



4 



2 


| NSC 

2 


j none 

1 



1 

M38510/02302CAA 


23A 

M38510/02006CCB 


20A 

M38510/02103CDA 


21C 

M38510/02201 CCB 


22B 

M38510/02205CAA 


22B 


none 

AMEND 



AMEND 


NSC 

0 



AMEND 


none 

AMEND 



4 


| NSC 

2 



AMEND 


| none 

1 



1 

M38510/02302CAB 


23A 

M38510/02101 BAA 


21C 



2 

M38510/02201 CDA 


22B 

M38510/02205CAB 


22B 


none 

AMEND 



AMEND 

M38510/02103CDB 


21C 



AMEND 


none 

AMEND 



4 


| NSC 

2 


1 NSC 

AMEND 


| none 

1 



1 

M38510/02302CCA 


23A 

M38510/02101BAC 


21C 


1 

2 



USAF 

M38510/02205CCA 


22B 


none 

AMEND 



AMEND 

M38510/02104BAA 


21C 

M38510/02201 CDB 


22B 


SIC 

AMEND 



4 


| NSC 

2 


1 NSC 

AMEND 



AMEND 



1 

M38510/02302CCB 


23A 

M38510/02101BCA 


21C 


1 

2 


| none 

1 

M38510/02205CCB 


22B 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/02104BAC 


21C 

M38510/02202BAA 


22B 


SIC 

AMEND 



4 



2 


1 NSC 

AMEND 


1 none 

AMEND 



1 

M38510/02302CDA 


23A 

M38510/02101BCB 


21C 


1 

2 


1 

1 

M38510/02205CDA 


22B 


none 

AMEND 



AMEND 

M38510/02104BCA 


21C 

M38510/02202BAB 


22B 


SIC 

AMEND 



4 


| NSC 

2 


NSC 

0 


1 MOTA 

AMEND 



1 

M38510/02302CDB 


23A 

M38510/02101 BDA 


21C 



AMEND 


1 

1 

M38510/02205CDB 


22B 


none 

AMEND 


NSC 

0 



2 

M38510/02202BCA 


22B 


SIC 

AMEND 



4 



AMEND 

M38510/02104BCB 


21C 


1 none 

AMEND 



1 

M38510/02303BAA 


23A 



2 


1 NSC 

AMEND 


1 

1 

M38510/02206BAA 


22B 


none 

AMEND 

M38510/02101BDB 


21C 


1 

2 

M38510/02202BCB 


22B 


none 

AMEND 



4 


1 NSC 

AMEND 

M38510/02104BDA 


21C 


1 MOTA 

AMEND 



1 

M38510/02303BAB 


23A 


1 

2 


NSC 

0 


1 

1 

M38510/02206B AB 


22B 


MOTA 

AMEND 

M38510/02101 CAA 


21C 



AMEND 

M38510/02202BDA 


22B 


MOTA 

AMEND 



4 


| NSC 

AMEND 



2 


1 none 

AMEND 



1 

M38510/02303BCA 


23A 



2 

M38510/02104BDB 


21C 


1 

1 

M38510/02206BCA 


22B 


none 

AMEND 

M38510/02101CAC 


21C 


NSC 

AMEND 

M38510/02202BDB 


22B 


SIC 

AMEND 



4 


j NSC 

AMEND 

2 



2 


none 

AMEND 

1 



1 





I TYPE NUMBER 
SEQUENCE 


189 


D.A.T.A. 


t - Qualification included 
TX Devices 

A ■ TX and TXV Devices 


§ - NATO 

0 - USAF Preferred (TX Type Only) 
0 - Mil-Std-701 Device 


189 






28. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


I TYPE NUMBER 
SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

M1L-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MILS" 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

"MILS* 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

M1L-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-!> 

38510/ 

M38510/02303BCB 


23A 

M38510/02307BCB 


23A 

M38510/03001 BAB 


30A 

M38510/04002BCA 


40 

M38510/04004CAA 


40 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 

4 


MOTA 

4 



1 



5 



5 


Til 


M38510/02307CAA 


23A 

M38510/03001BAC 


30A 



USAF 



USAF 

M38510/02303BDA 


23A 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/04002BCB 


40 

M38510/04004CAB 


40 


none 

AMEND 



4 



1 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 



4 

M38510/02307CAB 


23A 

M38510/03001 BCB 


30A 



5 



5 

M38510/02303BDB 


23A 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 



4 



1 

M38510/04002BDA 


40 

M38510/04004CCA 


40 



4 

M38510/02307CCA 


23A 

M38510/03001 CAB 


30A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02303CAA 


23A 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 



5 



5 


none 

AMEND 



4 



1 



USAF 



USAF 



4 

M38510/02307CCB 


23A 

M38510/03001CAC 


30A 

M38510/04002BDB 


40 

M38510/04004CCB 


40 

M38510/02303CAB 


23A 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



4 



1 



5 



5 



4 

M38510/02501BCA 


25B 

M38510/03001 CCB 


30A 



USAF 



USAF 

M38510/02303CCA 


23A 


NSC 



FSC 

AMEND 

M38510/04002CAA 


40 

M38510/04004CDA 


40 


none 

AMEND 

M38510/02501BCB 


25B 



1 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



4 


NSC 


M38510/03004BAB 


30A 



5 



5 

M38510/02303CCB 


23A 

M38510/02501BDA 


25B 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 


FSC 

AMEND 


NSC 




1 

M38510/04002CAB 


40 

M38510/04005BAA 


40 



4 

M38510/02501BDB 


25B 

M38510/03004BAC 


30A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02303CDA 


23A 


NSC 



FSC 

AMEND 



5 



5 


none 

AMEND 

M38510/02501 CCA 


25B 



1 



USAF 



USAF 



4 


NSC 


M38510/03004BCB 


30A 

M38510/04002CCA 


40 

M38510/04005BAB 


40 

M38510/02303CDB 


23A 

M38510/02501CCB 


25B 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 




1 



5 



5 



4 

M38510/02501 CDA 


25B 

M38510/03004CAB 


30A 



USAF 



USAF 

M38510/02304BAA 


23A 


NSC 



FSC 

AMEND 

M38510/04002CCB 


40 

M38510/04005BCA 


40 


none 

AMEND 

M38510/02501 CDB 


25B 



1 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



4 


NSC 


M38510/03004CAC 


30A 



5 



5 

M38510/02304BAB 


23A 

M38510/02502BCA 


25B 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 


MOTA 

AMEND 


NSC 




1 

M38510/04002CDA 


40 

M38510/04005BCB 


40 



4 

M38510/02502BCB 


25B 

M38510/03004CCB 


30A 


none 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

M38510/02304BCA 


23A 


NSC 



FSC 

AMEND 



5 



5 


none 

AMEND 

M38510/02502BDA 


25B 



1 



USAF 



USAF 



4 


NSC 


M38510/03005BAB 


30A 

M38510/04002CDB 


40 

M38510/04005BDA 


40 

M38510/02304BCB 


23A 

M38510/02502BDB 


25B 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


NSC 




1 



5 



5 


MOTA 

4 

M38510/02502CCA 


25B 

M38510/03005BAC 


30A 



USAF 



USAF 


Til 



NSC 



FSC 

AMEND 

M38510/04003BAA 


40 

M38510/04005BDB 


40 

M38510/02304BDA 


23A 

M38510/02502CCB 


25B 



1 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 


M38510/03005BCB 


30A 



5 



5 



4 

M38510/02502CDA 


25B 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/02304BDB 


23A 


NSC 




1 

M38510/04003BAB 


40 

M38510/04005CAA 


40 


none 

AMEND 

M38510/02502CDB 


25B 

M38510/03005CAB 


30A 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 



4 


NSC 



FSC 

AMEND 



5 



5 

M38510/02304CAA 


23A 

M38510/02601 BCA 


26 



1 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/03005CAC 


30A 

M38510/04003BCA 


40 

M38510/04005CAB 


40 



4 



4 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02304CAB 


23A 



USAF 



1 



5 



5 


none 

AMEND 

M38510/02601 BCB 


26 

M38510/03005CCB 


30A 



USAF 



USAF 



4 


NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/04003BCB 


40 

M38510/04005CCA 


40 

M38510/02304CCA 


23A 



4 



1 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/04001 BAA 


40 



5 



5 



4 

M38510/02601 BDA 


26 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/02304CCB 


23A 


NSC 

AMEND 



5 

M38510/04003BDA 


40 

M38510/04005CCB 


40 


FSC 

AMEND 



4 



USAF 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



4 



USAF 

M38510/04001 BAB 


40 



5 



5 

M38510/02304CDA 


23A 

M38510/02601 BDB 


26 


MOTA 

AMEND 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



5 

M38510/04003BDB 


40 

M38510/04005CDA 


40 



4 



4 



USAF 



AMEND 


none 

AMEND 

M38510/02304CDB 


23A 



USAF 

M38510/04001 BCA 


40 


| none 

5 



5 


none 

AMEND 

M38510/02601 CCA 


26 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 



4 


NSC 

AMEND 



5 

M38510/04003CAA 


40 

M38510/04005CDB 


40 

M38510/02306BAA 


23A 



4 



USAF 


none 

AMEND 



AMEND 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/04001 BCB 


40 



5 


j none 

5 



4 

M38510/02601 CCB 


26 


MOTA 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/02306BAB 


23A 


NSC 

AMEND 



5 

M38510/04003CAB 


40 

M38510/05001 BAA 


50C 


MOTA 

AMEND 



4 



USAF 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



4 



USAF 

M38510/04001BDA 


40 



5 



1 

M38510/02306BCA 


23A 

M38510/02601 CDA 


26 



AMEND 



USAF 

M38510/05001 BAC 


50C 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


j none 

5 

M38510/04003CCA 


40 


NSC 

AMEND 



4 



4 



USAF 



AMEND 



1 

M38510/02306BCB 


23A 



USAF 

M38510/04001 BDB 


40 


J none 

5 

M38510/05001 BCA 


50C 


MOTA 

AMEND 

M38510/02601 CDB 


26 


none 

AMEND 



USAF 


NSC 

AMEND 


Til 

4 


NSC 

AMEND 



5 

M38510/04003CCB 


40 


SSS 

1 

M38510/02306BDA 


23A 



4 

I 


USAF 


none 

AMEND 

M38510/05001 BCB 


50C 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/04001 CAA 


40 



5 


NSC 

AMEND 



4 

M38510/02701 BCA 


27 


none 

AMEND 



USAF 


RCA 

1 

M38510/02306BDB 


23A 


NSC 

AMEND 



5 

M38510/04003CDA 


40 


SSS 



none 

AMEND 



3 



USAF 



AMEND 

M38510/05001BCC 


50C 



4 



USAF 

M38510/04001 CAB 


40 


| none 

5 


SSS 

AMEND 

M38510/02306CAA 


23A 

M38510/02701 BCB 


27 



AMEND 



USAF 



1 


none 

AMEND 



AMEND 


| none 

5 

M38510/04003CDB 


40 

M38510/05001 BDA 


50C 



4 


j NSC 

3 



USAF 


none 

AMEND 


RCA 

AMEND 

M38510/02306CAB 


23A 



USAF 

M38510/04001 CCA 


40 



5 



1 


none 

AMEND 

M38510/02701 BDA 


27 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/05001 CAA 


50C 



4 


NSC 

AMEND 



5 

M38510/04004BAA 


40 


NSC 

AMEND 

M38510/02306CCA 


23A 



3 



USAF 



AMEND 



1 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/04001 CCB 


40 


| none 

5 

M38510/05001 CAC 


50C 



4 

M38510/02701 BDB 


27 



AMEND 



USAF 


NSC 

AMEND 

M38510/02306CCB 


23A 



AMEND 


| none 

5 

M38510/04004BAB 


40 



1 


none 

AMEND 


| NSC 

3 



USAF 



AMEND 

M38510/05001 CCA 


50C 



4 



USAF 

M38510/04001 CDA 


40 


| MOTA 

5 


NSC 

AMEND 

M38510/02306CDA 


23A 

M38510/02701CCA 


27 



AMEND 



USAF 



1 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


| none 

5 

M38510/04004BCA 


40 

M38510/05001 CCB 


50C 



4 



3 



USAF 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/02306CDB 


23A 



USAF 

M38510/04001 CDB 


40 



5 


RCA 

1 


none 

AMEND 

M38510/02701 CCB 


27 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/05001 CDA 


50C 



4 



AMEND 



5 

M38510/04004BCB 


40 


RCA 

AMEND 

M38510/02307BAA 


23A 


| NSC 

3 



USAF 



AMEND 



1 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/04002BAA 


40 


| MOTA 

5 

M38510/05002BAA 


50C 



4 

M38510/02701 CDA 


27 


none 

AMEND 



USAF 


NSC 

AMEND 

M38510/02307BAB 


23A 



AMEND 



5 

M38510/04004BDA 


40 



1 


MOTA 

AMEND 


| NSC 

3 



USAF 


none 

AMEND 

M3851Q/05002BAC 


50C 



4 



USAF 

M38510/04002BAB 


40 



5 


NSC 

AMEND 

M38510/02307BCA 


23A 

M38510/02701 CDB 


27 


MOTA 

AMEND 



USAF 



1 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



5 

M38510/04004BDB 


40 

M38510/05002BCA 


50C 



4 



3 



USAF 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 






USAF 






5 


SSS 

1 












USAF 
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28. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


I TYPE NUMBER 
SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MlE-]> 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIC& 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MILS- - 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

fflL-S- - 

38510/ 

M38510/05002BCB 


50C 

M38510/05202BAC 


52B 

M38510/05401CFA 


54B 

M38510/06001 BEB 


60 

M38510/07001BDB 


70 


MOTA 

AMEND 


NSC 



RCA 

0 


MOTA 

AMEND 


SIC 

AMEND 


NSC 

1 

M38510/05202BCA 


52B 

M38510/05601 BEA 


56C 



3 



5 


RCA 



NSC 



RCA 

AMEND 



USAF 



USAF 


SSS 



SSS 



SSS 

2 

M38510/06001 CEA 


60 

M38510/07001 CAB 


70 

M38510/05002BCC 


50C 

M38510/05202BCB 


52B 

M38510/05601 BEB 


56C 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


SSS 

AMEND 


MOTA 



RCA 

AMEND 



3 



5 



1 


NSC 



SSS 

2 



USAF 



USAF 

M38510/05002BDA 


50C 


RCA 


M38510/05601 BEC 


56C 

M38510/06001 CEB 


60 

M38510/07001 CAC 


70 


RCA 

AMEND 


SSS 



SSS 

AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 



1 

M38510/05202BCC 


52B 



2 



3 



5 

M38510/05002CAA 


50C 


SSS 


M38510/05601 BFA 


56C 



USAF 



USAF 


NSC 

AMEND 

M38510/05202BDA 


52 B 


RCA 

AMEND 

M38510/06002B EA 


60 

M38510/07001 CCA 


70 



1 


RCA 




2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/05002CAC 


50C 

M38510/05202CAA 


52 B 

M38510/05601CEA 


56C 



3 



5 


NSC 

AMEND 


NSC 



none 

AMEND 



USAF 



USAF 



1 

M38510/05202CAC 


52B 



2 

M38510/06002BEB 


60 

M38510/07001 CCB 


70 

M38510/05002CCB 


50C 


NSC 


M38510/05601 CEB 


56C 


MOTA 

AMEND 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/05202CCB 


52B 


RCA 

AMEND 



3 



5 


RCA 

1 


NSC 




2 



USAF 



USAF 

M38510/05002CDA 


50C 


RCA 


M38510/05601CEC 


56C 

M38510/06002CEA 


60 

M38510/07001 CDA 


70 


RCA 

AMEND 

M38510/05202CDA 


52B 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



1 


RCA 




2 



3 



5 

M38510/05003BAA 


50C 

M38510/05203BAA 


52B 

M38510/05601 CFA 


56C 



USAF 



USAF 


NSC 

AMEND 


NSC 



RCA 

AMEND 

M38510/06002CEB 


60 

M38510/07001CDB 


70 



1 

M38510/05203BAC 


52B 



2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/05003BAC 


50C 


NSC 


M38510/05602BEB 


56C 



3 



5 


NSC 

AMEND 

M38510/05203BCA 


52B 


RCA 

AMEND 



USAF 



USAF 



1 


NSC 




2 

M38510/06003BEA 


60 

M38510/07002BCA 


70 

M38510/05003BCA 


50C 


SSS 


M38510/05602BFA 


56C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/05203BCB 


52B 


RCA 

AMEND 



3 



5 


SSS 

1 


NSC 




2 



USAF 



USAF 

M38510/05003BCB 


50C 


RCA 


M38510/05602CEB 


56C 

M38510/06003BEB 


60 

M38510/07002BCB 


70 


NSC 

AMEND 


SSS 



RCA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


RCA 

1 

M38510/05203BCC 


52B 



2 



3 



5 


SSS 



SSS 


M38510/05602CFA 


56C 



USAF 



USAF 

M38510/05003BCC 


50C 

M38510/05203BDA 


52B 


RCA 

AMEND 

M38510/06003CEA 


60 

M38510/07002BDA 


70 


SSS 

AMEND 


RCA 




2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



1 

M38510/05203CAA 


52B 

M38510/05603BEB 


56C 



3 



5 

M38510/05003BDA 


50C 


NSC 



RCA 

AMEND 



USAF 



USAF 


RCA 

AMEND 

M38510/05203CAC 


52B 



2 

M38510/06003CEB 


60 

M38510/07002BDB 


70 



1 


NSC 


M38510/05603BFA 


56C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/05003CAA 


50C 

M38510/05203CCB 


52B 


RCA 

AMEND 



3 



5 


NSC 

AMEND 


NSC 




2 



USAF 



USAF 



1 


RCA 


M38510/05603CEB 


56C 

M38510/06004BEA 


60 

M38510/07002CCA 


70 

M38510/05003CAC 


50C 

M38510/05203CDA 


52B 


RCA 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


RCA 




2 



3 



5 



1 

M38510/05204BAC 


52B 

M38510/05603CFA 


56C 



USAF 



USAF 

M38510/05003CCB 


50C 


NSC 



RCA 

AMEND 

M38510/06004BEB 


60 

M38510/07002CCB 


70 


NSC 

AMEND 

M38510/05204BCA 


52B 



2 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


RCA 

1 


NSC 


M38510/05604BEA 


56C 



3 



5 

M38510/05003CDA 


50C 


RCA 



SSS 

0 



USAF 



USAF 


RCA 

AMEND 


SSS 




AMEND 

M38510/06004CEA 


60 

M38510/07002CDA 


70 



1 

M38510/05204BCB 


52B 



2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/05101BAC 


51C 


NSC 


M38510/05604BEB 


56C 



3 



5 


NSC 

AMEND 


RCA 



RCA 

AMEND 



USAF 



USAF 



3 


SSS 



| SSS 

2 

M38510/06004CEB 


60 

M38510/07002CDB 


70 

M38510/05101BCA 


51C 

M38510/05204BC 


52B 

M38510/05604BEC 


56C 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


SSS 



SSS 

0 



3 



5 


SSS 

3 

M38510/05204BDA 


52B 



AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/05101BCB 


51C 


RCA 




2 

M38510/06005BEA 


60 

M38510/07005BAB 


70 


NSC 

AMEND 

M38510/05204CAC 


52B 

M38510/05604BFA 


56C 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


RCA 

3 


NSC 



RCA 

AMEND 



3 



5 


SSS 


M38510/05204CCB 


52B 



2 



USAF 



USAF 

M38510/05101BCC 


51C 


NSC 


M38510/05604CEA 


56C 

M38510/06005BEB 


60 

M38510/07005BAC 


70 


SSS 

AMEND 


RCA 



none 

0 


MOTA 

AMEND 


FSC 

AMEND 



3 

M38510/05204CDA 


52B 



AMEND 



3 



5 

M38510/05101BDA 


51C 


RCA 




2 



USAF 



USAF 


RCA 

AMEND 

M38510/05302BEA 


53B 

M38510/05604CEB 


56C 

M38510/06005CEA 


60 

M38510/07005BCA 


70 



3 


SSS 

AMEND 


RCA 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/05101CAC 


51C 



2 



2 



3 



5 


NSC 

AMEND 

M38510/05302BEB 


53B 

M38510/05604CEC 


56C 



USAF 



USAF 



3 


NSC 

AMEND 


none 

0 

M38510/06005CEB 


60 

M38510/07005BCB 


70 

M38510/05101CCB 


51C 


RCA 

2 



AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/05302BEC 


53B 



2 



3 


1 SIC 

5 


RCA 

3 


SSS 

AMEND 

M38510/05604CFA 


56C 



USAF 



USAF 

M38510/05101CDA 


51C 



2 


RCA 

AMEND 

M38510/06006BEA 


60 

M38510/07005BDA 


70 


RCA 

AMEND 

M38510/05302BFA 


53B 



2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



3 


RCA 

AMEND 

M38510/05605BCA 


56C 



3 



5 

M38510/05102BEA 


51C 



2 


SSS 

0 



USAF 



USAF 


SSS 

AMEND 

M38510/05302CEB 


53B 



AMEND 

M38510/06006BEB 


60 

M38510/07005BDB 


70 



3 


NSC 

AMEND 



2 


MOTA 

AMEND 


SIC 

AMEND 

M38510/05102BEB 


51B 


RCA 

2 

M38510/05605BCB 


56C 



3 



5 


1 NSC 

AMEND 

M38510/05302CFA 


53B 


I RCA 

AMEND 



USAF 



USAF 


RCA 

2 


RCA 

AMEND 


| SSS 

2 

M38510/06006CEA 


60 

M38510/07005CAB 


70 


| SSS 




2 

M38510/05605BCC 


56C 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/05102BEC 


51C 

M38510/05303BAC 


53B 


SSS 

0 



3 



5 


SSS 

AMEND 


NSC 

AMEND 



AMEND 



USAF 



USAF 



3 



2 



2 

M38510/06006CEB 


60 

M38510/07005CAC 


70 

M38510/05102BFA 


51C 

M38510/05303BCA 


53B 

M38510/05605BDA 


56C 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


RCA 

AMEND 


NSC 

AMEND 


RCA 

AMEND 



3 



5 



3 


SSS 

2 



2 



USAF 



USAF 

M38510/05102CEB 


51C 

M38510/05303BCB 


53B 

M38510/05605CCA 


56C 

M38510/07001 BAB 


70 

M38510/07005CCA 


70 


1 NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



0 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


| RCA 

3 


SSS 

2 


| none 

AMEND 



5 



5 

M38510/05102CFA 


51C 

M38510/05303BCC 


53B 



2 



USAF 



USAF 


RCA 

AMEND 


SSS 

AMEND 

M38510/05605CCB 


56C 

M38510/07001 BAC 


70 

M38510/07005CCB 


70 



3 



2 



AMEND 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/05201 BCA 


52B 

M38510/05303CAC 


53B 


| RCA 

2 



5 



5 


1 RCA 



NSC 

AMEND 

M38510/05605CCC 


56C 



USAF 



USAF 


| SSS 




2 



0 

M38510/07001 BCA 


70 

M38510/07005CDA 


70 

M38510/05201 BCB 


52B 

M38510/05401BEA 


54B 


| none 

AMEND 


SIC 

AMEND 


none 

AMEND 


1 RCA 



SSS 

0 



2 



5 


5 


| SSS 


M38510/05401 BEB 


54B 

M38510/05605CDA 


56C 



USAF 



USAF 

M38510/05201 BCC 


52B 


RCA 

0 


| RCA 

AMEND 

M38510/07001 BCB 


70 

M38510/07005CDB 


70 

1 

| SSS 



SSS 




2 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/05201CCB 


52B 

M38510/05401BEC 


54B 

M38510/06001 BEA 


60 


SIC 

4 



5 

M38510/05202ACA* 

| RCA 



SSS 

0 


none 

0 



USAF 



USAF 



52A 

M38510/05401BFA 


54B 



AMEND 

M38510/07001 BDA 


70 

M38510/07006BAB 


70 



AMEND 


RCA 

0 



3 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


| RCA 

3 

M38510/05401 CEB 


54B 



USAF 



5 



15 

M38510/05202BAA 
_ 1 

1 NSC 

52B 


RCA 

0 






USAF 



USAF 
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28. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


I TYPE NUMBER 
SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

WlL-S- '' 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-5- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MlL-S- 

38510/ 

M38510/07006BAC 


70 

M38510/07009BEB 


70 

M38510/07105CEB 


71A 

M38510/07501 BCB 


75 

M38510/08002CDA 


80A 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 


AMD 

0 


SIC 

AMEND 


none 

AMEND 



5 


SIC 

5 


FSC 

AMEND 



2 



2 



USAF 



USAF 



2 



USAF 



USAF 

M38510/07006BCA 


70 

M38510/07009BFA 


70 



USAF 

M38510/07501 BDA 


75 

M38510/08002CDB 


80A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/07105CFB 


71A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



5 



5 


AMD 

0 



2 



2 



USAF 



USAF 



AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/07006BCB 


70 

M38510/07009BFB 


70 



2 

M38510/07501 BDB 


75 

M38510/08003BAB 


80A 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



USAF 


SIC 

AMEND 


FSC 

0 



5 


SIC 

5 

M38510/07301 BCA 


73 



2 



AMEND 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 



USAF 



2 

M38510/07006BDA 


70 

M38510/07009CEA 


70 



2 

M38510/07501 CCA 


75 



USAF 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 


none 

AMEND 

M38510/08003BAC 


80A 



5 



5 

M38510/07301 BCB 


73 



2 


FSC 

0 



USAF 



USAF 


SIC 

AMEND 



USAF 



AMEND 

M38510/07006BDB 


70 

M38510/07009CEB 


70 



2 

M38510/07501 CCB 


75 



2 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 



USAF 


none 

AMEND 



USAF 



5 



5 

M38510/07301 BDA 


73 



2 

M38510/08003BCA 


80A 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 



USAF 


none 

0 

M38510/07006CAB 


70 

M38510/07009CFA 


70 



2 

M38510/07501 CDA 


75 



AMEND 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 


none 

AMEND 



2 



5 



5 

M38510/07301BDB 


73 



2 



USAF 



USAF 



USAF 


SIC 

AMEND 



USAF 

M38510/08003BCB 


80A 

M38510/07006CAC 


70 

M38510/07009CFB 


70 



2 

M38510/07501 CDB 


75 


FSC 

0 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



USAF 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 



5 



5 

M38510/07301 CCA 


73 



2 



2 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/07006CCA 


70 

M38510/0701OBEA 


70 



2 

M38510/07801BJB 


78 

M38510/08003BDA 


80A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 


SIC 

0 


none 

0 



5 



5 

M38510/07301 CCB 


73 



AMEND 



AMEND 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 



2 



2 

M38510/07006CCB 


70 

M38510/07010BEB 


70 



2 



USAF 



USAF 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/07801CJB 


78 

M38510/08003BDB 


80A 



5 



5 

M38510/07301 CDA 


73 


none 

0 


SIC 

0 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 



AMEND 



AMEND 

M38510/07006CDA 


70 

M38510/0701OBFA 


70 



2 



2 



2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 



USAF 



5 



5 

M38510/07301CDB 


73 

M38510/08001 BAB 


80A 

M38510/08003CAB 


80A 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


FSC 

0 ! 

M38510/07006CDB 


70 

M38510/0701OBFB 


70 



2 



2 



AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 



2 



5 



5 

M38510/07401 BCA 


74 

M38510/08001BAC 


80A 



USAF 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/08003CAC 


80A 

M38510/07007BCA 


70 

M38510/0701OCEA 


70 



3 



2 


FSC 

0 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 



USAF 



USAF 



AMEND 



5 



5 

M38510/07401 BCB 


74 

M38510/08001 BCA 


BOA 



2 



USAF 



USAF 


SIC 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/07007BCB 


70 

M38510/07010CEB 


70 



3 



2 

M38510/08003CCA 


80A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 


none 

0 



5 



5 

M38510/07401 BDA 


74 

M38510/08001 BCB 


80A 



AMEND 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 



2 

M38510/07007BDA 


70 

M38510/07010CFA 


70 



3 



2 



USAF 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/08003CCB 


80A 



5 



5 

M38510/07401 BDB 


74 

M38510/08001 BDA 


80A 


FSC 

0 



USAF 



USAF 


SIC 

AMEND 


none 

AMEND 



AMEND 

M38510/07007BDB 


70 

M38510/0701OCFB 


70 



3 



2 



2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 



USAF 



5 



5 

M38510/07401 CCA 


74 

M38510/08001 BDB 


80A 

M38510/08003CDA 


80A 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 


none 

0 

M38510/07007CCA 


70 

M38510/07101 BAB 


71A 



3 



2 



AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

0 



USAF 



USAF 



2 



5 



AMEND 

M38510/07401 CCB 


74 

M38510/08001 CAB 


80A 



USAF 



USAF 



2 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/08003CDB 


80A 

M38510/07007CCB 


70 



USAF 



1 



2 


none 

0 


none 

AMEND 

M38510/07101 BCA 


71A 



USAF 



USAF 



AMEND 



5 


none 

0 

M38510/07401 CDA 


74 

M38510/08001CAC 


80A 



2 



USAF 



AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 



USAF 

M38510/07007CDA 


70 



2 



3 



2 

M38510/08201BEA 


82 



AMEND 



USAF 



USAF 

; 


USAF 


none 

0 


| none 

5 

M38510/07101 BCB 


71A 

M38510/07401 CDB 


74 

M38510/08001 CCA 


80A 



AMEND 



USAF 


FSC 

0 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



1 

M38510/07007CDB 


70 



AMEND 



3 



2 



USAF 



AMEND 



2 



USAF 



USAF 

M38510/08201BEB 


82 


| none 

5 



USAF 

M38510/07402BCA 


74 

M38510/08001 CCB 


80A 


SIC 

0 



USAF 

M38510/07101BDA 


71A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



AMEND 

M38510/07008BAB 


70 


SIC 

0 



3 



2 



1 


FSC 

0 



AMEND 



USAF 



USAF 



USAF 



AMEND 



2 

M38510/07402BCB 


74 

M38510/08001 CDA 


80A 

M38510/08201CEA 


82 



5 



USAF 



AMEND 


none 

AMEND 


none 

0 



USAF 

M38510/07101 CAB 


71A 


| SIC 

3 



2 



AMEND 

M38510/07008BAC 


70 


FSC 

0 



USAF 



USAF 



1 


FSC 

0 



AMEND 

M38510/07402BDA 


74 

M38510/08001 CDB 


80A 



USAF 



AMEND 



2 



AMEND 


none 

AMEND 

M38510/08201 CEB 


82 



5 



USAF 


| none 

1 



2 


none 

0 



USAF 

M38510/07101 CCA 


71A 



USAF 



USAF 



AMEND 

M38510/07008BCB 


70 


none 

0 

M38510/07402BDB 


74 

M38510/08002BCA 


80A 



1 


FSC 

0 



AMEND 


SIC 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



AMEND 



2 



3 



2 

M38510/10901 BCB 


109 



5 



USAF 



USAF 



USAF 


| SIC 

0 



USAF 

M38510/07101CCB 


71A 

M38510/07402CCA 


74 

M38510/08002BCB 


80A 



USAF 

M38510/07008CAB 


70 


FSC 

0 



AMEND 


none 

AMEND 

M38510/10901BGC 

109 


FSC 

0 



AMEND 


| none 

3 



2 


SIC 

0 



AMEND 



2 



USAF 



USAF 



USAF 



5 



USAF 

M38510/07402CCB 


74 

M38510/08002BDA 


80A 

M38510/10901BPB 


109 



USAF 

M38510/07101 CDA 


71A 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


SIC 

0 

M38510/07008CAC 


70 


SIC 

0 



3 



2 



USAF 


FSC 

0 



AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/10901 CCB 


109 



AMEND 



2 

M38510/07402CDA 


74 

M38510/08002BDB 


80A 


SIC 

0 



5 



USAF 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/07105BEB 


71A 



3 



2 

M38510/10901CGC 


109 

M38510/07008CCB 


70 


AMD 

0 



USAF 



USAF 


SIC 

0 


FSC 

0 


FSC 

AMEND 

M38510/07402CDB 


74 

M38510/08002CCA 


80A 



USAF 


AMEND 



2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/10901CPB 


109 



5 



USAF 



3 



2 


SIC 

0 



USAF 

M38510/07105BFB 


71A 



USAF 



USAF 

M38510/10902BCB 


USAF 

M38510/07009BEA 


70 


AMD 

0 

M38510/07501 BCA 


75 

M38510/08002CCB 


80A 

SIC 

109 


none 

AMEND 



AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


0 


5 



2 



2 



2 



USAF 



USAF 



USAF 



USAF 



USAF 

M38510/10902CCB 

SIC 

109 

0 

USAF 
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28. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


I TYPE NUMBER 
SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

mstam 

TYPE No. 

MFRS 

mosr 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

I1M 

TYPE No. 


E-MEM 

TYPE No. 

MFRS 

msn 

38510/ 1 

M38510/15001BEA 


150B 

M38510/15502BCA 


155A 

M38510/30001 BDB 



M38510/30008CCB 


300B 

M38510/30102CDA 




SIC 

AMEND 


none 

USAF 

(cont.) 

NSC 



NSC 

USAF 


none 

HUH 



2 

M38510/15502BCB 


155A 

SIC 


M38510/30008CDA 


300B 



AMEND 



USAF 


MOTA 

USAF 


TII 



none 

USAF 




M38510/15001BEB 


150B 

M38510/15502CCA 


155A 

M38510/30001CAA 



M38510/30009BAA 


300B 





MOTA 

AMEND 


none 

USAF 


none 

USAF 


none 

USAF 

M38510/30103BEA 


301A 


SIC 

2 

M38510/15502CCB 


155A 

M38510/30001 CAB 



M38510/30009BAB 


300B 


none 

AMEND 



USAF 


none 

USAF 


FSC 

USAF 


FSC 

USAF 



3 

M38510/15001BFA 


150B 

M38510/15503BCA 


155A 

M38510/30001CAC 


EmSMI 

M38510/30009BAC 


300B 



USAF 


SIC 

AMEND 


none 

USAF 


FSC 

USAF 


FSC 

USAF 

M38510/30103BEB 


301A 



2 

M38510/15503BCB 


155A 

M38510/30001 CCA 



M38510/30009BCA 


300B 


SIC 

AMEND 



USAF 


MOTA 

USAF 


NSC 

USAF 


NSC 

USAF 


TII 

3 

M38510/15001BFB 


150B 

M38510/15503CCA 


155A 

M38510/30001 CDA 



M38510/30009BCB 


300B 



USAF 


MOTA 

AMEND 


none 

USAF 


NSC 

USAF 


FSC 

USAF 

M38510/30103BFA 


301A 


SIC 

2 

M38510/15503CCB 


155A 

M38510/30001CDB 




MOTA 



none 

AMEND 



USAF 


none 

USAF 


NSC 

USAF 


NSC 




3 

M38510/15001CEA 


150B 

M38510/15504BAA 


155A 

M38510/30002BAA 



M38510/30009BDA 


300B 



USAF 


none 

AMEND 


none 

USAF 


none 

USAF 


NSC 

USAF 

M38510/30103CEA 


301A 



2 

M38510/15504BAB 


155A 

M38510/30002BAB 



M38510/30009BDB 


300B 


none 

AMEND 



USAF 


MOTA 

USAF 


none 

USAF 


MOTA 

USAF 



3 

M38510/15001 CEB 


150B 

M38510/15504CAA 


155A 

M38510/30002BCA 


300B 


NSC 




USAF 


none 

AMEND 


none 

USAF 


none 

USAF 

M38510/30009CAA 


300B 

M38510/30103CEB 


301A 



2 

M38510/15504CAB 


155A 

M38510/30002BCB 


300B 


none 

USAF 


none 

AMEND 



USAF 


none 

USAF 


MOTA 

USAF 

M38510/30009CAB 


300B 



3 

M38510/15001CFA 


150B 

M38510/16101 BCA 


161 


Til 



FSC 

USAF 



USAF 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/30002BDA 


300B 

M38510/30009CAC 


300B 

M38510/30103CFA 


301A 



2 



1 


none 

USAF 


FSC 

USAF 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/30002CAB 


300B 

M38510/30009CCA 


300B 



3 

M38510/15001CFB 


150B 

M38510/16101BCB 


161 


none 

USAF 


NSC 

USAF 



USAF 


none 

AMEND 


SIC 

AMEND 

M38510/30002CCA 


300B 

M38510/30009CCB 


300B 

M38510/30104BAB 


301A 



2 



1 


none 

USAF 


FSC 

USAF 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/30002CCB 


300B 


NSC 




3 

M38510/15202BEA 


152 

M38510/16101BDA 


161 


none 

USAF 

M38510/30009CDA 


300B 



USAF 


none 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/30002CDA 


300B 


NSC 

USAF 

M38510/30104BAC 


301A 



2 



1 


none 

USAF 

M38510/30009CDB 


300B 


FSC 

AMEND 

M38510/15202BEB 


152 



USAF 

M38510/30005BAA 


300B 


NSC 

USAF 



3 


MOTA 

AMEND 

M38510/16101BDB 


161 


none 

USAF 

M38510/30101 BCA 


301A 



USAF 



2 


SIC 

AMEND 

M38510/30005BAB 


300B 


none 

0 

M38510/30104BCA 


301A 

M38510/15202BFA 


152 



1 


FSC 

USAF 



AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/30005BAC 


30QB 



3 



3 



2 

M38510/16101CCA 


161 


FSC 

USAF 



USAF 



USAF 

M38510/15202BFB 


152 


none 

AMEND 

M38510/30005BCA 


300B 

M38510/30101 BCB 


301A 

M38510/30104BCB 


301A 


MOTA 

AMEND 



1 


NSC 

USAF 


TII 

AMEND 


FSC 

AMEND 



2 



USAF 

M38510/30005BCB 


300B 



3 


SIC 

3 

M38510/15202CEA 


152 

M38510/16101 CCB 


161 


FSC 

USAF 



USAF 


TII 

USAF 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


MOTA 


M38510/30101BDA 


301A 

M38510/30104BDA 


301A 



2 



1 

■ 

NSC 



none 

0 


none 

AMEND 

M38510/15202CEB 


152 



USAF 


SIC 




AMEND 



3 


none 

AMEND 

M38510/16101CDA 


161 

■ 

TII 




3 



USAF 



2 


none 

AMEND 

M38510/30005BDA 


300B 



USAF 

M38510/30104CAB 


301A 

M38510/15202CFA 


152 



1 


NSC 

USAF 

M38510/30101 CCA 


301A 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 

M38510/30005CAA 


300B 


none 

0 



3 



2 

M38510/16101CDB 


161 


none 

USAF 



AMEND 



USAF 

M38510/15202CFB 


152 


none 

AMEND 

M38510/30005CAB 


300B 



3 

M38510/30104CAC 


301A 


none 

AMEND 



1 


FSC 

USAF 



USAF 


FSC 

AMEND 



2 



USAF 

M38510/30005CAC 


300B 

M38510/30101 CCB 


301A 



3 

M38510/15203BEA 


152 

M38510/17001 BCA 


170 


FSC 

USAF 


none 

AMEND 



USAF 


none 

AMEND 


SSS 

0 

M38510/30005CCA 


300B 



3 

M38510/30104CCA 


301A 



2 



AMEND 


NSC 

USAF 



USAF 


none 

AMEND 

M38510/15203BEB 


152 



2 

M38510/30005CCB 


300B 

M38510/30101 CDA 


301A 



3 


MOTA 

AMEND 

M38510/17002BCA 


170 


FSC 

USAF 


none 

0 



USAF 



2 


none 

0 


NSC 




AMEND 

M38510/30104CCB 


301A 

M38510/15203BFA 


152 



AMEND 

M38510/30005CDA 


300B 



3 


FSC 

AMEND 


| none 

AMEND 



2 


NSC 

USAF 



USAF 



3 



2 

M38510/17002BCC 


170 

M38510/30006BCA 


300B 

M38510/30102BAA 


301A 



USAF 

M38510/15203BFB 


152 


none 

0 


none 

USAF 


none 

AMEND 

M38510/30104CDA 


301A 


MOTA 

AMEND 



AMEND 

M38510/30006BCB 


300B 



3 


none 

AMEND 



2 



2 


TII 

USAF 



USAF 



3 

M38510/15203CEA 


152 

M38510/17003BCA 


170 

M38510/30006BDA 


300B 

M38510/30102BAB 


301A 



USAF 


| none 

AMEND 


none 

0 


none 

USAF 


FSC 

AMEND 

M38510/30105BCA 


301A 



2 



AMEND 

M38510/30006CCA 


300B ! 



3 


none 

0 

M38510/15203CEB 


152 



2 


none 

USAF 



USAF 



AMEND 


| none 

AMEND 

M38510/17003BCC 


170 

M38510/30006CCB 


300B 

M38510/30102BAC 


301A 



3 



2 



0 


none 

USAF 


FSC 

AMEND 



USAF 

M38510/15203CFA 


152 


| none 

AMEND 

M38510/3Q006CDA 


300B 



3 

M38510/30105BCB 


301A 


| none 

AMEND 



2 


none 

USAF 



USAF 


TII 

AMEND 



2 

M38510/17103BCA 


171 

M38510/30007BAA 


300B 

M38510/30102BCA 


301A 



3 

M38510/15203CFB 


152 


none 

0 


NSC 

USAF 


none 

AMEND 



USAF 


| none 

AMEND 



AMEND 

M38510/30007BAB 


300B 



3 

M38510/30105BDA 


301A 



2 



2 


FSC 

USAF 



USAF 


none 

0 

M38510/15206BEA 


152 

M38510/17103BCC 


171 

M38510/30007BAC 


300B 

M38510/30102BCB 


301A 



AMEND 


| none 

AMEND 


none 

0 


FSC 

USAF 


FSC 

AMEND 



3 



2 



AMEND 

M38510/30007BCA 


300B 


MOTA 

3 



USAF 

M38510/15206BEB 


152 



2 


NSC 

USAF 


SIC 

USAF 

M38510/30105CCA 


301A 


| MOTA 

AMEND 

M38510/17103CCA 


171 

M38510/30007BDA 


300B 


TII 



none 

0 



2 


none 

0 


NSC 

USAF 

M38510/30102BDA 


301A 



AMEND 

M38510/15206BFA 


152 



AMEND 

M38510/30007CAB 


300B 


none 

0 



3 


| none 

AMEND 



2 


FSC 

USAF 



AMEND 



USAF 



2 

M38510/17103CCC 


171 

M38510/30007CAC 


300B 



3 

M38510/30105CCB 


301A 

M38510/15206BFB 

| MOTA 

152 



0 


FSC 

USAF 



USAF 

none 

AMEND 


AMEND 


| none 

AMEND 

M38510/30007CCA 


300B 

M38510/30102CAA 


301A 



3 

M38510/15206CEA 


2 



2 


NSC 

USAF 



AMEND 



USAF 


152 

M38510/17202BCA 


172 

M38510/30007CDA 


300B 


| none 

3 

M38510/30105CDA 


301A 


| none 

AMEND 


none 

0 


NSC 

USAF 



USAF 


none 

0 



2 

M38510/17202BCC 


172 

M38510/30008BAA 


300B 

M38510/30102CAB 


301A 


AMEND 

M38510/15206CEB 


152 


none 

0 


NSC 

USAF 


FSC 

AMEND 



3 


1 none 

AMEND 

M38510/17202CCA 


172 

M38510/30Q08BAC 


300B 



3 



USAF 

M38510/15206CFA 

1 

2 


none 

0 


NSC 

USAF 



USAF 

M38510/30108BCA 


301A 


152 

M38510/17202CCC 


172 

M38510/30008BCA 


300B 

M38510/30102CAC 


301A 

none 

AMEND 


1 none 

AMEND 


none 

0 


NSC 

USAF 


FSC 

AMEND 



3 

M38510/15206CFB 

1 

2 

M38510/30001 BAA 


300B 

M38510/30008BCB 


300B 



3 



USAF 


152 


none 

USAF 


NSC 

USAF 



USAF 

M38510/30108BCB 


301A 


1 none 

AMEND 

M38510/30001 BAB 


300B 


TII 


M38510/30102CCA 


301A 


1 SIC 

AMEND 

M38510/15501BCA 

1 

2 


FSC 

USAF 

M38510/30008BDA 


300B 


none 

AMEND 


TH 

3 


155 A 

M38510/30001BAC 


300B 


none 

USAF 



3 


USAF 

M38510/15501 BCB 

1 none 

USAF 


FSC 

USAF 

M38510/30008CAA 


300B 



USAF 

M38510/30108BDA 


301A 

| MOTA 

155A 

M38510/30001 BCA 


300B 


NSC 

USAF 

M38510/30102CCB 


301A 

none 

AMEND 


USAF 


NSC 

USAF 

M38510/30008CAC 


300B 


FSC 

AMEND 



3 

M38510/15501 CCA 

155A 

M38510/30001BDA 


300B 


NSC 

USAF 


3 



USAF 


1 SIC 

USAF 


NSC 

USAF 

M38510/30008CCA 


300B 



USAF 




M38510/15501 CCB 

155A 

M38510/30001BDB 


300B 

NSC 

USAF 

■ ■ 





_ 

none 

USAF 

cont.next coJ. 

MOTA 

USAF 




■ 
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28. TYPES 

5 WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


in lire NUMDcn 

SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MlL-S- 

38510/ 

M38510/30108CCA 


301A 

M38510/30301CDA 


303A 

M38510/30401 CDA 


304A 

M38510/30502CAB 


305A 

M38510/31003CAC 


31 OA 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/30402BAA 


304A 

M38510/30502CCA 


305A 

M38510/31003CCA 


31 OA 

M38510/30108CCB 


301A 

M38510/30302BAA 


303A 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 



5 



1 



1 



3 



1 

M38510/30402BAB 


304A 

M38510/30502CCB 


305A 

M38510/31003CDA 


31 OA 



USAF 



USAF 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 

M38510/30108CDA 


301A 

M38510/30302BAB 


303A 



5 



1 



1 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/30402BAC 


304A 

M38510/30502CDA 


305A 

M38510/31004BAA 


31 OA 



3 



1 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



USAF 



5 



1 



1 

M38510/30109BEA 


301A 

M38510/30302BAC 


303A 

M38510/30402BCA 


304A 

M38510/30502CDB 


305A 

M38510/31004BAB 


31 OA 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 

M38510/30402BCB 


304A 

M38510/30703BEA 


307A 

M38510/31004BAC 


31 OA 

M38510/30109BEB 


301A 

M38510/30302BCA 


303A 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


NSC 

5 



2 



1 


MOTA 

3 



1 


Til 




USAF 

M38510/31004BCA 


31 OA 


SIC 

USAF 



USAF 

M38510/30402BDA 


304A 

M38510/30703BEB 


307A 


NSC 

AMEND 


Til 


M38510/30302BCB 


303A 


NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 



1 

M38510/30109BFA 


301A 


FSC 

AMEND 



5 


SIC 

2 

M38510/31004BDA 


310A 


none 

AMEND 


MOTA 

1 

M38510/30402CAA 


304A 


Til 

USAF 


NSC 

AMEND 



3 


NSC 

USAF 


NSC 

AMEND 

M38510/30703BFA 


307A 



1 



USAF 


Til 




5 


none 

AMEND 

M38510/31004CAA 


31 OA 

M38510/30109CEA 


301A 

M38510/30302BDA 


303A 

M38510/30402CAB 


304A 



2 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 



USAF 



1 



3 



1 



5 

M38510/30703CEA 


307A 

M38510/31004CAB 


310A 



USAF 



USAF 

M38510/30402CAC 


304A 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/30109CEB 


301A 

M38510/30302CAA 


303A 


NSC 

AMEND 



2 



1 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 



5 



USAF 

M38510/31004CAC 


31 OA 



3 



1 

M38510/30402CCA 


304A 

M38510/30703CEB 


307A 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 



1 

M38510/30109CFA 


301A 

M38510/30302CAB 


303A 



5 



2 

M38510/31004CCA 


310A 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/30402CCB 


304A 



USAF 


NSC 

AMEND 



3 



1 


NSC 

AMEND 

M38510/30703CFA 


307A 



1 



USAF 



USAF 



5 


none 

AMEND 

M38510/31004CDA 


31 OA 

M38510/30110BEA 


301A 

M38510/30302CAC 


303A 

M38510/30402CDA 


304A 



2 


NSC 

AMEND 


none 

0 


FSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 



USAF 



1 



AMEND 



1 



5 

M38510/30801BJB 


308 

M38510/31101BEA 


311A 



3 



USAF 

M38510/30501 BAA 


305A 


none 

AMEND 


none 

0 



USAF 

M38510/30302CCA 


303A 


none 

0 



4 



AMEND 

M38510/30110BEB 


301A 


NSC 

AMEND 



AMEND 

M38510/30801CJB 


308 



1 


Til 

AMEND 



1 



1 


none 

AMEND 



USAF 



3 



USAF 

M38510/30501 BAB 


305A 



4 

M38510/31101BEB 


311A 



USAF 

M38510/30302CCB 


303A 


FSC 

AMEND 

M38510/31001 BAA 


31OA 


Til 

AMEND 

M38510/30110BFA 


301A 


FSC 

AMEND 



1 


none 

AMEND 



1 


none 

0 


NSC 

1 

M38510/30501BAC 


305A 



1 



USAF 



AMEND 



USAF 


FSC 

AMEND 

M38510/31001 BAB 


31 OA 

M38510/31101BFA 


311A 



3 

M38510/30302CDA 


303A 



1 


FSC 

AMEND 


none 

0 



USAF 


NSC 

AMEND 

M38510/30501 BCA 


305A 



1 



AMEND 

M38510/30110CEA 


301A 



1 


NSC 

AMEND 

M38510/31001 BAC 


31 OA 



1 


none 

0 



USAF 



1 


FSC 

AMEND 



USAF 



AMEND 

M38510/30303BCA 


303A 

M38510/30501 BCB 


305A 



1 

M38510/31101CEA 


311A 



3 


NSC 

0 


FSC 

AMEND 

M38510/31001 BCA 


31 OA 


none 

0 



USAF 



AMEND 


MOTA 

1 


NSC 

AMEND 



AMEND 

M38510/30110CEB 


301A 



1 


NSC 




1 



1 


none 

AMEND 



USAF 


SIC 


M38510/31001 BCB 


31 OA 



USAF 



3 

M38510/30303BCB 


303A 

M38510/30501 BDA 


305A 


FSC 

AMEND 

M38510/31101 CEB 


311A 



USAF 


1 NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


MOTA 

1 


none 

AMEND 

M38510/30110CFA 


301A 


TH 

1 



1 


NSC 




1 


none 

0 



USAF 

M38510/30501BDB 


305A 


Til 




USAF 



AMEND 

M38510/30303BDA 


303A 


MOTA 

AMEND 

M38510/31001 BDA 


31 OA 

M38510/31101CFA 


311A 



3 


NSC 

AMEND 


NSC 

1 


NSC 

AMEND 


none 

0 



USAF 



1 


SIC 




1 



AMEND 

M38510/30301 BAA 


303A 



USAF 

M38510/30501 CAA 


305A 

M38510/31001 CAA 


310A 



1 


none 

AMEND 

M38510/30303CCA 


303A 


none 

0 


none 

AMEND 



USAF 



1 


NSC 

AMEND 



AMEND 



1 

M38510/31201BEA 


312 



USAF 



1 



1 

M38510/31001 CAB 


31 OA 


none 

0 

M38510/30301 BAB 


303A 



USAF 

M38510/30501 CAB 


305A 


FSC 

AMEND 



AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/30303CCB 


303A 


FSC 

AMEND 



1 



4 



1 


NSC 

AMEND 



1 

M38510/31001 CCA 


310A 



USAF 



USAF 



1 

M38510/30501 CAC 


305A 


NSC 

AMEND 

M38510/31201 BEB 


312 

M38510/30301BAC 


303A 



USAF 


FSC 

AMEND 



1 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 

M38510/30303CDA 


303A 



1 

M38510/31001 CCB 


310A 



4 



1 


NSC 

AMEND 

M38510/30501 CCA 


305A 


FSC 

AMEND 



USAF 



USAF 



1 


NSC 

AMEND 


NSC 

1 

M38510/31201 BFA 


312 

M38510/30301BCA 


303A 



USAF 



1 

M38510/31001 CDA 


310A 


none 

0 


1 NSC 

AMEND 

M38510/30401 BAA 


304A 

M38510/30501 CCB 


305A 


NSC 

AMEND 



AMEND 


SIC 

1 


NSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



1 



4 



USAF 



5 


NSC 

1 

M38510/31002BCA 


310A 



USAF 

M38510/30301BCB 


303A 

M38510/30401 BAB 


304A 

M38510/30501 CDA 


305A 


NSC 

AMEND 

M38510/31201BFB 


312 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 


FSC 

AMEND 


MOTA 

1 



5 



1 

M38510/31002BCB 


310A 



4 


NSC 

USAF 

M38510/30401 BAC 


304A 

M38510/30501CDB 


305A 


NSC 

AMEND 



USAF 


SIC 



NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


Tl! 

1 

M38510/31201CEA 


312 


Til 




5 



1 

M38510/31002BCC 


310A 


none 

0 

M38510/30301BDA 


303A 

M38510/30401BCA 


304A 

M38510/30502BAA 


305A 

1 

| NSC 

0 



AMEND 


| NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/31002BDA 


310A 



4 


SIC 

1 



5 



1 

1 

NSC 




USAF 



USAF 

M38510/30401 BCB 


304A 

M38510/30502BAB 


305A 

M38510/31002CCA 


310A 

M38510/31201 CEB 


312 

M38510/30301CAA 


303A 


MOTA 

AMEND 


none 

AMEND 


none 

AMEND 


FSC 

AMEND 


none 

AMEND 


NSC 

5 



1 



1 



4 



1 


1 Til 


M38510/30502BCA 


305A 

M38510/31002CCB 


310A 



USAF 



USAF 

M38510/30401 BDA 


304A 


NSC 

AMEND 


none 

AMEND 

M38510/31201CFA 


312 

M38510/30301 CAB 


303A 


NSC 

AMEND 



1 



1 


none 

0 


FSC 

AMEND 



5 

M38510/30502BCB 


305A 

M38510/31003BAB 


31 OA 



AMEND 



1 

M38510/30401CAA 


304A 


MOTA 

AMEND 


FSC 

AMEND 



4 



USAF 


NSC 

AMEND 


NSC 

1 



1 



USAF 

M38510/30301CAC 


303A 



5 


SIC 


M38510/31003BAC 


310A 

M38510/31201CFB 


312 


FSC 

AMEND 

M38510/30401 CAB 


304A 

M38510/30502BDA 


305A 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



1 


none 

AMEND 


NSC 

AMEND 



1 



4 



USAF 



5 



1 

M38510/31003BCA 


31 OA 



USAF 

M38510/30301 CCA 


303A 

M38510/30401 CAC 


304A 

M38510/30502BDB 


305A 

1 

NSC 

AMEND 

M38510/31202BEA 


312 


NSC 

AMEND 


NSC 

AMEND 


MOTA 

AMEND 

1 


1 


none 

0 



1 



5 


NSC 

ll 

M38510/31003BDA 


310A 



AMEND 



USAF 

M38510/30401 CCA 


304A 


| SIC 


| 

NSC 

AMEND 



4 

M38510/30301CCB 


303A 


NSC 

AMEND 

M38510/30502CAA 


305A 

1 


1 



USAF 


FSC 

AMEND 



5 


none 

AMEND 

M38510/31003CAB 


31 OA 

M38510/31202BEB 


312 


NSC 

1 

M38510/30401 CCB 


304A 



11 


FSC 

AMEND 


FSC 

AMEND 



USAF 


NSC 

AMEND 






1 



4 





5 









USAF 
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28. TYPE! 

3 WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS IN ™ 

MBER 

CE 

| TYPE No. | MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38510/ 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

m 

TYPE No. 

MFRS 

MlL-S- 

83510/ 

M38510/31202BFA 

M38510/31202BFB 

M38510/31202CEA 

M38510/31202CEB 

M38510/31202CFA 

M38510/31401BEA 

M38510/31401BEB 

M38510/31401BFA 

M38510/31401CEA 

M38510/31401 CEB 

M38510/31401CFA 

M38510/31402BEB 

M38510/31402CEB 

M38510/31403BAA 

M38510/31403BAB 

M38510/31403BCA 

M38510/31403BCB 

M38510/31403CAA 

M38510/31403CAB 

M38510/31403CCA 

M38510/31403CCB 

M38510/31501BCB 

M38510/31501CCB 

M38510/31502BCA 

none 

FSC 

none 

FSC 

FSC 

none 

Til 

none 

none 

none 

none 

Til 

none 

none 

none 

none 

Til 

none 

none 

none 

none 

Til 

none 

none 

312 

0 

AMEND 

4 

USAF 

312 

AMEND 

4 

USAF 

312 

0 

AMEND 

4 

USAF 

312 

AMEND 

4 

USAF 

312 

0 

AMEND 

4 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 
AMEND 

1 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

AMEND 

1 

USAF 

314A 
AMEND 

1 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

10 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

0 

AMEND 

1 

USAF 

314A 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

M38510/31502BCB 

M38510/31502BDA 

M38510/31502CCA 

M38510/31502CCB 

M38510/31502CDA 

M38510/31503BEB 

M38510/31503CEB 

M38510/31504BEB 

M38510/31504CEB 

M38510/31507BEB 

M38510/31507CEB 

M38510/31508BEB 

M38510/31508CEB 

M38510/31509BEB 

M38510/31509CEB 

M38510/31510BCB 

M38510/31510CCB 

M38510/31511 BEB 

M38510/31511CEB 

M38510/31512BEB 

M38510/31512CEB 

M38510/31513BEB 

Til 

none 

none 

none 

none 

Til 

none 

AMD 

Til 

AMD 

Til 

none 

Til 

none 

Til 

none 

Til 

none 

Til 

none 

Til 

none 

Til 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

M38510/31513CEB 

M38510/32003BCB 

M38510/32003CCB 

M38510/32004BCB 

M38510/32004CCB 

none 

Til 

none 

Til 

none 

315 

0 

AMEND 

1 

USAF 

320 

AMEND 

1 

USAF 

320 

AMEND 

1 

USAF 

320 

AMEND 

1 

USAF 

320 

AMEND 

1 

USAF 

M38510/01202BAA 

M38510/01202BCB 

M38510/01202CCA 

none 

MOTA 

none 

12E 

AMEND 

2 

12E 

AMEND 

2 

12E 

AMEND 


. 
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MILITARY DOCUMENTS 


Department of Defense Index of Specifications and Standards dated 1 July 1976, Supplement 
dated 1 November 1976. 


Device Manufacturers Qualifications on Test Reference Letter. 


MIL-M-38510D Military Specification, General Specification for Microcircuits, dated 31 August 
1977, Amendment 1, dated 21 July 1978, Supplement IB, dated 31 October 1978. 


QPL-38510-45 Qualified Products List (Part I) of Products Qualified Under Military Specification 
MIL-M-38510, dated 26 September 1980. Qualified Products List (Part II) of Products 
Qualified Under Military Specification MIL-M-38510, dated 26 September 1980 These 
products are considered qualified products. Therefore, manufacturers listed on QPL-38510 
shall “JAN” mark and ship the specific part numbered devices for which they are listed, 
providing all required quality conformance inspections have been successfully completed. 
They have not been subjected to all the tests required for qualification under the latest 
effective issue of MIL-M-38510; however, the manufacturers have performed sufficient 
similar tests to indicate that the products have the potential of complying with the 
MIL-M-38510 requirements. 


MIL-S-19500F Military Specification, General Specifications for Semiconductor Devices. 


QPL-19500-78 Qualified Products List of Products Qualified, under Military Specification 
MIL-S-19500, dated 18 August 1980. 


MIL-STD-833B Military Standard; Test Methods and Procedures for Microelectronics, dated 
31 August 1977, Notice 1, dated 21 July 1978. 


MIL-STD-1562A Military Standard: List of Standard microcircuits, dated 15 April 1977. Notice 2 
dated 11 January 1978. 


NOTE: The 3-letter suffix at the end of the type number represents device class (degree of quality 
assurance testing), case outline and lead material finish as shown below: 


EXAMPLE: M38510/0010XXX 



device case lead material 

class outline and finish 

Only types with actual or previous sources of supply are listed in this edition. 


196 


D.A.T.A. 


196 



28. COMMERCIAL-TO-MILITARY TYPE NUMBER CROSS-REFERENCE 


IN COMMERCIAL 
TYPE No. SEQUENCE 


COMMERCIAL MILITARY 
TYPE No. TYPE No. 

M38510/ 

COMMERCIAL MILITARY 
TYPE No. TYPE No. 

M38510/ 

COMMERCIAL MILITARY 
TYPE No. TYPE No. 

M38510/ 

COMMERCIAL MILITARY 
TYPE No. TYPE No. 

M38510/ 

9LS51 

■ 

54LS47 


54S174 

07105 

5475 

01501 

9LS54 


54LS51 


54S181 

/' : v ' U 

5476 


54H00 

■ 

54LS54 

30402 

555 


54 77 


54H01 

■ 

54LS73 

30101 

556 


5479 


54H08 

15501 

54LS74 

30102 

930 


5482 

00601 

54H10 

02303 

54LS76 

30110 

946 

03004 

5483 


54H11 

15502 

54LS83A 

31201 

962 

03005 

5485 

15001 

54H20 

02302 

54LS85 

31101 

3121 

00701 

5486 

00701 

54H21 

15503 

54LS86 

30501 

4000A 

05201 

5490 

01307 

54H22 

02307 

54LS90 

31501 

4001A 

05202 

5492 

01301 

54H30 

02301 

54LS92 

31510 


05203 

5493 

01302 

54H50 

04001 

54LS93 

31502 

1 


7181 

01101 

54H51 

04002 

54LS107 

30108 

4011A 

05001 

8250 

15204 

54H53 

04003 

54 LSI 09 

30109 

4012A 

05002 

8251 

15205 

54H54 

04004 

54LS112 

30103 

4013A 

05101 

8252 

15206 

54H55 

04005 

54LS113 

30104 

4017A 

05601 

9301 

15206 

54H72 

02201 

54LS114 

30105 

4018A 

05602 

9304 

00603 

54H73 

02202 

54LS122 

31403 

4019A 

05302 

9308 

01503 

54H74 

02203 

54LS123 

31401 

4020A 

05603 

9311 

15201 

54H76 

02204 

54LS138 

30701 

4022A 

05604 

9314 

01504 

54H101 

02205 

54LS139 

30702 

4023A 

05003 

9341 

01101 

54H103 

02206 

54LS160 

31503 

4024A 

05605 

9342 

01102 

54L00 

02004 

54LS161 

31504 

4025A 

05204 

9601 

01204 

54L0I 

02006 

54LS162 

31511 

4027A 

05102 

9602 

01205 

54L02 

02701 

54LS163 

31512 

4030A 

05303 

10501 

06001 

54L03 

02006 

54LS181 

30801 

5400 

00104 

: . ; 


54L10 

02003 

54LS190 

31513 

5401 

00107 



54L20 

02002 

54LS191 

31509 

5402 

00401 

10506 

06004 

54L71 

02101 

54LS192 

31507 

5403 

00109 

10507 

06005 

54L72 

02102 

54LS193 

31508 

5408 

01601 

10509 

06006 

54L73 

02103 

54LS221 

31402 

5409 

01602 

54107 

00203 

54L74 

02105 

54LS266 

30303 

5410 

00103 

54121 

01201 

54L78 

02104 

54LS283 

31202 

5412 

00106 

54122 

01202 

54L86 

02601 


; ■ 

5420 

00102 

54123 

01203 

54L90 

02501 


■ 

5423 

00402 

54154 

15201 

54L93 

02502 

54S03 

07002 

5423 

00402 

54155 

15202 

54LS00 

30001 

54S08 

08003 

5425 

00403 

54156 

15203 

54LS02 

30301 

54S10 

07005 

5427 

00404 

54160 

01303 

54LS03 

30002 

54S11 

08001 

5430 

00101 

54161 

01306 

54LS08 

31004 

54S15 

08002 

5432 

16101 

54162 

01305 

54LS10 

30005 



5442 

01001 

54163 

01304 

54 LS11 

31001 

54S22 

07007 

5443 

01002 

54174 

01701 

54LS12 

30006 

54S30 

07008 

5444 

01003 

54175 

01702 

54LS15 

31002 

54S51 

07401 

5450 

00501 

54180 

01901 

54LS20 

30007 

54S64 

07402 

5451 

00502 

54181 

01101 

54LS21 

31003 

54S65 

07403 

5453 

00503 

54182 

01102 



54S74 

07101 

5454 

00504 

54192 

01308 


V; 

54S85 

08201 

5470 

00206 

54193 

01309 



54S86 

07501 

5472 

00201 

MC3101 

15501 


30501 

54S133 

07009 

5473 

00202 

MC3106 

15502 


30703 

54S134 

07010 

5474 

00205 

MC3111 

15503 
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29. LOGIC/BLOCK DRAWINGS 
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40-17 B Decade Counter/Divider with 

-—- 10 Decoded Outputs 


29. LOGIC/BLOCK DRAWINGS 


40-18B Presettable Divide by-N Counter 40-20B 


OECOOEO OUTPUT S 
0EC00E0 OUTPUT t 
DECOOEO OUTPUT 0 
0EC00E0 OUTPUT 1 
DECOOEO OUTPUT 1 
OECOOEO OUTPUT "f 
OECOOEO OUTPUT ] 



40H020 


V 0D RESET CLOCK 55 5 

I I I I I 


RESET 

CLOCK 

CLOCK ENAILE~ 
CARRY OUT 
OECOOEO OUTPUT t 
OECOOEO OUTPUT '« 
DECODED OUTPUT I 



Dual 4-Input NAND Gate 


40H021 Dua! 4-Input AND Gate 


I’ V V I 4 I 5 I 6 I 7 I* 

Q12 Ql3 Ql4 06 q 5 &7 04 VSS 


40-22 B Divide-by-8 Counter/Divider 
- (with 8 Decoded Outputs) 


2 C N C 2 B 2 A 2'i 


V DD 2D 2 C NC 2b 2 A 2'i 

ful ITT! 1771 [771 1771 f7] |T 


DECOOEO OUTPUT 'T 
OECOOEO OUTPUT 7T 
OECOOEO OUTPUT 2" 
OECOOEO OUTPUT "S’ 
DECOOEO OUTPUT "S’ 



RESET 

CLOCK 

CLOCK ENAILE 
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30. OUTLINE DRAWINGS 


NOTES 

These outline drawings are intended as a guide for the user. They should not be used OUTLINE DRAWINGS 
for construction purposes without first checking with the appropriate manufacturer. 

CB: PRINTED CIRCUIT BOARD 

These drawings are referenced in the Technical Sections of this D.A.T.A.BOOK in CH: CHIP PACKAGE 

accordance with information supplied by the manufacturers. CN: CAN 

DL: DUAL-IN-LINE PACKAGE 

The MO and TO drawings have been reproduced from JEDEC Registration Data Files FP: FLAT PACKAGE 

with the permission of the National Electrical Manufacturer’s Association — Electronic MD: MISCELLANEOUS DEVICES 

Industries Association. JEDEC designations are assigned only to outlines submitted SL: SINGLE-IN-LINE PACKAGE 

by the JC-11 Committee on Mechanical Standardization. The procedure of assigning TO: STANDARD JEDEC PACKAGE 

and announcing the JEDEC designation constitutes registration. JEDEC types which ZB: MULTIPLE PACKAGE 

have letter ‘S' suffices indicate a device that is manufactured with leads shorter than CONFIGURATION & DRAWING 

specified in the registered data of the device, but not shorter than 12.7 mm (.5 inch). REFERENCE INFORMATION 

All dimensions are in inches except where noted. 0 : BASIC configuration 

MO STANDARD JEDEC OUTLINE 
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4. Spacing between pins 2-3 and 6-7 is 7.62 mm. 6. May also be available in pkgs DL8y and DL8z. Consult mfr. 
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NOTES: 

1. Refer to applicable symbol list. 

2. Dimensioning and toleranclng per ANSI Y14.5-1973. 

3. Leads within .127 radius of True Position (TP) at 
gauge plane with maximum material condition and 
unit Installed. 

4. e^ and e^ applies In zone L2 when unit Installed. 

5. a applies to spread leads prior to Installation. 

6. N Is the maximum quantity of lead positions. 

7. Is the allowable quantity of missing leads. 

8. does not Include mold flash. 

9. Outlines on which the seating plane Is coincident 
with the base plane (A. ■ 0) terminal lead stand¬ 
offs are not requ1red, A and Bi may equal B along 
any part of the lead above the seating/base plane. 

10. Controlling Dimension: INCH 
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30. OUTLINE DRAWINGS 
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NOTES: 

1. Refer to applicable symbol list. 4. 

2 . Dimensioning and toieranclnq per ANSI Y14.5-1973. 5 

3. Leads within .QOS radius of True Position (TP) at 

maximum material condition. 6. 



N Is the maximum quantity of lead positions. 

K and M determine a zone within which all body and 
lead irregularities lie. 

Controlling dimensions: INCH. 
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30. OUTLINE DRAWINGS 
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30. OUTLINE DRAWINGS 


JEDEC “MO” 

1 . 

2. 

Refer to rules for dimensioning axial lead product outlines. 

Refer to rules for dimensioning peripherial lead outlines. 

3. 

Leads within .005 radius of true position (TP) at gauge plane with maximum material condition and unit in¬ 
stalled. 


DRAWING NOTES 

4. 

5. 

Leads within .003 or .007 radius of true position (TP) at gauge plane with maximum material condition. 

Apply irt zone measured .000 to .030 when unit installed. Leads within .005 radius of (TP) at gauge plane 



with maximum material condition. 


6. 

Applies to spread leads prior to installation. 


7. 

Dimension .016 to .019 applies between dimensions .000 to .050 and .250 to .500. Dimension .016 to .021 ap¬ 
plies between dimensions .250 to .500 and .500 from seating plane. Diameter is uncontrolled in dimension 
.000 to .050 and beyond dimension .500 


8. 

Measured from maximum diameter of device 


9. 

These dimensions determine a zone within which all body and lead irregularities lie. 


10. 

Body stand off four places, spherical radius on seating surface. Terminal lead stand offs omitted. 


11. 

The body stand off group is centered on the module and the stand offs shall be within a .010 radius of their 

TP measured at gauge plane. 


12. 

Mechanical index. 


13. 

Radius three sides. 


14. 

Draft four sides. 


15. 

Either numeric or Alpha-numeric terminal lead designation system may be used for this outline. Alpha¬ 
numeric system is preferred. 


16. 

Terminal lead stand off, four places. Centered on pin within .006. Body stand offs omitted. 


17. 

Contour within dotted outline optional. 


18. 

The dimension .016 to .019 applies between the dimensions .025 max and .070 min. Diameter is uncon¬ 
trolled within the .025 dimension. 


19. 

When base of body is to be attached to heat sink, terminal lead stand offs are not required and Dim. B 
equals 0. When Dim B equals 0, the leads emerge from the body with the D dim. and reduce to the C dim. 
above the seating plane. 


20. 

Contour optional. 


21. 

Pin spacing is .100 TP except for outer most rows where spacing is 1.5x100 TP. (For example - spacing be¬ 
tween pin #64 and #1 is .150 TP, where as spacing between pin #1 and #2 and #3, etc. is .100 TP.) 


22. 

Typical all sides. 


23. 

Terminal lead shall be within .203 mm radius of their TP measured at gauge plane. 


24. 

Visual index position relates to JEDEC outline TO-69. Visual index located within index area is preferred. 


25. 

Distance between lead centerlines. 

JEDEC “TO” 

1 . 

Maximum number of leads omitted in this outline, Three (3). The number and position of present are indi¬ 
cated in the product registration. Outline designation determined by the location and minimum angular 
spacing of any two adjacent leads. 

DRAWING NOTES 

2. 

(All leads) Diameter is uncontrolled to .050 from seating plane and beyond minimum tolerance of lead 
length (1.5 or .5) from seating plane. Dim. A applies between .050 and .250 from seating plane. Dim. B ap¬ 
plies between .250 and minimum tolerance of lead length from seating plane. 


3. 

Measured from maximum diameter of the actual device. 


4. 

Leads having maximum diameter .019 ( 483MM) measured in gaging plane .054 (1.37MM) - .001 (.025MM) - 
.000 (00MM) below the seating plane of the product shall be within .007 (.178MM) of their true position 
relative to a maximum width tab. 


5. 

The product may be measured by direct methods or by gage. 


6. 

Tab centerline. 


7. 

Lead dimensions uncontrolled in this zone to allow for body and lead finish irregularities. 

ZB NOTES 

8. 

Leads missing from their designated positions shall also be counted when numbering leads for specific 
applications. 

CIRCUIT FLAT MODULES 

ZBNo BOARDS CANS PACKS 

9. 

Spacing and angle of the end leads at the point of emergence of body is not controlled. 

| 10 08 

10. 

Leads spacing shall be measured within .030 ( 762MM) from the point of emergence from the body or, as in 
the esse of Gnd 163d, from the point where the extension of the body outline intersects the end lesds. 


11. 

Mechanical index, optional. 


12. 

Maximum number of leads omitted in this outline, One (1). The number and position of leads actually pres¬ 
ent are indicated in the product registration. Outline designation determined by the location and minimum 
angular spacing of any two adjacent leads. 


13. 

Irregularity in body outline not controlled in this zone. 


14. 

Maximum number of leads omitted in this outline, None (0). The number and position of leads actually pres 
ent are indicated in the product registration. Outline designation determined by the location and minimum 
angular or linear spacing of any two adjacent leads. 


15. 

Overall installed width. 


16 

Index to be visible from top, this end only. 


17. 

Lead transition geometry from .015/.023 to .030/ 070 optional on body side of seating plane. 


18. 

Installed position of lead centers. 


19 

(All leads) .016/.019 applies between .050 max. and .250 min. .016/ 021 applies between .250 min. and .500 
(12.70MM) from reference plane. Diameter is uncontrolled in .050 max. and beyond .500 (12.70MM) from ref¬ 
erence plane. 


20. 

Contour of package beyond this zone optional, but must be confined with .310/.330 and .120/ 240. 


21. 

Contour and orientation of fixed terminal lugs are undefined. 


22. 

The body and terminals of the device, with the exception of the extended lug length .650 max and .575 max, 
lies within the cylinder defined by 1.227 max. and length 1.810 max. 


23. 

A chamfer (or undercut) on one or both ends of the hexagonal portions is optional. 


24. 

Length of incomplete or undercut threads of dim. .425 min and .499 max. 


25. 

Pitch dia. of 1/2-20UNF-2A (coated) threads (ASA B1.1-1960). 


26. 

Minimum flat. 


27. 

This zone is controlled for automatic handling. The variation in actual diameter within the zone shall not ex¬ 
ceed .010 in. 


28. 

(Three leads) Dimension .016 min. and .019 max. applies between .050 max. and .250 min. Dimension .016 
min. and .021 max. applies between .250 min. and 1.5 in. from seating plane. Diameter is uncontrolled in 
.050 max. and beyond 1.5 in. from seating plane. 


29. 

Three Leads. 
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SECTION 31 

DIGITAL LC- 16 

MANUFACTURERS’ SALES OFFICES 

These manufacturers have listed their sales offices in this section for your convenience. Please 
contact the sales office nearest you for any information you may need. 

(MANUFACTURERS IN ORDER OF D.A.T.A. CODE LETTERS) 


ITTG - ITT SEMICONDUCTORS 


Intermetall, Post Office Box 840, Freiburg, West Germany. 

JAPAN.Tokyo .ITT Semiconductors. 

Post Office Box 21 
Shinjuku-ku 

UNITED KINGDOM.Sidcup .ITT Semiconductors 

(Kent) H Maidstone Rd. 

UNITED STATES.Lawrence .ITT Semiconductors 

(Massachusetts) 500 Broadway 


Zip Code 

Telephone No. 

ITT 

Semiconductors 

TWX/Telex 

.D-7800 

761-5170 

772715 

.160-91 

3478881-5 

22858 

.DA14 5HT 

1-300 3333 

21836 

.01841 

617-688-1881 

710-342-1357 


PHIN - PHILIPS ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS DIVISION 

Zip Code Telephone No. 

MARKETING COMMUNICATIONS 

Building BA, Eindhoven, Netherlands. (040) 723142 

ARGENTINA.Buenos Aires. .Philips Argentina S A. 1430 541-7141/7545 

Div. Elcoma 
Vedia 3892 


TWX/Telex 



35000 


21243 


AUSTRALIA...Lane Cove .Philips Industries Holdings, Ltd. 2066 427 0888 21611 

Elcoma Division N.S.W. 

67 Mafs Road 


AUSTRIA.Wien .Osterreichische Philips... A-1101 62 91 11 131802 

Bauelemente Industrie G.m.b.H. 

Triester Strasse 64 


Continued on next page 
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SECTION 31 

MANUFACTURERS’ SALES OFFICES 


PHIN - PHILIPS ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS DIVISION (Cont’d) 





Zip Code 

Telephone No. 

TWX/Telex 

MARKETING COMMUNICATIONS 

Building BA, Eindhoven, Netherlands.. 



(040) 723142 

35000 

BELGIUM. 

.Bruxelles. 

.N.V. Philips & M.B.L.E. Associated. 

9 Rue du Pavilion 

.B-1030 

(02) 242 74 00 

21420 

BRAZIL. 

.Sao Paulo, SP. 

.Ibrape. 

.1735 

(011) 211-2600 

112 4354 


Av. Brigadeiro Faria Lima 
Caixa Postal 7383 


CANADA . 

.Scarborough. 

(Ontario) 

.Philips Electronics Ltd.. 

Electron Devices Division 

601 Milner Avenue 

. M1B 1M8 

292-5161 

65-25103 

DENMARK . 

. Kobenhavn NV .... 

.Miniwatt A/S. 

Emdrupvej 115A 

. DK-2400 

(01) 69 16 22 

15310 

FINLAND. 

.Helsinki 10. 

.Oy Philips Ab. 

Elcoma Division 

Kaivokatu 8 

.SF-00100 

1 72 71 

124811 

FRANCE. 

.Paris 11. 

.R.T.C. (RTCF)*. 

La Radiotechnique Compelec 

130 Avenue Ledru Rollin 

. F-75540 

355-44-99 

680495 

GERMANY . 

. Hamburg 1 . 

.VALVO (VALG)*. 

UB Bauelemente der Philips GmbH 
Valvo Haus 

Burchardstrasse 19 

. D-2 

(040) 3296-0 

216891 

HONG KONG ........ 

. Kwai Chung . 

.Philips Hong Kong Ltd. 

Elcoma Div. 

15/F Philips Industrial Bldg. 

24-28 Kung Yip Street 


(0)-24 5121 

75820 

ITALY . 

. Milano . 

.Philips S.p.A. 

Sezione Elcoma 

Piazza IV Novembre 3 

. 1-20124 

2-6752.1 

3 30262 

JAPAN . 

. Tokyo . 

.Nihon Philips Corporation. 

Shuwa Shinagawa Bldg. 

26-33 Takanawa, 3-chome 

Minato-ku 

. 108 

(448) 5611 

26388 

02422205 

KOREA . 

. Seoul . 

..Philips Electronics (Korea) Ltd. 


794-4202 

27291 


Philips House-Elcoma Division 
260-199 Itaewon-dong 
Yongsan-ku 
C.P.O. Box 3680 


PHILIPS 
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SECTION 31 

MANUFACTURERS’ SALES OFFICES 


PHIN - PHILIPS ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS DIVISION(Cont’d) 

Zip Code Telephone No. TWX/Telex 

MARKETING COMMUNICATIONS 

Building BA, Eindhoven, Netherlands. (040) 723142 35000 

MEXICO.Toluca .Electronica S.A. de C.V. 50140 91(721)613-00 1771227 

Carr. Mexico - Toluca Km. 62.5 
Edo. de Mexico 

NETHERLANDS.Eindhoven .Philips Nederland. 5600 PB (040) 79 33 33 51238 

Marktgroep Elonco 
Postbus 90050 

NEW ZEALAND.Auckland .Philips Electrical Industries Ltd. 894-160 2312 

(St. Lukes) Elcoma Division 

2 Wagener Place 

NORWAY.Oslo 6 .Norsk A/S Philips. 68-02-00 11141 

Electronica Dept. 

Sandstuveien 70 


SOUTH AFRICA. 

....Johannesburg.... 
(New Doom- 
fontein) 

.EDAC (Pty.) Ltd. 

3rd FI. Rainer House 

Upper Railway Rd. & Ove St. 

.2001 

614-2362/9 

8-3607 

SPAIN. 

....Barcelona 7. 

.Miniwatt S.A. 

Balmes 22 


301 63 12 

54666 

SWEDEN. 

....Stockholm 27. 

.Philips Komponenter A.B. 

Lidingovagen 50 

.S-11584 

08/679780 

10776 

SWITZERLAND. 

.....Zurich. 

.Philips A.G . 

.CH-8027 

01-488 22 11 

52392 



Elcoma Dept. 

Allmendstrasse 140-142 




TAIWAN. 

.Taipei. 

. Philips Taiwan Ltd . 

San Min Bldg., 3rd Floor 

57-1 Chung Shan N. Road 

Section 2 

P.O.B. 22978 


(02) 5631717 

21570 

UNITED KINGDOM... 

.London. 

. Mullard Ltd . 

Mullard House 

Torrington Place 

...WC1E 7HD 

01-580-6633 

264341 

UNITED STATES. 

.California. 

(Sunnyvale) 

. Signetics Corporation (SIC)* 

811 East Argues Avenue 

94086 

408-739-7700 

910-339-9203 
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SECTION 31 

MANUFACTURERS’ SALES OFFICES 


PLSB - PLESSEY SEMICONDUCTORS LTD. 

Zip Code 

Cheney Manor, Swindon, Wiltshire, United Kingdom. SN2 2QW 

UNITED STATES 

CALIFORNIA.Irvine .Plessey Semiconductors. 92714 

1641 Kaiser Avenue 


Telephone No. 

0793-36251 


714-540-9979 



TWX/Telex 

449637 


910-595-1930 


RTCF - R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 



130, Avenue Ledru-Rollin, Paris Cedex 11, France 


Zip Code 

.75.540 


Telephone No. TWX/Telex 

355-44-99 PHILAMP 

PARIS 
280746 


SGL - SILICON GENERAL, INC. 


SiLicon General. 


11651 Monarch Street, Garden Grove, California 


Zip Code 

.92641 


Telephone No. TWX/Telex 

714-892-5531 910-596-1804 

69-2411 


SIC - SIGNETICS CORPORATION 


signDtics 


Zip Code 

811 East Argues Avenue, Post Office Box 409, Sunnyvale, California. 94086 


Telephone No. TWX/Telex 

408-739-7700 910-339-9220 
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32. MANUFACTURERS LOGOS 


ftVl 


Advanced Micro [ 

American Microsystems, Inc. 

■ 1 A Subsidiary 

A of Gould Inc. 

Devices Inc. AMI — American Micro-Systems Inc. 

ANA — Analog Devices Inc. 

D 

BELI — Bhar; 

t L 

at Electronics Ltd. 


2£*exar 




FUJITSU 


DDC — ILC Data Device Corp. DTL — Datel — Intersil Inc. EXR — Exar Integrated Systems 


FERRANTI 

semicorriuctorsl FAIRCHILD 

A Schlumberger Company 


FCAJ — Fujitsu Ltd. 


FERB — Ferranti Electronics Ltd. 


FSC — Fairchild Camera & 
Instrument Corp. 


GTE — GTE Microcircuits 


HAS — Harris Semiconductor 


0 HITACHI 


intel 


LSI 

COMPUTER' 

SUSTEMS! 

INC. 


HITJ - Hitachi Ltd. 


▲ 


INL — Intersil Inc. 


A 


ITL — Intel Corp. 


m 


LSC - LSI Computer Systems, Inc. 


< 8 > 


MATJ — Matsushita Electronics Corp. MITJ — Mitsubishi Electric Corp. MMI — Monolithic Memories 


MOTA — Motorola Semiconductor 
Products Inc. 


nr 


NEC M 


w 


MU LB — Mullard Ltd. 


NECJ — Nippon Electric Co. 


NIT — Nitron Inc. 


NSC — National Semiconductor 
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32. MANUFACTURERS LOGOS 



company, ltd. 


OKU - OKI Electric 

Industry Co., Ltd. 



PHIN - Philips Elect. Comp.& 

Material Div. PLSB — Plessey Semiconductors Ltd. 



RTCF - R.T.C. LaRadiotechnique 
Compelec 


RTN — Raytheon Co. 


SGAI — SGS-ATES Componenti 
Elettronici 


SIEMENS 



SPRAGUE 


Product Identifier 

(D 


SIEG — Siemens Aktiengesellschaft SOD — Solitron Devices Inc. 


SPR — Sprague Electric Co. 




Synertek* 


INCORPORATE □ 


THOMSON CS? 

thomson-csf components corporation 

SEMICONDUCTOR DIVISION 


STX — Supertex Inc. 


SYK — Synertek, Inc. 


THEF * Thomson-CSF/EFCIS 


^/ashiha 


TRW SANYO 


TOSJ — Toshiba Corp. 


TRW - TRW LSI Products TSAJ - Tokyo Sanyo Electric Co. 



WESTERN0 DIGITAL 


WEITEK 

VLSI SYSTEMS AND TECHNOLOGY 


VALG - Valvo GmbH WDC - Western Digital Corp. WET - Weitek Corp. 


IYCJI 

RCA — RCA Corp. 

sjgimtics 

SIC — Signetics Corp. 



SSS — Solid State Scientific Inc. 



Til — Texas Instruments Inc. 


T *-'TELEDYNE 

SEMICONDUCTOR 


TSC — Teledyne Semiconductor 


Zilog 


ZIL — Zilog Microcomputers 
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33. MANUFACTURERS’ CODES, NAMES & ADDRESSES 


QPL 

MFR. 

DESIG. 

FSCM / 
NATO 
No. 

D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 

MANUFACTURERS’ CODES, NAMES, AND ADDRESSES 

CDWN 

34335 

AMD 

Advanced Micro Devices, Inc., 901 Thompson PI., Sunnyvale, CA 94086 



AMI 

American Micro-Systems, Inc., 3800 Flomestead Rd., Santa Clara, CA 95051 


24355 

ANA 

Analog Devices, Inc., 2 Technology Way, Norwood, MA 02062 



BELI 

Bharat Electronics Ltd., Jalahalli, Bangalore 13, India 



DDC 

★ ILC Data Device Corp., 105 Wilbur PL, Bohemia, NY 11716 


25034 

DIS 

Discon Industries, Inc., 61 SW 5th Ct., Pompano Beach, FL 33060 



DTL 

Datel-lntersil Inc., 11 Cabot Blvd., Mansfield Industrial Park, Mansfield, MA 02048 


52063 

EXR 

Exar Integrated Systems, Inc., Box 62229, 750 Palomar Ave„ Sunnyvale, CA 94088 


SOI 67 

FCAJ 

Fujitsu Limited, 1015 Kamikodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki 211, Japan 


K1196 

FERB 

Ferranti Electronics Ltd., Fields New Rd., Chadderton, Oldham OL9 8NP, England 

CFJ 

07263 

FSC 

Fairchild - Digital Division, 333 Western Ave„ S. Portland, MA 04106 



GTE 

GTE Microcircuits Div., 2000 W. 14th St., Tempe, AZ 85281 

CDWO 

34371 

HAS 

Harris Semiconductor, P.O. Box 883, Melbourne, FL 32901 


S4742 

HITJ 

Hitachi Limited, 1800 Bering Dr., San Jose, CA 95112 

CDPR 

32293 

INL 

Intersil, Inc., 10701 N. Tantau Ave., MS 38, Cupertino, CA 95014 

CECC 

34649 

ITL 

Intel Corporation, 3065 Bowers Ave., Santa Clara, CA 95051 



LSC 

LSI Computer Systems Inc., 1235 Walt Whitman Road, Melville, NY 11747 


S0293 

MATJ 

Matsushita Electronics Corp., (Panasonic), Semicon. Div., 1 Kotari-Yakemachi, Nagaokakyo, Kyoto 

617, Japan 



MITJ 

Mitsubishi Electric Corp., Kita-ltami Works, 401 Mizuhara, Itami-Shi, Hyogo-Ken, Post Code 664, 

Japan 



MLC 

Master Logic, 761 E. Evelyn Ave., Sunnyvale, CA 94086 



MMI 

Monolithic Memories, Inc., 1165 E. Arques Ave., Sunnyvale, CA 94086 

CGG 

04713 

MOTA 

Motorola Semiconductor Products Inc., 725 So. Madison St., Tempe, AZ 85281 


K0004 

MULB 

Mullard Limited, New Road, Mitcham, Surrey, England 


S0543 

NECJ 

Nippon Electric Co., 484 3 Chome Tsukagoshi Saiwai-ku, Kawasaki City, Japan 



NIT 

Nitron, Inc., 10420 Bubb Rd., Cupertino, CA 95014 

CCXP 

27014 

NSC 

National Semiconductor, Microcircuits Div., 2900 Semiconductor Dr., Santa Clara, CA 95051 


S4071 

OKU 

OKI Electric industry Co., Ltd., Electronic Prod. Sec. Inti. Div., 10-3 Shibaura 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108, Japan 


H0002 

PHIN 

* Philips Electronic Components & Material Div., Elcoma Bldg. BA, Eindhoven, Netherlands 


K0467 

PLSB 

* Plessey Semiconductors, Cheney Manor, Swindon, Wiltshire, England SN2 2QW 

CRC 

18714 

RCA 

RCA Corporation, Solid State Div., Route 202, Somerville, NJ 08876 


12256 

RTCF 

* R.T.C. LaRadiotechnique-Compelec, 130 Av. Ledru-Rollin, 75540 Paris Cedex 11, France 

CRP 

07933 

RTN 

Raytheon Company, 350 Ellis St., Mountain View, CA 94043 


A3500 

SGAI 

SGS-ATES Componenti Elettronici S.p.A., Stradaie Primosole, 50, Catinia, Italy 95121 

CDKB 

18324 

SIC 

* Signetics Corp., 811 E. Arques Ave., Sunnyvale, CA 94086 


92346 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft, Semiconductor Div., Balanstrasse 73, D8000, Munich 8, West Germany 

CDCD 

22229 

SOD 

Solitron Devices, Inc., 8808 Balboa Ave., San Diego, CA 92123 

CSF 

56289 

SPR 

Sprague Electronic Co., 87 Marshall St., North Adams, MA 01247 

★ NEW MANUFACTURERS 

* See Section 31 for Sales Office Listings 
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33. MANUFACTURERS’ CODES, NAMES & ADDRESSES 


QPL FSCM/ D.A.T.A. 

MFR. NATO MFRS.’ 

DESIG. No. CODE 


11911 
CECE 31019 
51791 


CGO 01295 


TRW 

TSAJ 

15818 TSC 

USSR 
D2540 VALG 
52840 WDC 

WET 

ZIL 


MANUFACTURERS’ COOES, NAMES, AND ADDRESSES 


Solid State Electronics Corp., 18646 Parthenia, Northridge, CA 91324 
Solid State Scientitic Inc., 3900 Welsh Rd„ Willow Grove, PA 19090 
Statek Corporation, 512 North Main, Orange, CA 92668 
Supertex, Inc., 1225 Bordeaux Dr., Sunnyvale, CA 94086 
★ Synertek, Inc., 3001 Stender Way M/S 52, Santa Clara, CA 95054 
Thomson-CSF/EFCIS, 45 Ave de L’Europe, Velizy Villacoublay, France 78140 
Thomson-CSF/EFCIS, 6660 Variel Ave., Canoga Park, CA 91304 

Texas Instruments, Inc., Inquiry Answering Service, M/S 308, P.O. Box 225012, Dallas, TX 75265 
Toshiba Corp., c/o Microelectronics, Center 1 Komukai, Toshiba Cho Saiwaiku, 

Kawasaki 210, Japan 

TRW-LSI Products, P.O. Box 2472, La Jolla, CA 92038 
Tokyo Sanyo Electric Co., Ltd., Oizumimachi, Oragun, Gumma, Japan 
Teledyne Semiconductor, 1300 Terra Bella Ave., Mountain View, CA 94043 
V/O Electronzagranpostavka, 24/2.U1 Usievicha, Moscow, 125315 USSR 
Valvo GmbH, P.O. Box 993, D2000, Hamburg, 1, West Germany 
Western Digital Corp., 2445 McCabe Way, Irvine, CA 92714 
Weitek Corp., 3325 Scott Blvd., Santa Clara, CA 95050 
Zilog Inc., 1315 Dell Ave., Campbell, CA 95008 


★ NEW MANUFACTURERS 

* See Section 31 for Sales Office Listings 
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INTERPRETER - DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


k-tS' 


w SYMBOLS & CODES COMMON TO MORE THAN ONE SECTION 


LOGIC LEVELS_ 

* - Minimum 
A - Maximum 

§ - 3-state device 
0 - Open collector 

POWER DISSAPATION- 

t - Typical 

01 - Absolute maximum 

% - Quiescent power dissipation 

LINE NO_ 

V - New type 

♦ - Revised specification 

# - Non-JEDEC type manufactured outside U.S.A. 


TYPE NUMBER__ 

A f Indicators of separate manufacturers producing same type number (non-JEDEC) 
whose characteristics are not the same. This manufacturer-identifying symbol 

# (assigned by D.A.T.A.) is an integral part of the type number (in Type No. Cross 
Index, Technical Data Sections) to avoid the possibility of confusing the device of 

l/l^one manufacturer with the devices of the others. 

RT — Suffix indicates device is a replacement type. Consult manufacturer for 

more information 

#1, #2, — The modifier is designated by D.A.T.A. to distinguish between type no. 

designations which give only one type no. but have more than one 
electrical function or package. 

% — Different suffixes for the same type number indicate availability of dif¬ 

ferent packaging compositions; i.e., ceramics, plastics, etc. Consult 
manufacturer. 

#ai (A) — Advanced Information 

#M!L, (M) — Indicates type is available with MIL-STD-883B Screening. 


#ai (A) 
#MIL, (M) 


TYPE OF or USE COLUMN 

A - Buffers/drivers car 


Buffers/drivers can be used 
separately 

Gating included can be used 
separately 

Inverter included can be used 
separately 

Clamped operation variable level 
capability 

With internally connected 

buffers/drivers/gates 

With internally connected gating 


LOGIC TYPE 


G - With internally connected 
inverters 

H - Incandescent number display 
included 

J - Neon numeric display included 
K - Complement input used 
L - Includes buffer register 
M - Manufacturer indicates gate will 
operate on either connective 
function by changing the logic 
level convention 

OUTLINE DRAWING COLUMN (Letter 


BIP 

- Bipolar 

Prefix) __ 


CDL 

- Capacitor Diode Logic 

CH 

- Chip package 

CMS 

- CMOS 

CN 

- T05 type (not JEDEC outline) 

CTL 

- Capacitor Transistor Logic 

DL 

- Dual-in-line-pkg. 

DDL 

- Diode Logic 

FP 

- Flat package (not JEDEC outline) 

DTL 

- Transistor Diode Logic 

MD 

- Misc. Devices 

ECL 

- Emitter-Coupled Logic 

SL 

- Single-in-line 

ECT 

- Em itter Coupled Transistor logic 

TO 

- Standard JEDEC outline 

HNL 

ML 

- Hi Noise Immunity Logic 

- Integrated Injection Logic 

ZB 

- Multiple package possibilities and 
drawing reference information 

ITL 

- Transformer Coupled Transistor 
Logic ;; 

0 

- Package style - actual dimensions 
not specified 

MTL 

- Core Transistor Logic 

MO 

- MO standard JEDEC outline 

NCH 

- N-Channel 

MAXIMUM FAN OUT 

PCH 

- P-Channel 

(Per Circuit) 

RCT 

- Resistor Capacitor Transistor 

Logic 

NOTE: Fan Out computed at rated output 
sink current, based on following unit load- 

RDL 

- Resistor Diode Logic 

ing factors: 

RTL 

- Resistor Transistor Logic 

a - 

1.6mA 

TFT 

- Thin Film Transistor Logic 

b - 

2.0mA 

TTL 

- Transistor Coupled Logic 

c - 

.80mA 

VTL 

- Variable Threshold Logic 

d - 

.36mA 

MAXIMUM OPERATING FREQUENCY 

T - Maximum toggle frequency 

e - 

f - 

.18mA 

5.0pF U.L. (Prop delay specified at 
max. F.O.) 

$ - 

Maximum clock rate 

g - 

250uA 


Reversible 

Both normal and inverted func¬ 
tions are available at separate 
output terminals 
Includes multiplexer input 
Variable or programmable 
modulo 

Device has latching capability 
Device has multiplexed outputs 


LOGIC LEVEL "0"__ 

C - Indicates values given are for output 

OPERATING TEMPERATURE CODE_ 


0 - 0 up to 9 

1 - 10 up to 19 

2 - 20 up to 29 

3 - 30 up to 39 

4 - 40 up to 49 

5 - 50 up to 59 

6 - 60 up to 69 

7 - 70 up to 79 

8 - 80 up to 89 

9 - 90 up to 99 

A - 100 up to 109 
B - 110 up to 119 
C - 120 up to 129 
D - 130 up to 139 
E - 140 up to 149 
F - 150 up to 159 
G - 160 up to 169 
H - 170 up to 179 
J - 180 up to 189 
K - 190 up to 199 


▼ - Used in negative 
column to indicate 
both temps are positive 


Example of Operating 
Temp Range Code 


C 

L— i 

Max value 
lies be¬ 
tween 
+120°C 
and 

+129°C 


Min value 
lies be¬ 
tween 
-50° C 
and 
-59° C 


LC1 


LC1 




4 ‘.v. 

ISEGTION 4 


DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


BINARY/FLIP-FLOPS 


SECTION 4 


TYPE NO. 
DATASHEET 
TECHNOLOGY 
TYPE OF FLIP-FLOP 
LOGIC LEVEL '1' 

LOGIC LEVEL'0' 

MAX OPERATING FREQ 
FAN IN 
FAN OUT 
POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

PROPAGATION DELAY 

RISE TIME 
FALLTIME 

TOTAL PKG DISS. 
NOISE REJECT 

TEMP LOW 
TEMP HI 
CKT PER MOD 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

A 1 number code representing the basic type of flip-flop (see code listing). 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The maximum input frequency the device will reliably function at. 

The number of input lines available. 

The number of loads that a given device can drive within a given logic family. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes state due to a 
change of input state. 

The interval between the time the instantaneous amplitude rises from 10% to 90% of the peak pulse amplitude. 

The interval between the time at which the instantaneous amplitude drops from 90% to 10% of the peak pulse 
amplitude. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

The difference between the maximum allowable input low and maximum output low voltage or the difference be¬ 
tween the minimum allowable high input and minimum high output of the device. 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
The number of basic independent identical circuits contained per package. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)TYPE(3)LOGICT 
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(V) (FOR LETTER SUFFIX 
W SEE COMMON CODES) 
2 - J-K 
3- R-S 

4 - R-S-T 

5 - Shift Register 

6 - T 

7 - Complement RS 

8 - D Type 


15J A - Minimum 
t - Typical 

# - Minimum input pulse width 


Symbols and codes explained on LC1 


LC2 


D.A.T.A. 


LC2 



INTERPRETER — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 5 


GATES 


SECTION 5 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TECHNOLOGY 
TYPE OF GATE 
LOGIC LEVEL '1' 

LOGIC LEVEL '0' 

FAN IN 
FAN OUT 
POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

PROPAGATION DELAY 

RISE TIME 
FALLTIME 

TOTAL PKG DISS. 
NOISE REJECT 

TEMP LOW 
TEMP HI 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number tor the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

The basic gate subclass, i.e., "AND" "OR" etc. 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The number of input lines available 

The number of loads that a given device can drive within a given logic family. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes state due to a 
change of input state. 

The interval between the time the instantaneous amplitude rises from 10% to 90% of the peak pulse amplitude. 

The interval between the time at which the instantaneous amplitude drops from 90% to 10% of the peak pulse 
amplitude. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

The difference between the maximum allowable input low and maximum output low voltage or the difference be¬ 
tween the minimum allowable high input and minimum high output of the device. 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 


TJ 2J 
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5. GATES 
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MAXIMUM IMAX. 
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IOPER. I I DRAWINGS 
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IN I OUT SUPPLY PROPA- RISE I FALL OPER. MAX. TEMP. CKTS 

MAX. SPAN GATION TIME TIME POWER NOISE RANGE PER 

NEG. IPOS DELAY . DISS. REJECT CODE MOD 

i__ lm l (V) (SI_ ( S) (S ) . J .I WL_1 . jV) _ EZ EJ_ 


12) (13 
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© (FOR LETTER SUFFIX 
SEE COMMON CODES) 
1 - AND 
2- OR 
3- NOR 
4- NAND 
5 - Exclusive OR 
6 - Gate expander 
7 - Exclusive NOR 
8 - Invert 


9 — Non-Inverting 

10 - Differential 

11 - Multiple 

12 - Nand/lnv 
13- Nor/lnv 

14 - Inv/Non-lnv 

15 - And/Nand 

16 - Nor/Non-lnv 
17- Or/Nor 


12) A - Maximum 


(l3)(l4) A - Minimum 
t - Typical 


Q— Symbols and codes explained on LC1 




DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS - INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 6 


DECODERS 


SECTION^ 


TYPE NO.. 
DATASHEET 
TECHNOLOGY 
DECODES FROM-TO 
LOGIC LEVELT 

LOGIC LEVEL 'O' 

NO. OF LINES IN 
NO. OF LINES OUT 
POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPANPOS 

TRANSITION TIME 


RISE TIME 
FALLTIME 

TOTAL PKG DISS. 
NOISE REJECT 

TEMP LOW 
TEMP HI, 
CKT PER MOD 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

The basic arithmetic codes (from and to) translated by the device. 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element 
within specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element with¬ 
in specification limits is guaranteed. 

The number of input lines available 
The number of decoded output lines 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply termi¬ 
nal and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply termi¬ 
nal and still guarantee proper device operation. 

Transition Time, High-To-Low-Level Output (tym ) 

The time between a specified high-level voltage ana a specified low-level voltage on the output voltage waveform 
with the specified output changing from the defined high level to the defined low level. 

Transition Time, Low-To-High-Level Output (tj|_u) 

The time between a specified low-level voltage ana a specified high-level voltage on the output voltage waveform 
with the specified output changing from the defined low level to the defined high level. 

The interval between the time the instantaneous amplitude rises from 10% to 90% of the peak pulse amplitude. 
The interval between the time at which the instantaneous amplitude drops from 90% to 10% of the peak pulse 
amplitude. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

The difference between the maximum allowable input low and maximum output low voltage or the difference 
between the minimum allowable high input and minimum high output of the device. 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
The number of basic independent identical circuits contained per package. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found. 

Indicates where a device packaging information may be found. 
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"T)(T)(F0R LETTER SUFFIX 
V SEE COMMON CODES) 


1 - Binary 

2 - Binary coded decimal 

3 - Bi-quinary 

4 - Decimal 

5 - Excess 3 code 

6 - Gray code 

8 - Octal 

9 - Quartenary 


10 - Quinary 

17 - 8421 code 

18 - One of V number of lines 

19 - Two of V number of lines 
21 - Excess three gray code 

23 - Three of 'x' number of lines 
24— Hexadecimal 


P - Propagation delay 
A - Maximum 

Dt - Typical 


O- Symbols and codes explained on LC1 
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INTERPRETER — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 10 


TIME DELAYS 


SECTION 10 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TECHNOLOGY 
TYPE DELAY TYPE 
LOGIC LEVEL'V 

LOGIC LEVEL'O' 

FAN IN 
FAN OUT 
POWER SUPPLY SPANNEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

MIN DELAY 
RISE TIME 
FALL TIME 

TOTAL PKG DISS. 
NOISE REJECT 

TEMP LOW 
TEMPHI 
CKT PER MOD 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

A 1 digit code signifying the type of delay line, (see code listing.) 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element 
within specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element with¬ 
in specification limits is guaranteed. 

The number of input lines available 

The number of loads that a given device can drive within a given logic family. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply termi¬ 
nal and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

Minimum available time delay of the device. 

The interval between the time the instantaneous amplitude rises from 10% to 90% of the peak pulse amplitude. 
The interval between the time at which the instantaneous amplitude drops from 90% to 10% of the peak pulse 
amplitude. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

The difference between the maximum allowable input low and maximum output low voltage or the difference 
between the minimum allowable high input and minimum high output of the device. 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
The number of basic independent identical circuits contained per package. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 
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IN ORDER OF:TECHNOLOGY(2)TYPE OF DELAY 
(mOGICTMlLOGICTOTYPE NO. 


G O 


(?)(F0R LETTER SUFFIX 
V SEE COMMON CODES) 

1 - Delay line fixed 

2 - Delay line tapped 

3 - Delay line continuously variable 

4 - Mono-stable multivibrator fixed 

delay 

5 - Mono-stable multivibrator varia¬ 

ble delay 

6 - Time base/counter 

7 - RC Timer 
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Typical 

Minimum input pulse width 


Q— Symbols and codes explained on LC1 
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DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS - INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 11 


COUNTERS 


SECTION 11 


TYPE NO. 
DATASHEET 
TECHNOLOGY 
TYPE OF COUNTER 
OPERATING FREQ 
LOGIC LEVELT 

LOGIC LEVEL'O' 

FAN IN 
FAN OUT 
POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

PROPAGATION DELAY 

RISETIME 

FALLTIME 

TOTAL PKG DISS. 
NOISE REJECT 

TEMP LOW 
TEMP HI 
CKT PER MOD 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

Type or mode of counting represented by a 1 digit number (see code listing). 

The maximum input frequency the device will reliably function at. 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The number of input lines available 

The number of loads that a given device can drive within a given logic family 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes state due to a 
change of input state. 

The interval between the time the instantaneous amplitude rises from 10% to 90% of the peak pulse amplitude. 

The interval between the time at which the instantaneous amplitude drops from 90% to 10% of the peak pulse 
amplitude. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

The difference between the maximum allowable input low and maximum output low voltage or the difference be¬ 
tween the minimum allowable high input and minimum high output of the device. 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
The number of basic independent identical circuits contained per package. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 
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©(FOR LETTER SUFFIX 
SEE COMMON CODES) 

1 - Binary coded decimal 

2 - Binary 

3 - Decimal 

4 - Fast carry 

5 - Ring/Johnson 

6 - Special 

7 - Hexadecimal 

8 - Divide by 12 

9 - Gray code 

10 - Octal 

11 Decade 

A - Number following A indicates 
count divisor 
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INTERPRETER — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


"SECTION 12 CLOCKS/MULTIVIBRATORS SECTION 12 


TYPE NO. The manufacturers designated type number for the device. 

DATA SHEET References page number of manufacturers supplied data sheet. 

TECHNOLOGY The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

TYPE OF M-V Operating mode (type) of multi-vibrator 
OPERATING FREQ The maximum input frequency the device will reliably function at. 

LOGIC LEVEL T The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

LOGIC LEVEL '0 r The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

FAN IN The number of input lines available 

FAN OUT The number of loads that a given device can drive within a given logic family. 

POWER SUPPLY SPAN NEG The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 

and still guarantee proper device operation. 

POWER SUPPLY SPAN POS The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 

and still guarantee proper device operation. 

DELAY Minimum available time delay of the device. 

RISE TIME The interval between the time the instantaneous amplitude rises from 10% to 90% of the peak pulse amplitude. 

FALL TIME The interval between the time at which the instantaneous amplitude drops from 90% to 10% of the peak pulse 

amplitude. 

TOTAL PKG DISS. The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

NOISE REJECT The difference between the maximum allowable input low and maximum output low voltage or the difference be¬ 
tween the minimum allowable high input and minimum high output of the device. 

TEMP LOW Minimum allowable ambient operating temperature 

TEMP HI Maximum allowable ambient operating temperature 

CKT PER MOD The number of basic independent identical circuits contained per package. 

LOGIC DWG NO. Indicates where schematic or logic diagram may be found 

OUTLINE DWG NO. Indicates where device packaging information may be found 
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1 - Astable 

2 - Astable synchronized 

3 - Astable variable 

4 - Crystal controlled 

6 - RC or LC oscillators 

7 - Voltage-controlled oscillator 

8 - Monostable 


A - Maximum 


Minimum 

Typical 

Minimum input pulse width 
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DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 13 


FREQUENCY DIVIDERS 


SECTION 13 I 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TECHNOLOGY 
TYPE CODE 
MAXIMUM DIVISOR 
OPERATING FREQ 
NO. OF STAGES 
LOGIC LEVEL T 


LOGIC LEVEL 'O' 


SINK CURRENT 


POWER SUPPLY SPAN NEG 


POWER SUPPLY SPAN POS 


TOTAL PKG DISS. 
TEMP LOW 
TEMP HI 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

1-digit numeric code representing type of divider. (See code listing.) 

The maximum division that may be achieved with the device. 

The maximum input frequency the device will reliably function at. 

Number of counting stages (i.e. f flip-flops) 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The current into the output terminal with input conditions applied that, according to product specifications, will es¬ 
tablish a low level at the output 
The voltage at which output sink current is specified. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (~) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found 


13. FREQUENCY DIVIDERS 
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DIVISOR(4)MAX.FREQ.(5)TYPE NO._ 



a 


u 

2J“ 

3j 4J 

N S 

LOGIC 

MINIMUM 

POWER 

MAX. 

OPER. 

I” DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 


TYPE 

MAXIMUM MAX. 

0 T 

LEVEL 

SINK 

SUPPLY 

OPER. 

TEMP. 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

CODE 

DIVISOR OPER. 

A 

MIN. 

MAX. 

CURRENT 

SPAN 

POWER 

RANGE 

OR 

OUTLINE 




- 


FREQ. 

G 

T 

’0’ 

@ Vo 

NEG. POS. 

DISS 

CODE 

BLOCK 







JM _ 

E 

JY)_ 

JY)_ 

-LA) (V)_ 

(V) (V) 

JW1_ 





o© 


©G O O 


© oo 


1 - 


2 - 


Programmable 
Rate multiplier 
Fixed 

Chromatic frequency generator 


- Number of frequency control lines 
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INTERPRETER — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 15 


ADDERS 


SECTION 15 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TECHNOLOGY 
TYPE CODE 
BITS 

PROPAGATION DELAY 
OPER MODE 
LOGIC LEVEL T 
LOGIC LEVEL '0' 
SINK CURRENT 
@V 0 

POWER SUPPLY SPANNEG 

POWER SUPPLY SPANPOS 

TOTAL PKG DISS. 
FEATURES 
TEMP LOW 
TEMP HI 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

1 bit numeric code indicating the type of addition the device can perform. (See list of codes.) 

The number of parallel bits the device can simultaneously add. 

The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes 
state due to a change of input state. 

The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes 
state due to a change of input state. 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The current into the output terminal with input conditions applied that, according to product specifications, will ei 

tablish a low level at the output 

The voltage at which output sink current is specified. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

Special device features or capabilities. (See abbreviations.) 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 


15. ADDERS 


IN ORDER OF:(1 )TECHNOLOG Y(2)TYPE C0DE(3)BITS 
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Half adder 
Full adder 
Adder/Subtractor 
Subtractor 


©Q 
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P - Parallel 
S - Serial 


© © O© © © 

(?6) BUFF - Buffered output 

COMPL - Complementary 

LACO - Look-ahead carry output 

NBCD - Natural binary coded decimal 
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^SECTION 16 


DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


MULTIPLIERS 


SECTION 16 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TECHNOLOGY 
MODE 
BIT ARRAY LO 
BIT ARRAY HI 
PROPAGATION DELAY 

ARITHMETIC CAPABILITY 
LOGIC LEVEL T 

LOGIC LEVEL '0' 

SINK CURRENT 


POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

TOTAL PKG DISS. 
TEMP LOW 
TEMP HI 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

P = Parallel S = Serial S/P = Both 

Number of bits of the multiplier and multiplicand with the low number listed first. 

The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes 
state due to a change of input state. 

The basic code multiplying capability of the device. (See list of abbreviations.) 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The current into the output terminal with input conditions applied that, according to product specifications, will es¬ 
tablish a low level at the output 
The voltage at which output sink current is specified. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 

4C 111 II TIDI ICDC IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)MODE(3)LO BIT 



D 


U“ 

2j 

BIT 

4JMAX 

. LOGIC 

MINIMUM 

POWER 

MAX. OPER. 

DRAWINGS 1 

LINE 

TYPE 

DATA 



ARRAY 

PROP. 

ARITHMETIC LEVEL 

SINK 

SUPPLY 

OPER. TEMP. 

LOGIC 


No. 

NO. 

SHT. 

TECH 

MODE 

LOxHI 

DELAY 

CAPABILITY MIN. MAX. 

CURRENT 

SPAN 

POWER RANGE 

OR 

OUTLINE 






U 


T ’0’ 

@ Vo 

NEG. POS 

DISS. CODE 

BLOCK 







LO HI 

JSj_ 

-M JV)_ 

_JA)_ 

M.M. 

jwi_ zjz r 




\ P - Parallel 
S - Serial 
S/P - Serial/parallel 
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BCD 

- Binary coded decimal 

BIN 

- Binary 

BO 

- Binary offset 

DP 

- Double precision 

PDA 

- Product Accumulation 

2SC 

- 2's complement 

USM 

— Unsigned Magnitude 
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INTERPRETER — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 17 MAGNITUDE COMPARATORS SECTION 17 


TYPE NO. The manufacturers designated type number for the device. 

DATA SHEET References page number of manufacturers supplied data sheet. 

TECHNOLOGY The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

TYPE CODE Code representing the comparison capability of the device (see list of codes). 

BITS The number of parallel bits the device can simultaneously add. 

PROPAGATION DELAY The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes 
state due to a change of input state. 

COMPARES CODE The arithmetic code the device is capable of performing comparisons on. BCD = Binary Coded Decimal 
BIN = Binary 

LOGIC LEVEL '1' The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

LOGIC LEVEL 'O' The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

SINK CURRENT The current into the output terminal with input conditions applied that, according to product specifications, will es¬ 
tablish a low level at the output 

@ V 0 The voltage at which output sink current is specified. 

POWER SUPPLY SPAN NEG The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 

and still guarantee proper device operation. 

POWER SUPPLY SPAN POS The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 

and still guarantee proper device operation. 

TOTAL PKG DISS. The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

TEMP LOW Minimum allowable ambient operating temperature 

TEMP HI Maximum allowable ambient operating temperature 

LOGIC DWG NO. Indicates where schematic or logic diagram may be found 

OUTLINE DWG NO. Indicates where device packaging information may be found. 



Magnitude comparator 
Identify comparator 
Unified bus comparator used 
in conjunction with other 
codes 


BCD - Binary coded decimal 
BIN - Binary 
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DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 18 


ARITHMETIC LOGIC UNITS 


SECTION 18 


TYPE NO. 
DATASHEET 
TECHNOLOGY 
BITS 

NUMBER OF OPERATIONS LOGIC 
NUMBER OF OPERATIONS ARITHMETIC 
PROPAGATION DELAY 

@ OPERATE MODE 
LOGIC LEVEL T 

LOGIC LEVEL '0 # 

SINK CURRENT 


POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

TOTAL PKG DISS. 
FEATURES 
TEMP LOW 
TEMP HI 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

The number of parallel bits the device can simultaneously add. 

The number of logic operations performed; i.e., AND, OR, etc. 

The number of arithmetic operations performed; i.e., ADD, SUBTRACT, etc. 

The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the 
output changes state due to a change of input state. 

The mode of operation at which the propagation delay is specified. 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic 
element within specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic 
element within specification limits is guaranteed. 

The current into the output terminal with input conditions applied that, according to product speci¬ 
fications, will establish a low level at the output 
The voltage at which output sink current is specified. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) 
supply terminal and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) 
supply terminal and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

See list of abbreviations 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 
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DIFF - Difference 
LOG - Logic 
SUM - Sum 


@ LACO 


LACGO - 


Look-ahead carry 
output 

Look-ahead carry 
generator 

Look-ahead carry gen¬ 
erator and output 
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INTERPRETER - DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 19 LOOK-AHEAD CARRY GENERATORS SECTION 19 


TYPE NO. 
DATASHEET 
TECHNOLOGY 
BITS 

PROPAGATION DELAY 
LOGIC LEVEL 'V 
LOGIC LEVEL 'O' 
SINK CURRENT 


POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

TOTAL PKG DISS. 
FEATURES 
TEMP LOW 
TEMP HI 
CKT PER MOD 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

The number of parallel bits the device can simultaneously add. 

The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes 
state due to a change of input state. 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The current into the output terminal with input conditions applied that, according to product specifications, will 

establish a low level at the output 

The voltage at which output sink current is specified. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

Special features or capabilities of the device 

Minimum allowable ambient operating temperature 

Maximum allowable ambient operating temperature 

The number of basic independent identical circuits contained per package. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 
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DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 25 


PARITY GENERATORS/CHECKERS 


SECTION 25 


TYPE NO. 
DATASHEET 
TECHNOLOGY 
BITS 

PROPAGATION DELAY 
LOGIC LEVEL T 
LOGIC LEVEL'0' 
SINK CURRENT 


POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

TOTAL PKG DISS. 
FEATURES 
TEMP LOW 
TEMP HI 
CKT PER MOD 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

The number of parallel bits the device can simultaneously add. 

The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes 
state due to a change of input state. 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The current into the output terminal with input conditions applied that, according to product specifications, will 

establish a low level at the output 

The voltage at which output sink current is specified. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

Special features or capabilities of the device 
Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
The number of basic identical circuits contained per package. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 
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INTERPRETER — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 26 


LATCHES 


SECTION 26 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TECHNOLOGY 
BITS 

PROPAGATION DELAY 

TYPE CODE 
LOGIC LEVEL T 

LOGIC LEVEL 'O' 

SINK CURRENT 


POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

TOTAL PKG DISS. 
FEATURES 
TEMP LOW 
TEMP HI 
CKT PER MOD 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

The number of parallel bits the device can simultaneously add. 

The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the output changes 
state due to a change of input state. 

See list of codes for type of latches 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The current into the output terminal with input conditions applied that, according to product specifications, will 

establish a low level at the output 

The voltage at which output sink current is specified. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

See list of abbreviations for available device features 
Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
The number of basic identical circuits contained per package. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 
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SHT. TECH 


D - D type 

R/S -- Reset/set type 

T - Tri-State 


26. LATCHES 

2j [UMAX. |4j [ LOGIC MINIMUM I POWER I MAX. 

prop. Type level sink supply oper. 

bits delay code minTTmax. current span power 

T ’0’ Vo NEG. IPOS. DISS. 

_ Lis) __ Liy) _Ljv) _LiAi_ Ily) _ iivL- 


IN ORDER OF:(1)TECHNOLOGY(2)BITS(3)PROPAGA* 
TION DELAY( 4)TYPE CO DE(5YTYPE NO. 

TOPEFTI r DRAWINGS 

FEATURES TEMP. CKTS LOGIC 

RANGE PER OR OUTLINE 

CODE MOD BLOCK 


®o © © 
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15) ADDR 
MULT 
NOR 
NAND 
COMP 


Addressable 
Multimode 
NOR gate logic 
NAND gate logic 
Complement output 
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SECTION 27 


SPECIAL DEVICES 


SECTION 27 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TYPE CODE 
TECHNOLOGY 
MAX OPERATING FREQ 
LOGIC LEVEL T 

LOGIC LEVEL '0' 

POWER SUPPLY SPAN NEG 

POWER SUPPLY SPAN POS 

TOTAL PKG DISS. 
TEMP LOW 
TEMP HI 
DESCRIPTION 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


The manufacturers designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

See List of Codes. 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

The maximum input frequency the device will reliably function at. 

The least positive (most negative) value of high level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The most positive (least negative) value of low level input voltage for which operation of the logic element within 
specification limits is guaranteed. 

The maximum allowable negative voltage (with respect to ground) that may be applied to the (-) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable positive voltage (with respect to ground) that may be applied to the (+) supply terminal 
and still guarantee proper device operation. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

Minimum allowable ambient operating temperature 
Maximum allowable ambient operating temperature 
Listing of Device Capabilities or Features 
Indicates where schematic or logic diagram may be found 
Indicates where device packaging information may be found. 


27. SPECIAL DEVICES 


IN ORDER 0F:(1)TYPE CODE(2)TECHNOLOGY 
(3)TYPE NO._ _ 



WT 


n 

a~ 

MAX. 

LOGIC 

POWER 

MAX. 

OPER. 


DRAWINGS 

LINE 

TYPE 

DATA 

TYPE 


FREQ. 

LEVEL 

SUPPLY 

OPER. 

TEMP. 

GENERAL DESCRIPTION 

LOGIC 

No. 

NO. 

SHT. 

CODE 

TECH 


MIN. MAX. 

SPAN 

POWER 

RANGE 


OR OUTLINE 







’1’ ’0’ 

NEG. POS. 

DISS 

CODE 


BLOCK 
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(Hz) 

(V) (V) 

(V) (V) 

(W)_ 

- 1 + 
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© OG 

1 © 
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(jj^ 1 - Storage 

2 - Generators 

3 - Error Detection/Correction 

4 - Logic 


5 - Controls/counters/converters 
6- Drivers/pre-drivers/scalers 

7 - Encoder/decoders 

8 — Bit Quantizer 


A 

- Gain 

FLTG 

- Floating 

RES 

- Resistor 

Acc 

- Accuracy 

Fo 

- Fan out 

RESP 

- Respectively 

AMP 

- Amplifiers 

GRD 

- Ground 

RT 

- Rating 

B 

- Base 

INT 

- Internally connected 

SENS 

- Sensitivity 

BCD 

- Binary-coded decimal 

INCL 

- Included 

TC 

- Temp. Coeff. 

BD 

- Board 

INV 

- Inverter 

tOFF 

- Turn off delay time 

BIN 

- Binary 

lo 

- Output current 

tON 

- Turn on delay time 

C 

- Collector 

LD 

- Load 

tpd 

- Propagation time 

CKT 

- Circuit 

MAT 

- Matrix 

tree 

- Recovery time 

CL 

- Clamped 

MUX 

- Multiplexer 

top 

- Operating time 

CMS 

- CMOS 

NC 

- No connection 

tref 

- Release time 

COM 

- Common 

NCH 

- N-channel 

VIO 

- Input offset voltage 

COMP 

- Complement 

NEG 

- Negative 

VoH 

- High output voltage 

CONT 

- Contract 

OSC 

- Oscillator 

VoL 

- Low output voltage 

CONV 

- Converter 

PCH 

- P-channel 

SW 

- Switch 

DEC 

- Decimal 

POS 

- Positive 

Vth 

- Differential input th 

DIG 

- Digits 

PROP 

- Propagation 

W/ 

old voltage 

E 

- Emitter 

Rds 

— Drain-source On-resistance 

- With 
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B05-36 

255 

COM4 

263 

E01-83 

274 

E02-104 

286 

E03-35 

296 

74LS605 

240 

B02-187 

247 

B06-19 

255 

C01-15 

263 

E01-93 

274 

E02-107 

286 

E03-39 

297 

74LS606 

240 

B02-188 

247 

B06-28 

255 

COM 6 

263 

E01-98 

275 

E02-110 

286 

E03-47 

297 

74LS607 

240 

B02-200 

247 

B06-29 

255 

C01-19 

264 

E01-99 

275 

E02-116 

286 

E03-48 

297 

74AS800 

240 

B02-203 

247 

B08-10 

256 

C01-21 

264 

E01-103 

275 

E02-119 

286 

E03-50 

297 

74AS802 

240 

B02-203a 

247 

B08-10a-c 

256 

C01-25 

264 

E01-103a 

275 

E02-122 

286 

E03-53 

297 

74AS804 

240 

B02-237 

247 

B08-16 

256 

C01-27 

264 

E01-106 

275 

E02-123 

286 

E03-56 

298 

74AS808 

240 

B02-238 

248 

B08-22 

256 

C01-29 

264 

E01-113 

275 

E02-124 

287 

E03-58 

298 

74AS832 

241 

B02-238a 

248 

B08-23 

256 

C01-30 

264 

E01-116 

275 

E02-125 

287 

E03-59 

298 

74AS882 

241 

B02-239 

248 

B08-32 

257 

C01-31 

264 

E01-124 

276 

E02-126 

287 

E03-64 

298 

74AS882N 

241 

B02-242 

248 

B08-33 

258 

C01-32 

265 

E01-128 

276 

E02-127 

287 

E03-67 

298 

74LS882N 

241 

B02-243 

248 

B08-37 

258 

C01-34 

265 

E01-136 

276 

E02-128 

287 

E03-68 

298 

74C922 

241 

B02-243a 

248 

B08-38 

258 

C01-35 

265 

E01-139 

276 

E02-131 

287 

E03-72 

299 

74C923 

241 

B02-245 

249 

B08-44 

258 

C01-36 

265 

E01-140 

276 

E02-135 

287 

E03-73 

299 

74ALS1000 

241 

B02-245a 

249 

B08-45 

258 

C03-10 

265 

E01-141 

276 

E02-136 

287 

E03-74 

299 

74ALS1002 

241 

B02-247 

249 

B08-54 

259 

C03-11 

265 

E01-142 

276 

E02-143 

287 

E03-75 

299 

74ALS1003 

241 

B02-250 

249 

B08-63 

259 

C03-23 

266 

E01-143 

276 

E02-152 

288 

E03-76 

300 

74ALS1020 

241 

B02-257 

249 

B08-63a 

259 

C03-26 

266 

E01-149 

276 

E02-153 

288 

E03-77 

300 

75-1 IN 

241 

B02-266 

249 

B08-72 

259 

C04-35 

266 

E01-150 

277 

E02-154 

288 

E03-79 

300 

75-12 

241 

B02-268 

249 

B08-75 

259 

C04-37 

266 

E01-151 

277 

E02-155 

288 

E03-80 

300 

75-52 

242 

B02-269 

250 

B08-82 

259 

C04-46 

267 

E01-152 

277 

E02-158 

288 

E03-82 

300 

75-53N 

242 

B02-271 

250 

B08-83 

259 

C04-47 

267 

E01-153 

277 

E02-159 

288 

E03-83 

301 

75-54 

242 

B02-286 

250 

B08-87 

259 

C04-48 

267 

E01-154 

277 

E02-160 

288 

E03-84 

301 

75-55 

242 

B02-287 

250 

B08-92 

259 

C04-49 

267 

E01-155 

277 

E02-161 

288 

E03-85 

301 

75-56 

242 

B02-290 

250 

B08-93 

259 

C04-50 

267 

E01-156 

278 

E02-163 

288 

E03-86 

301 
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E03-87 

301 

F01-76 

312 

G01-287 

319 

G02-209 

325 

G03-281 

331 

G04-212a-h 

337 

G04-474 

342 

E03-88 

301 

F01-77 

312 

G01-291 

319 

G02-210 

325 

G03-282 

331 

G04-217 

337 

G04-478 

342 

E03-89 

301 

F01-78 

313 

G01-292 

319 

G02-211 

325 

G03-283 

332 

G04-217a-b 

337 

G04-479 

343 

E03-90 

301 

F01-79 

313 

G01-293 

319 

G02-212 

325 

G03-288 

332 

G04-218 

337 

G04-480 

343 

E03-91 

302 

F01-80 

313 

G01-298 

320 

G02-213 

325 

G03-289 

332 

G04-227 

337 

G04-481 

343 

E03-92 

302 

F01-81 

313 

G01-299 

320 

G02-214 

325 

G03-289a 

332 

G04-227a-e 

337 

G04-485 

343 

E03-94 

302 

F01-82 

313 

G01-300 

320 

G02-215 

325 

G03-290 

332 

G04-236 

337 

G04-495 

343 

E03-95 

303 

F02-36 

313 

G01-301 

320 

G02-216 

326 

G03-291 

332 

G04-237 

337 

G04-496 

343 

E03-96 

303 

F02-55 

313 

G01-302 

320 

G02-217 

326 

G03-292 

332 

G04-240 

338 

G04-502 

343 

E03-97 

303 

F02-121 

314 

G01-303 

320 

G02-223 

326 

G03-293 

332 

G04-258 

338 

G04-503 

343 

E05-3 

304 

F02-122 

314 

G01-304 

320 

G02-224 

327 

G03-294 

332 

G04-258a 

338 

G04-508 

343 

E05-10 

304 

F02-123 

314 

G01-305 

320 

G02-227 

327 

G03-295 

332 

G04-273 

338 

G04-509 

343 

E05-13 

304 

F04-1 

314 

G01-306 

320 

G02-228 

327 

G03-296 

332 

G04-273a-g 

338 

G04-511 

343 

E05-17 

304 

FI 7-6 

314 

G01-307 

321 

G02-229 

327 

G03-297 

333 

G04-322 

338 

G04-517 

344 

E05-18 

304 

FI 8-2 

314 

G01-309 

321 

G02-230 

327 

G03-300 

333 

G04-323 

338 

G04-518 

344 

E05-19 

304 

FI 8-3 

314 

G01-310 

321 

G02-231 

327 

G03-303 

333 

G04-325 

339 

G04-519 

344 

E05-23 

304 

FI 8-4 

314 

G01-312 

321 

G02-232 

327 

G03-303a-b 

333 

G04-325a-c 

339 

G04-522 

344 

E05-29 

305 

FI 8-5 

315 

G01-313 

321 

G02-233 

328 

G03-305 

333 

G04-345 

339 

G04-523 

344 

E05-30 

305 

F19-1 

315 

G01-314 

321 

G03-27 

328 

G03-306 

333 

G04-345a-e 

339 

G04-524 

344 

E05-31 

305 

FI 9-2 

315 

G02-18 

321 

G03-29 

328 

G03-307 

333 

G04-352 

339 

G04-525 

344 

E06-7 

305 

FI 9-3 

315 

G02-19 

321 

G03-36 

328 

G03-308 

333 

G04-352c-d 

339 

G04-526 

344 

E06-8 

305 

F23-2 

315 

G02-24 

321 

G03-58 

328 

G03-309 

333 

G04-362 

339 

G04-527 

344 

E06-9 

305 

F23-3 

315 

G02-24a 

321 

G03-66 

328 

G03-310 

333 

G04-362a 

339 

G04-528 

344 

E06-15 

306 

G01-3 

316 

G02-78 

321 

G03-77 

328 

G03-310a 

333 

G04-364 

339 

G04-530 

344 

E06-17 

306 

G01-85 

316 

G02-78a-e 

321 

G03-80 

328 

G03-311 

333 

G04-376 

339 

G04-531 

344 

E06-25 

306 

G01-85A 

316 

G02-105 

322 

G03-89 

328 

G03-312 

334 

G04-376a 

339 

G04-532 

345 

E06-26 

306 

G01-156 

316 

G02-120 

322 

G03-121 

328 

G03-313 

334 

G04-381 

339 

G04-533 

345 

E06-27 

306 

G01-158 

316 

G02-120b 

322 

G03-121a-e 

328 

G03-314 

334 

G04-382 

339 

G04-534 

345 

E06-28 

307 

G01-159 

316 

G02-132 

322 

G03-122 

329 

G03-315 

334 

G04-383 

339 

G04-535 

345 

E06-29 

307 

G01-163 

316 

G02-137 

322 

G03-124 

329 

G03-318 

334 

G04-384 

339 

G04-536 

345 

E06-32 

307 

G01-164 

316 

G02-138 

322 

G03-126 

329 

G03-322 

334 

G04-395 

340 

G04-537 

345 

E06-33 

307 

G01-177 

316 

G02-139 

322 

G03-131a-g 

329 

G03-323 

334 

G04-397 

340 

G04-538 

345 

E06-34 

307 

G01-179 

316 

G02-139a 

322 

G03-153 

329 

G03-324 

334 

G04-397a 

340 

G04-539 

345 

E07-3 

308 

G01-191 

317 

G02-161 

322 

G03-153a 

329 

G03-325 

334 

G04-400 

340 

G04-540 

345 

E07-5 

308 

G01-192 

317 

G02-162 

322 

G03-154 

329 

G03-326 

334 

G04-400a-c 

340 

G04-541 

346 

E07-5 

308 

G01-210 

317 

G02-163 

323 

G03-180 

329 

G03-327 

335 

G04-404 

340 

G05-79 

346 

E09-01 

308 

G01-215 

317 

G02-164 

323 

G03-180a-j 

329 

G03-328 

335 

G04-416 

340 

G05-90 

346 

E09-02 

308 

G01-223 

317 

G02-165 

323 

G03-181 

329 

G04-1 

335 

G04-417 

340 

G05-92 

346 

E10-01 

308 

G01-226 

317 

G02-166 

323 

G03-202 

329 

G04-1d-e 

335 

G04-417a-b 

340 

G05-97 

346 

El 1-01 

308 

G01-226a 

317 

G02-167 

323 

G03-205 

329 

G04-3 

335 

G04-428 

340 

G05-104 

346 

F01-19 

309 

G01-229 

317 

G02-168 

323 

G03-210 

330 

G04-3aw 

335 

G04-428a 

340 

G05-106 

346 

F01-20 

309 

G01-230 

317 

G02-169 

323 

G03-211 

330 

G04-3ax 

335 

G04-429 

341 

G05-107 

346 

F01-20a-m 

309 

G01-232 

317 

G02-177 

324 

G03-212 

330 

G04-3ba 

335 

G04-429a 

341 

G05-108 

347 

F01-22 

309 

G01-234 

317 

G02-178 

324 

G03-212a 

330 

G04-3bb 

335 

G04-432 

341 

G05-110 

347 

F01-22a 

309 

G01-235 

317 

G02-178a 

324 

G03-213 

330 

G04-27 

335 

G04-432a-d 

341 

G05-116 

347 

F01-28 

309 

G01-239 

318 

G02-179 

324 

G03-218 

330 

G04-27k 

335 

G04-435 

341 

G05-117 

347 

F01-28a-b 

309 

G01-246 

318 

G02-179a 

324 

G03-218a-d 

330 

G04-27m-n 

335 

G04-436 

341 

G05-122 

348 

F01-31 

309 

G01-256 

318 

G02-188 

324 

G03-221 

330 

G04-27r 

335 

G04-436a 

341 

G05-124 

348 

F01-37 

310 

G01-260 

318 

G02-193 

324 

G03-237 

330 

G04-70 

335 

G04-446 

341 

G05-126 

348 

F01-37a-b 

310 

G01-261 

318 

G02-193a-b 

324 

G03-242 

330 

G04-71 

335 

G04-447 

341 

G05-129 

348 

F01-46 

310 

G01-262 

318 

G02-194 

324 

G03-260 

330 

G04-80 

335 

G04-447a 

341 

G05-130 

348 

F01-50 

310 

G01-263 

318 

G02-194a 

324 

G03-260a 

330 

G04-81 

335 

G04-448 

341 

G05-131 

348 

F01-60 

311 

G01-264 

318 

G02-195 

324 

G03-263 

330 

G04-89 

336 

G04-449 

342 

G05-132 

348 

F01-63 

311 

G01-265 

318 

G02-196 

324 

G03-265 

330 

G04-89a-m 

336 

G04-452 

342 

G05-133 

349 

F01-64 

311 

G01-266 

319 

G02-197 

324 

G03-266 

331 

G04-92 

336 

G04-453 

342 

G05-135 

349 

F01-65 

311 

G01-267 

319 

G02-198 

324 

G03-270 

331 

G04-92a-j 

336 

G04-454 

342 

G05-138 

349 

F01-66 

311 

G01-268 

319 

G02-199 

324 

G03-271 

331 

G04-154 

336 

G04-455 

342 

G06-56 

349 

F01-67 

311 

G01-274 

319 

G02-200 

324 

G03-272 

331 

G04-154a-f 

336 

G04-464 

342 

G06-56a-c 

349 

F01-68 

311 

G01-275 

319 

G02-204 

325 

G03-276 

331 

G04-191 

336 

G04-465 

342 

G06-57 

349 

F01-70 

311 

G01-276 

319 

G02-205 

325 

G03-277 

331 

G04-191a 

336 

G04-470 

342 

G06-61 

349 

F01-73 

312 

G01-282 

319 

G02-206 

325 

G03-278 

331 

G04-211 

337 

G04-470a 

342 

G06-61 a-y 

349 

F01-74 

312 

G01-283 

319 

G02-207 

325 

G03-279 

331 

G04-21 la 

337 

G04-471 

342 

G06-67 

349 

F01-75 

312 

G01-286 

319 

G02-208 

325 

G03-280 

331 

G04-212 

337 

G04-472 

342 

G06-86 

350 
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G06-86a-c 

350 

HOI-23 

357 

H03-79 

366 

J05-116 

375 


387 

K07-32 

401 

LOO-82 

411 

G06-94 

350 

HOI-24 

358 

H03-79a 

366 

J05-117 

375 

K05-14 

387 

K07-33 

402 

LOO-83 

411 

G06-94a-e 

350 

HOI-24a 

358 

H03-81 

366 

J05-119 

375 

K05-15 

387 

K07-34 

402 

LOO-84 

411 

G06-98 

350 

HOI-26 

358 

H03-82 

366 

J05-120 

376 

K05-19 

387 

K07-35 

402 

LOO-85 

411 

G06-98a-b 

350 

HOI-27 

358 

H03-83 

366 

J06-01 

376 

K05-21 

387 

K08-1 

402 

LOO-86 

411 

G06-107 

350 

HOI-28 

358 

H03-84 

366 

J06-02 

376 

K05-24 

388 

K09-18 

402 

LOO-87 

412 

G06-109 

350 

H01-28a-c 

358 

H03-85 

366 

J06-03 

376 

K05-27 

388 

K09-48 

403 

LOO-88 

412 

G06-109a 

350 

HOI-32 

358 

H03-86 

366 

J06-04 

376 

K05-28 

388 

K09-49 

403 

LOO-90 

412 

G06-111 

350 

HOI-32a 

358 

H03-87 

367 

J06-07 

376 


388 

K09-51 

403 

LOO-91 

412 

G06-134 

350 

HOI-34 

358 

H04-02 

367 

J06-08 

377 


389 

K09-58 

403 

LOO-95 

413 

G06-134a 

350 

H01-34a-c 

358 

H04-03 

367 

J06-12 

377 

K05-33 

389 

K11-1 

403 

LO-102 

413 

G06-152 

350 

HOI-35 

358 

H04-04 

367 

J06-13 

377 

K05-34 

389 

LOO-1 

404 

LO-106 

413 

G06-161 

350 

HOI-36 

358 

J02-1 

368 

J06-14 

377 

K05-35 

390 

LOO-2 

404 

LO-111 

413 

G06-162 

350 

HOI-37 

358 

J02-2 

368 

J06-15 

377 


390 

LOO-3 

404 

LO-114 

413 

G06-170 

350 

H02-3 

359 

J02-3 

368 

J06-16 

377 

K05-37 

390 

LOO-8 

404 

LO-115 

413 

G06-179 

351 

H02-4 

359 

J02-4 

368 

J07-01 

377 


390 

LOO-11 

404 

LO-117 

413 

G07-1 

351 

H02-5 

359 

J02-5 

368 

J07-02 

377 

K05-39 

390 

LOO-12 

404 

LO-118 

413 

G07-4 

351 

H02-7 

359 

J03-3 

369 

J07-03 

378 


390 

LOO-13 

405 

LO-120 

413 

G07-5 

351 

H02-9 

360 

J03-4 

369 

J07-04 

378 


391 

LOO-14 

405 

LO-121 

414 

G07-7 

351 

H02-10 

360 

J03-5 

369 

J07-05 

378 


391 

LOO-15 

405 

LO-122 

414 

G08-03 

351 

H02-11 

360 

J03-6 

369 

J07-07 

378 


391 

LOO-16 

405 

LO-123 

414 

G08-04 

351 

H02-12 

360 

J03-7 

369 

J07-08 

378 


392 

LOO-17 

405 

LO-124 

414 

G08-05 

351 

H02-13 

360 

J03-8 

370 

J07-10 

379 


392 

LOO-20 

405 

LO-125 

414 

G08-06 

351 

H02-14 

360 

J03-9 

370 

KOI-2 

379 

K06-13 

392 

LOO-21 

405 

LO-126 

414 

G08-07 

351 

H02-15 

360 

J03-10 

370 

KOI-3 

379 

E 

392 

LOO-22 

405 

LO-127 

414 

G08-08 

352 

H02-16 

361 

J03-11 

370 

KOI-4 

379 

E 

393 

LOO-23 

406 

LO-128 

414 

G08-09 

352 

H03-1 

361 

J03-12 

370 

KOI-5 

379 

K06-16 

393 

LOO-27 

406 

LO-131 

415 

G08-10 

352 

H03-2 

361 

J03-14 

370 

KOI-6 

379 

Mum 

393 

LOO-28 

406 

LO-132 

415 

G08-11 

352 

H03-3 

362 

J03-15 

371 

K02-3 

379 

IBB 

394 

LOO-29 

406 

LO-133 

415 

G08-14 

352 

H03-4 

362 

J03-16 

371 

K02-5 

379 

K06-19 

394 

LOO-33 

406 

LO-134 

415 

G08-15 

352 

H03-7 

362 

J04-33 

371 

K02-13 

380 


395 

LOO-35 

406 

LO-137 

415 

G08-16 

352 

H03-8 

362 

J04-33a-b 

371 

K02-21 

380 

K06-21 

395 

LOO-36 

406 

LO-138 

416 

G08-17 

352 

H03-10 

363 

J04-38 

371 

K02-28 

380 


396 

LOO-37 

406 

LO-139 

416 

G08-19 

352 

H03-11 

363 

J04-38a 

371 

K02-29 

380 

K06-24 

396 

LOO-38 

407 

NOO-2 

416 

G08-20 

352 

H03-13 

363 

J04-40 

371 

K02-36 

380 

K06-151 

396 

LOO-39 

407 

NOO-3 

416 

G08-21 

353 

H03-14 

363 

J04-42 

371 

K02-40 
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K06-152 

396 

LOO-43 

407 

NOO-4 

416 

G08-22 

353 

H03-16 

363 

J05-25 

371 

K02-41 
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K06-153 

396 

LOO-44 

407 

NOO-5 

417 

G08-23 

353 

H03-17 

363 

J05-26 

371 

K02-42 

381 

K06-154 

397 

LOO-45 
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NOO-7 

417 

G08-24 

353 

H03-20 

363 

J05-45 

371 

K02-43 

381 

K06-159 

397 

LOO-46 
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NOO-8 

417 

G11-1 

353 

H03-22 

364 

J05-45a 
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K02-44 
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K06-160 

397 

LOO-47 

407 

NOO-9 

418 

G15-01 

353 

H03-45 

364 

J05-59 

372 

K02-45 

382 
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398 

LOO-48 
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NOO-IO 

418 

G17-01 
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H03-46 
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J05-63 
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K02-46 
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H03-48 
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H03-50 
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■3 ■; '0M 
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NOO-13 
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G17-04 

354 

H03-51 
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J05-82a 
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K03-5 
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H03-52 
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J05-87 
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H03-55 
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LOO-60 

408 

NOO-18 
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G17-17 
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H03-58 
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J05-89 
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K03-22 
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K07-11 
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NOO-20 

419 

H01-1 

354 

H03-59 

365 

J05-98 

373 

K03-23 

384 

K07-13 

399 

LOO-65 

409 

NOO-21 

420 

H01-4 

354 

H03-61 

365 

J05-98a-c 

373 

K03-24 

384 

K07-14 

399 

LOO-67 

409 

NOO-23 

420 

H01-5 

355 

H03-62 

365 

J05-99 

373 

K04-4 

385 

K07-17 

399 

LOO-68 

409 

NOO-24 

420 

H01-7 

355 

H03-63 

365 

J05-100 

373 

K04-10 

385 

K07-18 

399 

LOO-69 

409 

NOO-26 

420 

H01-8 

355 

H03-64 

365 

J05-100a 

373 

K04-11 

385 

K07-19 

399 

LOO-70 

409 

NOO-29 

421 

HOI-9 

355 

H03-65 

365 

J05-102 

374 

K04-12 

385 

K07-20 

399 

LOO-71 

410 

NOO-30 

421 

HOI-12 

355 

H03-66 

366 

J05-103 

374 

K04-15 

385 

K07-21 

400 

LOO-72 

410 

NOO-31 

422 

HOI-13 

355 

H03-66a-d 

366 

J05-104 

374 

K04-16 

385 

K07-22 

400 

LOO-73 

410 

NOO-32 

422 

HOI-14 

356 

H03-67 

366 

J05-107 

374 

K04-17 

386 

K07-23 

400 

LOO-74 

410 

NOO-33 

422 

HOI-16 

356 

H03-67a 

366 

J05-109 

374 

K04-20 

386 

K07-24 

400 

LOO-75 

410 

NOO-34 

422 

HOI-17 

357 

H03-68 

366 

J05-110 

374 

K04-25 

386 

K07-25 

401 

LOO-76 

410 

NOO-36 

422 

HOI-19 

357 

H03-75 

366 

J05-111 

374 

K04-26 

386 

K07-26 

401 

LOO-77 

410 

NOO-38 

422 

HOI-20 

357 

H03-75a 

366 

J05-112 

375 

K04-27 

386 

K07-29 

401 

LOO-78 

410 

NOO-39 

423 

HOI-21 

357 

H03-76 

366 

J05-113 

375 

K04-28 

386 

K07-30 

401 

LOO-79 

411 

NOO-41 

423 

HOI-22 

357 

H03-76a 

366 

J05-114 

375 

K05-1 

386 j 

K07-31 

401 

LOO-80 

411 

NOO-42 

423 
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SYMBOLS & CODES COMMON TO D.A.T.A. DIGITAL I.C. BOOK 


LOGIC LEVELS_ 

* - Minimum 

A - Maximum 

§ - 3-state device 

(£> - Open collector 

POWER DISSAPATION 

t - Typical 

[2 - Absolute maximum 

% - Quiescent power dissipation 

LINE NO_ 

▼ - New type 

♦ - Revised specification 

# - Non-JEDEC type manufactured outside U.S.A. 


TYPE NUMBER 


A 

#< 

\h 


^Indicators of separate manufacturers producing same type number (non-JEDEC) 
whose characteristics are not the same. This manufacturer-identifying symbol 
(assigned by D.A.T.A.) is an integral part of the type number (in Type No. Cross 
Index, Technical Data Sections) to avoid the possibility of confusing the device of 
^one manufacturer with the devices of the others. 


RT 

# 1 , # 2 , 


% 


#ai (A) 
#1VII L, (M) 


Suffix indicates device is a replacement type. Consult manufacturer for 
more information 

The modifier is designated by D.A.T.A. to distinguish between type no. 
designations which give only one type no. but have more than one 
electrical function or package. 

Different suffixes for the same type number indicate availability of dif¬ 
ferent packaging compositions; i.e., ceramics, plastics, etc. Consult 
manufacturer. 

Advanced Information 

Indicates type is available with MIL-STD-883B Screening. 


TYPE OF or USE COLUMN_ 

A - Buffers/drivers can be used 
separately 

B - Gating included can be used 
separately 

C - Inverter included can be used 
separately 

D - Clamped operation variable level 
capability 

E — With internally connected 
buffers/drivers/gates 

F - With internally connected gating 


G - With internally connected 
inverters 

H - Incandescent number display 
included 

J - Neon numeric display included 
K - Complement input used 
L - Includes buffer register 
M - Manufacturer indicates gate will 
operate on either connective 
function by changing the logic 
level convention 


R - Reversible 

S - Both normal and inverted func¬ 
tions are available at separate 
output terminals 

T - Includes multiplexer input 

U - Variable or programmable 
modulo 

V - Device has latching capability 

W — Device has multiplexed outputs 


Continue 


MANUFACTURERS’ CODES, NAMES AND ADDRESSES 


★ NEW MANUFACTURERS 


QPL 

MFR. 

DESIG. 

FSCM / 
NATO 
No. 

D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 


CDWN 

34335 

AMD 

* Advanced Micro Devices, Inc., 901 Thompson PI., Sunnyvale, CA 94086 



AMI 

American Micro-Systems, Inc., 3800 Homestead Rd., Santa Clara, CA 95051 


24355 

ANA 

Analog Devices, Inc., 2 Technology Way, Norwood, MA 02062 



BELI 

Bharat Electronics Ltd., Jalahalli, Bangalore 13, India 



DDC 

★ ILC Data Device Corp., 105 Wilbur PI., Bohemia, NY 11716 


25034 

DIS 

Discon Industries, Inc., 61 SW 5th Ct., Pompano Beach, FL 33060 



DTL 

Datel-lntersil Inc., 11 Cabot Blvd., Mansfield Industrial Park, Mansfield, MA 02048 


52063 

EXR 

Exar Integrated Systems, Inc., Box 62229, 750 Palomar Ave., Sunnyvale, CA 94088 


S0167 

FCAJ 

Fujitsu Limited, 1015 Kamikodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki 211, Japan 


K1196 

FERB 

Ferranti Electronics Ltd., Fields New Rd., Chadderton, Oldham 0L9 8NP, England 

CFJ 

07263 

FSC 

Fairchild - Digital Division, 333 Western Ave., S. Portland, MA 04106 



GTE 

GTE Microcircuits Div., 2000 W. 14th St., Tempe, AZ 85281 

CDWO 

34371 

HAS 

Harris Semiconductor, P.0. Box 883, Melbourne, FL 32901 


S4742 

HITJ 

Hitachi Limited, 1800 Bering Dr., San Jose, CA 95112 

CDPR 

32293 

INL 

Intersil, Inc., 10701 N. Tantau Ave., MS 38, Cupertino, CA 95014 

CECC 

34649 

ITL 

Intel Corporation, 3065 Bowers Ave., Santa Clara, CA 95051 



LSC 

LSI Computer Systems Inc., 1235 Walt Whitman Road, Melville, NY 11747 


S0293 

MATJ 

Matsushita Electronics Corp., (Panasonic), Semicon. Div., 1 Kotari-Yakemachi, Nagaokakyo, Kyoto 
617, Japan 



MITJ 

Mitsubishi Electric Corp., Kita-ltami Works, 401 Mizuhara, Itami-Shi, Hyogo-Ken, Post Code 664, 
Japan 



MLC 

Master Logic, 761 E. Evelyn Ave., Sunnyvale, CA 94086 



MMI 

Monolithic Memories, Inc., 1165 E. Arques Ave., Sunnyvale, CA 94086 

CG6 

04713 

MOTA 

Motorola Semiconductor Products Inc., 725 So. Madison St., Tempe, AZ 85281 


K0004 

MULB 

Mullard Limited, New Road, Mitcham, Surrey, England 


S0543 

NECJ 

Nippon Electric Co., 484 3 Chome Tsukagoshi Saiwai-ku, Kawasaki City, Japan 



NIT 

Nitron, Inc., 10420 Bubb Rd., Cupertino, CA 95014 

CCXP 

27014 

NSC 

National Semiconductor, Microcircuits Div., 2900 Semiconductor Dr., Santa Clara, CA 95051 


S4071 

OKIJ 

OKI Electric Industry Co., Ltd., Electronic Prod. Sec. Inti. Div., 10-3 Shibaura 4-chome, Minato-ku, 
Tokyo 108, Japan 


* See Section 31 for Sales Office Listings 


Contini 

i 




SYMBOLS & CODES COMMON TO D.A.T.A. DIGITAL I.C. BOOK 


LOGIC TYPE 


BIP 

- 

Bipolar 

CDL 

- 

Capacitor Diode Logic 

CMS 

- 

CMOS 

CTL 

- 

Capacitor Transistor Logic 

DDL 

- 

Diode Logic 

DTL 

- 

Transistor Diode Logic 

ECL 

- 

Emitter-Coupled Logic 

ECT 

- 

Emitter Coupled Transistor Logic 

HNL 

- 

Hi Noise Immunity Logic 

ML 

- 

Integrated Injection Logic 

|TL 

— 

Transformer Coupled Transistor 
Logic 

MTL 

- 

Core Transistor Logic 

NCH 

- 

N-Channel 

PCH 

- 

P-Channel 

RCT 

— 

Resistor Capacitor Transistor 
Logic 

RDL 

- 

Resistor Diode Logic 

RTL 

- 

Resistor Transistor Logic 

TFT 

- 

Thin Film Transistor Logic 

TTL 

- 

Transistor Coupled Logic 

VTL 

- 

Variable Threshold Logic 


MAXIMUM OPERATING FREQUENCY 

T - Maximum toggle frequency 
$ - Maximum clock rate 


OUTLINE DRAWING COLUMN (Letter 


Pref ix) _ 


CH 

- Chip package 

CN 

- T05 type (not JEDEC outline) 

DL 

- Dual-in-line-pkg. 

FP 

- Flat package (not JEDEC outline) 

MD 

- Misc. Devices 

SL 

- Single-in-line 

TO 

- Standard JEDEC outline 

ZB 

- Multiple package possibilities and 
drawing reference information 

tfl 

- Package style - actual dimensions 
not specified 

MO 

- MO standard JEDEC outline 

MAXIMUM FAN OUT _ 


(Per Circuit) 

NOTE: Fan Out computed at rated output 
sink current, based on following unit load¬ 
ing factors: 
a - 1.6mA 
b - 2.0mA 
c - .80mA 
d — .36mA 
e - .18mA 

f - 5.0pF U.L. (Prop delay specified at 
max. F.O.) 
g - 250uA 


LOGIC LEVEL "0" __ 

C - Indicates values given are for output 


OPERATING TEMPERATURE CODE 


0 

- 

0 up to 9 

▼ - Used in negative 

1 

_ 

10 up to 19 

column to indicate 

2 

- 

20 up to 29 

both temps are positive 

3 

- 

30 up to 39 



4 

- 

40 up to 49 

Example of Operating 

5 

- 

50 up to 59 

Temp Range Code 

6 

- 

60 up to 69 



7 

- 

70 up to 79 

^_5 

C 

l— i 

Max value 

8 

- 

80 up to 89 

Min value 

9 

- 

90 up to 99 

lies be¬ 

lies be¬ 

A 

- 

100 up to 109 

tween 

tween 

B 

_ 

110 up to 119 

-50° C 

+120°C 

C 

- 

120 up to 129 

and 
-59° C 

and 

+129°C 

D 

- 

130 up to 139 

E 

- 

140 up to 149 



F 

- 

150 up to 159 



G 

- 

160 up to 169 



H 

- 

170 up to 179 



J 

- 

180 up to 189 



K 

- 

190 up to 199 




MANUFACTURERS’ CODES, NAMES AND ADDRESSES 


QPL 

MFR. 

FSCM / 
NATO 

D.A.T.A. 

MFRS.’ 


DESIG. 

No. 

CODE 



H0002 

PHIN 

* Philips Electronic Components & Material Div., Elcoma Bldg. BA, Eindhoven, Netherlands 


K0467 

PLSB 

* Plessey Semiconductors, Cheney Manor, Swindon, Wiltshire, England SN2 2QW 

CRC 

18714 

RCA 

RCA Corporation, Solid State Div., Route 202, Somerville, NJ 08876 


12256 

RTCF 

* R.T.C. LaRadiotechnique-Compelec, 130 Av. Ledru-Rollin, 75540 Paris Cedex 11, France 

CRP 

07933 

RTN 

Raytheon Company, 350 Ellis St., Mountain View, CA 94043 


A3500 

SGAI 

SGS-ATES Componenti Elettronici S.p.A., Stradale Primosole, 50, Catinia, Italy 95121 

CDKB 

18324 

SIC 

* Signetics Corp., 811 E. Arques Ave., Sunnyvale, CA 94086 


92346 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft, Semiconductor Div., Balanstrasse 73, D8000, Munich 8, West Germany 

CDCD 

22229 

SOD 

Solitron Devices, Inc., 8808 Balboa Ave., San Diego, CA 92123 

CSF 

56289 

SPR 

* Sprague Electronic Co., 87 Marshall St., North Adams, MA 01247 


11911 

SSE 

Solid State Electronics Corp., 18646 Parthenia, Northridge, CA 91324 

CECE 

31019 

SSS 

Solid State Scientific Inc., 3900 Welsh Rd., Willow Grove, PA 19090 


51791 

STK 

Statek Corporation, 512 North Main, Orange, CA 92668 



STX 

Supertex, Inc., 1225 Bordeaux Dr., Sunnyvale, CA 94086 



SYK 

★ Synertek, Inc., 3001 Stender Way M/S 52, Santa Clara, CA 95054 



THEF 

Thomson-CSF/EFCIS, 45 Ave de L’Europe, Velizy Villacoublay, France 78140 

Thomson-CSF/EFCIS, 6660 Variel Ave., Canoga Park, CA 91304 

CG0 

01295 

Til 

Texas Instruments, Inc., Inquiry Answering Service, M/S 308, P.0. Box 225012, Dallas, TX 75265 



TOSJ 

Toshiba Corp., c/o Microelectronics, Center 1 Komukai, Toshiba Cho Saiwaiku, 

Kawasaki 210, Japan 



TRW 

TRW-LSI Products, P.0. Box 2472, La Jolla, CA 92038 



TSAJ 

Tokyo Sanyo Electric Co., Ltd., Oizumimachi, Oragun, Gumma, Japan 


15818 

TSC 

Teledyne Semiconductor, 1300 Terra Bella Ave., Mountain View, CA 94043 



USSR 

V/0 Electronzagranpostavka, 24/2.U1 Usievicha, Moscow, 125315 USSR 


D2540 

VALG 

Valvo GmbH, P.0. Box 993, D2000, Hamburg, 1, West Germany 


52840 

WDC 

Western Digital Corp., 2445 McCabe Way, Irvine, CA 92714 



WET 

Weitek Corp., 3325 Scott Blvd., Santa Clara, CA 95050 



ZIL 

Zilog Inc., 1315 Dell Ave., Campbell, CA 95008 


■ NEW MANUFACTURERS 
* ^ee Section 31 for Sales Office Listings 




When you need instant information on obsolete devices . . . 

DISCONTINUED TYPE 
D.A.T.A.BOOKS ARE THE ONLY SOURCE 


D.A.T.A.BOOK of Discontinued Diodes 

Facilitates substitution when used with the DIODE 
D.A.T.A.BOOK. Lists over 32,300 types no longer manufac- 
tured-reference diodes, general purpose, standard/fast 
recovery rectifiers, MW mixer and video detectors, varac¬ 
tors, tunnel diodes and more. A “must” for complete 
replacement data. Published annually. $54.00 

D.A.T.A.BOOK of Discontinued Optoelectronics 

Features more than 7,600 worldwide Optoelectronic devices 
that have become obsolete since 1974. 22 sections on 
obsolete emitters, junction sensors, photocell sensors, 
photocouplers, displays (readouts), plus special devices. A 
must for replacement and substitution data when used with 
the OPTOELECTRONICS D.A.T.A.BOOK. Published annual¬ 
ly. $54.00 

D.A.T.A.BOOK of Discontinued Type Locator 

Now, easily discover if a product is no longer manufactured 
. . . who once manufactured it . . . and in what discontinued 
type D.A.T.A.BOOK you’ll find detailed technical information. 
Covers over 140,700 obsolete ICs, Transistors, Diodes, 
Thyristors, Microwave and Optoelectronic devices to simpli¬ 
fy substitution and replacement work. Details nearly 1,000 
JEDEC and Mil-Spec devices . . . Published annually. $59.00 


D.A.T.A.BOOK of Discontinued Transistors 

More than 15,700 types-along with characteristics-which 
have become obsolete since 1956. Technical data presenta¬ 
tion coincides with that of the TRANSISTOR D.A.T.A.BOOK 
to facilitate substitutions. Together they provide the fastest, 
most accurate method of selecting optimum replacement for 
discontinued types. Published annually. $54.00 

D.A.T.A.BOOK of Discontinued Thyristors 

Provides you with technical information on SCRs and PNPN 
devices which are no longer manufactured. 24,700 discontin¬ 
ued SCRs from all known manufacturers which appeared at 
any time in the THYRISTOR D.A.T.A.BOOK. Published 
annually. $54.00 

D.A.T.A.BOOK of Discontinued Microwaves 

Provides technical data on over 18,100 obsolete devices 
including: Source Amplifier, Output and Duplexer Tubes. 
Conforms to MICROWAVE D.A.T.A.BOOK technical sections 
to simplify and speed substitution and replacement. Pub¬ 
lished annually. $54.00 

D.A.T.A.BOOK of Discontinued Linear Devices 

This new source book provides detailed technical data on 
over 5,800 Linear devices becoming obsolete since 1969. It 
also includes circuit drawings to make your search for 
comparable devices simpler. These include operational, 
differential, wideband and RF/IF amplifiers, voltage regula¬ 
tors and comparators as well as over 25 special application 
categories. Published annually $54.00 


Announcing New Discontinued Titles!!! 


D.A.T.A.BOOK of Discontinued Interface and Memory 
I.C.s 

Fingertip reference to 14,900 Interface and Memory 
devices obsolete since 1970...includes Interface device 
drawings. Easy cross-reference of obsolete to active 
devices listed in INTERFACE I.C. and MEMORY I.C. 
D.A.T.A.BOOKS, INTERFACE categories included are: 
Logic Buffers/Drivers, Display Drivers, A/D and D/A 
Converters, Analog Gate Switches/Multiplexes, Receiv¬ 
ers/Sensors and Special Devices. MEMORY categories 
include: RAMs, ROMs, Character Generators, CAMs, 
Code Coverters, Shift Registers and Special Memory 
Devices. Published annually. $54.00 


D.A.T.A.BOOK of Discontinued Digital and Audio/Video 
I.C.s 

Indexes over 19,200 devices obsolete since 1968. 
Includes Digital device drawings and easy cross-refer¬ 
ence of obsolete to active devices listed in the DIGITAL 
and AUDIO/VIDEO I.C. D.A.T.A.BOOKS. DIGITAL catego¬ 
ries include: Binary/Flip-Flops, Gates, Decoders, Timing, 
Computational and Checking, and Control. AUDIO/VIDEO 
categories include: Audio Amplifiers, Audio/RF Signal 
Processing, Video Circuits, Color TV Circuits, Digital 
Circuits and Special Circuits. Published annually. $54.00 


Two Easy Ways To Get Your 30-Day Trial Copy: 


• Call Toll Free 800-854-7030, outside California. Ask for 
D.A.T.A.BOOK order department. In California, call (619) 
578-7600. 


• Order D.A.T.A.BOOKS on order card in this book. 


Why not take this opportunity to also try other 
D.A.T.A.BOOKS - free for 30 days. Scan the card in this 
book and choose the books you wish to examine. Then call 
the number above. Your satisfaction guaranteed or return 
the books for a refund or credit. Prices subject to change 
without notice. 
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w* A Cordura Company, P.O. Box 26875, San Diego, CA 92126 
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